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中 国 机械 工 业 年 侄 编 辑 委 员 会 ”中 国电 器 工业 协会 
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宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 成 立 于 一 九 九 七 年 ， 是 国家 定点 的 、“ 两 网 改造 ”重点 推荐 的 大 型 高 、 低 压 成 套 输 配 电 设备 生产 : 
重点 高 新 技术 企业 。 中 国电 器 工业 协会 高 压 开关 分 会 常务 理事 单位 、 中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 常务 理事 单位 、 全 国 
标准 化 技术 委员 会 委员 单位 。 

公司 占 地 面积 350000m: ， 建 筑 面 积 100000m2， 总 资产 6 













压 并 天 、 矿 用 电气 、 特 和 神 变 压 器 、 特 种 电缆 、 Mis 控制 、 
立体 车 库 、 A oc 
edax ME o menzn. 
涂 装 流水 线 等 主要 加 工 设备 及 1000KV 级 高 压 试 验 室 。 主 要 产 
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变电站 | 干 式 杰 压 器 等 系列 产品 。 以 上 高 代 床 风华 系列 均 为 yn 
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场 重点 品牌 产品 ，“ 金 力 成 “商标 被 评 为 中 国 驰名 商标 。 
公司 于 1998 年 起 先后 通过 了 ISO9001 国 际 质量 管理 体系 、 
ISO14001 中 国 环境 管理 体系 、OHSAS18001 职 业 健 康 安全 管 
理 体 系 、1SO10012 测 量 管理 体系 和 中 国 质量 认证 中 心 CCC 认 
üt; 2006 年 建设 了 ERP、PDM、HR、CRM 以 及 OA 办 公 自 动 化 
等 企业 信息 化 平台 。 先 后 与 西安 高 压 电 器 研究 院 、 天 津 电气 传 
动 研究 所 、 国 家 煤矿 防爆 安全 产品 质量 监督 检验 中 心 、 宁 夏 大 
学 。 兹 万 工业 大 学 等 科研 院 校 建 立 了 长 期 的 技术 协作 关系 。 
我 公司 始终 以 齐 越 的 品质 、 专 业 的 技术 、 完 善 的 服务 、 诚 
-上 局 绎 管 的 潜 仿 服务 二 这 扬尘 奉 “同心 协力 ， 共 享 成 功 ” 的 企 
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传真 : 0951-4066999 联系 人 : ERA 13389585111 F 18609506868 公司 网 址 : www.Icdq.net.cn 
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WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY 


地 址 :上海 市 嘉定 区 宝 钱 公路 555 号 
邮编 : 201808 

电话 : 021-59999999 

传真 : 021-39977000 
http://www.warom.com 

E-mail. warom(Qwarom.com 
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巨 邦 电气 有 限 公 司 是 一 aliis 
营销 和 服务 的 无 区 域 规模 型 企业 ， 总 
积 6 万 m3 拥有 两 大 生产 基地 (乐清 经 济 开发 区 和 新 光 工 业 区 )， 
现 有 员工 580 多 人 ， 下 辖 浙江 巨 邦 电气 股份 有 限 公 司 、 浙 江 阿 
海 于 开关 有 限 公司 、 浙 江 巨 邦 变压器 有 限 公 司 、 浙江 巨 邦 输 配 


气 的 研发 、 生 产 
总 占 地 面积 5 万 m3 总 建筑 面 


电 有 限 公司 四 家 全 资 公 司 ， 其 中 工程 技术 管理 人 员 占 25% 
主要 生产 低压 电器 、 消 防 电气 、 高 压 电 气 、 电 力 变 压 器 、 输 
配 电 iR 

公司 致力 于 工业 电器 的 发 展 和 创新 ， 近 年 来 公司 投入 巨 
资 ， 购 置 了 先进 的 生产 、 检 测 设备 ， 以 先进 生产 设备 改造 传统 


模式 ， 实 现 了 制造 过 程 柔 性 自动 化 。 同 时 ， 依靠 自主 创新 及 模 


E A 成 立 "智能 电器 研究 所 '， 构 
疙 了 一 个 科技 创新 的 良好 平台 ， 为 企业 注入 了 新 的 活力 。 相 继 
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沈阳 变压器 研究 院 等 科研 机 构 和 高 等 院 校 
作 关 系 BON A RA 
Em EXP A 
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j SEHR " 承担 单位 。 产品 除 ed NA 
东南 亚 、 南 非 等 国家 和 地 区 ， 
MER ARM. BREHU, SOK'DLAGUXR. DUE 
为 根 、 以 和 为 贵 的 理念 ， 以 迅速 、 健 康 、 持 续 的 发 展 趋势 跻身 
于 电气 行业 前 列 。 公 司 先 后 获得 了 "国家 高 新 技术 企业 "、" 科 拉 
型 中 小 企业 "、'" 全 国 用 户 满意 企业 "、" 浙 江 省 AAA 级 守 合同 重信 用 
单位 "等 菏 誉 ， 巨 邦 商 标 荣 府中 国 驰 名 商标 "、' 温 州 市 知名 商 
标 " 称 号 ， 巨 邦 字号 荣获 "浙江 省 知名 商号 
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外 ， zx 


O “EFR” Eb @ 国 家 火炬 计划 、 星 火 计 划 

@ 国 家 高 新 按 术 企业 91809001: 2000/5 E1% 75 | 
全国 用 户 满 意 企业 OB JW z Hr 

9 浙江 省 AAA 级 守 合同 重信 用 单位 @2008 年 具 成 长 性 企业 


@ 浙江 省 高 新 技术 研发 中 心 乐清 市 “活力 和 谐 企 业 ” 
浙江 省 知名 商号 @ 节 能 产品 认证 
@ 浙江 省 科技 进步 奖 三 等 奖 
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JUBANG ELECTRIC CO.,LTD. CHINA 


地 址 : 浙江 省 乐清 经 济 开 发 区 纬 二 十 路 巨 邦 科技 园 电话 : 0577-62177777 ”传真 : 0577-62799789 
销售 中 心 : 柳 市 车 站 路 163 号 ”电话 : 0577-61782777  http:;//www.mccb.cn 
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江苏 天 港 箱 柜 有 限 公司 始 建 于 1988 年 10 月 ， 经 过 20 多 年 的 稳步 发 展 ， 现 已 成 为 全 国 同行 业 中 的 知名 企业 。 
司 注册 资金 1 010 万 元 ; 现 有 员工 200 多 人 ， 其 中 大 中 专文 化 程度 的 员工 占 40% 以 上 ; 公司 占 地 面积 55 000v, Hp 
建筑 面积 40 000 只 ， 绿 化 景观 面积 6 000 mo D 

公司 坐落 于 张家港 市 凤凰 镇 港口 ， 优 越 的 区 域 位 置 、 雄 厚 的 经 济 实 力 、 良 好 的 人 文 环境 、 和 谐 的 劳资 关系 以 及 
便捷 的 交通 条 件 为 公司 的 发 展 壮大 葛 定 了 坚实 的 基础 。 

公司 生产 设备 先进 ， 技 术 力 量 雄 厚 ， 产 品质 量 优良 ， 体系 运 云 行 有 效 ; 专业 生产 GZS1、KYN28、8BK10、HXGN、 
DKY, XGN 等 型 号 高 压 开关 柜 箱 体 ， GCS, GCK, MNS, SDK, TPS, TGGKW, COD 等 型 号 低压 开关 柜 箱 体 和 KS. KB. FA, 
FK, FW 系列 电气 设备 结构 件 ， 产 品 畅销 全 国 各 地 并 批量 进入 国际 市 场 。 

公司 及 产品 先后 获得 “1S09001 : 2008 标准 认证 ”“ 国家 新 产品 "“ 省 科技 进步 奖 三 等 奖 ”“ 苏州 市 知名 商标 ” 
“ 苏州 市 重合 同 守信 用 企业 ”、 “ 江苏 省 著名 商标 ”等 荣 誉 称号 。 公 司 现 为 中 国电 器 工业 协 会 常务 理事 单位 、 中 国电 
器 工业 协会 电气 设备 机 械 结构 分 会 理事 长 单位 。 
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采用 2mm HIAR Z EmA .采用 KB 型 材 组 装 SMR, WER 


1. 通过 系列 化 设计 可 满足 不 同 客户 


艺 有 效 增加 柜 体 的 强度 。 
2. 连 杆 式 活 门 机 构 的 设计 ， 有 效 保 
证 了 活 门 机构 的 可 靠 性 。 


3. 通过 优化 设计 ， 使 柜 体 的 电场 分 


布 得 到 改善 , 主 母线 可 配置 绝缘 子 固定 。 
udi 柜 体 的 连锁 机 构 能 有 效 满足 了 
五 防 要 求 。 


地 址 : 江苏 省 张家港 市 凤凰 镇 港口 
传真 : 0512-58481048 





— 
2. 柜 体 的 有 效 空 s 间 为 1800, 模 数 高 


度 最 小 为 150, 并 可 按 50 的 模 数 递 增 。 


3. 可 配置 开门 拨 把 2 工 位 、 开 门 拨 


把 3 工 位 、 带 门 螺旋 推进 (省 力 机 构 ) 3 


工 位 、MNS 及 GCS 等 抽 屠 ，1/4 fi Re B FB 
XE x63A ,1/2 fü BER 7 125A 

4. 柜 体 项 部 的 母线 室 采用 翻盖 式 
结构 ,便于 主 母 线 的 安装 EU XM 


so 
http://www. tg-e. com 


的 走 线 需求 ， 在 柜 体 两 侧 、 底 部 和 中 部 ， 


HME RERE. 


2. 新 型 的 接地 开关 联 锁 装置 (专利 


技术 ) 能 有 效 满 足 五 防 要 求 。 

3. 可 根据 客户 的 要 求 提 供 高 原型 产 
品 GSiE x4 000m) 的 柜 体 。 

4. 可 根据 客户 的 要 求 提供 高 防护 等 
级 的 柜 体 。 
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电话 : 0512-58480003 
E-mail:zjgtg@163. net 
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全 国 性 无 区 域 企业 
防爆 电器 行业 骨干 企业 


国家 二 级 “安全 质量 标准 化 机 械 制造 企业 ” 
中 国 石 化 物资 资源 市 场 成 员 单位 

中 国 石油 天 然 气 集团 一 级 供应 网 络 成 员 单位 
能 源 一 写 网 会 员 单 位 

浙江 名 牌 产 品 

浙江 省 工商 企业 “ 守 合 同 重信 用 单位 ” 
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三 用 防爆 电器 、 防 爆 灯 具 、 防 爆 
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件 、 防 爆 空 调 、 
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HRLM EXPLOSION PROOF ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. 


公司 地 址 : 浙江 省 乐清 市 柳 市 镇 环 城 东 路 2 号 ”电话 : 0577-62797777 
销售 热线 : 0577-61720999 传真 : 0577-61720289 
http: //www.hrlm.com E-mail: hrim @hrim.com 


网 络 实名 : 新 黎明 防爆 
免费 服务 电话 : 800-8577729 


防爆 仪表 、 防 爆 风 机 
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<Pcsn 株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公 司 


中 国 南 车 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO.,LTD. 
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BRIEF INTRODUCTION 
基本 情况 介绍 





株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 从 1964 
年 起 开始 大 功率 半导体 器 件 的 研发 、 制 造 ， 是 我 国 早期 研 
发 大 功率 半导体 器 件 技术 的 单位 之 一 。 当 前 ， 公 司 大 功率 
半导体 器 件 技术 水 平 已 经 跻身 国际 先进 行列 ， 市 场 占有 率 
和 影响 力 在 国内 处 于 领先 地 位 。 

2008 年 ， 公 司 成 功 收购 全 球 领先 的 功率 半导体 器 件 独立 
供应 商 、 加 拿 大 上 市 公司 Dynex Power Inc 75% 的 股权 ， 拓 
宽 了 公司 大 功率 半导体 产业 的 国际 化 发 展 道路 。 








oe 





公司 大 功率 半导体 器 件 产业 主要 产品 有 : 普通 晶闸管 、 普 通 整 
流 管 、 快 恢复 二 极 管 、 快 速 晶 阐 管 、 吸 收 二 极 管 、 门 极 可 关 断 晶 
疗 管 (GTO) 、 集 成 门 极 换 流 晶 闸 管 (IGCT) 、 绝 缘 栅 双 极 型 晶体 
€ (IGBT) 及 功率 组 件 。 公 司 生 产 的 大 功率 半导体 器 件 已 广泛 应 用 
于 高 压 直 流 输电 (HVDC) 、 机 车 牵引 与 传动 、 高 压 无 功 功率 补偿 
(SVC) 、 大 电流 电源 、 电 动机 软 起 动 、 工 业 传 动 、 电 机 励磁 和 感应 
加 热 等 领域 ， 并 批量 出 口 至 北美 、 欧 洲 、 东 南亚 和 中 东 等 国际 市 场 。 

电力 电子 事业 部 建立 了 ISO14001、EHS14001、OHSAS18001 体 系 ， 
遵从 “ 片 片 精良 、 只 只 合格 、 台 台 可 靠 、 户 户 满意 ”的 质量 方针 ， 致 
力 于 以 精益 的 产品 、 一 流 的 服务 ， 满 足 客户 需求 ， 为 我 国 大 功率 半 导 
体 器 件 产业 的 持续 发 展 做 出 贡献 。 


Brief introduction 


Since 1964, Power Electronics Business Unit, 
Zhuzhou CSR Times Electric CO., LTD. has 
been engaged in research, development and 
manufacture of power semiconductor devices, 
which is one of the companies developing 
power semiconductor devices in china. Having 
achieved the advanced international design and 
manufacturing technology level currently, PEBU 
is in the leading position of market percentage 
and brand influence in domestic market of power 
semiconductor devices. 


In 2008, the company succeeded in purchasing 
7596 of Dynex, listed in Canada, which is one 
of the world's leading independent suppliers of 
specialist, high power semiconductor products. 
Consequently the company's international power 
semiconductor industry development path was 
broadened. 


PEBU offers a broad line of products, including 
General Purpose Thyristors, General Purpose 
Rectifiers, Fast Recovery Diodes, Fast Switching 
Thyristors, Snubber Diodes, Gate Turn-off 
Thyristors, IGCT, IGBT, Power Assembly, etc. 
Products of PEBU is widely applied in HVDC, 
railway traction, SVC, high current power supply, 
electric motor soft-starting, industrial drive, motor 
excitation, induction heating, etc. Products have 
been exported to USA, Europe, Southeast Asia, 
Middle East, and other international market. 


PEBU carries out ISO9001 Quality Management, 
ISO14001 Environmental Management, and 
OHSAS18001 Occupational Health and Safety 
Management System, and applying our quality 
policy of “excellence per chip, qualified per 
device, reliable per convertor, satisfied per 
customer". We offer perfect products and best 
services up to our customer all over the world. 
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TECHNICAL FEATURES 
产品 技术 特点 


O 产品 通 态 压 降 小 ， 浪 涌 电 流 高 ， 耐 受 电流 冲击 能 力 强 

O 具有 高 di/dt、 高 dv/dt 能 力 ， 动 态 特性 好 

O 采用 高 真空 电子 束 蒸发 Al 厚 膜 技术 ， 器 件 使 用 寿命 长 

O 管 壳 内 充 情 性 气体 ， 确 保 器 件 长 期 使 用 的 稳定 性 和 可 靠 性 

O 拥有 电子 辐 照 中 心 ， 可 以 精确 控制 器 件 的 反 向 恢复 特性 和 通 态 电压 的 折 囊 关系 ， 产 品 特别 适用 
于 串 、 并 联 应 用 要 求 器 件 Crr 或 yw 等 参数 均匀 匹配 的 场合 


Low V4y,high lsm strong capability for keeping out current rush. 

With high di/dt.high dv/dt capability,good dynamic features. 

Evaporation of thick Al layer ensures devices working steadily for a long time. 
Fulfill inert gases into tube to ensure the stability and reliability of devices. 
Exactly control reverse recovery characteristics and on-state voltage of devices 
by electron radiation center.Especially apply to uniformed pairing,parameters 
like Qrr or Vr etc. of devices in series and parallel connection. 
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5-inch devices completely applied on locomotive | 
5-inch device production line established 
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Free floating devices in mass application 
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Volume export to GE 
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3-inch device production line established 
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BUSINESS DEVELOPMENT 


Alloy process transferred from Westinghouse, USA | 
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300/500A silicon diodes developed || gm 
Contributing to the silicon rectifier replacement H 
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Power semiconductors R&D started 
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6-inch devices started volume application in -800kKV HVDC 
Construction of 8-inch IGBT wafer fab was kicked off 
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IGBT applied in metro and locomotive market 
IGCT applied in 9MW converters 
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Asia advanced 6-inch device production line established 
First domestic high voltage IGBT modules assembly line established 
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Acquisition of Dynex 
6 —inch devices applied in HVDC(Henan Lingbao) j "T 
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5 —inch devices applied in HVDC(Liaoning Galing Project) 
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Sign LTA agreement with GETs zi d 
The first 6-inch 8 500V thyristor world wide produced m! E 
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— 建筑 面积 : 22 000m? 
净化 面积 : 5000m? 
净化 等 级 : 芯片 生产 区 域 100 级 
封装 生产 区 域 10 000 级 
Building Area :22 000m? 

Clean Room Area:5 000m2 

Clean Room Class: Class 100 for Wafer Production Section 
Class 10 000 for Assembly Section 
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正在 建设 的 大 功率 IGBT 产 业 化 项 目 

公司 正在 投资 建设 大 功率 IGBT 产 业 化 项 目 ， 拟 
形成 年 产 12 万 片 83in IGBT 蕊 片 的 生产 规模 ， 实 
现年 产 100 万 只 以 上 大 功率 IGBT 如 件 的 生产 能 力 
The company is investing on the construction of high 
power IGBT industrialization,to reach the annual 
production capacity of 120 000pcs 8-inch IGBT 
wafers and over 1 000 000pcs IGBT devices 


ATTY 


( 


OLN BASFE, UK 








A INT L] D (AT AOTAN T ATCO 
H-N ( | 1 RODUC I ION LINE 


4in 器 件 生产 线 


19 000m2 

2 000m? 
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封装 生产 区 域 10 0002 

Building Area :19 000 m? 

Clean Room Area:2 000 m? 

Clean Room Class: Class 1 000 for Wafer Production Section 
Class 10 000 for Assembly Section 
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机 械 工 业 出 版 社 


China Machine Press 


《中 国电 器 工业 年 鉴 》 由 综述 、 特 别 关 注 、 行 业 概 况 、 企 业 概 况 、 
产品 与 项 目 、 标 准 化、 统计 资料 和 大 事 记 8 个 部 分 组 成 ， 集 中 反映 电器 工 
业 38 个 子 行业 的 生产 发 展 、 产 品 产量 、 市 场 销 售 、 科 技 成 果 及 新 产品 、 质 
量 及 标准 、 基 本 建设 及 技术 改造 等 情况 ， 公 布 电器 工业 权威 统计 数据 ,， 重 
点 推出 行业 品牌 企业 。《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 自 1998 年 创刊 以 来 ， 已 连续 
出 版 14 期 ， 现 已 成 为 国内 外 了 解 中 国电 器 工业 和 企业 的 重要 窗口 。 

《中 国电 器 工业 年 鉴 》 的 主要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 , 电器 工业 相关 
企业 决策 者 ， 从 事 市 场 规划 、 企业 规划 的 中 高 层 管理 人 员 。 同 时 ,《 中 国电 
器 工业 年 鉴 》 也 发 往 国 内 外 的 投资 机 构 、 银 行 及 证 券 机 构 等 。 

《中 国电 器 工业 年 鉴 》2011 年 刊 除 保持 第 规 内 容 外 ， 还 针对 “十 二 五 ” 
时 期 电器 工业 的 发 展 态势 开辟 了 “特别 关注 ” 栏目， 总结“ 十 一 五 ”时 期 
的 成 就 与 经 验 ， 展 望 “ 十 二 五 ”期 间 的 发 展 目标 。 


图 书 在 版 编目 “C1P ) 数据 
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委员 会 , 中 国电 器 工业 协会 编 . 一 北京 : 机 械 工业 出 版 
社 ，2012. 2 

(中 国 机 械 工业 年 鉴 系列 ) 

ISBN 978-7-111-37260-8 
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全 国政 协 委 员 、 全 国政 协 提案 委员 会 副 主 任 、 
中 国 机 械 工业 联合 会 会 长 


Wu 主 [ff EF 中 国 机 械 工业 联合 会 执行 副 会 
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杨 司 明 中 国电 器 工业 协会 常务 副 会 长 
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“十 一 五 ”时 期 ， 电 器 工业 产销 规模 扩大 ， 经 济 总 量 提升 ， 发 电 、 输 变 电 
设备 等 主要 产品 生产 能 力 大 幅度 提高 。 随 着 产业 规模 的 扩大 、 经 济 总 量 的 提升 、 
主要 产品 技术 升级 换代 、 生 产能 力 迅 速 增长 和 自主 化 程度 的 提高 ， 电 器 工业 在 国 
民 经 济 特别 是 在 装备 制造 业 中 的 比重 加 大 ， 地 位 、 作 用 也 愈加 重要 。 

当 计 < 刻下 于 的 技术 引进 、 消 化 吸收 和 再 创新 ， -—8" HN 
间 ， 我 国电 器 工业 技术 水 平 大 幅 提 升 。 随 着 设计 、 制 造 技 术 实 现 重大 突破 和 质量 
的 提高 ， 发 电 、 输 变 电 设 备 等 部 分 主要 产品 已 经 实现 了 升级 换代 ， 并 达到 了 国际 
先进 水 平 。 

“十 一 五 ”时 期 ， 电 器 工业 标准 化 在 振兴 电工 装备 制造 业 、 实 施 标准 化 科技 
创新 、 促 进 节 能 减 排 和 实施 国际 标准 化 突破 等 方面 取得 了 显 车 成绩。 在 TEC 承担 了 3 
^* TC/SC 秘书 处 工作 ， 担 任 3 个 TC/SC 主席 ; 6 人 出 任 IEC 中 高 层 机 构 专 家 ; 在 电气 
安全 、 工 业 电 热 设 备 、 高 压 绝缘 配合 、 电 力 电容 器 、 继 电 保护 和 高 压 熔 断 器 等 领域 提 
出 了 近 10 项 国际 标准 提案 ， 实 质 性 参与 国际 标准 化 活动 力度 明显 加 大 。 

《国民 经 济 和 社会 发 展 第 十 二 个 五 年 规划 纲要 》 提 出 : 坚持 把 经 济 结构 战略 性 调 
整 作 为 加 快 转变 经 济 发 展 方式 的 主攻 方向 ， 坚 持 把 科技 进步 和 创新 作为 加 快 转变 经 济 发 
展 方 式 的 重要 支撑 ， 坚 持 把 建设 资源 节约 型 、 环 境 友好 型 社会 作为 加 快 转变 经 济 发 展 方 
式 的 重要 着 力 点 。 

为 此 ， 电 器 工业 要 积极 转型 升级 ， 着 力 加 快 高 新 技术 改造 ， 提 高 产业 核心 竞争 
力 。 产 品 同 “数字 化 、 智 能 化 、 上 自动化 ”转变 ， 深 度 推进 两 化 融合 ; 大 力 发 展现 代 制 
造 服务 业 ， 促 进 企 业 在 生产 服务 体系 方面 建设 ， 提 高 服务 增加 值 在 工业 生产 总 值 中 所 
占 比 重 。 设 备 制 造 企 业 要 努力 向 产业 链 高 端 进发 ， 找 准 适 合 自 己 的 位 置 。 电 器 工业 的 
改造 提升 ， 将 最 终 有 效 支 撑 战 略 性 新 兴 产 业 ， 特 别 是 高 端 装备 制造 业 的 发 展 。 

“十 二 五 ”期 间 ， 依 靠 技术 创新 仍 将 成 为 产业 发 展 的 重要 驱动 力 ， 建 立 电器 工业 
的 创新 体系 也 成 为 此 阶段 行业 迫切 需要 解决 的 问题 。 要 积极 推进 电器 工业 自主 创新 与 
共性 技术 研究 ， 寻 求 核心 技术 罕 破 ， 形 成 基础 研究 一 共性 技术 研究 一 产品 开发 一 产业 
化 的 技术 创新 体系 ， 利 用 转制 研究 院 所 重建 基础 与 共性 技术 研究 的 公共 服务 平台 已 刻 
ANE s 

加 强 标准 体系 建设 ， 重 视 与 支持 标准 制定 研究 与 开发 工作 ， 标 准 建设 要 与 新 产 
品 开发 紧密 联系 。 以 自主 创新 为 基础 形成 一 批 重大 能 源 科技 装备 、 新 技术 新 材料 得 到 
应 用 的 标志 性 产品 技术 标准 , 加 强 节能 环保 、 高 端 装备 制造 、 新 能 源 、 新 材料 和 新 能 源 
汽车 等 与 电器 工业 相关 的 战略 性 新 兴 产 业 标 准 体 系 建设 ， 加 大 重要 标准 制 修订 和 重大 
技术 标准 化 科研 力度 。 

2012 年 是 实施 “十 二 五 ”规划 承上启下 的 重要 一 年 ， 电 器 工业 要 坚定 信心 、 攻 
坚 殉 难 、 开 拓 前 进 ， 以 重大 技术 突破 和 重大 发 展 需 求 为 基础 ， 继 续 做 强 做 大 电器 工业 
优势 领域 ， 健 全 和 完善 电工 装备 产业 链 ， 掌 握 产 业 核 心 技 术 和 关键 技术 ， 大 力 推进 产 
学 研 用 相 结 合 ， 优 化 结构 、 改 善 产 品质 量 、 淘 汰 落后 产能 ， 走 创新 驱动 、 内 在 增长 道 
路 ， 为 最 终 实现 “十 二 五 ”目标 奠定 良好 基础 。 


中 国电 器 工业 协会 终身 荣誉 会 长 f E db ES 
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新 华 集 团 专 业 从 事 控制 系统 设计 、 软 硬件 开发 、 硬 件 制造 和 控制 系统 总 成 套 ， 为 电厂 、 输 变 电 、 
供水 、 污 水 处 理 、 环 保 、 市 政工 程 、 水 泥 、 化 工 、 造 纸 、 钢 铁 和 地 铁轨 道 交 通 等 行业 提供 全 面 的 自动 
控制 解决 方案 。 公 司 以 环保 、 节 能 、 安 全 的 设计 理念 研发 新 产品 与 新 技术 ， 为 流程 工业 提供 并 实施 管 
控 一 体 化 方案 及 优化 方案 , 提供 优化 软件 和 管控 一 体 化 软件 , 独立 完成 重大 工程 自动 监控 系统 的 设计 、 
现场 调试 ， 帮 助 用 户 以 更 经 济 的 代价 获得 更 满意 的 优质 产品 和 服务 。 

新 华 集团 拥有 员工 600 多 人 ,研发 人 员 有 60 多 人 ,博士 8 人 硕士 30 人 ,拥有 高 级 职称 员工 35 人 。 

从 事 电厂 及 电力 系统 工程 人 员 有 120 多 人 。 新 华 集团 在 上 海 闵行 紫竹 科学 园区 拥有 研发 、 生 产 和 
程 基地 ， 建 筑 面积 47 767m2。 新 华 集团 拥有 两 家 制造 厂 ( 生产 DEH, DCS -k1EISSILAEEB-E AE NI 
DEH 中 EH 部 套 的 新 华 液压 )， 确 保 新 华 集团 自动 控制 系统 的 硬件 品质 和 供应 的 长 期 可 靠 @ 

2010 年 10 月 起 ， 新 华 集团 重新 从 事 火 电厂 DEH 和 DCS 业务 。 近 一 年 来 ,业绩 涵盖 了 300MW 
等 级 及 以 上 大 型 机 组 、200MW 等 级 及 以 下 中 小 机 组 、 垃 圾 焚烧 发 电 、 余 热 发 电 及 御 环 流 化 床 机 组 的 
DAS、MCS、SCS、FSSS、ECS、DEH、ETS、MEH、ATC、SIS、 辅 机 控制 、 脱 硫 控 制 、 脱 硝 控制 
出 灰 控 制 等 自动 化 控制 系统 。 此 外 ，XDC800 已 成 功 推 向 海外 市 场 ， 用 于 苏丹 富 拉 3 x 135MW 机 组 
DCS、DEH、MEH、SIS 一 体 化 控制 系统 等 。 

一 、 新 华 的 产品 及 服务 可 以 实现 火电 厂 全 厂 数字 一 体 化 控制 Í 

新 华 集团 目前 针对 电力 行业 应 用 的 系统 平台 一 一 新 华 XDC800 管控 一 体 化 系统 平台 ， 面 向 数字 
化 电厂 ,横向 建立 “机 - 炉 - 电 - 辅 ” 的 全 厂 数 字 一 体 化 控制 系统 ,及 先进 的 DCS 一 体 化 控制 汽轮机 、 
锅炉 、 发 电机 、 辅 助 系统 ; 采用 统一 的 控制 器 、I/O 设备 、 统 一 的 通信 协议 、 统 一 的 人 机 界面 ， 保 证 是 
系统 间 无 颖 连接 ， 保 证 统一 的 运行 和 统一 的 维护 。 其 应 用 范围 包括 : 


Q i à; P 1B 
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BEES x 
项 目 名 称 : KRURO 项 目 编号 : 201068C00032 
IP G T2 5l 承担 单位 : 上 海 新 华 控制 技术 〈 和 集团 ) 有限 公司 dpi 二 O 一 O 年 五 月 
数字 式 电 液 调节 系统 DEH ( 含 电子 控制 系统 和 液压 系统 ) mena: npes T 
给 水 泵 汽轮机 控制 系统 MEH ( 含 电子 控制 系统 和 液压 系统 ) We A0 AO E 
旁 路 控制 系统 BPC ( 含 电子 控制 系统 和 液压 系统 ) 
紧急 跳 机 系统 ETS 
$8 JP ES T E 电气 控制 
数据 监视 系统 DAS 厂 用 电 监 控 管 理 系统 EMCS 
协调 控制 系统 CCS 升 压 站 综合 自动 化 系统 NCS 
顺序 控制 系统 SCS 其 他 
调节 控制 系统 MCS 辅 网 集 控 系 统 ( 水 处 理 、 除 灰 、 除 尘 等 ) 
锅炉 控制 系统 BMS 输 煤 控 制 系统 
燃烧 控制 系统 FSSS 脱硫 、 脱 硝 DCS 系统 
电气 子 系统 ECS 电厂 仿真 培训 系统 
一 、 新 华 集团 的 系统 除了 在 火电 广 应 用 外 ， 在 电力 行 电厂 一 次 仪表 成 套 
业 的 其 他 系统 中 得 到 应 用 m — xx m 
US deis IL 
KZ 厂 级 信息 管理 系统 MIS 
水 电站 计算 机 监控 系统 meme 
LE EN 
变电站 综合 自动 化 系统 
axi 
电力 调度 自动 化 系统 K 
配 电 自动 化 系统 ND. o ` 
新 能 源 — 
风电 变 桨 系统 — e 
风机 控制 LCU 
风电 场 SCADA 系统 aam 
太阳 能 发 电站 SCADA 系统 T" LL 
| wur e { 要 
11 FII 
~ TI 
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四 川 电器 集团 有 限 公 司 ( 原 四 川 电 器 有 限 责任 公司 ) 是 专业 研制 和 生产 40.5kV 及 以 下 高 低压 输 配 电 成 套 设 备 
和 高 压 电器 的 高 新 技术 企业 。 始 建 于 1965 年 ,产品 广泛 应 用 于 电力 、 交 通 、 矿 山 、 冶 金 、 化 工 等 行业 的 输 配 电 系 统 。 产 
品 销 往 全 国 各 地 ,并 出 口 到 亚洲 、 非 洲 、 欧 洲 等 20 余 个 国家 和 地 区 。 

公司 产品 均 采 用 IEC 标准 和 国家 标准 进行 设计 制造 ， 具 有 ISO9001:2000 质量 体系 认证 书 和 机 电 产 品 进出 口 
经 营 权 ， 公 司 的 计算 机 集成 制造 系统 CIMS， 获 得 国家 “863 "应 用 示范 工程 荣誉 称号 .公司 拥有 国内 行业 中 领先 水 
的 柜 体 表面 涂 装 生产 线 , 冲 、 剪 、 折 数控 加 工 中 心 , 互感 器 浇注 生产 线 以 及 各 型 开关 和 开关 装置 生产 线 , 是 西南 地 
区 高 、 低 讨 开 关 行 业 中 技术 能 力 `. 生 产 规模 .品种 规格 均 名 列 前 茅 的 专业 设计 生产 厂家 ,质量 信誉 好 .有 较 强 实力 
在 40 余年 的 发 展 历程 中 , 公司 始终 坚持 紧 跟 市 场 发 展 的 步伐 , 积极 开展 各 种 技术 创新 活动 ,开创 了 多 项 行业 先 
国内 空白 .研制 的 新 产品 屡 获 省 、 市 科技 进步 奖 。 拥 有 多 项 国家 专利 , 参与 并 起 草 十 余 个 国家 、 行 业 标 
川 企 ” 牌 高 压 开关 柜 荣 获 四 川 省 名 牌 产品 称号 ， 

公司 被 评 为 国家 二 级 企业 , 先后 获得 中 国 优秀 民营 科技 企业 、 四 川 省 高 新 技术 企业 、 四 川 省 建设 创新 型 企业 培 
育 企业 、 四 川 省 和 和 成 都 市 重点 优势 企业 和 成 都 市 企业 技术 中 心 等 称号 , 并 与 美国 伊顿 公司 、GE、 德国 西门 子 等 世界 
知名 品牌 合作 ,生产 具有 世界 领先 水 平 的 产品 


企业 名 称 ， werd a VES. CR200851000205 


发 证 时 间 ; 3008 4 12 HL 16 B TN 有 效 期 ， 三 年 
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中 国 国家 强制 性 产品 认证 证 书 
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内 用 省 更 点 技术 创新 项 目 5 现 认 定 你 公司 生产 的 大 容量 真空 斯 路 器 笠 车 (ZN12-40.5 
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公司 地 址 :四 川 省 成 都 市 高 新 西区 西 芯 大 道 5 号 
邮编 : 611731 

电话 : 028-65305936 

传真 : 028-65305938 


生产 地 址 :四 川 省 成 都 市 地 县 唐 昌 镇 正 南 街 107 号 
邮编 : 611733 


TIU | f í EIE "-— IR {分 三 | DH ZA A vx 电话 : 028-66125950 
Er ETT w f 


传真 : 028-66125958 


SICHUAN ELECTRICAL APPARATUS CO. , LTD. E-mail; Seac@vip. 163. com 
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江苏 德 春 电力 科技 有 限 公司 ( 原 常州 德 春 电器 有 限 公司 ) 成 立 于 1999 年 4 月 ,注册 资金 3 380 万 元 ， 
现 有 老 厂 区 与 新 厂区 占 地 面积 3.3 万 m?, 现代 化 的 生产 厂房 56 000 m?。 拥 有 和 完善 的 生产 设备 (包括 数 
控 溃 , 剪 、 折 ,激光 切割 四 大 件 ) ,以 及 齐全 的 检测 设备 和 适用 于 各 项 产品 的 工艺 标准 及 工装 设施 。 

公司 始终 以 高 新 技术 产品 作为 发 展 的 主导 方向 ， 主 要 生产 : 24kV/12kV SFs 负荷 开关 、12kV 固 
封 式 真 室 负 荷 开 关 、SDC18 一 24(XGN 口 一 24) SFs 环 网 柜 、 XGN15—12(0, M) SFs 环 网 柜 、DFW 一 
12 型 电缆 分 接 箱 、 开 闭 所 等 。 公 司 通过 了 ISO9001:2008 质量 体系 认证 “CCC” 国家 强制 性 产品 认证 
和 “CQC” 产 品 自愿 认证 。 
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Jiangsu Dechun Power Electric Co.,Ltd. 

地 址 ， 江 苏 省 常州 市 新 北 区 小 河 富民 工业 园 汤 家 二 路 58 号 ”邮编 : 213138 
全 国 统一 热线 : 400 1098 768 

传真 : 0519-83501979 
http : //www.jsdechun.cn 








目 创建 以 来 , 公司 始终 坚持 ”诚信 是 根本 、 品质 是 效益 、 创 新 是 途径 ”的 指导 思想 ,不 断 优化 质量 管理 
工作 ; 始终 以 高 新 技术 产品 作为 企业 发 展 的 先导 , 不断 提 高 产品 的 技术 含量 和 市 场 占有 率 ; 研发 新 产品 ， 
打造 新 品牌 , 现 已 研发 多 项 新 产品 并 获得 100 多 项 知识 产权 专利 ,成 并 了 沼 州 市 高 压 负 从 开关 工程 技术 研 
究 中 心 ,产品 均 通过 了 国家 产品 型 式 试验 和 国家 及 省 级 指定 权威 专家 鉴定 ， 被 评 为 常州 市 知名 商标 、 和 常州 
市 名 牌 产品 。 

我 们 将 继续 努力 ， 以 优 民 的 质量 、 优 质 的 服务 来 回报 您 对 我 们 公司 的 文 持 ， 更 布 望 在 与 您 满意 合作 的 
过 程 中 共同 发 展 ` 共 同 辉 煜 。 
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建设 坚强 智能 电网 ”促进 低 矶 中 国 进程 
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电力 变压器 系列 


WAER 。” 干 式 电力 变压器 
环保 型 电力 变压器 ”特种 变压器 — 立体 卷 铁心 变压器 
隆重 推出 “太阳 能 ( 光伏 ) 专用 电力 变压器 ” 
[已 在 青海 .甘肃 、 宁夏 、 黑龙江、 河北 、 浙江、 湖北、 四川、 贵州 、 湖 南 等 省 电力 公司 中 标 使 用 ] 








| 10kV 级 á 10kV 级 XE 10KV 级 
立体 卷 铁心 油 漫 式 电力 变压器 。 ”立体 卷 铁心 二 式 电力 变压器 。 立体 卷 铁心 树脂 绝 统 干 式 变压器 


DF IBANG’ 


EIDBJ:E3DEB-ABEIRZYal) ”地 址 : 浙江 省 乐清 经 济 开发 区 纬 二 十 路 巨 邦 科技 园 (325600) 
JUBANG ELECTRICAL CO.LTD.CHINA 电话: 0577-62177777 f£. 0577-62799789 http: //!www.mccb.cn 
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: 上 海 市 高 新 技术 企业 





上 海天 多 电器 有 限 公 司 


SHANGHAI TIANYI ELECTRIC CO., LTD. 


服务 热线 : 400-820-4217 


工厂 : 上 海 市 松江 区 车 墩 镇 北 闵 路 101 号 
电话 : 021-57776240 传真 : 021-67654522 
销售 : 上 海 市 宜山 路 889 号 齐 来 大 厦 1702 室 
电话 : 021-54012233 传真 : 021-54012399 
http://www.tianyi-electric.com 


E-mail:sale(ptianyi-electric.com 
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团 ， 是 国家 大 型 企业 、 国 家 重点 高 
新 技术 企业 ， 拥有 博士 后 科研 王 作 
站 和 国家 企业 技术 中 心 。 集 团 资 产 





总 额 30 多 亿 元 ， 拥 有 员工 3 000 多 9 
名 ; 年 生产 能 力 达 150 亿 元 。 企 业 E 
EN CM. v o0 c7 X e 
*, 产品 涵盖 500kV 及 以 下 超 高 —M"Ü 


压 、 高 压 、 中 压 和 低压 ， 可 生产 塑 
料 、 橡 胶 等 特种 电缆 ， 是 一 家 电线 
电缆 专业 性 生产 企业 。 产 品 为 中 南 
海 改造 、 北京 奥运 工程 、 上 海 世博 
工程 、 航天 测控 船 等 国家 重点 项 目 
所 选用 ， 并 出 口 美 国 、 意 大 利 、 澳 
大 利 亚 、 新 加 坡 等 50 多 个 国家 和 
地 区 。 





ee E 
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地 址 : 江苏 省 溧阳 市 上 上 路 68 号 “邮编 : 213300 ”总 机 : 0519-87308866 传真 : 0519-87308808 
http:/ /www.shangshang.com | E-mail:shangshang (Qshangshang.com 





O 合肥 和 神 马 集团 


= HEFEI SMARTER GROUP | 专业 制造 真诚 服务 
Specialized Manufacture Warmhearted Service 
fle jr 


SB TRO BH fR BUR PR 281 RIRCT- PAKAKE RTL. 28) oT BL ACAEBB SEDENT IEEE, 
是 业界 公认 的 中 国电 线 电 缆 装 备 制造 行业 的 领军 企业 。 

自 20 世纪 80 年 代 开 始 , 合肥 神 马 全 面 涉 足 线 线装 备 制造 领域 , 产品 种 类 和 市 场 份额 逐年 增 
加 ， 并 稳 居 全 国 同 行业 前 列 ,公司 因此 被 中 国电 器 工业 协会 认定 为 ”具有 影响 力 “ TENE LEUR 
有 影响 力 品牌 “称号 。 

20 多 年 来 , 合肥 神 马 专 注 于 线 线装 备 的 研究 与 创新 , 建 有 国家 企业 技术 中 心 并 承担 多 项 国家 
和 省 市 科技 攻关 项 目 .目前 , 已 累计 开发 出 电力 电线 设备 .、 通信 和 电缆 设备 各 光线 设备 等 60 多 个 品 
a 获得 国家 专利 和 省 市 科技 进步 奖 数 十 项 , 主要 产品 均 被 中 国电 器 工业 协会 推介 为 质量 可 
rJ RRo。 

凭借 多 年 服务 于 线 缆 行 业 积累 的 丰富 经 验 ， 合 肥 神 马 致力 于 满足 客户 的 个 性 化 需求 ， 向 中 
国 各 地 以 及 人 伊朗、 越南、 印度、 韩国、 日本、 俄罗斯、 美国 、 英 国 和 德国 等 近 40 个 国家 和 地 
rr 强 有 力 的 技术 支持 和 完善 的 售后 服务 ， 是 国内 外 客户 值得 信赖 的 
现在 ， 秉 承 和 努力 实践 “专业 制造 、 真 诚 服务 ”的 经 营 理念 ， 合 肥 神 马 正 不 断 开拓 创新 ， 
向 建设 成 为 全 球 线 缆 专 用 装备 领先 制造 商 的 目标 迈进 。 










B KJY 摇 篮 型 钢丝 铠 装机 








伸缩 臂 式 履带 起 重 机 
Pen 
uae am 
伸缩 臂 式 履带 起 重 机 功能 简介 SMQ500A 
伸缩 矢 式 颖 带 起 重 机 是 我 公司 与 大 连理 工大 学 合作 开发 的 新 一 代 系 列 
产品 ,分 别 为 25t、32t、40t、50t、65t、80t 和 100t, 共 7 个 级 别 , 该 
机 为 国内 填补 空白 产品 ,技术 先进 ,性 能 卓越 ,是 现代 吊装 工程 理想 的 作业 施 


ps -———— 
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TOSHIBA 


Leading Innovation >>> 








ZRGKRERGER* (MAD 有 限 公司 


TOSHIBA HYDRO POWER (HANGZHOU) CO.,LTD. 


东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公 司 (简称 东芝 水 电 )， 是 由 日 本 东芝 集团 与 中 国 水 利水 电 
建设 集团 公司 共同 投资 成 立 的 中 日 合资 企业 ， 主 要 致力 于 水 力 发 电 设备 的 研究 . 开发 . 设 
计 . 制 造 .安装 和 服务 . 

日 本 东芝 集团 在 水 力 发 电 设备 制造 领域 拥有 110 多 年 的 悠久 历史 , 一直 致力 于 新 技术 
的 开发 与 研究 ， 向 世界 各 地 的 客户 提供 了 众多 尖端 产品 ,尤其 在 抽水 鞭 能 发 电 设备 方面 ， 
始终 处 于 大 容量 . 高 水 头 . 高 转速 机 组 技术 开发 的 前 列 , 提供 了 大 量 创 纪录 的 尖端 产品 , 并 
占领 了 市 场 的 领先 地 位 

东芝 水 电 自 2005 年 1 月 运营 以 来 , 通过 技术 合作 , 成 功 实现 了 与 日 本 东芝 的 设计 、 制 
造 技 术 ”一体 化 ， 在 技术 开发 、 设 计 、 制 造 及 品质 管理 等 方面 取得 了 重大 发 展 和 进步 
2010 年 扩建 后 的 重型 总 装 工厂 面积 达 13 000m*， 装 备 了 20m 大 型 数控 立 式 车 床 、14m 重 
型 数控 卧 式 车 床 等 一 批 现 代 化 加 工 设备 .新 建 的 水 力 机 械 研究 所 配置 了 世界 先进 水 平 的 
水 力 机 械 模型 试验 设备 ,将 致力 于 高 效率 .高 可 靠 性 水 轮机 的 开发 

东芝 水 电 目 前 已 具备 单机 容量 700MW 级 及 以 上 成 套 水 轮 发 电机 组 的 设计 .制造 能 力 ， 
步 入 了 中 国 具 有 研究 .开发 .设计 .制造 能 力 的 大 型 水 力 发 电 设备 供应 商行 列 。 





位 于 富 春 江 畔 的 制造 工厂 





14m 数控 卧 式 车 床 20m 数控 立 式 车 床 





清远 抽水 曹 能 机 组 合同 签字 仪式 长 洲 电 站 水 轮机 转 轮 功 果 桥 电站 转 轮 现场 制造 深 溪 沟 电站 转子 吊装 
〈 抽 水 蕾 能 机 组 单机 容量 320MW) (灯泡 贯 流 式 机 组 单机 容量 42MW) (混流 式 机 组 单机 容量 225MW) ( 轴 流 式 水 轮 发 电机 单机 容量 183. 34MV - A) 


截至 2010 年 ， 东 芝 集 团 已 向 世界 各 国 客户 提供 了 2 224 & ( 总 容量 54 810MW) 水 轮机 以 及 1 678 & (总 容量 68 054MV .A) 水 轮 发 
电机 ， 其 中 东芝 水 电 提供 了 198 台 ( 总 容量 8 861MW) 水 轮机 以 及 196 人 台 ( 总 容量 12 691MV - A) 水 轮 发 电机 





SS ( 杭州 ) 有 限 公司 东芝 水 电 设 备 ( 杭州 ) ERAI ”杭州 营业 部 

0571-56987117 电话 : 0571-56809066 TOSHIBA RÆ 
"XA. 0571—-56987256 f&É: 0571-56809058 eco style 
地 址 : 浙江 省 桐庐 县 富 春 江 镇 工人 路 一 号 地 址 : 浙江 省 杭州 市 庆 春 东 路 66-8 五 楼 
邮编 : 311504 邮编 : 310016 


http: //www. toshiba-thpc. com 
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Shanghai JINGYI Electrical Apparatus Factory Co.,Ltd. 


提供 电气 系统 完整 解决 方案 

上 海 精益 电器 三 有 限 公司 , 是 由 创建 于 20 世 纪 50 年 代 中 期 的 上 海 精 益 电器 厂 于 2003 年 9 
月 改制 而 成 ,是 以 “ 黑 猫 ” 牌 低压 电器 为 主导 产品 的 专业 企业 。 

2005 Æ 9 月 ,为 提升 品牌 ,实现 做 强 做 大 的 战略 目标 , 公司 以 主打 产品 .人 员 和 设备 等 
资源 与 西门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 签署 了 合资 合同 ,成 立 了 上 海 西 门 子 低压 断路 器 有 限 公司 。 

2008 年 12 月 3 B, 公司 与 西门 子 ( 中 国 ) 有 限 公司 友好 协商 并 达成 一 致 ， 上海 精益 电 
器 厂 有 限 公 司 收购 西门 子 ( 中 国 ) 有 限 公司 在 合资 公司 投资 的 75% 的 全 部 股份 ，2009 年 1 
月 16 日 ,双方 完成 股权 交割 ,将 合资 转 为 合作 。 

公司 的 总 部 设立 在 上 海 市 青浦 工业 园区 浅 盈 路 2699 S. 公司 新 注入 资本 1. 8 亿 元 ， 
占 地 面积 约 10 万 m^ ,拥有 包括 实验 室 在 内 的 产品 研发 技术 中 心 大 楼 、 生 产 基地 和 仓储 中 
心 等 约 3 万 m? 的 建筑 .公司 现 有 员工 约 450 A, 其 中 从 事 各 种 产品 专业 研发 的 人 员 近 百 
人 ， 拥 有 产品 自动 化 和 标准 化 生产 作业 以 及 质量 检测 自动 化 流程 的 生产 线 , ERP 系统 贯 
穿 于 公司 的 整体 营运 管理 。 

公司 除 享 誉 市 场 、 信 誉 良好 的 HA 系列 万 能 式 断路 器 和 HM3 系列 塑料 外 壳 式 断 
路 器 等 23 大 类 产品 外 , 业务 还 涉及 成 套 配 电 装 置 、 健 身 器 材 、 物业 、 电器 联结 器 、 变形 机 
器 人 和 文教 体育 用 品 等 多 种 产品 领域 , 其 主导 产品 拥有 百 余 张 CCC、CE 和 CB 认证 证 书 。 

公司 从 1997 年 起 连续 被 认定 为 上 海 市 高 新 技术 企业 , 1998 年 以 来 主要 产品 系列 蝉联 

上 海 市 名 牌 产品 称号 .公司 从 1996 年 获得 1S09001 质量 管理 体系 认证 证 书 以 后 ， 于 2008 

年 通过 1S014001 和 0HSAS18001 认 证 ,同年 ,被 上 海 市 科技 部 门 认定 为 上 海 市 科技 小 巨人 培育 
企业 ,被 上 海 市 知识 产权 部 门 认 定 为 上 海 市 专利 试点 企业 。2009 年 又 通过 1S09001: 2008 版 
复审 ,“ 黑 猫 ” 牌 低压 电器 产品 以 卓越 的 性 能 和 创新 的 结构 设计 , 拥有 各 种 产品 技术 专利 70 
多 项 , 曾 荣 获 多 项 国家 、 上 海 市 奖项 ,其 品质 广泛 受到 国内 外 用 户 的 青睐 与 好 评 。 

公司 充分 发 挥 合资 公司 先进 的 管理 方法 ,弘扬 “精益 ”精神 , 并 按照 市 场 经 济 规律 ， 以 
不 断 创新 精神 , 着 眼 于 全 球 先 进 的 低压 电器 产品 与 高 新 技术 的 开发 ,用 专业 、 精 品 ` 创 新 


HVS1-12 (ZN63A) 
户 内 高 压 真 空 断路 器 








HA60 系列 
智能 型 万 能 式 断 路 器 





HA1、HA2、HA3 系列 
智能 型 万 能 式 断 路 器 





DW17B(ME) 系列 
万 能 式 断 路 器 



































不 断 为 客户 提供 安全 可 靠 、 技 术 领 先 的 产品 。 公 司 倡导 以 客户 为 中 心 ， 多 方位 的 营销 策 DW15-630 系列 
略 , 充分 融合 各 种 渠道 优势 , 紧密 依托 经 销 商 和 供应 商 、 广 泛 支 持 合 作 伙伴 , 提供 先进 的 产 DW15-1600 系列 
品 与 完善 的 服务 , 促进 同步 发 展 , 共 铸 辉煌 明天。 DW15-2500 系列 
万 能 式 断 路 器 
HM60 系列 HM3 系列 HM3-R 系列 
塑料 外 壳 式 断路 器 塑料 外 壳 式 断 路 器 塑料 外 壳 式 剩余 电流 断路 器 
HQ2 系列 71 H5 系列 HQ6G-63 系列 
NEL 智能 型 双 电 源 自动 切换 装置 双 电 源 自动 转换 开关 自动 转换 开关 
(CB 级 ) » 《PC 级 ) (CB 级 》 
2a. 9 4 
HG1 系列 SA HC1 系列 rige] HRI 系列 ' HCPS1 系列 
隔离 开关 Wa P : 交流 接触 器 热 继 电器 控制 与 保护 开关 





j> HB45-63 。 HB45-32N 
e— ———. HB45L-32N HB45L-63 


AR 小 型 断路 器 


公司 联系 方式 
地 址 : 上 海 市 青浦 工业 园区 浅 盈 路 2699 号 ”邮编 : 201700 
电话 : +86-21-39200818 (总 机 ) ”传真 +86-21-69228711 


销售 及 市 场 推 广 
地 址 : 上 海 市 梅 川 路 1247 号 新 长 征 商 务 大 厦 10 层 楼 南 。 邮编 :200333 
电话 : «86-21-52823666 ”传真 ， +86-21-33608921 
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一 一 2011 年 中 国 机 械 工业 年 鉴 社工 作 交 流 会 





2011 年 1 月 17 一 18 日 ， 以 “团结 、 友 谊 、 进 步 ”为 主题 的 “2011 年 
中 国 机 械 工业 年 鉴 社工 作 交 流 会 ”在 北京 昌平 举行 。 中 国 机 械 工业 联合 
会 副 秘书 长 李海燕 ， 机 械 工业 信息 研究 院 副 院 长 、 机 械 工业 出 版 社 副 社 
长 郭 锐 ， 以 及 中 国电 器 工业 协会 、 中 国 工程 机 械 工业 协会 、 中 国 机 床 工 


2011 年 3 月 31 日 ，“ 中 国 机 械 工业 年 鉴 系列 2011 年 工作 会 议 ” 在 浙江 宁 
波 召 开 ， 来 自 全 国 各 地 的 79 名 代表 参加 了 会 议 。 中 国 机 械 工业 联合 会 副 秘 
书 长 、 中 国 机 械 工业 年 鉴 编 辑 委员 会 办 公 室 主任 李海燕 ， 机 械 工业 信息 研 
究 院 副 院 长 、 中 国 机 械 工业 年 鉴 总 编辑 郭 锐 ， 机 械 工业 信息 研究 院 业 务 处 
副 处 长 孙 翠 ， 浙 江 省 经 信 委 机 械 行业 管理 办 公 室 副 主任 谢 德 宝 ， 宁 波 市 芝 





热 烈 欢 迎 
参加 中 国 机械 工 业 年 鉴 系 列 2011 年 
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具 工 业 协 会 等 13 个 行业 协会 的 领导 、 专 家 、 作 者 以 及 在 京 机 械 行业 企业 
代表 、 中 国 机 械 工 业 年 鉴 社 员工 共 106 人 参加 了 会 议 。 李 海燕 副 秘书 长 、 
中 国电 器 工业 协会 名 誉 理事 长 邢 玉 久 、 郭 锐 副 院 长 和 李 卫 玲 社 长 分 别致 
辞 。 领 导 、 嘉 宾 与 年 鉴 社员 工 共同 联欢 并 表演 了 丰富 多 彩 的 文艺 节目 。 


史 研 究 室 副 主任 奢 蜀 东 以 及 中 国 塑料 机 械 工业 协会 常务 副 会 长 钱 耀 恩 应 邀 
参加 了 会 议 。 中 国 机械 工 业 年 鉴 社 社 长 李 卫 玲 在 工作 报告 中 详细 介绍 了 年 
鉴 社 在 “十 一 五 ”期 间 取 得 的 成 绩 ， 展 望 “ 十 二 五 ”的 发 展 目标 和 工作 思 
路 。 会 议 由 年 鉴 社 副 社 长 肖 新 军 主持 。 





中 国 机 械 工业 联合 会 副 秘书 长 李海燕 
为 优秀 作者 颁奖 并 合影 留念 。 
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中 国 机 械 工业 联合 会 副 秘书 长 李海燕 
为 优秀 特约 编辑 颁奖 并 合影 留念 。 
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机 械 工业 信息 研究 院 郭 锐 副 院 长 为 
特约 顾问 单位 的 代表 颁奖 并 合影 留念。 









以 宏观 视角 ， 分 析 2010 年 电器 工业 整体 运行 情况 及 电器 产品 
进出 口 情况 


P3~29 


在 “十 二 五 ”的 开局 之 年 ， 总 结 “ 十 一 五 ”时 期 的 成 就 与 经 | 
验 ， 展 望 “ 十 二 五 ”期 间 的 发 展 目标 ， 为 行业 与 企业 的 发 展 提 供 参 
考 性 资料 


P33~52 


逐一 分 析 电 器 工业 38 个 分 行业 的 生产 、 市 场 、 科 技 成 果 及 新 产 
品 、 质 量 标准 、 基 本 建设 及 技术 改造 、 管 理 等 方面 在 2010 年 取得 - 
的 成 果 ， 展 现 未 来 发 展 目标 


P55-—248 
分 析 2010 年 电 恬 工业 中 的 上 市 企业 ， 了 解 其 在 资本 市 场 的 运 


作 和 情况 ; 回顾 特约 顾问 单位 的 发 展 历程 、 品 牌 建设 及 技术 发 展 状 况 


介绍 电 需 工业 在 2010 年 各 类 奖项 中 的 获奖 情况 ， 公 布 行业 信用 
等 级 评价 以 及 质量 可 信 产 品 推荐 的 结果 


VEDEN. 


2283 ~ 306 





从 重点 工作 、 国 际 标准 化 、 标 准 化 科研 、 可 再 生 能 源 领 域 标 准 
化 四 个 方面 入 手 ， 全 面 展 示 电 器 工业 标准 化 方面 的 进展 





用 数据 说 明 电 器 工业 2010 年 的 整体 发 展 情况 ， 以 及 各 重点 企 
业 的 经 济 运 行情 况 


记录 2010 年 发 生 的 ， 对 电器 工业 产生 重要 影响 的 政策 法 规 、 
新 技术 、 新 产品 及 重大 事件 等 


P457~463 j 
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编辑 说 明 


、《 中 国 机 械 工 业 年 鉴 》 是 由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 主 


管 、 机 械 工 业 信 息 研 究 院 主 办 、 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 大 型 资 


料 性 、 工 具 性 年 刊 ， 创 刊 了 人 

、 根 据 行 业 十 要 ，1998 年 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 委员 
会 开始 出 版 分 行业 年 3 做 ， 逐 步 形成 了 中 国 机 械 工 业 年 鉴 系列 。 
该 系列 现 已 出 成 了 《中 国电 器 工业 年 鉴 入 《中国 工程 机 械 工 业 
年 鉴 》 《中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 认 《中国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 》、 
《中 国 机 械 通 用 零 部 件 工业 年 鉴 》、《 中 国 模具 工业 年 鉴 》、《 中 国 
液压 气动 密封 工业 年 鉴 》、《 中 国 重型 机 械 工业 年 鉴 》、《 中 国 农 
业 机 械 m. 《中 国 石油 石化 设备 工业 年 鉴 》 《中 国 塑 料 
机 械 工业 年 鉴 入 《中国 齿 轮 工 业 年 鉴 》 《中 国 磨料 磨 具 工 业 年 
A 》 ue € rP Bg BL FB, p^ dh ri 35 4E 28 9. 

\`《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 作 为 该 年 鉴 系列 之 一 ，1998 年 
创刊 ， di^ His, 2011 年 为 第 14 期 。 该 年 鉴 集中 反映 了 电 
弗 工 业 各 分 行业 的 发 展 情况 ， 全 面 系统 地 提供 了 电器 工业 各 分 
行业 的 主要 经 济 技 术 指标 。 

四 、《 中 国电 器 工业 年 鉴 》2011 年 版 内 容 由 综述 、 特 别 关 
注 、 行 业 概 况 、 企 NT 产品 与 项 目 、 标 准 化 、 统 计 资 
料 和 大 事 记 8 部 分 构成 统计 数据 由 国家 统计 局 、 中 国 机 械 工 
业 联 合 会 相关 统计 部 | j 和 中 国电 器 工业 协会 提供 ， TA d d P 
Vue o 

、《 中 国电 器 工业 年 鉴 》 主 要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 、 
aN [. dii 天 企业 决策 者 ， 从 事 市 场 规划 、 企 业 规 划 的 中 高 
层 管 理 人 员 。 同 时 ,《 中 国电 喜 工 业 年 鉴 》 也 发 往 国 内 外 的 投资 
机 构 、 bd 证 其 机 构 等 。 

、 本 年 鉴 在 编 搂 过 程 中 得 到 了 中 国电 邢 工 业 协 会 及 各 分 
m VPREEBER A a B. 在 此 深 表 谢意 。 

七 、 未 经 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 部 的 书面 许可 ， 本 书 内 容 
不 得 以 任何 形式 转载 。 

八 、 由 于 水 平 有 限 ， 难 免 出 现 错误 及 踢 漏 ， 敬 请 批评 指正 。 


中 国 机 械 工 业 年 鉴 编 辑 部 
2012 年 1 月 











以 宏观 视角 ， 分 析 2010 年 电器 工业 整体 运行 情 
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2010 年 电器 工业 经 济 形势 分 析 


中 国电 器 工业 协会 行业 发 展 与 咨询 部 


2010 年 ,我 国 经 济 进一步 克服 国际 金融 危机 的 影响 , 实 
现 了 平稳 较 快 发 展 。 在 此 大 环境 中 ,电器 工业 的 经 济 运行 
大 大 好 于 预期 ,无 论 产销 等 经 济 总 量 指标 ,还 是 利润 等 经 济 
效益 指标 ,都 实现 了 大 幅 增 长 。 进 口 额 \ 出 口 额 \ 进 出 口 总 
额 以 及 出 口交 货 值 等 反映 行业 对 外 贸易 情况 的 指标 增长 更 
为 突出 ,完全 摆脱 了 2009 年 “负增长 "的 困 局 ,并 全 面 超 过 了 
2008 年 的 历史 最 高 水 平 ,实现 了 真正 意义 上 的 “恢复 增长 ”。 

一 .2010 年 电器 工业 行业 结构 分 析 

1. 经 济 成 分 构成 情况 

根据 国家 统计 局 截至 2010 年 11 月 末 的 统计 数据 ,电器 
工业 规模 以 上 企业 为 26 161 R, 2010 4E 1 - 11. 月 不 同 经 济 
类 型 企业 主要 经 济 指标 及 其 行业 占 比 见 表 1。 


表 1 2010 年 1~11 月 不 同 经 济 类 型 企业 
主要 经 济 指标 及 其 行业 占 比 


国有 及 
单位 | 合计 | 国有 控股 | 民营 企业 
企业 
家 774 





占 比 (%) 











从 业 人 员 数 464. 67 38. 59 287.64| 138.44 








































































占 比 100. 00 8. 30 61.90! 29.80 
工业 总 产值 33 394. 47 | 3 318. 27 | 22 460. 66 | 7 615. 54 
占 比 100. 00 9. 94 67.26| 22.80 
工业 销售 产值 32 407. 21 | 3 170. 57 | 21 808. 85 | 7 427. 79 
占 比 100. 00 9.78 67. 30 22. 92 
新 产品 产值 5 004.72| 1314.04| 2968.04| 722.64 
占 比 100.00| 26.26 59. 30 14. 44 
主 营业 务 收 入 31 688. 03 | 2 968. 45 | 21 339. 56 | 7 380. 02 
占 比 100.00| 937| 6.34| 23.29 
出 口交 货 值 4741.08| 302.96| 1 287.43| 3 150. 69 
占 比 . 100. 00 6. 39 27. 15 66. 46 
利润 总 额 1 958.33| 162.21| 1291.09| 505.03 
占 比 100. 00 8. 28 65. 93 25. 79 








2010 年 ,民营 企业 发 展 较 快 ,各 主要 经 济 指标 的 行业 占 
比较 2009 年 都 有 所 提高 。2010 年 电器 工业 民营 企业 主要 
经 济 指标 行业 占 比 见 图 1。 


820104£ 
回 2009 年 


1 2010 年 电器 工业 民营 企业 主要 经 济 指标 行业 占 比 
主要 经 济 指标 及 其 行业 占 比 见 表 2。 


2. 企业 规模 构成 情况 
根据 国家 统计 局 数据 ,2010 年 1 ~ 11 月 不 同 规模 企业 
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表 2 2010 年 1~11 月 不 同 规模 企业 










主要 经 济 指标 及 其 行业 占 比 

指标 名 称 中 型 企业 | 小 型 企业 
企业 数 137 2217 23807 
ditt 0. 52 8. 48 91. 00 
资产 占用 量 元 |27 326. 56 16 308. 24 | 10 154. 58 | 10 863. 74 
t E 100.00! 23.08 37. 16 39. 76 
从 业 人 员 数 464.67| 60.07| 168.20| 236.4 
占 比 100.00| 12.93 36. 20 50. 87 
工业 总 产值 元 133 394. 47 |5 157. 62 | 11 403. 01 | 16 833. 83 
占 比 100. 00 | 15.44 34. 15 50. 41 


工业 销售 产值 | 亿 元 |32 407.2115 068. 75 |11 015. 66 | 16 322. 79 


占 比 100. 00 15. 64 33. 99 50. 37 
新 产品 产值 5 004. 72 | 1 827.39 | 2 166.81 | 1010.52 
占 比 100. 00 36. 51 43. 30 20. 19 


主 营业 务 收 入 1 亿 元 |31 688.03 14 981. 82 | 10 820. 76 | 15 885. 46 








占 比 100. 00 15.72 34. 15 50. 13 

出 口交 货 值 4 741.08 |1 110.23 | 2 381.30| 1 249. 55 

占 比 100.00 | 23.42 50. 23 26. 35 

利润 总 额 1 958.33| 357.52, 760.43 840. 38 

占 比 100. 00 18. 26 38. 83 42.91 
3. 地 区 分 布 情况 


电器 工业 的 绝 大 多 数 企 业 集 中 在 东部 地 区 。 近 年 来 ， 
随 着 西部 大 开发 战略 的 实施 和 中 部 崛起 步伐 的 加 快 ,中 西 
部 地 区 电器 工业 企业 不 仅 数 量 增加 ,经 济 规模 和 发 展 质量 
也 都 有 所 提高 。2010 年 ,中 部 地 区 企业 数 在 行业 中 的 占 比 
较 上 年 提高 1. 11 个 百分点 ;西部 地 区 资产 增长 明显 加 快 , 资 
产 占 用 量 增 速 比 上 年 提高 11 个 百分点 ;中 部 和 西部 地 区 主 
营业 务 收入 在 行业 中 占 比 分 别 比 上 年 提高 1. 16 个 和 0. 08 
个 百分点 。2010 年 1~11 月 ,中 西部 地 区 工业 总 产值 .工业 
销售 产值 和 主 营业 务 收 入 增 速 都 高 于 东部 地 区 。2010 年 
1 ~11 月 不 同 地 区 电器 工业 企业 主要 经 济 指标 及 其 行业 占 
比 见 表 3。 


表 3 2010 年 1~1 月 不 同 地 区 电器 工业 企业 






















主要 经 济 指标 及 其 行业 占 比 

指标 名 称 西部 地 区 
企业 数 4 150 1 742 
占 比 15. 86 6. 66 
资产 占用 量 ”| 亿 元 |27 326.56 | 19 582.61 |4 323. 50 | 3 420. 44 
同比 增长 % 26. 15 32. 48 
占 比 . 9b 15. 82 12. 52 
从 业 人 员 数 68. 76 32. 94 
占 比 14. 80 7. 09 





工业 总 产值 Jb | 33 394. 47 |25 115. 88 | 5 289. 85 | 2 988. 74 



































































(5) 

BOE DTI: 
同比 增长 38. 98 31. 30 
占 比 15. 84 8. 95 
工业 销售 产值 | 亿 元 |32 407. 21 |24 448.69 |5 149.49 | 2 809.03 
同比 增长 28.96 | 39.09 31. 55 
占 比 75.44 | 15.89 8. 67 
新 产品 产值 3 353.64 | 812.01 | 839.07 
间 比 增长 37.09 | 36.81 18. 32 
占 比 100. 00 67.01! 16.22 16. 77 
主 营业 务 收 入 | 亿 元 |31 688.03 |24 137. 51 |4 997.94 | 2 552. 59 
同比 增长 28.67, 43.21 32. 66 
占 比 100. 00 76.17 | 15.77 8. 06 
出 口交 货 值 4 741.08 | 4290.48 | 271.48 | 179.12 
同比 增长 37.50 | 39.90 39. 10 
占 比 100. 00 90. 50 5.72 3. 78 
利润 总 额 1 958.33 | 1 474.92 | 330.18 | 153.23 
同比 增长 31.44| 43.08 27.75 











占 比 75.32 16. 86 7.82 


—42010 年 电器 工业 经 济 运 行情 况 

2010 年 ,电器 工业 已 经 摆脱 国际 金融 危机 的 影响 ,经济 
整体 企稳 向 好 ,并 全 面 恢复 了 增长 。 总 体 来 看 ,电器 工业 的 
经 济 运 行 轨迹 呈 “V” 形 ,确切 地 反映 了 国际 金融 危机 对 我 
国 实体 经 济 的 严重 影响 。 电 只 工业 自 2009 年 下 滑 至 最 低 


点 ,后 于 2010 年 强力 反弹 呈 
现在 : 

1. 产销 大 幅度 增长 ,产销 衔接 良好 

2010 年 ,电器 工业 实现 工业 总 产值 37 422. 80 亿 元 , 同 
比 增长 30. 74% ;工业 销售 产值 36 549. 79 亿 元 ,同比 增长 
31. 66% ;根据 前 11 个 月 累计 完成 情况 及 全 年 总 产值 和 销售 
产值 实际 完成 情况 估计 ,全 年 主 营 业务 收入 约 35 500 亿 元 ， 
同比 增长 31. 5% 。 工 业 总 产值 工业 销售 产值 、 主 营业 务 收 
和 人 (1~11 月 ) 增 速 分 别 比 上 年 提高 19.34 个 .20.50 个 和 
22.05 个 百分点 ,产销 大 幅度 增长 。 

产品 销售 率 在 1 ~2 月 时 只 有 96.70% ,1 ~3 月 升 至 
96. 94% ,1 ~6 月 为 97.08% ,1 ~9 月 为 97.06% ,1 ~12 月 则 
达到 97. 67% ,产销 率 逐 步 走高 ,产销 衔接 良好 。 

2. 新 产品 产值 增 速 明显 提高 ,产品 结构 调整 优化 升级 

2010 年 ,电器 工业 新 产品 产值 增 速 比 上 年 显著 提高 。 
2010 年 1~3 月 1~6 月 .1~9 月 1~12 月 累计 新 产品 产值 
增 速 分 别 比 上 年 同期 提高 1.7,10.08,16.29 和 11.75 个 百 
分 点 。 新 产品 产值 率 也 由 2009 年 的 14. 94% 升 至 2010 年 的 
15. 16% ,提高 0. 22 个 百分点 。 上 述 情况 表明 ,科技 创新 有 
力 地 促进 了 电器 工业 产品 结构 的 调整 升级 。2009 ~ 2010 年 
新 产品 产值 增 速 对 比 见 表 4。 


“V" 形 发 展 。 其 特点 主要 体 


X 4 2009 2010 年 新 产品 产值 增 速 对 比 
(单位 :% ) 





3. 外 贸 恢 复 增长 ,全 面 超过 2008 年 水 平 

2010 年 电工 电器 产品 进出 口 总 额 为 1 203. 70 亿美 元 ， 
比 2008 年 增长 31. 4596 , 其 中 进口 491. 98 亿美 元 , H 2008 
年 增长 26.3496 ; 出口 711. 72 亿美 元 , HE 2008 年 增长 
35.2496 。 全 行业 实现 出 口交 货 值 5 212.35 亿 元 , 比 2008 
年 增长 35.9696 。 进 出 口 总 额 \ 进 口 额 \ 出 口 额 增 速 分 别 比 
上 年 提高 45. 06,35. 67 和 51.76 个 百分点 ,出 口交 货 值 增 速 
提高 46. 22 个 百分点 。 电 器 工业 不 仅 已 经 摆脱 了 上 年 的 
“负增长 ”, 实 现 了 “ 正 增长 ” ,而 且 无 论 是 产品 进出 口 总 额 、 
进口 额 \ 出 口 额 \ 出 口交 货 值 还 是 贸易 顺差 ,都 已 经 全 面 超 
过 国际 金融 危机 前 2008 年 的 历史 最 高 值 。2010 年 与 2008 
年 电器 工业 主要 对 外 贸易 指标 对 比 见 表 5。 


表 5 2010 年 与 2008 年 电器 工业 主要 对 外 贸易 指标 对 比 












进出 口 总 额 1 203. 70 915. 68 
进口 额 491. 98 389. 40 
出 口 额 711.72 526. 28 
贸易 顺差 219. 74 136. 88 








出 口交 货 值 5 212. 35 3 839. 70 





4. 行业 经 济 效 益 增 长 显著 ,经 济 运 行 质量 提高 

2010 4E 1 ~2 月 全 行业 实现 利润 总 额 201.01 亿 元 , 同 
比 增长 64. 53% ;1 ~5 月 累计 实现 利润 总 额 699. 51 亿 元 , 同 
比 增长 46. 66% ;1 ~8 月 累计 实现 利润 总 额 1 267. 91 亿 元 ， 
同比 增长 35. 4496 ;根据 实际 统计 数据 ,1 ~11 月 累计 实现 利 
润 总 额 1 958. 33 亿 元 ,同比 增长 32. 96% 。 从 全 年 看 ,超过 
30% 的 大 幅度 增长 与 2009 年 的 小 幅 增 长 相 比 ,增长 提速 仍 
十 分 明显 。 

2010 4E 1 — 11 月 亏损 企业 亏损 额 为 80.34 亿 元 ,而 上 
年 同期 为 98.01 亿 元 ,减亏 幅度 18.03% ;2010 4E 1 - 11 H 
企业 亏损 面 为 12. 88% ,缩小 4.4 个 百分点 。 

反映 经 济 效 益 和 经 济 运 行 质量 的 几 个 典型 指标 中 , 除 
流动 资产 周转 率 有 所 减 慢 外 ,其 他 指标 均 优 于 2009 年 同期 。 


电 逢 工业 经 济 效益 增长 显著 ,经 济 运行 质量 明显 提高 。2010 
^F. ] - 11 H 5 2009 年 同期 主要 经 济 运行 质量 指标 对 比 见 
* 6, 


表 6 2010 年 1~11 H 5 2009 年 同期 
主要 经 济 运行 质量 指标 对 比 











指标 名 称 


主 营 业务 收入 利润 率 

总 资产 贡献 率 11. 87 
资本 保值 增值 率 127. 41 
资产 负债 率 58. 76 
流动 资产 周转 率 1. 86 


成 本 费用 利润 率 


5. 主要 产品 产量 大 幅 增 长 

2010 年 ,重点 统计 、 监 测 的 包括 发 电 设备 、 输 变 电 设 备 
以 及 电线 电缆 .电动 机 等 基础 电工 产品 在 内 的 21 种 主要 产 
np VIO 种 产品 产量 增长 。 其 中 ,低压 开关 板 和 电站 水 轮 
机 增 速 超过 50% (低压 开关 板 增 长 72. 44% 、 电 站 水 轮机 增 
K 51.91% ) ,互感 器 、 工 业 锅炉 E J FR Z8 B J 0 A 
流 电 动机 的 增 速 也 都 超过 25% 。 尽 管 发 电 设备 仅 比 上 年 增 
f 4. 696 ,但 风力 发 电机 组 增 速 高 达 53. 8% , 仍 是 令 人 了 瞩目 
的 亮点 。 

2010 年 ,产销 外贸 和 利润 等 经 济 指标 增 速 较 快 的 原因 
大 致 有 三 个 方面 :一 是 中 央 应 对 国际 金融 危机 的 一 揽 子 计 
划 效 果 显 著 , 国 内 市 场 需求 旺盛 ;二 是 由 于 亚洲 和 拉美 新 兴 
经 济 体 快速 复苏 的 强力 支撑 ,我 国 的 外 部 市 场 需求 出 现 比 
较 明显 的 恢复 性 增长 ;三 是 由 于 2009 年 在 国际 金融 危机 的 
影响 下 ,很 多 指标 (尤其 是 进出 口 等 对 外 贸易 指标 ) 基数 
过 低 。 

2010 年 电器 工业 主要 经 济 指标 和 主要 产品 完成 情况 见 
表 7。2010 年 电器 工业 各 分 行业 工业 总 产值 见 表 8。2010 
年 电器 工业 各 分 行业 工业 销售 产值 见 表 9。2010 年 电器 工 
业 各 分 行业 新 产品 产值 见 表 10。2010 年 电器 工业 各 分 行业 
出 口交 货 值 见 表 11。2010 年 1~11 月 电 居 工业 各 分 行业 利 
润 总 额 见 表 12。2010 ^E 1 - 11 月 电器 工业 各 分 行业 税金 总 
额 见 表 13, 2010 年 部 分 电工 电器 产品 进口 情况 见 表 14。 
2010 年 部 分 电工 电器 产品 出 口 情况 见 表 15, 


表 7 2010 年 电器 工业 主要 经 济 指标 和 主要 产品 完成 情况 













指标 名 称 


工业 总 产值 ( 当年 价 ) 37 422. 80 


工业 销售 产值 36 549. 79 
主 营业 务 收入 * 35 500. 00 
出 口交 货 值 5 212. 35 
新 产品 产值 5 672.21 


利润 总 额 ( 熏 亏 相抵 后 ) * “2 100. 00 
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进出 口 总 额 1 203. 70 
其 中 :进口 额 491.98 | 26.34 
出 口 额 711.72 | 35. 24 
发 电 设备 12 264.21 | 4.60 
水 轮 发 电机 组 1915.76 | -9.70 
汽 轮 发 电机 8 472. 07 1. 40 
风力 发 电机 组 1646.38 | 53.80 
电站 锅炉 (蒸汽 ) 399 949 10. 69 
电站 汽轮机 10 054.49 | 16.61 
电站 水 轮机 531.09 | 51.91 
燃气 轮机 15. 02 | - 33. 84 
TAE RAP (RIT) 336 382 28. 02 
交流 电动 机 23 212.91 | 26.07 
变压器 134 630. 12 | 3.03 
其 中 :大 型 电力 变压器 20 555.22 | 2.71 
互感 器 17 506 886 33. 14 
电力 电容 器 31 536.05 | 27.40 
高 压 开 关 板 . 859 902 7.25 
低压 开关 板 23 269 076 72. 44 
高 压 开关 设备 110kV 以 上 165 215 10. 44 
通信 及 电子 网 络 用 电缆 (对 ) 51 923 172 -2.41 
电力 电缆 2705.43 | 26.50 
钢 绞 线 万 t 246. 11 7.45 
HACE) km | 94234 585 13.61 
绝缘 制品 160.85 | 18.14 
A E RE E E 144 166 775 17. 34 
电焊 机 372. 92 | 19. 87 





电动 工具 
注 : 带 * 数 据 根据 1 ~11 月 数据 估计 得 来 。 


24 799. 93 


X8 2010 年 电器 工业 各 分 行业 工业 总 产值 







同比 增长 
(%) 





行业 名 称 
















电线 电缆 制造 8 971.99 28. 72 
配 电 开关 控制 设备 制造 3 807.73 19. 28 
变压器 .整流 器 和 电感 器 制造 2 947.73 20. 70 
发 电机 及 发 电机 组 制造 2 779.11 49. 40 
电动 机 制造 1 539. 53 30. 82 
锅炉 及 辅助 设备 制造 1 339. 61 14. 63 
电力 电子 元 铝 件 制造 1 421. 22 38. 26 





微 电 机 及 其 他 电机 制造 1 319. 46 





X9 2010 年 电器 工业 各 分 行业 工业 销售 产值 


工业 销售 产值 | 同比 增长 
( 亿 元 ) 


8 757. 66 





电线 电缆 制造 





( 续 ) 


工业 销售 产值 | 同比 增长 
( 亿 元 ) 


3 711. 01 











行业 名 称 


配 电 开关 控制 设备 制造 

































变 压 屁 整流 器 和 电感 器 制造 2 872. 90 21. 58 
发 电机 及 发 电机 组 制造 2 629. 14 52. 59 
电动 机 制造 1 504. 97 30. 78 
锅炉 及 辅助 设备 制造 1 322. 49 14. 80 
电力 电子 元 器 件 制造 1 396. 78 38. 97 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 1 295. 31 





表 10 2010 年 电器 工业 各 分 行业 新 产品 产值 


新 产品 产值 
( 亿 元 ) 







行业 名 称 


电线 电缆 制造 

配 电 开关 控制 设备 制造 17. 89 
变压器 ,整流 器 和 电感 器 制造 20. 43 
发 电机 及 发 电机 组 制造 36. 77 
电动 机 制造 41. 84 
锅炉 及 辅助 设备 制造 8. 89 
电力 电子 元 器 件 制 造 54. 93 


微 电 机 及 其 他 电机 制造 


表 1 2010 年 电器 工业 各 分 行业 出 口交 货 值 


电线 电缆 制造 


配 电 开关 控制 设备 制造 30. 39 
变压器 POR ELE TT b 31.13 
发 电机 及 发 电机 组 制造 24. 02 
电动 机 制造 23. 80 
锅炉 及 辅助 设备 制造 - 12. 90 
电力 电子 元 器 件 制 造 37. 29 


微 电 机 及 其 他 电机 制造 


表 12 2010 年 1~11 月 电器 工业 各 分 行业 利润 总 额 


电线 电缆 制造 

配 电 开 关 控 制 设 备 制造 9. 07 
变压器 .整流 器 和 电感 器 制造 15. 23 
发 电机 及 发 电机 组 制造 41. 19 
电动 机 制造 37. 22 
锅炉 及 辅助 设备 制造 39. 08 
电力 电子 元 器 件 制 造 46. 87 


微 电 机 及 其 他 电机 制造 


313 2010 年 1~11 HR RET Mb 1T b Bi ar aM 


税金 总 额 | ”同比 增长 税金 总 额 
(%) 


电动 机 制造 
锅炉 及 辅助 设备 制造 
电力 电子 元 器 件 制造 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 















同比 增长 
(96) 





行业 名 称 


电线 电缆 制造 
瑟 电 开关 控制 设备 制造 

变压器 .整流 器 和 电感 器 制造 
发 电机 及 发 电机 组 制造 





50. 14 
22. 77 









表 14 2010 年 部 分 电工 电器 产品 进口 情况 





商品 名 称 进口 额 (万 美元 ) | 同比 增长 (% ) 

蒸汽 锅炉 台 381 7 051. 89 -39. 47 
集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 台 3 851 2 017. 98 -15.49 
汽轮机 台 15 565. 54 79. 36 
燃气 轮机 台 10 538. 81 17. 19 
水 轮机 台 513. 03 

变压器 .互感 器 个 116 916 397 729 282 317. 28 28. 80 
高 压 开关 个 7 351 870 65 082. 72 -23. 13 
中 小 型 电机 台 20 166 978 120 696. 37 -7.33 
微 电 机 台 1 992 950 538 245 769. 84 42. 86 
电力 电子 元 器 件 及 静止 变 流 器 518 211. 42 38. 87 
低压 电器 1 196 452. 86 32. 94 
低压 开关 板 4E 39 060 822 335 176. 81 31. 96 
电动 工具 710 816 6 908. 55 54. 82 
电线 电缆 322 410 289 464 040. 84 26. 24 
蓄电池 8 193 985 20 352. 89 94. 54 
发 电机 14 612 15 478. 42 3. 69 
内 燃 发 电机 组 80 639 87 790. 49 -32.41 

X15 2010 年 部 分 电工 电器 产品 出 口 情况 
商品 名 称 HHEOIXG | 同比 增长 (% 

AUR IP 台 23 336. 42 -35.72 
集中 供暖 用 的 热 水 锅 炉 台 689. 37 199. 99 
汽轮机 台 32 798. 01 44. 47 
燃气 轮机 台 15 17 458. 48 391. 89 
水 轮机 台 15 440 5 805. 27 - 12. 06 
变压器 .互感 器 个 50 308 926 353 317 622. 47 33. 48 
高 压 开 关 个 45 429 350 86 176. 55 5. 60 
中 小 型 电机 台 244 652 910 312 671. 48 40. 01 
微 电 机 台 3 284 295 652 368 440. 44 39. 28 
电力 电子 元 器 件 及 静止 变 流 器 662 602. 47 35. 49 
低压 电器 843 433. 78 39. 40 
低压 开关 板 +E 154 776 998 261 452. 02 54. 32 
电动 工具 185 248 870 478 298. 18 34. 80 
电线 电缆 1 735 046 798 1 288 857. 66 39. 16 
Fig 158 255 035 176 468. 18 45. 58 
发 电机 740 026 49 384. 02 34. 78 
内 燃 发 电机 组 10 262 670 273 171. 41 31. 87 
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三 \ 有 关 电 器 工业 经 济 运行 的 措施 建议 

1. 受 善 处 理 当 前 原材料 价格 波动 和 长 期 趋势 之 间 的 
关系 

电 怖 工业 最 关注 的 是 基础 原材料 的 价格 走势 。 电 器 工 
业 受 原材料 价格 的 影响 很 大 ,对 原材料 价格 大 幅度 波动 的 
承受 能 力 弱 ,非常 希望 价格 保持 相对 稳定 。 但 是 随 着 世界 
经 济 逐 步 复 苏 回 升 ,对 基础 原材料 的 需求 增 大 ,原材料 价格 
上 涨 的 长 期 趋势 不 可 首 转 。 因 此 ,建议 企业 在 资金 允许 的 
情况 下 尽 可 能 多 储备 一 些 当 前 价格 较 低 且 易于 存储 的 重要 
原材料 ,以 防 价格 大 幅 上 涨 或 市 场 供应 出 现 缺 口 , 或 者 可 以 
考虑 采取 期 货 交 易 ,用 锁定 期 货 的 方式 规避 价格 大 幅度 波 
动 的 风险 。 

2. 电器 工业 需要 加 速 产品 结构 调整 

从 机 械 工 业 重 点 联系 企业 上 报 的 情况 看 ,电器 工业 
2010 年 的 累计 订 赁 额 比 上 年 增长 9.94% ,其 中 近 2/3 的 企 
业 订 货 额 增加 ,订货 额 增幅 最 高 的 企业 甚至 达 67. 59% 。 但 
是 部 分 输 变 电 设备 制造 业 的 骨干 企业 订货 额 下 降 30% , 需 
要 引起 重视 。 

行业 龙头 企业 订货 额 减少 ,反映 出 当前 我 国电 器 工业 
的 发 展 还 面临 许多 不 确定 的 因素 ,全 行业 恢复 增长 的 态势 
还 不 十 分 稳定 。 因 此 ,电器 工业 企业 应 从 大 局 出 发 ,合理 规 
划 发 展 步骤 ,实现 平稳 健康 发 展 。 关 键 要 在 结构 调整 上 下 
工夫 ,一 是 加 快 创新 速度 和 加 大 创新 力度 ,尽早 在 产品 结 梅 
调整 上 取得 突破 ;二 是 向 产业 链 的 两 端 延伸 ,积极 发 展 制造 
服务 业 ,特别 要 通过 承接 成 套 项 目 和 工程 总 承包 ,提高 服务 
性 收入 在 总 收入 中 的 比重 ,实现 产业 结构 调整 优化 。 

3. 电器 工业 企业 须 合 理应 对 国际 贸易 争端 

美国 .欧盟 和 日 本 等 国家 和 地 区 经 济 恢复 还 比较 缓慢 ， 
而 各 地 贸易 保护 主义 有 所 抬头 ,国际 贸易 争端 依然 严峻 。 
电器 工业 企业 特别 是 中 小 型 企业 应 多 学 习 国 际 贸易 知识 和 
我 国 及 主要 出 口 国 的 皮 垄 断 法 等 相关 外 贸 法 律 ,为 自己 产 
品 打 入 国外 市 场 做 好 充足 的 准备 。 当 自身 受到 别 国 相 关 组 


X16 2010 年 电器 工业 部 分 大 中 型 企业 主要 经 济 指标 


l rx | 新 产品 | mn 年 末 资 产 


企业 名 称 


锅炉 及 辅助 设备 制造 {15 家 ) 





织 在 贸易 上 的 不 合理 指控 时 ,需要 积极 应 诉 ,争取 自身 的 合 
法 权益 。 

四 ,关于 促进 电器 工业 发 展 的 政策 措施 建议 

1. 建议 政府 有 关 部 门 制定 相关 政策 ,加 大 知识 产权 保 
护 力 度 

建议 政府 有 关 部 门 在 制定 发布 产业 指导 有 目录 的 基础 
上 ,制定 包括 税收 、 财 政 等 相关 配套 政策 引导 产业 发 展 , 积 
极 淘 汰 落后 产能 ,有 序 转移 过 剩 产 能 。 

政府 相关 部 门 在 加 大 知识 产权 保护 力度 .严惩 侵权 行 
为 方面 ,应 更 多 地 依靠 并 授权 行业 组 织 , 维 护 公 平 竞争 的 市 
场 秩序 和 整顿 .净化 市 场 环境 。 

2. 建议 工业 和 信息 化 部 牵头 建立 共性 技术 研究 平台 并 
组 织 重 大 装备 关键 零 部 件 和 重要 原材料 的 攻关 

建议 工业 和 信息 化 部 牵头 推进 共性 技术 平台 建设 ,在 
充分 利用 现 有 转制 研究 院 所 力量 的 基础 上 ,重新 组 建部 属 
研究 机 构 , 大 力 推进 共性 技术 研究 ,对 影响 重大 装备 自主 化 
生产 的 关键 零 部 件 和 重要 原材料 组 织 攻关 。 

3. 积极 培育 大 型 跨国 企业 集团 ,引领 行业 发 展 

建议 有 条 件 的 装备 制造 业 龙头 企业 通过 资源 整合 和 兼 
并 重组 ,有 效 提高 行业 集中 度 , 培 育 大 型 企业 集团 ,提高 我 
国企 业 的 国际 竞争 力 , 引 领 行业 发 展 。 

4. 大 力 发 展 制造 服务 业 , 引 导 制 造 业 向 产业 链 的 两 端 
延伸 | 

国务 院 《 装 备 制 造 业 调整 和 振兴 规划 》 中 指出 ,制造 业 
要 向 产业 链 的 两 端 延 伸 , 要 大 力 发 展 制造 服务 业 。 建 议 国 
内 基础 较 好 的 装备 制造 企业 加 大 向 产业 链 两 端 延 伸 的 力 
度 ,特别 是 从 单一 设备 制造 向 成 套 项 目 发 展 ,从 单一 项 目 问 
工程 总 承包 发 展 ,形成 完整 的 制造 服务 体系 。 政 府 部 门 应 
能 对 此 类 企业 给 予 政策 挫 持 。 

五 .2010 年 电器 工业 部 分 大 中 型 企业 概况 

2010 年 电器 工业 部 分 大 中 型 企业 主要 经 济 指标 见 
表 16。 


(单位 :万 元 ) 


4 815 111 |3 450 527 | 583 065 | 4 790 792 | 7 139 175 





大 型 企业 4 204 510 | 3 142 568 | 474 592 | 4 145 158 | 6 022 942 
北京 巴 布 科 克 “，' 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 | 电站 锅炉 13 台 /23 384t( 蒸汽 )/665 万 kW 268 943 44 823| 269613| 517 409 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 电站 锅炉 60 6/86 334t( 蒸汽 )/2 601 万 kW 11 354 513| 954 875 |232 435 | 1 310 967 | 1 772 054 
上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 电站 锅炉 52 $/72219( 2874)/2 194 万 kW |1051 486| 979 053 | 43 841 | 1 010 555 | 1 548 100 
济南 锅炉 集团 有 限 公 司 电站 锅炉 14 417t( 蒸汽 ) 128 425| 86570! 5317| 150369 201 828 
泰山 集团 股份 有 限 公 司 工业 锅炉 465 台 /6 602t( 蒸汽 ) 245 888| 78 707| 10065| 300 893 | 308 802 
东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 限 公 司 电站 锅炉 1 155 255 | 1 043 363 | 138 111 | 1 102 760 | 1 674 749 
中 型 企业 .610 601 | 307 959 |108 473 | 645 634 | 1 116 233 
北京 锅炉 三 工业 锅炉 9 385t( RAO 8 500 21 8 644 16 112 
无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 电站 锅炉 150 台 /22 3261t( 蒸汽 ) 202 514| 108031! 78065| 244822| 383 211 
南京 奥 能 锅炉 有 限 公司 燃 机 预 热 锅炉 ,工业 锅炉 789 蒸汽 ) 9 498 8090| 6476 9 891 | | 20042 
无 锡 华 光 工 业 锅炉 有 限 公司 工业 锅炉 5 419t( 蒸汽 ) 29 525| 14108 646| 28215 
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32 020 


企业 名 称 


苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 
安徽 金 申 锅 炉 股份 有 限 公司 
武汉 锅炉 集团 有 限 公司 

KURP ARAR 

华西 能 源 工业 股份 有 限 公司 
汽轮机 及 辅 机 制造 (7 X) 

大 型 企业 

险 尔 滨 汽 轮机 厂 有 限 责任 公 

上 电气 电 让 设备 有 限 公司 
南京 汽 轮 电机 (和 集团) 有限 公 司 
杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 
青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 
东方 电气 集团 东方 汽轮机 有 限 公司 
中 型 企业 

无 锡 透 平 叶片 有 限 公司 

水 轮机 及 辅 机 制造 (5 家 ) 

中 型 企业 

上 海 福 伊 特 水 电 设备 有 限 公司 
东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公司 
浙江 金 轮 机 电 实业 有 限 公司 
浙江 临海 机 械 有 限 公 司 

重庆 水 轮机 厂 有 限 责任 公司 

烘 炉 、 熔 炉 及 电炉 制造 (1 R) 

中 型 企业 

北京 京 仪 世纪 电子 股份 有 限 公司 
发 电机 及 发 电机 组 制造 (15 xt) 
大 型 企业 

北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 

江苏 吉 读 风能 科技 股份 有 限 公司 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 
中 型 企业 

天 津 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公 司 
天 津 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公 司 
上 海 电气 风电 设备 有 限 公司 

通用 电气 亚洲 水 电 设 备 有 限 公司 
浙江 富 春 江水 电 设备 股份 有 限 公 司 
福建 南 电 股份 有 限 公司 

湖南 零 陵 恒 远 发 电 设备 有 限 公司 
哈尔滨 电机 厂 (昆明 ) 有 限 责任 公司 
新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公司 

特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股份 有 限 公司 
电动 机 制造 (27 R) 

大 型 企业 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 


( 续 ) 
新 产品 出 口 A 
余热 锅炉 8 000t 78656| 37032| 5527 91 824| 168 499 







































































































































































































































































































台 45 140| 31 608 44400| 71430 
工业 锅炉 12 &/1 0ISt( 2&7) ,高 中 压 阀门 412t 57 386 3 960 42 963| 111529 
工业 锅炉 ,压力 容器 ,电站 锅炉 20 021 3 053 20034| 45 045 
电站 锅炉 50 & CE) 159 361| 102 086 154 842 | 262373 
| 4 875 930 | 2 946 571 | 751 861 | 6 705 698 |10 359 292 
4 788 901 | 2 933 060 | 734 112 | 6 635 477 |10 154 346 
电站 汽轮机 2 083 万 kW 640 427| 250 844 | 104 289] 619 030| 1 144 068 
汽轮机 2 832 万 kW , 汽 轮 发 电机 2 493 万 kW |1 189633) 780 433 |216 728 | 1 129 857 | 1 796 860 
汽 (蒸汽 ) 轮 机 141 6/475. 21 万 kW 271581| 73060! 39 756| 292115| 527 646 
工业 汽轮机 484 台 /465 万 kW 523 940; 267 850| 88 337| 2741 501 | 1 655 960 
汽轮机 415 台 /474.21 万 kW 241 165| 53014| 30675) 294165, 403 061 
电站 汽轮机 78 台 /3 284. 44 万 kW 1 922 155 | 1 507 859 | 254 327 | 1 558 809 | 4 626 751 
87029, 13511; 17749| 70221| 204 946 
叶片 222 491 ftt 87029| 13511| 17749|  70221| 204946 
258742, 95348) 31822, 275118, 446 981 
258 742)  95348| 31822) 275118 446981 
水 轮机 及 辅 件 100 204 113 149! 159 635 
水 轮 发 电机 组 119 万 kW 49 857| 2694 82 816| 139 548 
水 轮机 206 &/31 F kW 17 862 27 903 59 880 
MHAE 40 251 & ,水 轮机 6. 67 万 kW 19 993 15 262 
水 轮 发 电机 组 54. 44 万 kW 11 266 31 257 72 656 
733|  34021| 52454 
733, 340201, 52454 
金属 切削 机 床 365 & ,工业 用 电炉 464 & 733 34 021 52 454 
302 707 | 4 274 464 | 6 448 154 
174 018 | 1 577 043 | 3 157 848 
汽 轮 发 电机 ?7 € ,电站 汽轮机 11 台 114 775! 223621 
发 电 设备 2 155.7 万 kW 530 687| 229 940 507 973 | 1 105 395 
风力 发 电机 组 用 轮 载 213 500 | 200 000 199 277| 250 654 
发 电 设备 128 台 /422.03 万 kW 107 583| 91 818 120 088 | 202 739 
水 轮 发 电机 组 18 组 , 汽 轮 发 电机 48 台 662 096| 382 260 634 930 | 1 375 439 
2 825 130 | 2 615 771 2 697 422 | 3 299 306 
水 轮 发 电机 组 108. 63 万 kW 193 799! 193 799 197 435| 231 501 
水 轮 发 电机 组 30 组 /51.08 万 kW 40857| 37017 50 028! 81 768 
风力 发 电机 A03 & 268 617| 268 617 303 769 | 364 375 
水 轮 发 电机 组 43 270 67 177| 101 420 
水 轮 发 电机 组 92.8 万 kW 92 000! 81 500 91 970| 190 504 
水 力 发 电 设备 96 万 k 罗 ,交流 电动 机 12 万 kWi 50088) 13337 43 591 83 719 
500W 以 上 水 轮 发 电机 组 68 6 CES) 12 005 10407| 23 867 
水 力 发 电 成 套 设 备 64. 17 万 kW 34010! 20948 38 515 70 536 
750kW 风力 发 电机 组 ,1 500kW 风力 发 电机 组 | 1 923 752] 1 875 504 1 785 485 | 2 056 167 
太阳 能 产品 166 732| 125 049 109044| 86449 
2 683 674 | 1 281 410 | 2 730 882 | 3 237 225 
1 582 472 | 1 010 447 1 671 866 | 2 260 960 
电动 机 880 万 kW 211 126| 26 956 220 620| 204 750 
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企业 名 称 


上 海 电气 集团 上 海 电 机 三 有 限 公司 
湘 电 集团 有 限 公 司 
兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 

中 型 企业 

北京 毕 捷 电 机 股份 有 限 公司 
衡水 电机 股份 有 限 公司 
山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 
山西 电机 制造 有 限 公司 

沈阳 电机 股份 有 限 公司 

大 连 电 机 集团 有 限 公司 

大 连天 元 电机 有 限 公 司 

上 海 ABB 电机 有 限 公司 

上 海 电 气 先锋 电机 有 限 公 司 
上 海南 洋 电 机 有 限 公司 

八 达 机 电 有 限 公 司 

安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 
六 安江 准 电 机 有 限 公 司 
福建 万 达 电 机 有 限 公司 

福安 市 图 东安 波 电器 有 限 公司 
福建 闽 东 德 丰 电 机 有 限 公 司 
宁德 市 泰 格 动力 机 械 有 限 公司 
湖北 华 博 三 六 电机 有 限 公司 
长 沙 电 机 三 有 限 责 任 公司 
湖南 特种 电机 有 限 责任 公司 
广东 省 东 莹 电机 有 限 公司 
重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 公司 
宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 (5 R) 
中 型 企业 


上 海 金陵 雷 攻 过 劳 伊 特 电机 有 限 公 司 


无 锡 新 宏泰 电器 科技 股份 有 限 公司 
杭州 富生 电器 有 限 公司 

浙江 华星 电机 有 限 公 司 

浙江 方正 电机 股份 有 限 公司 

风 动 和 电动 工具 制造 (5 家 ) 

大 型 企业 

博世 电动 工具 ( 中国 ) 有 限 公司 

中 型 企业 

河北 五 洲 集团 有 限 公 司 

南京 工程 机 械 厂 有 限 公司 

浙江 金 一 电动 工具 有 限 公司 

浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 

变 于 器、 整流器 和 电感 器 制造 (35 R) 
大 型 企业 

青岛 变 压 右 集团 有 限 公司 
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( 续 ) 


工业 | 新 产品 | 出品 年 末 资 产 
主要 产品 Y 
































































































































































交 直 流 电机 875 万 kW , 汽 轮 发 电机 6 万 kW 252 214| 164374| 17673| 267016. 293124 
风力 发 电机 组 ,风力 发 电机 ,交流 电动 机 1014036| 777 397| 22866| 1 084 172 | 1 624 017 
各 类 电机 及 风力 发 电机 组 451 万 kW 105 096|  41720| 1448| 100059| 139069 
1 101 202| 270 963 | 146 467 | 1059 016 | 976 265 
交流 电动 机 149. 3 万 kW 25 660| 18662| 12861 28 665| 24733 
电动 机 582.9 71 kW 71 177|  14358| 11749 71024) 54372 
防爆 电机 29.74 万 kW 19 394 1 918 5 20068| 78172 
交流 电动 机 66. 4 77 kW 12 601 568 13124| 23574 
交流 电动 机 56. 1 万 kW 22 638 6 246 28 703| 103 141 
交流 电动 机 52. 8 万 kW 31 918 1 258 31864| 51129 
交流 电动 机 354 万 kW 90 010) 30 799 65756| 97499 
三 相交 流 异 步 电 动机 112 405 32 265| 106 785 50 970 
电动 机 11 055 7 14084| 16 120 
直流 电动 机 52374| 2779% 65] 51 629| 48 030 
EZIZ 41.45 万 台 , 电 动 绞盘 5. 96 万 台 21658| 19672| 18020|  19536| 14981 
交流 电动 机 535 万 kW 95 717| 16271| 3873 94 817| 42432 
交流 电动 机 846 71 kW 136 852|  52209| 2680| 137946| 44086 
RB EUKX 17.9 万 台 , 电 机 27.4 万 台 16 730 2023| 7489 13 942| 21384 
电机 92 万 台 , 水 和 17 万 台 50 997 4 252| 35 785 43 820| 27959 
电动 机 33.9 万 台 ,发 电机 14.6 万 台 43 040 191 45 134 13 552 
汽油 发 电机 组 90.16 万 台 65 144 12 013 63 139| 21172 
交流 电动 机 57.16 万 kW 6 003 3 466 8 247 
交流 电动 机 40 832 2099| 1727 36 899 82 685 
交流 电动 机 14.37 万 kW 1 537 7 322 7 610 
交流 电动 机 191. 29 万 kW 13 481| 1053| 27853| 20 651 
交流 发 电机 348 万 kW 36 940| 5530 75 463 61 452 
防爆 电动 机 146. 79 万 kW 21 442 57977| 62 315 
162 151| 45422) 273776| 225632 
162151| 45 422| 273776| 225622 
小 功率 电机 , 微 电 机 730, 4786 14 581 8 554 
电机 31 万 台 16975 | 4884 27 025 29 185 
微 电 机 2 066 HE 142 282| 13337, 195112| 130 849 
工业 缝 幼 机 电动 机 377. 08 73 & 1273| 3148 7 191 10 567 
微 电 机 1 164 万 台 89]| 19267) 29867| 46478 
25 532 | 195 372| 276251| 244 499 
172 371 145 491 148 950 
电动 工具 580 万 台 172 371 145 491 148 950 
59 920| 25 532 | 49 881 95 549 
电动 工具 146.17 FE 13 869 3 615| 13261 18 272 
G10 Zi xLER2S 30 310 台 5 973 18 707 
电动 及 风 动 工具 54. 82 万 台 6 125 3675| 5888 10 530 
电动 工具 122. 18 万 台 33 953|  18242| 30 732 48 040 
3 819 060 | 1 851 809 | 319 569 | 3 724 028 | 5 199 886 
1046 467| 300 816| 59 462 | 1 032 958 | 2 145 947 

电力 变压器 2 559.3 万 kV - A 516 883 | 140 787| 42 942 467 754 


341 201 









(5) 

4 工业 新 产品 | 出 口 年 末 资 产 
Mie da ^B PR 7S RI 变压器 668.83 万 kV .A 175 593 11 321] 143 559| 246 478 
特 变 电 工 股份 有 限 公司 变压器 .电线 电线 . 钢 芯 铝 绞 线 353 991 5 199| 421 645| 1 558 268 
中 型 企业 2 772 593 | 1 550 993 | 260 107 | 2 691 070 | 3 053 939 
西门 子 电 气 传动 有 限 公司 电机 变频 器 15 万 台 192 968 20393, 273 705| 184 654 
天 津 市 特 变 电 工 变压器 有 限 公司 变压器 389.98 万 kV - A 39 500 43032| 60934 
辽阳 易 发 式 电气 设备 有 限 公 司 变压器 41 000 17 300 33 701 38 931 
大 连 第 一 互感 器 有 限 责任 公司 Ha 43.45 万 台 74 540 1 215 72930| 128 462 
大 连 互 感 器 有 限 公司 互感 器 19 616 £ 5 804 4 316 17 656 
丹东 欣 泰 股份 有 限 公 司 DUI NEUE. 43 262 1 475 35 343| | 48 800 
哈尔滨 变压器 有 限 责任 公司 变压器 111 台 /436. 3kV .A 21 011 20026| 40624 
E38 B] REESE Fs 3848: LZ Rd 变压器 89 012 40 313 89 012| 123 778 
上 海 ABB 变压器 有 限 公司 VCE( 浇注 干 式 ) 变压器 384 万 kV .A 49 461 3771 53 850| 41 489 
E MWB 互感 器 有 限 公 司 互感 器 15 178 台 25 763 8 172 27 875 38 000 
南京 立业 电力 变压器 有 限 公司 电力 变压器 83 462 135| 79 596| 129 584 
常州 东芝 变压器 有 限 公司 电力 变压器 2 596.8 kV- A 113 605 376! 113 605 | 158 492 
扬州 华电 电气 有 限 公司 YHCX2858 变频 串联 谐振 成 套装 置 1 DO 台 ( 套 ) 27 030 25 947 6 511 
杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 电力 变压器 1 5$16 万 kV .A 153 275 8 575| 183153| 158216 
长 城 电器 集团 有 限 公 司 变压器 .整流 器 .电感 器 144 312 11283] 143331 91 856 
合肥 ABB 变 床 器 有 限 公 司 电力 变压器 70 790 1 451 69 281 89 408 
天 威 保 变 ( 合 肥 ) 变压器 有 限 公司 电力 变压器 81 837| 67979 85 632| 140417 
山东 鲁能 泰 出 电力 设备 有 限 公 司 变压器 2205 万 kV :A 130 469| 42080| 4102; 159293| 171 895 
济南 变 压 华 集团 股份 有 限 公司 变压器 980.75 万 kV - A 54685| 38215| 1059 51784| 118 731 
山东 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公 司 变压器 2712 万 kV .A 250 182| 202 647| 4200| 146519| 205715 
山东 电力 设备 制造 有 限 公 司 电力 变压器 128 台 /2 130.55 万 kV - A 82851| 23287| 47196| 99468| 137155 
湖北 阳光 电气 有 限 公司 变压器 157.2 万 kV .A 9 081 9 081 8 451 21 743 
特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 变压器 9 224 万 kY .A 547 924 66299| 424738| 395814 
fH E T AE i EARE 变压器 8 800 800 9 126 8 930 
常德 国力 变压器 有 限 公司 变压器 7 666 2 020 4 085 5 504 
明珠 电器 有 限 公 司 变压器 358.49 万 kV .A 41 938 27 535 36 482 
广东 海鸥 变压器 有 限 公 司 变压器 394. 14 万 KV * A 53 005 40 535 48 829 
中 出 市 泰 峰 电气 有 限 公 司 互感 器 63. 47 万 台 ,变压器 2.4S JJ kV .A 24 307 24104| 32453 
重庆 ABB 变压器 有 限 公 司 变压器 2 819 万 kV :A 103 918| 100 220| 12910| 118 500| 131 691 
天 威 云南 变压器 电气 股份 有 限 公 司 “| 变压器 1 350.91 JJ kV- A 69419| 40896| 6481 68 738| 104 781 
云南 通 变 电气 (集团 ) 股份 有 限 公 司 “| 电力 变压器 8 175 台 /478.73 FARVA 84 452) 45740 581| 106174| 76631 
卧龙 电气 银川 变压器 有 限 公司 变压器 1 101 F kV* A 47264| 38615 47 685 59 774 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 (3 家 ) 150 083| 51494) 1529| 130679| 205 899 
中 型 企业 150 083| S1494| 1529| 130679 205899 
新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电 容器 有 限 公司 | 电力 电容 器 18 267 13 049 372 16 661 28 926 
日 新 电机 ( 无锡 ) 有 限 公司 电力 电容 器 1 168 万 kvar, 互 感 器 4 426 台 46 665 128 731 44 694 74 884 
桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 电力 电容 器 ,电容 器 式 电 压 互 感 器 85151| 38317 426| 69 324| 102 090 
配 电 开关 控制 设备 制造 (43 家 ) 6 712 032 | 2 284 735 | 287 588 | 6 087 776 | 7 799 752 
大 型 企业 3 665 870 | 1 282 730 | 194 599 | 3 025 464 | 4 897 779 
新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公 司 | 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 238 739| 213 182| 12878! 182675) 164 164 
环宇 集团 有 限 公司 低压 电器 3 739 万 件 148 053! 30801| 9300| 146910 86 260 
泰 开 电气 集团 有 限 公司 自动 断路 器 804 台 355 590 | 210 201 284| 429 689| 522 925 
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中 国电 器 工业 年 鉴 2011 





企业 名 称 


平 高 集团 有 限 公 司 

四 川 肯 开 实 业 发 展 有 限 公司 
中 国 西 电 集 团 公司 

中 型 企业 


北京 ABB 高 压 开 关 设 备 有 限 公司 


北京 北 开 电 气 股份 有 限 公司 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 
山西 省 电力 公司 电力 开关 厂 
瓦 房 店 高 压 开 关 有 限 公司 


锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责任 公司 


阿 城 继 电器 集团 有 限 公司 


上 海 电 器 股份 有 限 公司 上 海 人 民 电器 厂 


上 海 西 门 子 开关 有 限 公司 
上 海 施耐德 工业 控制 有 限 公司 


常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常 熟 开 关 厂 ) 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 


浙江 开关 厂 有 限 公司 
宁波 天 安 ( 和 集团 ) 股 份 有 限 公司 


宁波 华 通电 器 集团 股份 有 限 公司 


浙江 电器 开关 有 限 公 司 

日 升 集团 有 限 公司 

库 柏 耐 吉 ( 宁 波 ) 电 气 有 限 公 司 
万 控 集 团 有 限 公司 

厦门 ABB 开关 有 限 公司 


厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 


福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 
WAFA 


潮 南 长 高 高 压 开关 集团 股份 有 限 公 司 


广州 南洋 电器 有 限 公司 

广东 省 顺德 开关 三 有 限 公 司 
广东 珠江 开关 有 限 公 司 

|J MESE OPÉRA] 
中 出 市 明 阳 电器 有 限 公司 

油 头 正 超 电气 有 限 公司 

重庆 博 森 电气 (集团 ) 有 限 公司 


中 国 振 华 电子 集团 宇 光 电工 有 限 公司 


云南 开关 厂 


西 电 陕 西 陕 开 电器 集团 有 限 公司 


天 水 长 城 开 关 有 限 公司 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 


新 疆 华 隆 油 旬 科技 股份 有 限 公 司 


电力 电子 元 器 件 制造 (7 X) 

中 型 企业 

杭 申 集团 有 限 公司 

浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公司 
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(5) 


工业 新 产品 出 口 
主要 产品 及 产量 \ 


高 压 断 路 器 ,高 压 隔离 开关 ,全 封闭 组 合 电器 
高 .低压 开关 板 
变 压 融 、 全 封闭 组 合 电器 


高 压 断 路 器 2 324 台 

六 握 化 硫 全 封闭 组 合 电 器 672 间隔 

微型 断路 器 .开关 

高 压 开关 板 255 面 ,低压 开关 板 6 182 面 
高 压 断 路 器 422 台 

高 压 开关 板 ,低压 开关 板 , 真 空 开关 ,电炉 
继电器 5.2 万 只 

低压 电器 306 万 件 

高 压 开 关 柜 6 644 台 ,高 压 断 路 器 6 313 台 
低压 电器 主要 元 件 1 531 万 件 

断路 器 233.77 万 台 

高 低压 开关 设备 60 000 £ 

高 压 开关 柜 ,低压 开关 柜 , 高 压 断 路 器 , 铀 电磁 线 
高 低压 开关 板 

高 压 开关 柜 2 137 &/8 730 万 元 

汤 路 器 36 万 台 

真空 断路 器 ,熔断 器 ,隔离 开关 , 环 网 柜 
开关 柜 及 断路 器 

低压 开关 柜 13.94 万 台 

开关 柜 15 163 台 ,VD4 真空 断路 器 43 970 台 
MNS 低压 开关 柜 11 589 Mi 

BERF XE ,低压 开关 柜 ,变压器 

GZSL 323 台 ,GCS 261 台 ,MHS 57 台 
户外 高 压 隔 离开 关 2 150 组 

高 低压 开关 板 6 995 Tf ,高 低压 断路 器 1 390 台 
高 压 开关 板 3 156 [ii ,低压 开关 板 6 693 面 
高 压 开关 板 450 面 ,低压 开关 板 2 038 M 
高 低压 开关 板 238 081 面 

开关 柜 5 692 & 

高 压 开 关 板 3 195 面 ,低压 开关 设备 856 台 
配 电 开关 控制 设备 15 795 万 元 

真空 断路 器 433 只 ,真空 开关 柜 631 面 

六 氟 化 硫 全 封闭 组 合 电器 ,高 低压 开关 板 
0.4 ~35kV 高 低压 开关 设备 

离 压 开关 板 12 376 面 

高 压 配 电 柜 4 886 面 ,低压 配 电 柜 5 377 M 
低压 电器 及 元 件 2 890 &8 





低压 电器 主要 元 件 ,高 低压 开关 柜 
高 低压 开关 柜 3 200 台 








723 757 
331 268 


1 868 463 
3 046 162 


192 556 
64 195 
64 548 

4 594 
5 955 
41 180 
16 623 
115 406 
69 892 
158 781 
143 425 

497 080 
101 836 
167 678 
53 796 
60 424 
39 487 
31 862 
130 807 
322 721 
180 371 
66 973 

8 255 
38 802 

9 521 
23 859 
10 315 
78 536 
36 496 
27 802 
21 478 
27 528 
48 551 
17 111 

102 013 
44 548 
21 157 

911 763 

911 763 
146 742 
19 851 


1 002 005 











181 330 
42 152 
605 064 


8 309 
25 868 
137 960 
92 989 
19 379 
4 054 
230 


374 420 
303 618 
] 588 132 
3 062 312 

225 695 
61 252 
65 467 
4 598 
7 125 
41 387 
14 232 
103 953 
69 892 
158 781 
142 043 
487 139 
95 519 
166 616 
51 106 
51 374 
39 071 
35 933 
130 746 
310 298 
179 734 
69 302 
6 486 
27 579 
9 945 
25 217 
8 581 
86 606 
38 980 
27 803 
23 925 
26 009 
48 032 
17 468 
97 753 
85 500 
21 158 
799 629 
799 629 
187 130 
19 978 






















43 029 
5 994 














































18 618 
3 986 
74 855 


84 024 

375 079 
470 

39 122 

33 354 


22 703 
2 370 


21 636 
67 002 
15 904 
l 811 
5 294 
689 


1 225 
16 157 
36 496 
24 760 

] 273 

4 420 
18 100 

6 873 
33 289 
43 472 





402 989 
402 989 
6 585 
11 473 


年 未 资产 


合计 
923 660 
183 630 


3 017 140 
2 901 973 


170 815 
66 176 
54 114 
10 067 
19 225 
40 099 
33 953 
52 614 
95 251 
68 412 
149 501 
354 049 
63 497 
249 749 
43 652 
26 990 
45 659 
27 918 
80 422 
190 597 
116 139 
84 675 
48 297 
110 055 
17 664 
38 555 
11 631 
149 948 
71 114 
26 109 
80 460 
4] 506 
77 798 
20 853 
104 370 
34 136 
25 904 
749 254 
749 254 
216 190 
23 780 























































































































































































































































































(2E) 

a 工业 新 产品 | 出 口 年 末 资 产 
西门 子 ( 杭 州 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 高 压 断 路 器 1 916 台 ,隔离 开关 3 095 & 83 146 87 999| 104 676 
杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公 司 高 低压 开关 柜 8 807 & 45 534 6 830 3892| 24 144 
杭州 电力 设备 制造 有 限 公 司 高 低压 开关 柜 6 978 台 544 495 | 326 697 430 427| 344 557 
湘潭 平安 电气 有 限 公司 通风 机 52897| 35 686 52 152 25 367 
桂林 机 床 电器 有 限 公司 机 床 电器 672 万 件 19 098 15 754 18 051 10 540 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 (12 R) 3 606 696 | 1 147 321 | 180 550 | 3 534 073 | 3 129 030 
大 型 企业 2698 410 | 789 105 | 152 045 | 2 643 265 | 2 189 918 
正泰 集团 股份 有 限 公司 低压 电器 31 695 万 件 1224 872| 526 235| 84 189 | 1 201385 | 1 168 517 
德 力 西 集团 有 限 公 司 低压 电器 9 484 万 台 888 976| 45372| 24773| 860 640| 664 439 
天 正 集 团 有 限 公 司 低压 电器 及 元 件 5 007 万 件 ,电能 表 371 万 只 | 271729| 29331| 6601| 268541| 158 672 
人 民 电 器 集团 有 限 公司 低压 电器 元 件 11 387 万 件 312 833 | 188 167| 36 482| 312699| 198 290 
中 型 企业 908 286| 358216| 28 505| 890 808 | 939113 
北京 ABB 电气 传动 系统 有 限 公 司 变频 器 397 042| 238 225| 8914! 392 152| 284 609 
上 海 继 电器 有 限 公司 继 电 保 护 屏 1 222 面 12 472 5 361 11 242 9 867 
无 锡 市 明达 电器 有 限 公 司 HH 控制 继电器 299.7 万 件 11 305 2 535 907 11 552 12 611 
ERRANA FR 7S nd 低压 电器 一 般 元 件 628 万 件 47 796 3921| 1979 47 399 44 642 
常安 集团 有 限 公 司 低压 电器 3 266 万 件 71 496 2 826 71 058 43 884 
华 通 机 电 集 团 有 限 公 司 低压 电器 主要 元 件 3 253 万 件 114 875 16211| 3145| 111131| 113256 
森 泰 电器 有 限 公司 低压 电器 6 250 万 件 68752| 14276| 10734 65 197 30 855 
华 仪 电器 集团 有 限 公 司 风力 机 械 157 台 , 高 低压 开关 柜 20 451 & 184 548 77 687 181 078| 399 390 
电线 电缆 制造 {33 家 ) 4 825 525 | 1 383 489 | 105 578 | 4 591 143 | 3 332 887 
大 型 企业 1 062 268| 657 383| 53 272| 1 130 545 | 1 101 654 
浙江 万 马 集团 有 限 公 司 电力 电费 45 114km ,高 分 子 材料 50 239t 375 264| 144 765| 42 636| 464 510| 618 289 
安徽 天 康 集团 电力 电缆 42 379km , 温度 仪表 25. 33 万 台 262 184| 158621| 4029| 247157! 146810 
青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公 司 电力 电缆 21 948km , 钢 芯 铝 绞 线 12 036t 424820: 353 997| 6607| 418878| 336554 
中 型 企业 3763257, 726106| 52 306 | 3 460 598 | 2 231 233 
辽宁 东港 电磁 线 有 限 公 司 电磁 线 19 6731 109 557, 32867| 3610| 107 347 32 816 
上 海南 洋 电 缆 有 限 公 司 27 428 4 679 509 26 276 26 448 
上 海 电缆 三 有 限 公 司 54 178 53 114 45 575 
无 锡 电缆 三 有 限 公司 电力 电缆 3 951km 72 628 85 635 40 834 
常熟 市 电缆 三 电力 电缆 1 119km 36 581 34 368 16 643 
杭州 电线 有 限 公 司 电力 电缆 11 617km 251 283 242 468 | 122 551 
杭州 华新 电力 线 缆 有 限 公司 电力 电缆 810km 34 196 37 507 79 980 
杭州 早 川 电线 有 限 公 司 无 铅 组 合 电线 15 316 万 套 35 531 31 241 21 541 
浙江 万 能 集团 PVC 管材 ,通信 器 材 , 铜 产品 86 344 49913! 42075 
露 笑 集团 有 限 公 司 漆包线 65 7101 299 709 296 512 | . 109 207 
宁波 东方 集团 有 限 公 司 电力 电缆 48 399km,, 通 信 及 电子 网 络 用 电线 110 783 108 101| 125 602 
绿 宝 电缆 (集团 ) 有限 公司 交 联 电缆 1 301km, 矿 用 电缆 1 292km ,电力 电缆 | 433 162 433 382 67 109 
安徽 华 蓉 电缆 集团 有 限 公司 电力 电缆 16 388km ,控制 电缆 7 669km 161 755 161 756| 132 168 
安徽 江淮 电缆 集团 有 限 公司 电力 电缆 40 814km 132 361 132 361| 134 126 
安徽 华星 电线 集团 有 限 公 司 电线 电缆 82 312km 77 599 71 112 58 731 
福州 大 通 机 电 有 限 公 司 漆 包 圆 铜 线 电磁 线 224 861 233 639| 125 983 
福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公 司 电力 电缆 18 177km , 5482 £X 9 095t 220 682 215 592| 188 684 
南平 南 线 电 缆 有 限 公 司 钢 芯 铝 绞 线 6 341t, 电 力 电缆 9 223km 250 052 25 172 29 278 
江西 南 缆 企 业 集团 钢 世 铝 绞 线 ,电力 电费 4 842km ,塑料 线 50 839 48 884| 26082 
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企业 名 称 


武汉 电缆 集团 有 限 公司 
湖北 航天 电缆 有 限 公 司 

长 沙 电缆 附件 有 限 公 司 
湖南 金杯 电工 股份 有 限 公 司 
衡阳 恒 飞 电缆 有 限 责 任 公 司 
广东 电缆 三 有 限 公司 

四 川 明星 电缆 股份 有 限 公 司 
重庆 泰山 电线 电缆 有 限 公 司 
重庆 铝 牌 电线 电缆 有 限 公司 
昆明 电缆 股份 有 限 公司 
云南 前 列 电缆 厂 

特种 陶瓷 制品 制造 (4 家 ) 
大 型 企业 

江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 
中 型 企业 

大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公 司 


抚顺 华泰 电 痪 电气 制造 有 限 公司 


福州 力 频 动力 有 限 公司 
石墨 及 碳 素 制品 制造 (3 家 ) 
大 型 企业 


方 大 碳 之 新 材料 科技 股份 有 限 公司 


中 型 企业 
哈尔滨 电 碳 厂 


浙江 国泰 密封 材料 股份 有 限 公司 


其 他 原 动 机 制造 (1 家 ) 
中 型 企业 


天 津 东 汽 风电 叶片 工程 有 限 公司 
其 他 未 列 阴 的 金属 制品 制造 (4 家 ) 


大 型 企业 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 
中 型 企业 

江苏 南方 机 电 股份 有 限 公 司 
浙江 恒久 机 械 集 团 有 限 公司 
浙江 天 畜 实 业 集团 有 限 公司 
绝缘 制品 制造 (4 家 ) 

中 型 企业 


哈尔滨 市 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公 司 


苏州 电瓷 三 有 限 公司 C 


南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 


桂林 电器 科学 研究 院 
电池 制造 (9 家 ) 

中 型 企业 

天 津 汤 浅 蓄电池 有 限 公司 


沈阳 东北 蓄电池 股份 有 限 公司 


松下 著 电 池 ( 沈 阳 ) 有 限 公司 
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( 续 ) 


新 产品 出 口 年 末 资 产 


fos indc, 23 588t, 电 力 电 绕 3 910km , 裸 馈线 
电力 电缆 1 879km ,控制 电缆 678km , 布 电线 
1 ~220kV 中 高 压 电 缆 附 件 ,输送 器 具 

电力 电缆 433. 85km 

铜 塑 线 缆 54 552km ,机 车 线 缆 19 165km 
电力 电缆 5 568km , 布 电 线 18. 81 万 km 


电线 电缆 18 584km 

电力 电缆 33.08 万 km 

电力 电缆 8 633km, 钢 芯 锅 绞 线 16 $91t , 布 电线 
电力 电缆 328 928km 

锅炉 及 辅 机 8 290t( 蒸汽) 

Ax HX 33 641t 

AIEE 7 190t ,避雷 器 4 152 只 
发 电机 组 

石墨 电极 Lies 

电 碳 制品 5751 

石墨 编织 填料 1 238 万 件 


JE EUR PU BLA np Hr 2 517 H, HA SR 


电焊 条 664 7121 


齿轮 30. 61 万 件 , 电 机 轴 2 147 支 
工业 链条 ,多 色 印 刷 品 ,链条 设备 ,链条 专用 材料 
压力 锅 172 万 只 


环 氧 玻璃 粉 云母 带 320t 
ES Hk Fa. Xe 30 453t 


低压 触 头 150 017kg 


铅 酸 蓄电池 18 万 kVYA * h 
铅 酸 著 电池 135.3 万 kVA -h 
ATIS E FLU 


90 245 
33 934 
26 022 
139 933 
60 323 
117 658 
123 699 
169 873 
138 500 
137 940 
55 601 
355 726 
175 390 
175 390 
180 336 
51 826 
17 634 
110 876 
171 977 
144 197 
144 197 
27 780 
6 500 
2] 280 
98 682 
98 682 
98 682 
698 588 
507 725 
507 725 
190 863 
19 646 
106 123 
65 094 
131 269 
131 269 
6 634 
33 025 
38 863 
52 747 
682 929 
682 929 
16 678 
54 661 
85 092 


119 451 
78 220 
78 220 
41 231 
30 594 
10 637 


113 343 
98 339 
98 339 
15 004 


15 004 
98 682 
98 682 
98 682 
118 703 
82 376 
82 376 
36 327 


44 540 
44 540 
1 256 
27 812 
10 144 
5 328 
132 435 
132 435 


8 489 
12 000 
661 
114 687 
114 687 





101 492 
33 680 
27 876 

132 586 
62 011 
89 430 
116 043 
169 964 
129 691 
147 822 
55 626 

350 508 


173 608 


173 608 
176 900 
54 995 
16 477 
105 428 
184 439 
156 962 
156 962 
27 477 
6 150 
21 327 
75 582 
75 582 
75 582 
668 589 
506 381 
506 381 
162 208 
19 057 
96 885 
46 266 
153 820 
153 820 
6 571 
4] 589 
37 802 
67 858 
613 847 
613 847 
18 276 


48 710 


82 848 


97 642 
21 949 
49 515 
68 923 
32 230 
24 684 

133 091 

137 182 
96 080 

125 469 
13 037 

326 876 

188 239 

188 239 

138 637 
84 199 
44 412 
10 026 

573 682 

500 246 

500 246 
73 436 
29 585 
43 851 
80 290 
80 290 
80 290 

377 046 

204 180 

204 180 

172 866 
31 252 

112 603 
29 011 

202 752 

202 752 

5 779 
44 034 

117 421 
35 518 

939 123 

939 123 
14 586 
44 109 
50 606 


企业 名 称 


哈 尔 疱 光宇 蓄电池 有 限 公司 










综述 


(5) 


F 工业 | 新 产品 | 出 口 年 末 资 产 
udis 合计 


铝 酸 著 电池 117 万 kVA - h 253 040 
哈尔滨 九 洲 电器 股份 有 限 公司 直流 电源 1784 台 ( 套 ) 117 038 
上 海 西 恩 迪 蓄电池 有 限 公司 固定 型 销 酸 著 电 池 41 555 
浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公司 阀 控 密封 铅 酸 蓄电池 256 JT kVA - h 286 764 
安徽 迅 局 蓄电池 有 限 公 司 铅 酸 蓄电池 182 万 kVA -h 21 085 
淄博 火炬 电源 有 限 责 任 公司 铅 酸 蓄电池 58.84 77 kVA - h 110 340 
其 他 电工 器 材 制造 (1 家) 50 012 
中 型 企业 50 012 
杭州 河 合 电器 股份 有 限 公 司 电热 元 件 3 139. 59 万 只 50 012 





2010 年 我 国电 工 电 器 产品 进出 口 情况 


中 华人 民 共 称 国 海关 总 署 “ 张 炳 玻 . 刘 疾 . 张 恒 0000 


2010 年 ,国外 市 场 在 复杂 的 形势 下 出 现 恢复 性 增长 ,我 
国电 工 电 器 产品 进 .出 口 增 速 均 由 负 转 正 ,扭转 了 2009 年 的 
下 滑 局 面 , 呈 问 升 向 好 态势 。 据 海关 统计 ,2010 年 我 国电 工 
电器 产品 ( 按 中 国 机 械 工业 联合 会 统计 范围 ,下 同 ) 进 出 口 
总 额 1 185. 8 亿美 元 , 间 比 增长 31.5%。 其 中 ,出 口 704. 3 
亿美 元 ,同比 增长 35.2% ;进口 481.5 亿美 元 ,同比 增长 
25. 996 ;实现 贸易 顺差 222. 8 亿美 元 ,同比 增长 59. 5%。 

— .2010 年 我 国电 工 电 器 产品 出 口 特点 

(一 ) 加 工 贸易 为 最 大 贸易 方式 ,但 一 般 贸 易 快 速 增长 
拉 近 了 与 加 工 贸 易 出 口 规模 的 差距 

2010 年 ,我 国 以 加 工 贸 易 方 式 出 口 电工 电器 产品 325.2 
亿美 元 ,同比 增长 32. 1% , 占 我 国电 工 电 器 产 曲 出 口 总 额 的 
46.296 。 以 一 般 贸 易 方 式 出 口 306.8 亿美 元 ,快速 增长 
48. 7% ,扭转 了 2009 年 20. 8% 的 快速 下 降 态 势 , 增 速 高 于 我 
国电 工 电 器 产品 整体 出 口 增 速 13. 5 个 百分点 , 占 我 国电 工 电 
器 产品 出 口 总 额 的 43. 696 ,与 加 工 贸 易 出 口 规模 的 差距 由 
2009 年 的 40 亿美 元 缩 察 至 18. 5 亿美 元 。 此 外 ,以 对 外 承包 
工程 出 口 货物 方式 出 口 42. 8 亿美 元 ,同比 下 降 7.9% 。 

(二 ) 外 商 投 资 企 业 仍 为 最 大 出 口 主体 ,私营 企业 出 口 
增长 显著 

2010 年 ,外 商 投 资 企 业 出 口 电工 电器 产品 399. 4 亿美 
元 ,同比 增长 39. 796 , 占 我 国电 工 电 器 产品 出 口 总 额 的 
56.7% ;私营 企业 出 口 151.4 亿美 元 ,大 幅 增 长 50.4% , 增 
幅 高 于 我 国电 工 电 右 产品 整体 出 口 增幅 15.2 个 百分点 ; 国 
有 企业 出 口 131.4 亿美 元 ,同比 增长 11. 296 。 

(三 ) 欧 美 市 场 占据 我 国 出 口 半壁 江山 ,对 拉丁 美洲 出 
口 增长 强劲 

2010 年 ,我 国内 地 对 香港 地 区 出 口 电工 电器 产品 113. 5 





亿美 元 ,同比 增长 39.2% ;对 欧盟 出 口 108.5 亿美 元 ,同比 
增长 42.7% ;对 美国 出 口 104.4 亿美 元 ,同比 增长 33. 6% 。 
向 以 上 三 地 出 口 合计 占 我 国电 工 电器 产品 出 口 总 额 的 
46. 3% 。 同 期 ,对 东盟 出 口 76.7 亿美 元 ,同比 增长 32. 3% , 
东盟 已 成 为 我 国电 工 电器 产品 出 口 第 四 大 市 场 。 此 外 ,对 
拉丁 美洲 出 口 31. 1 亿美 元 ,大 幅 增 长 65. 1% ,高 于 我 国电 
工 电器 产品 出 口 总 体 增幅 29.9 个 百分点 。2010 年 我 国电 
工 电器 产品 前 10 大 出 口 市 场 见 表 1。 


表 1 2010 年 我 国电 工 电器 产品 前 10 大 出 口 市 场 


2010 年 


出 口 额 | 同比 增长 Gne | 同比 增长 
(亿美 元 ) (96) (亿美 元 ) 











(四 ) 主 要 商品 出 口 情况 

1. 三 大 类 电工 电器 产品 出 口 概况 

我 国电 工 电 器 产品 出 口 结构 具体 分 为 发 电 设备 、 输 变 
电 设备 和 其 他 电器 设备 三 大 类 。2010 年 , 输 变 电 设 备 出 口 
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份额 依旧 最 大 ;其 他 电器 设备 出 口 份额 次 之 ,但 反弹 最 快 ， 
成 为 2009 年 下 滑 幅 度 和 2010 年 回升 幅度 最 大 的 品种 ;发 
电 设备 出 口 份额 最 小 , 且 增 速 显 著 低 于 整体 出 口 增 速 , 占 
比 明 显 减 少 。2010 年 我 国 三 大 类 电工 电器 产品 出 口 情况 
见 表 2。 


表 2 2010 年 我 国 三 大 类 电工 电器 产品 出 口 情 况 


计 
输 变 电 设备 
其 他 电器 设备 
发 电 设备 





2. 三 大 类 电工 电 居 产品 出 口 具体 情况 

(1) 输 变 电 设 备 。2010 年 ,我国 出 口 输 变 电 设 备 412 亿 
美元 ,同比 增长 38. 4% ,增幅 高 于 我 国电 工 电器 产品 整体 出 
口 增幅 3. 2 个 百分点 , 占 电 工 电器 产品 出 口 总 额 的 58. 5% 。 
出 口 额 前 3 位 的 产品 依次 是 电线 电缆 ,低压 电 兹 及 零件 , 稳 
压 电源 、 静 止 式 变 流 器 及 零件 ,分 别 出 口 128.9 亿美 元 、 
108. 7 亿美 元 和 67.4 亿美 元 ,同比 分 别 增长 39.2%、 
44. 4% 和 38. 1% , 均 高 于 整体 出 日 增幅 。 在 9 项 输 变 电 设 
备 出 口中 ,1 000V 以 上 开关 、 熔 断 器 及 零件 出 口 仅 增 长 
6% ,而 在 2009 年 其 是 唯一 保持 正 增长 的 出 口 电 器 商品 ; 
其 余 产 品 出 口 均 保持 2 位 数 的 增长 ,其 中 ,低压 电器 及 零 
件 出 口 增幅 最 大 。2010 年 我 国 输 变 电 设 备 产品 出 日 情况 
见 表 3。 


表 3 2010 年 我 国 输 变 电 设备 产品 出 口 情况 


2010 年 


出 口 额 | 同比 增长 出口 额 | 同比 增长 
(亿美 元 )| (96) (亿美 元 ) 



















输 变 电 设备 
电线 电缆 -22.3 
低压 电器 及 零件 -12.1 
稳 压 电源 .静止 式 变 -15.5 
流 器 及 零件 
16kV - A UL E 2E JE -6.1 
器 .互感 器 及 零件 
1 000V 及 以 下 开关 、 -19.4 
继电器 ,熔断 器 
16kV - A 及 以 下 恋 -23.9 
压 器 互感 器 及 零件 
1 000V 以 上 开关 、 熔 19. 3 
断 器 及 零件 
绝缘 子 及 零件 -26.0 


电力 电容 器 及 零件 -15.6 
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(2) 其 他 电器 设备 。2010 年 ,我 国 出 口 其 他 电器 设备 
185. 3 亿美 元 ,同比 增长 41. 396 ,高 出 电工 电器 产品 整体 出 
口 增 速 6. 1 个 百分点 , 占 电工 电器 产品 出 口 总 额 的 26.3% 。 
其 中 ,出 口 额 前 3 位 的 产品 依次 是 电动 机 及 零件 ,电动 工具 
及 零件 , 铅 酸 蓄电池 及 零件 ,分 别 出 口 69.5 亿美 元 .50.8 亿 
美元 和 18.3 亿美 元 , 同比 分 别 增长 39.7% 、34.4% 和 
45.3% 。 在 9 项 其 他 电器 设备 出 口中 , 电 碳 制品 .焊接 机 器 
及 零件 分 别 出 口 13.5 亿美 元 .8 亿美 元 ,同比 分 别 增长 
79. 5% 167. 696 , 增 速 居 前 两 位 。 此 外 ,焊剂 .焊条 出 口 3. 5 
亿美 元 , 微 增 1. 4% , 增 速 最 低 。2010 年 我 国 其 他 电器 设备 
产品 出 口 分 布 见 表 4。 


表 4 2010 年 我 国 其 他 电器 设备 产品 出 口 分 布 


2010 年 2009 年 


出 口 额 | 同比 增长 | 出 口 额 | 同比 增长 
(亿美 元 )| (96) i( 亿 美元 ) 






















商品 名 称 





其 他 电器 设备 185. 3 131.2 

电动 机 及 零件 -20.4 
电动 工具 及 零件 -17.2 
ERE aKF -42.0 
电磁 铁 15.7 -29.1 
FE citi cs 13. 5 - 50.2 
焊接 机 器 及 零件 8.0 -18.3 
焊剂 .焊条 3.5 -17.7 
分 电器 .火花 塞 3.0 -6.3 


工业 炉 及 零件 


(3) 发 电 设 备 。2010 年 ,我 国 出 只 发 电 设备 107 亿美 
元 ,同比 增长 16.2% , 低 于 我 电工 电器 产品 整体 出 口 增 速 19 
个 百分点 , 占 电 工 电器 产品 出 日 总 额 的 15.2% 。 内 燃 发 电 
机 组 及 零件 为 发 电 设备 最 大 出 口 商 品 ,出 口 43. 1 亿美 元 , 同 
比 增长 33. 9% ,由 2009 年 14. 596 的 下 滑 转 而 快速 增长 ; 蒸 
汽 锅 炉 及 零件 出 口 18.4 亿美 元 ,同比 下 降 13.2% ;汽轮机 
及 零件 出 口 12.9 亿美 元 ,小 幅 增长 8. 5% ;风力 和 其 他 发 电 
机 组 及 零件 继续 维持 降 势 ,出 口 5.3 亿美 元 ,降幅 高 达 
24.7% , 2010 年 我 国 发 电 设备 产品 出 口 情况 见 表 5 


表 5 2010 年 我 国 发 电 设 备 产 品 出 口 情 况 


2010 年 


出 口 额 | 同比 增长 | 出 口 额 
(亿美 元 )| (%) | (453920) 



















同比 增长 
(96) 





发 电 设备 
内 燃 发 电机 组 及 零件 -14.5 
蒸汽 锅炉 及 零件 8.2 
汽轮机 及 零件 42.9 
交流 发 电机 及 零件 -10.1 
蒸汽 锅炉 和 过 热 水 钢 9.7 


炉 的 辅助 设备 及 零件 


(S) 














2010 年 


出 口 额 | 同比 增长 | GEA | 同比 增长 
(亿美 元 )| (96) 
风力 和 其 他 发 电机 | 5. -24.7 . 
组 及 零件 


其 他 发 电机 -17.4 
水 轮机 及 零件 39. 3 
燃气 轮机 34. 6 
集中 供暖 用 的 热 水 25. 3 
锅炉 及 零件 


二 .2010 年 我 国电 工 电 器 产品 进口 特点 

(一 ) 一 般 贸 易 进 口 快速 增长 ,基本 与 加 工 贸易 占 比 
相当 

2010 年 ,我 国 以 一 般 贸 易 方 式 进口 电工 电器 产品 203. 4 
亿美 元 ,快速 增长 26. 9% ,高 出 同期 我 国电 工 电器 产品 整体 
进口 增 速 1. 1 个 百分点 , 增 速 较 上 年 提高 20.5 个 百分点 , 占 
我 国电 工 电器 产品 进口 总 额 的 42.2% 。 同 期 ,以 加 工 贸易 
方式 进口 电工 电器 产品 203. 6 亿美 元 ,同比 增长 25. 196 , 占 
我 国电 工 电 器 产品 进口 总 额 的 42.3% 。 此 外 ,以 海关 特殊 
监管 区 域 物流 货物 方式 进口 44.1 亿美 元 , 同比 增 
长 49. 6%。 

(二 ) 外 商 投 资 企 业主 导 进 口 ,国有 企业 进口 下 降 , 私 营 
企业 进口 大 幅 增长 

2010 年 ,外 商 投资 企业 进口 电工 电 恬 产品 350. 9 亿美 
元 ,同比 增长 30.3% ,高 出 我 国电 工 电器 产品 整体 进口 增 速 
4.5 个 百分点 , 占 我 国电 工 电器 产品 进口 总 额 的 72. 9% 。 同 
期 ,国有 企业 进口 69.5 亿美 元 ,同比 下 降 2. 796 , 占 我 国电 
工 电 器 产品 进口 总 额 的 14. 4% ;私营 企业 进口 54.2 亿美 
元 ,大 幅 增 长 51. 7% 。 

(三 ) 最 大 进口 来 源 地 欧盟 占 比 有 所 减少 , 自 日 本 ,美国 
进口 快速 增长 

2010 年 ,欧盟 仍 保 持 我 国电 工 电 器 产品 最 大 进口 来 源 
地 地 位 ,从 欧盟 进口 119. 9 亿美 元 ,同比 增长 13. 896 , 占 我 
国电 工 电 器 产品 进口 总 额 的 24.9% , 占 比 较 上 年 减少 2.7 
个 百分点 。 同 期 , 自 日 本 .美国 分 别 进口 112.3 亿美 元 和 
33. 2 亿美 元 ,分 别 快速 增长 35.2% $1025. 396; ARH .拉丁 
美洲 分 别 进口 31.7 亿美 元 .4.9 亿美 元 ,同比 增长 43. 0% 和 
43.496 。 此 外 ,国货 复 进 口 103.7 亿美 元 , 同比 增长 
30. 9% 。2010 年 我 国电 工 电 器 产品 前 10 大 进口 市 场 源 国 
家 或 地 区 见 表 6。 


表 6 2010 年 我 国电 工 电 器 产品 前 10 大 进口 
市 场 源 国家 或 地 区 

进口 客 进口 额 

(亿美 元 )| (96) |( 亿 美元 ) 


"T 381.2 











市 场 源 国家 或 地 区 同比 增长 









2010 年 


进口 额 | 同比 增长 | 进口 额 
《亿美 元 )| (98) |( 亿 美元 ) 



















市 场 源 国家 或 地 区 同比 增长 


( 96 ) 






欧盟 119.9 -2.6 
日 本 -9.0 
中 华人 民 共 和 国 -12.7 
韩国 3.2 
美国 -22.2 
东盟 -10.4 
中 国 台湾 -23.4 
瑞士 5.1 
墨西哥 -7.6 


中 国 香港 


(四 ) 主 要 商品 进口 情况 

1. 三 大 类 电工 电器 产品 进口 概况 

我 国电 器 工业 产品 进口 结构 可 分 为 发 电 设备 、 输 变 电 
设备 和 其 他 电器 设备 三 大 类 。2010 年 , 输 变 电 设 备 进 口 份 
额 占 比 超过 7 成 且 增 幅 最 高 ,高 出 我 国电 工 电 器 产品 进口 
整体 增 速 4.4 个 百分点 ;其 他 电器 设备 进口 份额 占 比 次 之 ; 
发 电 设备 仍 保持 2009 年 的 进口 下 滑 态 势 ,所 占 份 额 最 小 。 
2010 年 我 国 三 大 类 电工 电器 产品 进口 情况 见 表 7。 


R7 2010 年 我 国 三 大 类 电工 电器 产品 进口 情况 


& d 
输 变 电 设备 
其 他 电器 设备 
发 电 设备 





2. 三 大 类 电工 电器 产品 进口 具体 情况 

(1) 输 变 电 设 备 。2010 年 ,我 国 进口 输 变 电 设备 363. 1 
亿美 元 ,同比 增长 30.2% , 占 我 国电 工 电器 产品 进 日 总 额 的 
75.496 。 其 中 ,进口 额 前 2 位 的 低压 电器 及 零件 , 稳 压 电源 、 
静止 式 变 流 器 及 零件 分 别 进口 172.2 亿美 元 和 45. 6 亿美 
元 ,分 别 快速 增长 31.5% 和 39.7% , 增 速 高 于 我 国电 工 电 器 
产品 进口 整体 增 速 5.5 个 和 13. 8 个 百分点 。 在 9 项 输 变 电 
设备 进口 中 , 除 1 000V 以 上 开关 熔断 器 及 零件 快速 下 降 
25. 995 外 ,其余 均 以 两 位 数 增长 。2010 年 我 国 输 变 电 设 备 
产品 进口 情况 见 表 8。 

表 8 2010 年 我 国 输 变 电 设备 产品 进口 情况 


2010 年 





进口 额 | 同比 增长 | 进口 额 
(亿美 元 )| (%) (亿美 元) 





输 变 电 设备 


中 国电 器 工业 年 鉴 2011 
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2010 年 


进口 额 | 同比 增长 | 进口 额 同比 增长 
(亿美 元 )| (96) |( 亿 美元 ) (96) 
























低压 电器 及 零件 172. 2 31.5 

稳 压 电源 .静止 式 变 1.6 
流 器 及 零件 

电线 电缆 -15.6 
16kV - A DJ E ZE JE 0.9 
器 .互感 器 及 零件 

1 000V 及 以 下 开关 、 -8.2 
AK HUS 熔断 器 

绝缘 子 及 零件 5.4 
16kV - A 及 以 下 恋 -17.6 
Ak TRAKE 

1 000V 以 上 开关 JE -9.0 
Bras EE 


电力 电容 器 及 零件 


(2) 其 他 电器 设备 。2010 年 ,我 国 进口 其 他 电器 设备 
86 亿美 元 ,同比 增长 28. 5% , 占 我 国电 工 电器 产品 进口 总 额 
的 17.9% 。 其 中 ,进口 额 10 亿美 元 以 上 的 产品 是 电动 机 及 
零件 .工业 炉 及 零件 .焊接 机 器 及 零件 ,分 别 进口 39 亿美 
75,15. 4 亿美 元 和 11 亿美 元 ,同比 分 别 增长 20. 7% .28. 096 
4147. 096 。 此 外 , 铅 酸 葛 电 池 及 和 零件 进口 迅猛 增长 94. 596 , 
达到 2. 2 亿美 元 。2010 年 我 国 其 他 电器 设备 产品 进口 情况 
见 表 9。 





表 9 2010 年 我 国 其 他 电器 设备 产品 进口 情况 






同比 增长 
(96) 





















其 他 电器 设备 


电动 机 及 零件 -1.7 
工业 炉 及 零件 -10.5 
焊接 机 器 及 零件 - 28.3 
电磁 铁 -17.1 
焊剂 ,焊条 -18.5 
电 碳 制品 -18.0 
铅 酸 蓄电池 及 零件 -19.2 
电动 工具 及 零件 -21.9 
分 电器 .火花 蹇 





(3) 发 电 设备 。2010 年 ,我 国 进口 发 电 设备 32.4 亿美 
元 ,同比 下 降 11. 6% , 占 同 期 我 国电 工 电器 产品 进口 总 额 的 
6.7% 。 其 中 ,内 燃 发 电机 组 及 零件 进口 15. 4 亿美 元 ,同比 
"FER 7.9% ; 汽轮机 及 零件 进口 6.1 亿美 元 ,同比 增长 
6.0% ;交流 发 电机 及 零件 进口 3.1 亿美 元 ,同比 下 降 
10. 8% 。 三 项 产品 分 别 位 居 我 国 发 电 设备 进口 额 的 前 3 名 。 
此 外 ,风力 和 其 他 发 电机 组 及 零件 进口 大 幅 下 降 58. 396 , 进 
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口 额 2 亿美 元 。2010 年 我 国 发 电 设备 产品 进口 情况 见 
K 10, 


表 10 2010 年 我 国 发 电 设 备 产 品 进 口 情况 








IET 
(亿美 元 )| (90) (AULRE) (90) 
发 电 设备 32. 4 -11.6 | 36.7 -11.2 
内 燃 发 电机 组 及 零件 | 15.4 -7.9 | 16.7 -19.4 
汽轮机 及 零件 6.1 6.0 5.8 14,4 
交流 发 电机 及 零件 3.1 - 10.8 3.5 -1.9 
其 他 发 电机 2.1 16. 5 1.8 2. 1 
风力 和 其 他 发 电机 | ”2.0 -58.3 47 | -12.8 
组 及 零件 
蒸汽 锅炉 及 零件 1.2 -28.2 1.7 3.6 
燃气 轮机 1.0 53.2 0.7 46.6 
水 轮机 及 零件 0.6 -5.5 0.6 | -52.8 
蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅 | 0.5 -34.4 0.8 | -20.9 
炉 的 辅助 设备 及 零件 | 
集中 供暖 用 的 热 水 0.3 | -14.5 | 04 5.6 
锅炉 及 零件 


三 .2010 年 我 国电 工 电 器 产品 进出 口 亮 点 及 面临 的 主 
要 问题 

(一 ) 出 口 方面 

为 应 对 国际 金融 危机 影响 ,稳定 电工 电器 产品 出 口 ,我 
国 出 台 了 一 系列 的 扶持 措施 ,包括 多 次 调 高 产品 出 口 退 税 
率 、 大 型 成 套 设备 出 口 保险 融资 专项 资金 安排 (“421” 专 项 
安排 ) .十 大 产业 调整 和 振兴 规划 的 推出 与 推动 .调整 《鼓励 
进口 技术 和 产品 目录 》 以 及 加 大 先进 技术 设备 的 引进 力度 
等 。 在 鼓励 政策 的 支撑 下 ,2010 年 我 国电 工 电 器 产品 整体 
出 口 快 速 回升 ,向 好 形势 下 亮点 .存在 问题 以 及 未 来 隐患 依 
然 并 存 。 

1. 亮点 

技术 更 新 换代 速度 加 快 ,国内 自主 创新 能 力 进 一 步 提 
升 ,有 利于 出 日 商品 结构 的 改善 。 随 着 自主 技术 水 平和 产 
品质 量 的 进一步 提升 ,商品 结构 优化 也 带动 整体 出 口 走出 
明 影 ,实现 快速 增长 。 在 发 电 设备 领域 ,我 国 已 掌握 600MW 
超 临 界 火 电机 组 设计 制造 技术 ,并 生产 投 运 130 余 台 ,性 能 
达到 国际 先进 水 平 ,不 仅 摆 脱 了 进口 依赖 , 而且 出 口 印 度 等 
国家 。 同 时 ,水 电 装 备 制造 水 平 在 短 短 数 年 实现 了 历史 性 
跨越 ,混流 式 水 轮 模型 试验 台 、 大 型 推力 轴承 试验 台 、 
800MW 级 蒸发 冷却 试验 台 达 到 世界 先进 国家 的 同等 水 平 ; 
国内 企业 通过 与 国外 合作 制造 、 打 捆 招 标 等 方式 引进 技术 ， 
进行 消化 吸收 ,已 具备 自主 研制 大 型 抽水 莱 能 机 组 的 能 力 。 
在 输 变 电 设 备 领域 ,我 国 自主 研制 了 世界 上 首 套 1 000kV、 
300 万 kV - A 分 相 单 体式 特 高 压 变压器 和 电压 等 级 最 高 、 
容量 最 大 的 1 000kV .96 万 kvar 高 压 并 联 电 抗 器 等 关键 设 
备 ,生产 了 代表 当前 最 高 技术 水 平 的 特 高 压 GIS 和 HGIS 开 


关 设 备 。 目 前 我 国 掌 握 了 一 批 具 有 自主 知识 产权 的 装备 制 
造 核心 技术 ,在 引进 技术 消化 吸收 、 再 创新 基础 上 加 快 了 前 
进步 伐 ,新 产品 开发 从 点 向 面 全 面 铺 开 ,如 世界 首 台 百 万 于 
瓦 空冷 发 电机 组 正式 投产 发 电 , 我 国 首座 兆 瓦 级 太阳 能 热 
发 电 项 目 开 工 。 

2. 问题 

一 是 行业 进入 门槛 低 .前 景 好 .优惠 足 , 导致 中 低 端 电 
工 电 器 产品 产能 过 剩 问 题 加 重 。 海 关 数 据 显示 ,2010 年 我 
国 出 口 额 10 万 美元 以 下 的 电工 电器 企业 22 667 家 ,同比 增 
长 10. 196 , 占 当 年 电工 电器 产品 出 口 企业 总 数 的 46. 696 。 
由 于 投资 前 景 好 .国家 支持 力度 大 .进入 门槛 低 , 吸 引 了 大 
批 企 业 进 驻 , 行 业 集中 度 低 ,部 分 领域 出 现 产能 过 剩 .压价 
竞争 现象 ,行业 秩序 混乱 。2010 年 我 国 变压器 产能 达到 整 
个 世界 2009 年 需求 量 的 1.5 倍 , 一 些 企业 的 变 压 带 招标 报 
价 仅 为 材料 成 本 的 80% ; 而 电缆 行业 低 端 产品 的 产能 过 剩 
更 为 突出 ,而 某 些 地 区 仍 大 量 引进 立 塔 式 生 产 线 ,重复 建 
设 .资金 痕 费 和 产能 闲置 等 问题 频 出 。 

二 是 各 要 素 成 本 上 涨 交 互 影响 ,进一步 前 弱 了 我 国电 
工 电 器 产品 的 出 口 竞 争 力 。 由 于 铀 \ 铝 硅钢 片 等 原材料 在 
低压 电器 .电线 电线、 变压器 .中 小 型 电机 等 基础 电工 电器 
产品 的 成 本 构成 中 占有 很 大 比重 ,原材料 大 幅度 涨 价 导 致 
这 些 基 础 电工 电器 产品 成 本 提升 。 如 国际 铜价 日 2010 年 
12 月 中 上 人 旬 首 度 突破 9 000 美元 /t, 之 后 更 屡次 刷新 历史 高 
位 ;全 球 最 大 铝 生 产 商 俄 铝 预计 2011 年 全 球 铝 需求 量 将 达 
4 380 万 t, 进 一 步 增强 涨 价 预期 。 此 外 ,劳动 力 成 本 上 涨 、 
人 民 币 升值 加 快 等 各 项 生产 成 本 上 涨 因素 交织 ,使 电工 电 
器 产品 出 口 企业 的 僵 利 空间 被 进一步 压缩 。 

3. 隐患 

一 是 全 球 经 济 再 次 走 问 恶化 , 投 融 资 环境 趋 紧 、 成 本 继 
续 提 升 .贸易 保护 抬头 等 负面 影响 升级 ,加 重 了 电工 电器 产 
品 出 口 企业 的 经 营 负 担 。 我 国电 器 工业 中 小 企业 多 、 集 中 
度 低 , 且 大 部 分 仍 以 加 工 模式 为 主 ,利润 空间 小 ,在 当前 国 
内 劳动 力 .原材料 成 本 等 综合 成 本 高 涨 的 背景 下 ,生存 空间 
越 来 越 狭 罕 。 美 国信 用 评级 下 调 , 可 能 引发 的 下 一 轮 量化 
宽松 政策 的 实施 ,届时 流动 性 增强 将 带动 大 宗 商 癌 继续 涨 
价 ,加 重 了 下 游 生产 企业 的 经 营 压 力 ; 而 资金 流动 性 增强 也 
会 引起 融资 成 本 的 继续 提升 ,企业 成 长 所 需 的 投 融 资 环境 
恶化 ,战略 性 新 兴 领 域 的 经 营 难 度 加 大 。 同 时 ,为 保护 本 国 
经 济 ,贸易 保护 主义 或 将 有 所 抬头 ,通过 增加 税收 、 贸 易 壁 
又 等 手段 对 我 国电 工 电 器 产品 出 口 形 成 一 定 的 阻碍 。 此 
外 ,2011 年 1 月 1 日 起 ,人 废弃 电 艇 电子 产品 回收 处 理 管 理 
条 例 》 正 式 实 行 ,规定 电工 电器 产品 生产 者 需 缴 纳 废 弃 电 子 
产品 处 理 基金 ,5 类 产品 征收 0.5% 的 处 理 基金 ,回收 费用 增 
加 将 对 企业 经 营 生 产 造 成 更 大 压力 。 

二 是 矶 关税 提议 增 大 了 电器 工业 的 转型 升级 压力 。 美 
国 国 会 通过 《清洁 能 源 安全 法 案 》, 提 出 将 从 2020 年 开始 征 
收 碳 关 税 , 要 借 此 对 中 国 等 主要 发 展 中 国家 通过 惩罚 性 关 


税 实施 贸 易 制裁 。 若 此 项 提议 正式 实施 ,我 国 通 信 电 子 设 
备 .电气 机 械 和 器 材 等 行业 每 出 日 万 元 产值 将 加 征 6% ~ 
14% 甚至 1296 ~28% 的 关税 ,所 受 影 响 较 大 。 国 际 形势 的 
变化 迫使 电力 设备 市 场 向 清洁 能 源 设备 制造 转型 ,产业 结 
构 调 整 和 低 碳 环保 技术 升级 要 求 加 快 。 

(二 ) 进 口 方面 

随 着 技术 更 新 进程 的 加 快 ,我 国电 器 工业 企业 面临 的 
同业 竞争 压力 也 迅速 增 大 。 我 国企 业 在 高 端 产 品 上 的 自主 
创新 打破 了 外 资 企 业 的 定价 权 , 中 外 企业 在 中 端 装备 制造 
领域 的 价格 竞争 更 加 激烈 。2010 年 ,外 资 企 业 及 其 下 属 在 
华 合资 公司 的 竞标 报价 持续 下 调 , 部 分 设备 降价 后 的 报价 
甚至 低 于 国内 产品 。2010 年 3 月 ,国家 调整 《进口 不 予 免税 
的 重大 技术 设备 和 产品 目录 》, 新 增 火电 水 电 设备 和 输 变 
电 设 备 项 下 税 号 20 余 条 。 从 进口 产品 结构 上 看 ,在 政策 支 
持 下 关键 部 件 进 口 依赖 度 提升 ,国内 配套 水 平 量 待 相应 提 
高 。2010 Æ 10 月 ,我 国 进一步 调整 大 型 环保 及 资源 综合 利 
用 设备 等 重大 技术 装备 进口 税收 政策 ,优惠 鼓励 政策 提高 
了 企业 的 进口 积极 性 ,同时 也 表明 对 我 国电 器 工业 发 展 有 
重要 意义 的 关键 零 部 件 等 仍 高 度 依赖 进口 。 海 关 数 据 显 


示 ,2010 年 电工 电器 产品 中 鼓励 进口 技术 设备 108.3 亿美 


元 ,同比 增长 34. 596 , 占 我 国电 工 电器 产品 进口 总 额 的 
22. 596 , 比 2009 年 提升 1.4 个 百分点 。 

四 、 对 存在 问题 应 采取 的 积极 措施 和 相关 建议 

一 是 加 大 科研 资金 扶持 力度 ,加 快 推动 技术 进步 和 产 
品 升 级 换代 ,减轻 近期 成 本 上 涨 带 来 的 压力 。 鼓 励 和 扶持 
企业 自主 创新 ,技术 上 降低 对 外 依赖 性 。 鼓 励 企业 通过 新 
设 . 并 购 、 重 组 联合 等 形式 ,建立 境外 生产 基地 和 营销 网 
络 ,获取 境外 资源 、 先 进 技术 和 管理 经 验 ,增强 自主 创新 能 
力 和 产业 竞争 力 , 通 过 利润 空间 的 提升 缓解 生产 、 融 资 成 本 
上 升 的 压力 。 

二 是 积极 应 对 碳 关 税 壁 又 ,加 快 清 洁 能 源 设备 等 新 兴 
产业 发 展 步伐 。 提 高 能 源 利 用 效率 ,开发 新 型 能 源 ,改进 传 
统 能 源 利 用 方式 ,降低 工业 部 门 的 能 源 密集 度 和 碳 排放 密 
集 度 ,倡导 并 促进 可 持续 的 消费 模式 。 

三 是 调整 对 外 贸易 政策 ,运用 多 种 鼓励 政策 稳定 出 口 。 
保持 优惠 政策 的 延续 性 ,加强 公 共 服 务 体系 建设 ,降低 商检 
和 物流 费用 ,实施 提高 出 口 退税 率 等 政策 ,推进 出 口 产 品 多 
元 化 和 市 场 多 元 化 ,推动 企业 创新 和 品牌 建设 ,促进 产品 
出 口 。 

四 是 加 强 和 完善 产业 安全 预警 机 制 。 建 立 重点 产品 的 
跟踪 统计 机 制 ,加强 对 重点 产品 以 及 处 于 产业 链 土 游 的 元 
器 件 产品 的 监控 ,加 快 推进 经 济 结构 调整 ,提高 经 济 体系 对 
抗 外 部 冲击 的 承受 力 。 

五 ,2010 年 我 国电 工 电器 产品 进出 口 具 体 情况 

2010 年 我 国电 工 电器 产品 分 类 进口 情况 见 表 11。2010 
年 我 国电 工 电器 产品 分 类 出 口 情况 见 表 12, 
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表 11 2010 年 我 国电 工 电 器 产品 分 类 进口 情况 


计量 同比 增长 进口 额 同比 增长 
Ts T A Jr I 
dil (96) 


































































































一 发 电 设备 323 566. 59 - 11. 66 
1 AR URP REI 12 015. 01 -28.17 
84021110 | REH 900v h 及 以 上 的 发 电 用 锅炉 8 l 2. 62 
84021190 | 蒸发 量 超过 45th 的 其 他 水 管 锅炉 台 11 297. 37 - 94. 26 
84021200 | 蒸发 量 不 超过 45v/h 的 水 管 锅炉 台 74 1 172.45 -47.74 
84021900 | 未 列 名 蒸汽 锅炉 ,包括 混合 式 锅炉 台 259 5 085. 06 33. 35 
84029000 | 蒸汽 及 过 热 水 锅 炉 零 件 kg 1 290 463 S 457. 50 -0.54 
2 集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 及 零件 3 230. 45 -14. 53 
84022000 | 过 热 水 锅炉 台 4l 496. 22. 46 
84031090 | 其 他 集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 台 3 854 2 017. - 15. 68 
84039000 | 集中 供暖 用 的 热 水 锅 炉 零 件 kg 1 398 187 -26. 98 
3 蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅炉 的 辅助 设备 及 零件 1 533 646 -34. 38 
84041010 | 蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅炉 的 辅助 设备 kg 691 659 - 59, 60 
84041020 | 集中 供暖 用 锅炉 的 辅助 设备 kg 70 349 31. 55 
84042000 | 水 燕 气 或 其 他 燕 汽 动力 装置 的 冷凝 器 kg 356 425 - 14. 63 
84049090 |84041010 .84042000 所 列 设备 的 零件 kg 415 213 32. 56 
4 汽轮机 及 零件 5. 95 
84068110 |40MW < 输出 功率 <100MW 的 汽轮机 台 4 31.91 
84068200 | 输出 功率 不 超过 40MW 的 汽轮机 台 71 111. 36 
84069000 | 汽轮机 零件 kg 16 590 236 - 6. 98 
5 水 轮机 及 零件 -5.45 
84101100 | 水 轮机 及 水 轮 ,P 志 1 000kW 台 13 
84109010 | 水 轮机 及 水 轮 的 调节 器 kg 1 598 42. 57 
84109090 | 其 他 水 轮机 及 水 轮 的 零件 kg 2 366 866 -14. 16 
6 燃气 轮机 台 24 53. 23 
84118200 | 其 他 燃气 轮机 ,已 >5 000kW 台 24 53. 23 
7 交流 发 电机 及 零件 - 10. 83 
85016100 | ZM A FB EL, PS75kV - A & 12 863 65. 89 
85016200 | 交流 发 电机 ,75kV - A < Px375kV .A & 239 1. 49 
85016300 | 交流 发 电机 ,375kV - A < Pxz750kV .A 台 191 1 124. - 36. 68 
85016410 | 交流 发 电机 ,750kKV - A < Pz350MV .A & 1 287 12 478. 9. 70 
85030020 | 输出 功率 超过 350MV . A 交流 发 电机 的 零件 kg 8 562 973 15 605. -23. 10 
8 内 燃 发 电机 组 及 零件 153 942. -7.90 
85021100 | 压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P<75kV + A 8 5 880 3 661. - 14. 36 
85021200 | 压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,75kV - A<P<375kV + A 台 1 326 5 176. -11.73 
85021310 | 压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,375kV - A« P2MV - A 台 2 005 44 916. -12.74 
85021320 | 压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P >2MV .A 台 436 21 964. -36. 32 
85022000 | 装 有 点 燃 式 活 塞 内 燃 发 动机 的 发 电机 组 台 6 761 ] 921. - 65. 86 
85030090 | 其 他 专用 于 或 主要 用 于 8501 a 8502 机 器 的 零件 kg 94 638 247 76 301. 16. 65 
9 风力 和 其 他 发 电机 组 及 零件 19 562. -58.31 
85023100 | 风力 发 电机 组 台 164 1 153. - 56. 29 
85023900 | 未 列 名 发 电机 组 台 64 239 10 219. - 63. 92 
85030030 | ¥ H & 8502. 31 所 列 发 电机 组 零件 kg 6 302 059 8 188. - 48. 66 
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10 
85114010 
85114091 
85114099 
85115010 
85115090 


— 


11 
85042100 
85042200 
85042311 
85042312 
85042313 
85042321 
85042329 
85043300 
85043400 
85045000 
85049011 
85049019 
85049090 

12 
85043110 
85043190 
85043210 
85043290 

13 
85044020 
85049020 
85044091 
85044099 

14 
85321000 
85329010 
85329090 

15 
85351000 
85352100 
85352900 
85353000 
85354000 
85359000 
85372010 
85372000 
85381010 





机 车 航空 器 船 船用 起 动 电机 及 两 用 起 动 发 电机 
输出 功率 132. 39kW 其 他 发 动机 用 起 动 电机 
其 他 起 动 电机 及 两 用 起 动 发 电视 

其 他 机 车 .航空 器 及 船舶 用 发 电机 


未 列 名 发 电机 
输 变 电 设备 


l6kV - A 以 上 变 讨 器 .互感 器 及 零件 

液体 介质 变压器 ,额定 容量 所 650kV - A 

液体 介质 变压器 ,650kV . A < 额定 容量 志 10MV - A 
液体 介质 变压器 ,10MVY - A < 额定 容量 <220MV . A 
液体 介质 变压器 ,220MV， A MEAE «330MV - A 
液体 介质 变压器 ,330MY - A 三 额定 容量 <400MV -A 
液体 介质 变压器 ,400MV - A Ao ZEE <500MV . A 
液体 介质 变压器 ,额定 容量 宇 500MVY . A 

其 他 变压器 ,16kV - A<P<500kV .A 

其 他 变压器 ,P >500kV - A 


其 他 电感 器 


Pz400MV - A 的 液体 介质 变压器 的 零件 

其 他 变压器 的 零件 

8504 所 列 其 他 货品 的 零件 

I6kV - A 及 以 下 变压器 .互感 器 及 零件 

额定 容量 和 1kV . A 的 互感 器 

未 列 名 额定 容量 和 tkV ' A 的 变压器 

lkV * A < 额定 容量 所 16kV， A 的 互感 器 

IkV - A< 上 额定 容量 和 16kKV - A 的 未 列 名 变压器 
稳 压 电源 .静止 式 变 流 器 及 零件 


不 间断 供电 电源 


稳 压 电源 及 不 间断 供电 电源 的 零件 

具有 变 流 功能 的 半导体 模块 

未 列 名 静止 式 变 流 器 

电力 电容 器 及 零件 

50/60Hz 电路 用 固定 电容 ,无 功 功 率 宕 0. 5kvar 
85321000 所 列 电容 器 的 零件 

其 他 电容 器 的 零件 

1 000V 以 上 开关 .熔断 器 及 零件 
熔断 器 ,线路 电压 > 1 000V 

自动 断路 器 ,1 000V < 线路 电压 <72. 5kV 

自动 断路 器 ,线路 电压 守 72. 5kV 

隔离 开关 及 断 续 开关 ,线路 电压 > 1 000V 

避雷 器 .电压 限 幅 器 及 电 涌 抑制 问 , 电 压 >1 000V 
其 他 开关 保护 或 连接 用 电气 装置 ,电压 > 1 000V 
全 封闭 组 合式 高 压 开 关 装 置 ,线路 电压 宇 500kV 
其 他 电力 控制 或 分 配 盘 、 板 、 台 等 ,电压 > 1 000V 
编号 85372010 所 列 货品 的 零 配 件 


>>> >>> >>> 


p o pP 
qu gu gu 


个 
个 
个 
个 
个 


2 > D 





3 131 608 
8 276 
408 412 

| 453 690 
298 

1 260 932 


^ 


20 796 

687 

117 037 352 739 
139 801 

39 154 936 
31 414 663 

] 559 759 387 
14 832 072 

] 543 493 444 
149 154 

1 284 717 


204 989 

11 527 487 
702 318 152 
390 459 349 
6 303 034 

1 821 442 
77 558 

4 404 034 


188 318 

14 777 

480 

22 699 

38 356 874 
2 127 060 
230 

4 859 479 
64 628 





4. 52 
56. 83 
-37.72 


- 11. 83 


- 63. 23 


21 355. 
1 677. 

3 053. 

6 038. 

| 866. 

8 718. 

3 630 320. 
402 318. 
344. 

] 410. 
825. 

19 232. 
4 023. 

4 335. 

4 659. 

3 708. 

4 797. 
234 536. 
166. 

29 154. 
95 124. 
73 386. 
5 394. 
63 499, 
1 003. 

3 489. 
456 403. 
11 095. 
36 705. 
124 415. 
284 186. 
19 406. 
4 711. 
325. 

14 368. 
67 575. 
667. 

8 266. 

4 442. 
913. 

2 901. 
14 920. 
] 476. 
33 580. 
406. 


计量 "Tm 同比 增长 进口 额 
单位 ( 96 ) (万 美元 ) 


25 
32 
97 
37 








(5) 


同比 增长 
(90) 

16. 54 

33. 39 

- 12.34 

84. 22 

-44.52 

25. 62 

30. 16 

34. 64 


- 56.22 
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商品 编码 


16 
85361000 
85362000 
85363000 
85364100 
85364900 
85365000 
85366100 

17 
85366000 
85369000 
85371011 
85371019 
85371090 
85381090 
85389000 
85413000 
85433000 

18 
85441100 
85441900 
85442000 
85443020 
85443090 
85444211 
85444219 
85444221 
85444229 
85444911 
85444919 
85444921 
85444029 
85446012 
85446013 
85446014 
85446019 
85446090 
85447000 

19 
85461000 
85462010 
85462090 
85469000 
85471000 
85472000 


22 








商品 名 称 


1 000V 及 以 下 开关 .继电器 .熔断 器 
熔断 器 ,线路 电压 万 1 000V 

自动 断路 器 ,线路 电压 过 1 000V 

其 他 电路 保护 装置 ,线路 电压 专 1 000V 
继电器 ,线路 电压 过 60V 

继电器 ,60V < 线路 电压 专 1 000V 

开关 ,线路 电压 专 1 000V 

灯 座 ,线路 电压 专 1 000V 

低压 电器 及 零件 


| 插头 及 插座 ,线路 电压 <1 000V 


其 他 连接 用 电气 装置 ,线路 电压 过 1 000V 

用 于 电压 不 超过 000V 线路 的 可 编程 序 控制 器 
用 于 电压 不 超过 1 00V 线路 的 其 他 数控 装置 
其 他 电力 控制 或 分 配 盘 、 板 、 台 等 ,电压 和 1 000V 
8537 其 他 货品 的 盘 、 板 等 基 座 ,未 装 有 关 装 置 
8535 ,8536 或 8537 所 列 装置 的 其 他 零件 
半导体 开关 元 件 等 

电镀 .电解 或 电泳 设备 及 装置 

电线 电缆 

钢 制 绕组 电线 

其 他 绕组 电线 

同 轴 电 缆 及 其 他 同 轴 电导 体 

机 动车 辆 用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 

其 他 车 ,航空 器 ,船用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 
有 接头 电线 , 耐 压 过 80V 

其 他 有 接头 电导 体 , 耐 压 丢 80V 

有 接头 电缆 ,80V < 耐 压 专 1 000V 

其 他 有 接头 电导 体 ,80V < 耐 压 专 1 000V 

其 他 电缆 ,额定 电压 所 80V 

未 列 名 电导 体 , 耐 压 专 80V 

其 他 电缆 ,80V < 耐 压 专 1 000V 

其 他 电导 体 ,80V < 耐 压 专 1 000V 

电缆 ,1kV «m Hs x35kV 

电缆 ,35kY «fj Hs s 110kV 

电缆 ,110kV < fof Hs «220kV 

电缆 , 耐 压 » 220kV 

未 列 名 电导 体 , 附 压 > 1 000V 

由 每 根 被 覆 光 纤 组 成 的 光线 

绝缘 子 及 零件 

玻璃 制 的 绝缘 子 

输 变 电线 路 绝缘 盗 套 管 

其 他 陶瓷 制 的 绝缘 子 

其 他 绝缘 子 

陶瓷 制 绝缘 零件 

塑料 制 绝缘 零件 


372522522232 


个 
kg 
个 
个 
个 





22 209 288 344 
9 121 862 910 
57 891 475 
872 602 793 
884 141 224 
208 126 619 
10 918 536 599 
206 126 724 


15 723 600 147 
91 379 087 
2 594 586 

3 462 498 
32 811 334 
1 920 848 
101 117 930 
2 495 203 036 
4 144 

322 629 790 
60 870 897 
1 082 445 

5 062 134 
4 411 442 
673 151 

10 836 216 
18 263 175 
15 315 795 
39 038 328 
15 769 434 
83 335 776 
14 254 901 
4] 213 567 
5 303 157 
672 377 

] 055 993 
349 378 

2 543 051 

2 578 573 
27 575 549 
9 364 

3 513 624 
515 319 

1 253 215 

3 517 548 
13 957 634 





na 同比 增长 进口 额 
( 96) (万 美元 ) 






341 790. 58 
49 211. 02 
21 444. 81 
36 438. 30 
50 765. 02 
26 748. 
153 716. 
3 466. 
1 721 598. 
188 561. 
665 026. 
97 253. 
83 212. 
154 960. 
9 437. 
429 577. 
28 794. 
64 775. 
464. 664. 
57 826. 72 
1 670. 42 
13 797. 07 
12 756. 69 
3 854. 40 
37 938. 65 
67 090. 68 
28 083. 09 
64 835. 46 
17 166. 
74 486. 
19 045. 
41 006. 33 
6 978. 
] 236. 
] 928. 
623. 
4 802. 18 
9 536. 92 
83 176. 
76. 
9 273. 
1 029. 
8 849. 51 
6 651. 82 
44 873. 02 

























































( 96) 
38. 


30. 


38 





同比 增长 


29 
85 


. 65 
46. 
44. 
50. 
35. 
13. 
31. 


06 
45 
60 


mEnE 进口 额 
Haan OoOo O ooo o ERE ( 万 美元 ) 


85479010 
85479090 
70200012 
20 
84672100 
84672210 
84672290 
84672910 
84672920 
84672990 
84679110 
84679910 
21 
85011010 
85011091 
85011099 
85012000 
85013100 
85013200 
85013300 
85013400 
85014000 
85015100 
85015200 
85015300 
85024000 
85030010 
22 
85051110 
85051190 
85051900 
85059010 
85059090 
23 
85071000 
85072000 
85079010 
24 
85111000 
85112010 
85112090 
85113010 
85113090 
25 





内 衬 绝缘 材料 的 贱 金 属 制 线路 导管 及 其 接头 
未 列 名 的 电气 机 器 .器 县 或 设备 用 绝缘 配件 
工业 绝缘 子 用 玻璃 企 盘 

其 他 电器 设备 - 
电动 工具 及 零件 

手提 式 各 种 电 馈 

电动 手提 式 链 锯 

其 他 手提 式 电 锯 

手提 电动 砂 磨 工具 (包括 磨 光 机 , 砂 光 机 等 ) 
TEX n] 

其 他 手提 和 式 电动 工具 

电动 手提 式 链 锯 用 的 零件 

品目 8467 所 列 其 他 电动 手提 式 工具 的 零件 
电动 机 及 零件 

玩具 电动 机 ,P<37.5W 

微 电 机 ,P37. 5W 20mm s PLUE RF 30mm 
其 他 电动 机 ,P<37. 5W 

交 直 流 两 用 电动 机 P >37.5W 

直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P750W 

直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,750W < P<75kW 
直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,75EW < P 375kW 
直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P >375kW 

其 他 单 相 交流 电动 机 

多 相交 流 电 动机 ,P750W 

多 相交 流 电 动机 ,750W < P<75kW 

多 相交 流 电 动机 ,P >75kW 

旋转 式 变 流 机 

玩具 电动 机 和 微 电 机 的 零件 

电磁 铁 

稀土 永 磁体 

其 他 金属 永 磁铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁铁 的 物品 
其 他 永 磁 铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁铁 的 物品 
电磁 起 重 吸盘 

电磁 铁 ; 电 磁 或 永 磁 工 件 夹 具 ;8505 的 零件 
铅 酸 蓄 电池 及 零件 

用 于 起 动 活塞 式 发 动机 的 铅 酸 著 电池 

其 他 铅 酸 著 电池 

铅 酸 蓄电池 的 零件 

分 电器 、 火 花 塞 

火花 塞 

机 车 航空 器 船舶 磁 电机 .直流 发 电机 及 磁 飞 轮 
其 他 点 火 磁 电机 , 永 磁 直流 发 电机 及 磁 飞 轮 
机 车 .航空 器 及 船舶 用 分 电器 点 火线 图 

其 他 分 电器 、 点 火线 图 

工业 炉 及 零件 





nb unn 


& d n os rn 


n». 


n ub n 


zn n 


ab n 


zp zb np up nv 


370 379 
] 639 567 
2 798 899 


392 085 

6 553 

14 778 
120 231 

3 545 

173 654 
819 778 
7 996 631 


104 533 235 
845 729 697 
999 780.077 
3 487 755 
40 929 158 
386 829 

1 194 

141 

19 027 530 


1 601 089 
747 163 
12 852 
231 

8 474 703 


4 084 090 
10 236 295 
33 694 122 

4 147 
248 140 147 


2 727 205 
5 479 178 
1 748 308 
58 649 215 
47 476 849 
1 027 

381 398 
88 539 

10 701 402 


] 953. 08 
10 014. 79 
454. 77 
861 417. 23 
21 459. 90 
1 911. 80 
26. 80 
157. 53 
960. 40 
32. 
3 823. 
635. 
13 911. 
390 059. 
2 223. 
53 160. 
119 021. 
2 784. 
44 579. 
5 469. 
1 215. 
] 338. 
15 975. 
24 244. 
48 826. 
48 325. 
735. 
22 159. 
87 906. 
25 170. 
27 858. 
18 701. 
248. 
15 929. 
21 773. 
11 688. 
8 674. 
1 410. 
20 175. 
8 875. 


271. ; 
310. 
10 641. 
153 913. 





(5) 
同比 增长 


( 96 ) 

18. 00 
7.61 
- 8. 90 
28. 69 
32. 61 
71.13 
323. 02 
—- 27.18 
39. 33 
49. 38 
57. 79 
40. 99 
23. 16 
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( 续 ) 

EY ud 

85141010 | 可 控 气 氛 热 处 理 炉 台 36. 45 27 135. 70 26. 75 
85141090 | 其 他 工业 或 实验 室 用 电阻 加 热 炉 及 烘箱 台 21 872 80 150. 47 160. 72 
85142000 | 工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 工作 的 炉 及 烘箱 台 1 746 11 822. 01 33. 64 
85143000 | 其 他 工业 或 实验 室 用 炉 及 烘箱 台 6 838 22 209. 05 -17. 70 
85144000 | 其 他 工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 热处理 设备 台 5 165 7 588. 54 - 17. 68 
85149090 | 品目 8514 所 列 其 他 设备 的 零件 kg 842 871 5 007. 55 -78.31 
26 焊接 机 器 及 零件 110 075. 00 46. 96 
85151100 | 针 焊 烙铁 及 焊 检 个 57 261 798. 79 70. 98 
85151900 | 其 他 镍 焊 机 器 及 装置 台 18 694 5 976. 83 71. 97 
85152110 | 全 自动 或 半自动 电阻 直 缝 焊管 机 台 525 3 303. 74 249. 52 
85152190 | 其 他 全 自动 或 半自动 电阻 焊接 机 器 及 装置 台 1 897 16 688. 21 91. 82 
85152900 | 其 他 电阻 焊接 机 器 及 装置 台 2 033 | 3 553. 73 157. 53 
85153110 | 全 自动 或 半自动 的 螺旋 焊管 机 台 99 698. 96 41. 27 
85153190 | 其 他 全 自动 或 半自动 电弧 焊接 机 器 及 装置 台 3 458 13 078. 45 -2. 56 
85153900 | 其 他 电弧 焊接 机 器 及 装置 台 5 036 2 028. 20 50. 91 
85158000 | 其 他 焊 机 ; 热 喷 金属 或 硬 质 合 金 的 电气 机 器 台 28 370 49 930. 63 49.41 
85159000 |8515 所 列 机 器 的 零件 1 644 955 14 017. 44 24. 56 
27 电 碳 制品 19 717 839 26 728. 67 42. 68 
85451100 | 炉 用 碳 电 极 14 063 005 6 628. 82 8. 64 
85451900 | 其 他 碳 电极 955 797 1 475. 80 -22.85 
85452000 | 碳 刷 1 401 412 8 496. 36 36. 15 
85459000 | HRA REAA R Rs 1 997 962 7 755. 47 173. 13 
68141000 | ERRA AZA A . 带 985 529 1 868. 18 37. 66 
68149000 | 其 他 已 加 工 的 云母 及 其 制品 314 134 504. 04 78. 75 
28 焊剂 .焊条 56 460 890 29 325. 36 19. 86 
83111000 | 焊剂 涂 面 的 贱 金 属 电极 ,电弧 备用 6 053 199 5 058. 35 43. 06 
83112000 | 焊剂 为 蕊 的 贱 人 金属 制 焊 丝 ,电弧 焊 用 28 667 006 12 301.71 18. 06 
83113000 | 焊剂 涂 面 或 做 世 贱 金属 条 或 丝 , 针 焊 或 气 焊 用 19 016 865 9 310. 54 13. 26 
83119000 | 其 他 贱 金 属 焊 条 等 ; 贱 金 属 粉 制 金属 喷 镀 丝 条 2 723 820 2 654. 75 15. 91 





同比 增长 
(96 ) (96 ) 






























































































发 电 设 备 1 069 600.01 16. 24 

1 燕 汽 锅炉 及 零件 184 498. 58 -13.15 
84021190 | 蒸发 量 超过 4$vh 的 其 他 水 管 锅 炉 61 10 068. 96 -1.57 
84021200 | 3& E BUR ASh 的 水 管 锅 炉 814 7 016. 97 - 45. 07 
84021900 | 未 列 名 燕 汽 锅炉 ,包括 混合 式 锅炉 1 219 6 133. 00 -22.23 
84029000 | 蒸汽 及 过 热 水 锅炉 零件 478 756 799 161 279. 65 -8.51 
2 集中 供 瞬 用 的 热 水 锅炉 及 零件 3 986. 14 50. 49 
84022000 | 过热 水 锅炉 77 118. 65 4. 24 
84031090 | 其 他 集中 供暖 用 的 热 水 锅炉 234 685. 19 198. 17 
84039000 | 集中 供暖 用 的 热 水 锅 炉 零 件 6 594 200 3 182. 30 38. 05 
3 蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅炉 的 辅助 设备 及 零件 192 865 939 77 261. 99 2.31 
84041010 | 2& YR JUR SE OK £8 IP BEAR ED 67 404 174 42 085. 40 - 14.41 
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商品 编码 


84041020 
84042000 
84049090 
4 
84068110 
84068120 
84068200 
84069000 
5 
84101100 
84101200 
84101390 
84109010 
84109090 
6 
84118200 
7 
85016100 
85016200 
85016300 
85016410 
85030020 
8 
85021100 
85021200 
85021310 
85021320 
85022000 
85030090 
9 
85023100 
85023900 
85030030 
10 
85114010 
85114091 
85114099 
85115010 
85115090 


— 


li 
85042100 
85042200 
85042311 
85042312 











商品 名 称 


集中 供暖 用 锅炉 的 辅助 设备 

水 营 气 或 其 他 蒸汽 动力 装置 的 冷凝 器 
84041010 .84042000 所 列 设备 的 零件 
汽轮机 及 零件 

40MW < 输出 功率 和 100MW 的 汽轮机 

100MW < $A 14 E :350MW. 的 汽轮机 

输出 功率 不 超过 A0MW 的 汽轮机 

汽轮机 零件 

水 轮机 及 零件 

水 轮机 及 水 轮 ,P<1 000kW 

1 000kW < P10 000kW 的 水 轮机 及 水 轮 

P >10 000kW 的 其 他 水 轮机 及 水 轮 

水 轮机 及 水 轮 的 调节 器 

其 他 水 轮机 及 水 轮 的 零件 

燃气 轮机 

其 他 燃气 轮机 ,P >5 000kW 
交流 发 电机 及 零件 

交流 发 电机 ,P<75kV， A 

交流 发 电机 ,75kV - A<P<375kYV :A 
交流 发 电机 ,375kY - A < 已 和 750kV，A 
交流 发 电机 ,750kV -A«Ps350MV- A 

输出 功率 超过 350MV . A 交流 发 电机 的 零件 
内 燃 发 电机 组 及 零件 

压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P<75kYV .A 

压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,75kV © A < Ps<375kV .A 
压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,375kVY - A<P<2MV - A 
压 燃 式 内 燃 机 发 电机 组 ,P>2MV * A 

装 有 点 燃 式 活塞 内 燃 发 动机 的 发 电机 组 

其 他 专用 于 或 主要 用 于 8501 2X 8502 机 器 的 零件 
风力 和 其 他 发 电机 组 及 零件 

风力 发 电机 组 

未 列 名 发 电机 组 

子 目 号 850231 所 列 发 电机 组 零件 

其 他 发 电机 

机 车 航空 器 船舶 用 起 动 电机 及 两 用 起 动 发 电机 
输出 功率 宇 132. 39kW 其 他 发 动机 用 起 动 电机 
其 他 起 动 电 机 及 两 用 起 动 发 电机 

其 他 机 车 .航空 器 及 船舶 用 发 电机 

未 列 名 发 电机 

输 变 电 设备 

l6kV - A 以 上 变压器 .互感 器 及 零件 

液体 介质 变压器 ,额定 容量 <650kV + A 





液体 介质 变压器 ,6$0kV . A < 额定 容量 去 10MV . A 
液体 介质 变压器 ,10MV.， A < 额定 容量 <220MV - A 
液体 介质 变压器 ,220MV - A 三 额定 容量 «330MV - A 


计量 
单位 
kg 
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348 435 
7 312 030 
117 801 300 


14 

10 

119 

65 664 516 


540 

447 

69 

T34 662 
37 793 639 
13 

13 


689 024 
38 225 

6 493 

6 490 

12 872 864 


405 590 

18 565 

5 150 

152 

9 827 017 
351 169 125 


10 900 

5 989 

158 300 294 
19 761 021 
43 976 

47 611 

15 456 922 
1 240 

4 211 272 


35 502 
] 455 
713 

54 





同比 增长 出 口 额 
出 口 
Oosa PRS ao 
141. 02 


4 501. 64 
30 533. 94 
128 995. 92 
6 479. 63 
10 019. 39 
10 944. 67 
101 552. 23 
43 664. 05 
454. 70 

2 819. 11 

1 703. 87 

] 358. 35 
37 328. 03 
17 440. 11 
17 440. 11 
T] 475. 42 
14 679. 26 
7 612. 07 

3 433. 59 
2] 318. 39 
30 432. 10 
43] 103. 54 
49 867. 34 
24 627. 15 
43 716. 28 
9 494. 02 
135 020. 52 
168 378. 23 
53 364. 66 
5 656. 52 
10 370. 85 
37 337. 29 
51 809. 60 
509. 79 
360. 56 

32 896. 21 
468. 45 

17 574. 59 


4 120 330. 86 


411 698. 16 
5 522.64 

6 915.22 
51 355.02 
9 991. 64 





(5X) 
同比 增长 


(96 ) 
-30.21 
69. 30 
29. 98 
8. 49 
328. 94 
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85042313 | 液体 介质 变压器 ,330MV - A is ER <400MV .A 63. 64 4 610. 84 96. 86 
85042321 | 液体 介质 变压器 ,400MV - A 额定 容量 «500MV - A 7 -36. 36 2 401. 88 - 8. 80 
85042329 | 液体 介质 变压器 , GE THER 2500MV .A 17 | 1600.00 4 261.67 754.71 
85043300 | 其 他 变压器 ,16kV - A < Px500kV - A 24 146 - 14.22 5 969. 46 6. 58 
85043400 | 其 他 变压器 ,已 >500KV - A 2 426 -18.45 18 551.21 12.31 
85045000 | 其 他 电感 器 50 300 123 906 38. 68 204 485. 68 50. 83 
85049011 | Pz400MV - A 的 液体 介质 变压器 的 零件 812 228 -49. 14 796. 09 31. 08 
85049019 | 其 他 变压器 的 零件 73 619 600 23. 81 38 366. 20 52. 40 
85049090 |8504 所 列 其 他 货品 的 零件 46 655 664 49.82 58 464. 63 42. 53 

12 16kV - A 及 以 下 变压器 .互感 器 及 零件 2 787 768 894 22. 66 150 194. 34 19. 52 
85043110 | 额定 容量 1kV， A 的 互感 器 26 971 500 -17.35 7 635.71 -8.34 
85043190 | 未 列 名 额定 容量 1kV :A 的 变压器 2 759 940 818 23. 22 139 055. 86 20. 97 
85043210 |1kV， A < 额定 容量 所 16kV， A 的 互感 器 4 450 - 49. 75 102. 95 - 77.00 
85043290 1kV- A < 额定 容量 过 16kV - A 的 未 列 名 变压器 852 126 177. 99 3 399. 82 15. 63 

13 稳 压 电源 .静止 式 变 流 器 及 雪 件 673 898. 47 38. 07 
85044020 | 不 间断 供电 电源 20 000 834 21. 86 106 871. 65 36. 58 
85049020 | FERAE [RE CHE E rb, LAT E 40 804 982 31. 00 64 615.91 53. 84 
85044091 | 具有 变 流 功能 的 半导体 模块 461 178 401 51. 77 23 069. 99 81. 44 
85044099 | 未 列 名 静止 式 变 流 器 2 001 440 640 13. 15 479 340. 92 34. 98 

14 电力 电容 器 及 零件 11 117 180 17. 65 9 443. 56 16. 80 
85321000 |50/60Hz 电路 用 固定 电容 ,无 功 功率 宕 0. 5kvar 3 136 110 3.11 3 296. 85 9. 13 
85329010 |85321000 所 列 电容 器 的 零件 460 068 56. 19 393. 13 73. 64 
85329090 | 其 他 电容 器 的 零件 7 521 002 23. 02 5 753. 59 18. 94 

15 1 000V 以 上 开关 ,熔断 器 及 零件 94 184. 94 5. 99 
85351000 | 熔断 器 ,线路 电压 > 1 000V 1 709 077 —2. 68 4 252. 30 43. 83 
85352100 | 自动 断路 器 ,1 000V < 线路 电压 «72. 5kV 10 497 -42. 86 2 905. 87 39. 25 
85352900 | 自动 断路 器 EXER HR Hs 72. 5kV 1 000 - 0. 60 7 009. 66 - 11.55 
85353000 | 隔离 开关 及 断 续 开关 ,线路 电压 > 1 000V 180 371 49. 93 3 358. 84 -17.42 
85354000 | 避雷 器 .电压 限 幅 器 及 电 清 抑制 器 ,电压 >1 000V 3 018 434 55. 05 5 784. 50 27.97 
85359000 | 其 他 开关 、 保 护 或 连接 用 电气 装置 ,电压 >1 000V 7 945 456 9. 98 7 609. 30 -3.47 
85372010 | 全 封闭 组 合式 高 压 开 关 装 置 ,线路 电压 宇 500kV 8161 | 4846.06 1 905. 33 117. 79 
85372090 | 其 他 电力 控制 或 分 配 盘 、 板 、 台 等 ,电压 >1 000V 35 580 585 11. 14 59 180. 26 6. 21 
85381010 | 编号 85372010 所 列 货品 的 零 配 件 5 049 759 -31. 20 2 178. 88 —23. 12 

16 1 000V 及 以 下 开关 、 继 电器 、 熔 新 嚣 19 309 758 175 26. 50 329 819. 24 42.27 
85361000 | 熔断 器 ,线路 电压 所 1 000V 4 913 582 374 31. 07 19 167. 18 27. 98 
85362000 | 自动 断路 器 ,线路 电压 过 1 000V 315 546 902 60. 80 60 650. 31 56. 55 
85363000 | 其 他 电路 保护 装置 ,线路 电压 过 1 000V 315 439 441 55. 76 26 226. 33 40. 73 
85364100 | 继电器 ,线路 电压 和 60V 1 916 122 412 31. 02 65 367. 56 38. 60 
85364900 | 继电器 ,60V < 线路 电压 专 1 000V 161 010 715 316. 22 17 614. 12 86. 18 
85365000 | FÆ, FE Fs s1 000V 10 542 902 800 20. 86 125 979. 93 36. 57 
85366100 | 灯 座 ,线路 电压 专 1 000V 1 145 153 531 28. 29 14 813. 82 39. 57 

17 低压 电器 及 零件 1 087 496. 81 44. 42 
85366900 | 插头 及 插座 ,线路 电压 所 1 000V 4 764 495 731 24. 30 126 916. 56 39. 81 
85369000 | 其 他 连接 用 电气 装置 ,线路 电压 «1 000V 131 478 705 26. 42 386 050. 28 36. 77 
85371011 1 用 于 电压 不 超过 1 000V 线路 的 可 编程 序 控制 器 6 660 041 47. 03 27 552. 10 63. 03 
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商品 编码 


85371019 
85371090 
85381090 
85389000 
85413000 
85433000 
18 
85441100 
85441900 
85442000 
85443020 
85443090 
85444211 
85444219 
85444221 
85444229 
85444911 
85444919 
85444921 
85444929 
85446012 
85446013 
85446014 
85446019 
85446090 
85447000 
19 
85461000 
85462010 
85462090 
85469000 
85471000 
85472000 
85479010 
85479090 
70200012 
20 
84672100 
84672210 
84672290 
84672910 
84672920 
84672990 
84679110 


用 于 电压 不 超过 1 000V 线路 的 其 他 数控 装置 
其 他 电力 控制 或 分 配 盘 . 板 . 台 等 ,电压 过 1 000V 
8537 其 他 货品 的 盘 . 板 等 基 座 ,未 装 有 关 装 置 
8535 .8536 或 8537 所 列 装置 的 其 他 零件 
半导体 开关 元 件 等 

电 猎 .电解 或 电泳 设备 及 装置 

电线 电缆 

铜 制 绕组 电线 

其 他 绕组 电线 

同 轴 电缆 及 其 他 同 轴 电 导体 

机 动车 辆 用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 

其 他 车 ,航空 器 ,船用 点 火 布线 组 及 其 他 布线 组 
有 接头 电 绕 , 耐 压 拟 80V 

其 他 有 接头 电导 体 , 耐 压 专 80V 

有 接头 电缆 ,80V < 耐 压 专 1 000V 

其 他 有 接头 电导 体 ,80V < if FE 1 000V 

其 他 电缆 ,额定 电压 80V 

未 列 名 电导 体 , 耐 压 专 80V 

其 他 电缆 ,80V < 耐 压 专 1 000V 

其 他 电导 体 ,80Y < 耐 压 专 1 000V 

电缆 ,lkY < 耐 压 志 35kY 

电缆 ,35kV< 耐 压 和 110kV 

电缆 ,110kV < ME s 220kV 

电缆 , 耐 压 >220KkV 

未 列 名 电导 体 , 耐 压 >1 000V 

由 每 根 被 覆 光 纤 组 成 的 光缆 

绝缘 子 及 零件 

玻璃 制 的 绝缘 子 

输 变 电线 路 绝缘 瓷 套 管 

其 他 陶瓷 制 的 绝缘 子 

其 他 绝缘 子 

陶瓷 制 绝缘 零件 

塑料 制 绝缘 零件 

内 衬 绝缘 材料 的 贱 金 属 制 线路 导管 及 其 接头 
未 列 名 的 电气 机 器 .器 具 或 设备 用 绝缘 配件 
工业 绝缘 子 用 玻璃 伴 盘 

其 他 电器 设备 

电动 工具 及 零件 

手提 式 各 种 电钻 

电动 手提 式 链 锯 

其 他 手提 式 电 锯 

手提 电动 砂 磨 工具 (包括 磨 光 机 . 砂 光 机 等 ) 
T SX U 

其 他 手提 式 电动 工具 

电动 手提 式 链 锯 用 的 零件 


nb up ub z0 ob ob 


zx 
ga 


10 968 260 
136 220 380 
25 067 012 
175 623 938 
4 263 667 607 
70 836 

1 735 046 256 
52 599 359 
18 349 635 
286 427 266 
166 810 421 
8 255 522 
134 567 671 
89 136 841 
184 591 916 
276 674 751 
130 680 514 
28 907 983 
183 258 924 
73 875 722 
38 544 797 
2 285 441 

4 226 705 

1 139 573 

2 208 305 
52 504 910 
258 825 471 
30 125 579 
12 539 956 
113 774 555 
17 997 115 
22 416 468 
20 187 247 
13 788 747 
26 749 526 
1 246 278 


58 937 600 
2 649 170 
22 078 293 
44 102 524 
3 194 374 
54 103 666 
2 399 424 


同 长 出 口 额 
H 
(万 美元 ) 


21 617. 66 
212 087. 31 
14 070. 23 
246 020. 68 
35 858. 10 
17 323. 
] 288 972. 
41 149. 

7 407. 
114 106. 
237 999. 

9 485. 
134 634. 
117 026. 
116 943. 
195 133. 

65 407. 
29 342. 
99 601. 
46 663. 
18 961. 
] 742. 
3 911. 
576. 

2 250. 
46 629. 
74 623. 

5 486. 

3 387. 
15 337. 

10 701. 

7 804. 
16 552. 

4 930. 
10 296. 

124. 

] 853 482. 
508 340. 
193 495. 

10 889. 
61 234. 
80 134. 

7 111.45 
125 342. 99 

1 334. 28 





(5) 
同比 增长 


( 96) 
10. 83 
59.41 
37. 03 
56. 34 
24.72 
22. 43 
39. 17 
49. 5] 

104. 41 
14. 47 
42. 82 
69. 26 
45. 68 
79.71 
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计量 
TE 品 不 
amp manm Iu 


84679910 | 品目 8467 所 列 其 他 电动 手提 式 工具 的 零件 
21 电动 机 及 零件 
85011010 | 玩具 电动 机 ,P<37.5W 
85011091 |f EL, P337. 5W ,20mm s BLEE R ^] «30mm 
85011099 | 其 他 电动 机 ,P<37. 5W 
85012000 | 交 直 流 两 用 电动 机 P »37.5W 
85013100 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P<750W 
85013200 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,750W « Psz75kW 
85013300 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,75kW <P<375kW 
85013400 | 直流 电动 机 及 直流 发 电机 ,P »375kW 
85014000 | 其 他 单 相 交流 电动 机 
85015100 | 多 相交 流 电 动机 ,P750W 
85015200 | 多 相交 流 电 动机 ,750W < P &75kW 
85015300 | 多 相交 流 电 动机 ,P >75kW 
85024000 | 旋转 式 变 流 机 
85030010 | 玩具 电动 机 和 微 电 机 的 零件 
22 电磁 铁 
85051110 | 稀土 永 磁体 
85051190 | 其 他 金属 永 磁 铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁铁 的 物品 
85051900 | 其 他 永 磁铁 及 磁化 后 准备 制 永 磁铁 的 物品 
85059010 | 电磁 起 重 吸盘 
85059090 | 电磁 铁 ; 电 磁 或 永 磁 工件 夹具 ;8505 的 零件 
23 HRE EREI 
85071000 | H FEZI SE X S ELA RE a hh 
85072000 | 其 他 铅 酸 蓄电池 
85079010 | 铅 酸 蓄电池 的 零件 
24 分 电器 、 火 花 塞 
85111000 | 火花塞 
85112010 | 机 车 航空 器 船舶 磁 电 机 、 直 流 发 电机 及 磁 飞 轮 
85112090 | 其 他 点 火 磁 电 机 、 永 磁 直 流 发 电机 及 磁 飞 辊 
85113010 | 机 车 .航空器 及 船舶 用 分 电器 、 点 火线 圈 
85113090 | 其 他 分 电器 、 点 火线 图 
25 工业 炉 及 零件 
85141010 | 可 控 气 氛 热 处 理 炉 
85141090 | 其 他 工业 或 实验 室 用 电阻 加 热 炉 及 烘箱 
85142000 | 工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 工作 的 炉 及 烘箱 
85143000 | 其 他 工业 或 实验 室 用 炉 及 烘箱 
85144000 | 其 他 工业 或 实验 用 感应 或 介质 损耗 热处理 设备 
85149090 | 品 日 8514 所 列 其 他 设备 的 零件 
26 焊接 机 器 及 零件 
85151100 | EFRI Ek ERIE 
85151900 | 其 他 针 焊 机 器 及 装置 
85152110 | 全 自动 或 半自动 电阻 直 缝 焊管 机 
85152190 | 其 他 全 自动 或 半自动 电阻 焊接 机 器 及 装置 
85152900 | 其 他 电阻 焊接 机 器 及 装置 
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4] 933 056 

































152 569 448 
] 472 150 805 
1 467 967 696 
29 570 274 
155 341 767 
3 990 529 
448 
402 
236 254 408 
6 627 501 
4 330 667 
55 328 
618 
9 066 484 


HE m m nmm su o0 n up d o ouod 












F5 
au 















13 882 086 
85 157 375 
162 132 027 
27 105 
235 145 065 


x m p 
Us A R 
































17 750 777 
140 504 258 
22 339 743 
311 916 903 
237 230 282 
54 
7 375 186 
256 913 
67 054 468 


32222282525 


608 
62 640 
4 726 
02 625 
14 222 
9 482 631 








nb nbn 


















n nn 













a 
ga 















28 562 002 
146 495 
2 439 
169 556 
379 417 








m snm nmm 


同比 增长 出 口 额 
(%) (万 美元 ) 


28 798. 43 
694 706. 68 
3 832. 97 
72 511.93 
149 499. 57 
17 127. 92 
103 012. 97 
15 975. 30 
288. 82 

2 612. 39 
192 467. 16 
22 439. 17 
72 820. 74 
28 496. 22 
11. 07 

13 610. 35 
157 245.31 
62 518. 49 
43 208. 24 
37 548. 79 
823. 07 

13 146. 72 
183 330. 54 
26 830. 78 
149 638. 46 
6 861. 30 
30 393. 18 
7 323. T7 
4. 15 

2 795.01 
328. 28 

19 941. 97 
28 913. 89 
1 412. 97 

8 514. 56 

2 465. 43 

6 979. 98 

2 560. 97 

6 979. 98 
79 899, 83 
4 722.01 

1 065. 01 

4 462. 98 

6 217. 92 

5 746. 58 





(s) 
同比 增长 


(96) 
30. 81 
39. 68 
86. 92 
45. 22 
26.13 
17. 73 
54. 49 
78. 66 
- 54. 48 
75.31 
36. 62 
75. 88 
48. 74 
26. 88 


商品 编码 


85153110 
85153190 
85153900 
85158000 
85159000 
27 
85451100 
85451900 
85452000 
85459000 
68141000 
68149000 
28 
83111000 
83112000 
83113000 
83119000 


全 自动 或 半自动 的 螺旋 焊管 机 

其 他 全 自动 或 半自动 电弧 焊接 机 器 及 装置 
其 他 电弧 焊接 机 器 及 装置 

其 他 焊 机 ; 热 喷 金 属 或 硬 质 合金 的 电气 机 器 
8515 所 列 机 器 的 零件 

电 碳 制 品 

炉 用 碳 电极 

其 他 碳 电 极 

碳 刷 

其 他 电气 设备 用 石墨 或 碳 精制 品 

黏 聚 或 复制 云母 制 板 . 片 . 带 

其 他 已 加 工 的 云母 及 其 制品 

焊剂 .焊条 

焊剂 涂 面 的 贱 金 属 电极 ,电弧 焊 用 

焊剂 为 芯 的 贱 金 属 制 焊丝 ,电弧 焊 用 

焊剂 涂 面 或 做 芯 贱 金 属 条 或 丝 , 针 焊 或 气 焊 用 
其 他 贱 金 属 焊条 等 ; 贱 金 属 粉 制 金 属 喷 镀 丝 条 





同比 增长 
(96 ) 





71 885 

2 80t 205 

1 075 259 

11 421 630 

1 420 313 159 
191 064 217 

1 175 002 703 
2 253 647 

44 037 283 

4 797 853 

3 157 456 
315 447 059 
230 699 366 
45 826 293 
24 437 755 

5 483 645 








66. 67 
237. 47 
78.38 
44. 46 
62. 56 
60. 00 
60. 48 
59. 13 
12. 51 
96. 10 
38. 38 
34. 28 
- 6.18 
-3.16 
10. 19 
—- 36. 08 
— 38. 28 


339. 91 

] 937. 46 
24 997. 99 
47 003. 18 
13 406. 79 


135 427. 60 


44 301. 16 
72 419. 34 
4 911. 61 
10 871. 63 
2 125. 23 
798. 64 
35 225.16 
18 748. 84 
8 115. 05 
6 978. 59 
] 382. 69 














在 FSE USENET. Re TR 
时 期 的 成 就 与 经 验 ， 展 望 “ 十 二 五 ”期 间 的 发 展 
目标 ， 为 行业 与 企业 的 发 展 提供 参考 性 资料 


In the first year of the 12th Five 一 Year 
Plan period, summarizing the achievements 
and experience in the 11th Five- Year Plan 
period, looking forward to the develop- 
ment target in the 12th Five- Year Plan 
period, thus providing reference data for 
the development of the industry and the 
enterprises 
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十 一 五 ”电器 工业 标准 化 工作 及 “十 二 五 ”规划 目标 
“十 一 五 ”期 间 我 国电 工 电器 产品 进出 口 情况 


中 国电 器 工业 “十 二 五 ”发 展 指导 意见 
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特别 关注 
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Ti Es] Hd LLAI E AF BALA URE FE“ tE” 
间 的 跨越 式 发 展 ,已 经 在 发 电 设备 输 变 电 设备 、 配 电 设备 、 
用 电 设备 以 及 电工 吏 材 制造 领域 取得 令 人 瞩目 的 成 就 ,使 
我 国 成 为 名 副 其 实 的 电 胡 制造 大 国 。 电 器 工业 为 国民 经 济 


2.50 


对 GDP 的 贡献 率 (96) 





2006 
年 份 





2007 2008 2009 


五 ”发 展 概况 


在 “十 一 五 ”期 间 平 稳 较 快 发 展 提供 了 装备 支持 ,对 国民 经 
济 总 产值 贡献 率 逐 年 提升 ,2010 年 电器 工业 对 国民 经 济 总 
产值 的 贡献 率 高 达 2.35% 。“ 十 一 五 "期 间 电器 工业 总 产值 
及 对 国民 生产 总 值 贡献 情况 见 图 1。 


40 000 
35 000 
30 000 
25 000 
20 000 
15 000 





工业 总 产值 ULI) 


10 000 
5 000 





图 1 “十 一 五 "期 间 电器 工业 总 产值 及 对 国民 生产 总 值 贡献 情况 


一 \ 电 器 工业 “十 一 五 "整体 发 展 情 况 

(一 ) “十 一 五 ”期 间 电器 工业 产业 规模 获得 空前 发 展 

1. 规模 以 上 企业 数量 稳步 增长 

2010 年 我 国电 器 工业 规模 以 上 企业 数量 已 达 26 251 
家 ,而 “十 五 ”末期 的 2005 年 ,全 行业 规模 以 上 企业 仅 为 
14 000 家 。 五 年 时 间 ,规模 以 上 企业 数量 增长 87. 5% ,年 均 
Hé 13.496, 

2. 行业 从 业 人 员 逐 年 增加 

2010 年 的 从 业 人 员 达 到 464. 67 万 人 ,2005 年 末 全 行业 
从 业 人 员 288.44 万 人 。 五 年 时 间 , 从业 人 员 增 长 61. 1% ， 
年 均 增长 10.0% 。 

3. 资产 规模 增长 较 快 

根据 国家 统计 局 对 全 国电 器 工业 规模 以 上 企业 的 统计 
调查 ,2010 年 资产 总 量 27 326.56 亿 元 ,其 中 流动 资产 
18 559. 02 亿 元 。2005 年 末 资 产 总 量 9 721. 97 亿 元 ,其 中 流 
动 资产 6 189.97 亿 元 。 五 年 时 间 , 资 产 总 量 增长 181.1%, 
年 均 增 速 22. 9696 。 

4. 行业 整体 经 济 效益 大 幅度 提高 

2010 年 实现 利润 总 额 2 100 亿 元 ,2005 年 实现 利润 总 
18:599 亿 元 。 五 年 时 间 , 电 器 工业 至 利 能 力 提高 2.5 倍 , 年 
均 增长 28. 52% 。 


5. 产销 规模 扩大 ,经 济 总 量 提升 ,发 电 、 输 变 电 设备 等 
主要 产品 生产 能 力 大 幅度 提高 

2010 年 实现 工业 总 产值 37 422. 80 亿 元 ,工业 销售 产值 
36 549. 79 亿 元 。2005 年 全 行业 实现 工业 总 产值 ( 当年 价 ) 
10 768. 44 亿 元 ,工业 销售 产值 10 517. 27 亿 元 。 五 年 时 间 ， 
工业 总 产值 和 工业 销售 产值 分 别 增长 2.48 倍 ,年 均 增 
长 28.3% 。 

发 电 设备 和 输 变 电 设备 作为 电器 工业 的 主导 产品 ,在 
“十 一 五 ”期 间 获 得 了 空前 的 发 展 ,生产 能 力 大 幅度 提高 。 
以 发 电 设备 制造 业 为 例 , “十 一 五 ”期 间 我 国 发 电 设备 的 年 
产量 连续 五 年 超过 1 亿 kW :2006 年 为 1.19 亿 kW,2007 年 
为 1.32 亿 kW,2008 年 为 1.33 亿 kW,2009 年 为 1.20 亿 
kW ,2010 年 为 1.23 {Z kW , 堪 称 世界 上 绝无仅有 的 “奇迹 ”。 

随 着 产业 规模 的 扩大 、 经 济 总 量 的 提升 .主要 产品 技术 
升级 换代 生产 能力 迅速 增长 和 自主 化 程度 的 提高 ,电器 工 
业 在 国民 经 济 特别 是 在 装备 制造 业 中 的 比重 加 大 ,地 位 、 作 
用 也 愈加 重要 。 

(二 ) 进 出 口 贸 易 增长 迅速 ,出 口 产 品 技术 水 平 显著 
提升 

1. 进出 口 高 速 增长 ,顺差 大 幅度 增长 

2010 年 电工 产品 进出 口 贸易 额 达 到 1 203. 70 亿美 元 ， 
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其 中 进口 额 491.98 亿美 元 , 出口 额 711.72 亿美 元 ,顺差 
219. 74 亿美 元 ;2005 年 电工 产品 进出 口 贸易 额 549. 20 亿美 
元 ,其 中 进口 额 273. 30 亿美 元 ,出 口 额 275. 90 亿美 元 ,顺差 
2. 60 亿美 元 。 五 年 时 间 ,进出 口 贸 易 额 增长 119. 17% ,年 平 
均 增 长 16. 99% ;进口 额 增长 80. 0196 ,年 平均 增长 12. 48% ; 
出 口 额 增长 157. 96% ,年 平均 增长 20. 87% 。 由 于 出 口 增长 
快 于 进口 增长 ,贸易 顺差 大 幅 增 长 ,2010 年 的 顺差 是 2005 
年 的 84.5 倍 。 

2. 出 口 产品 和 项 目的 技术 档次 和 服务 水 平 有 所 提高 

“十 一 五 ”期 间 , 电 工 出 口 产品 结构 较 “ 十 五 ”期 间 有 
较 大 改善 ,产品 的 技术 水 平 显著 提高 。GIS .励磁 变压器 、 
高 效 电机 等 新 产品 在 传统 出 口 产品 中 的 比重 不 断 提高 ,出 
口 地 区 向 美国 .欧洲 等 发 达 国 家 扩展 ;包括 60 万 kW 火电 
机 组 和 500kV 超 高 压 交 流 输 变 电 设备 等 重大 技术 成 套装 
备 的 出 口 量 不 断 扩 大 ,尤其 是 采取 了 工程 总 承包 和 “交角 
匙 "的 运作 方式 ,出 口 产 品 、 项 目的 技术 档次 和 服务 水 平 明 
显 提高 。 

(三 ) 目 主创 新 能 力 显 车 增强 ,为 国家 重大 工程 建设 提 
供 了 装备 支撑 . 

经 过 “ 九 五 “十 五 "的 技术 引进 .消化 吸收 和 再 创新 ， 
“十 一 五 期间, 电器 工业 技术 水 平 大 幅 提升 。 随 着 设计 d 
造 技术 实现 重大 突破 和 质量 的 提高 ,我国 发 电 、 输 变 电 设备 
等 部 分 主要 产品 已 经 实现 了 升级 换代 ,并 达到 了 国际 先进 
水 平 -“ 十 一 五 "期 间 ,国家 开工 的 重大 工程 中 ,如 浙江 玉环 
100 万 kW 超 超 临界 发 电工 程 、 三 峡 一 广东 +500kY 超 高 压 
直流 输电 工程 ,官厅 一 兰州 750kV 特 高 压 交 流 输电 工程 晋 
东南 一 南阳 一 荆州 1 000kV 特 高 压 交 流 输 变 电工 程 等 ,已 实 
现 了 国内 企业 总 承包 、 以 我 为 主 设计 制造 的 全 面 自主 化 。 
打破 了 过 去 以 国外 企业 总 承包 .国内 企业 分 包 的 被 动 局 面 ， 
提高 了 产业 安全 度 , 提 振 了 民族 自信 心 。 

L 新 产品 产值 大 幅 增 长 ,新 产品 产值 率 提 高 

电工 企业 特别 是 龙头 企业 在 “十 一 五 "期间 坚持 自主 创 
新 和 引进 、 消 化 吸收、 再 创新 ,产业 技术 进步 明显 ,创新 成 


绩 突出 。 全 行业 大 力 开发 新 产品 ,满足 市 场 需 求 ,即使 在 受 
国际 金融 危机 影响 最 严重 的 时 期 也 没有 减 慢 新 产品 研发 的 
步伐 。 随 着 新 产品 研发 成 功 和 推 向 市 场 ,新 产品 产值 增长 

2010 年 新 产品 产值 5 672. 21 亿 元 ,新 产品 产值 率 为 
15. 16% ;2005 年 全 行业 实现 新 产品 产值 1 434 亿 元 ,新 产品 
产值 率 为 13. 32% 。 五 年 时 间 ,新 产品 产值 增长 2. 96 倍 , 年 
均 增 速 31. 66% ,新 产品 产值 率 提 高 1. 84 个 百分点 。 新 产 
品 比重 的 增 大 ,标志 着 电器 工业 产品 结构 调整 步伐 正在 
加 快 。 

2. 发 电 、 输 变 电 设备 技术 水 平 大 幅 提升 ,技术 改造 成 果 
显著 

在 发 电 设备 中 ,60 万 kW 超 ( 超 ) 临 界 、100 万 kW 超 超 
临界 火电 机 组 和 70 万 kW 水 电机 组 等 已 形成 了 批量 生产 能 
力 , 产 品 的 技术 性 能 也 已 达到 国际 先进 水 平 。 在 输 变 电 设 
备 中 ,我 国 均 已 能 自主 研制 上 500kV 超 高 压 直 流 输电 主要 设 
备 .750kV 特 高 压 交 流 输 变 电 主 要 设备 、+ 800kV 特 高 压 直 
流 输电 设备 以 及 1 000kV 特 高 压 交流 输 变 电 部 分 设备 。 其 
中 用 于 晋 东 南 一 南阳 一 拭 门 1 000k V. 交流 特 高 压 输 变 电 示 
范 工程 上 的 1 000kV/1 000MV . A 主 变压器 ,用 于 云南 一 广 
东 +800kV 特 高 压 直流 输电 示范 工程 的 和 干 式 平 波 电抗 器 、 
1 000kV/200Mvar 特 高 压 电 抗 器 等 产品 都 达到 了 址 界 先 进 
水 平 。 

同时 ， 十 一 五 ”期间 ,通过 技术 改造 ,电器 工业 生产 能 
力 、 装 备 水 平 , 产 品种 类 都 得 到 了 较 大 提升 ,生产 精度 和 效 
率 明显 增强 ,数字 化 加 工 中心 .大 型 自动 化 生产 设备 被 广泛 
使 用 ,为 电器 工业 “十 二 五 ”持续 快速 发 展 疯 定 了 良好 基础 。 

3. 技术 成 果 显 著 , 多 次 获得 国家 科技 进步 奖 和 中 国 机 
械 科学 技术 奖 

“十 一 五 > 期间, 电器 工业 共 获 国家 科技 进步 奖 一 等 奖 3 
项 ,二 等 奖 12 项 ; 共 获 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 特 等 奖 6 
项 ,一 等 奖 18 项 ,二 等 奖 76 项 ,三 等 奖 115 项 。“ 十 一 五 ”期 
间 电 器 工业 获 国家 科技 进步 奖项 目 见 表 1。 


表 1 “十 一 五 "期 间 电 器 工业 获 国家 科技 进步 奖项 目 















"s zaga 
1 2007 年 750kV 交流 输 变 电 关 键 技术 研究 .设备 研制 及 工程 应 用 一 等 奖 
2 2008 年 超 临 界 600MW 火电 机 组 成 套 设备 研制 与 工程 应 用 一 等 奖 
3 2009 年 超 高 压 直 流 输电 重大 成 套 技术 装备 开发 及 产业 化 一 等 奖 
4 2006 年 50MW 煤气 联合 循环 发 电 CCPP 装置 轴 流 与 离心 串联 式 煤气 压缩 机 组 二 等 奖 
5 2006 年 RCS—900 电力 系统 高 压 大 容量 主 设备 保护 二 等 奖 
6 2006 年 循环 流 化 床 (CFB ) 锅炉 关键 技术 的 目 主 研发 及 应 用 二 等 奖 
7 2006 年 循环 流 化 床 锅炉 本 体 和 动态 仿真 关键 技术 的 研究 及 产业 化 二 等 奖 
8 2006 年 微 特 电 机 用 纳米 晶 复 合 永 磁 材料 及 其 元 器 件 研 究 与 开发 二 等 奖 
9 2006 年 大 型 火电 厂 烟 气 脱 硫 脱 确 成 套 关 键 技 术 的 开发 与 应 用 二 等 疾 
10 2007 年 。 ”|PCS 一 9500 高 压 直流 控制 和 保护 系统 及 其 工程 应 用 二 等 奖 
11 2008 年 300MW CFB 锅炉 机 组 示范 工程 及 国产 化 二 等 奖 
12 2008 年 低压 保护 电器 关键 技术 的 研究 及 其 应 用 二 等 奖 
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兆 瓦 级 变速 恒 频 风电 机 组 


(四 ) 新 能 源 发 电 设备 .智能 电网 设备 行业 发 展 迅速 

风电 产业 经 过 短 短 几 年 的 快速 发 展 ,1 ~2MW 风电 机 组 
已 实现 大 批量 规模 化 生产 并 投 人 运行 。2010 EREKE R 
计 装 机 容量 位 居 世 界 第 一 , 国内 三 家 企业 跻身 世界 前 十 。 
3 ~5MW 级 陆 上 及 海上 风电 机 组 已 投入 试 运行 。 

我 国光 伏 发 电 产 业 于 20 世纪 70 年 代 起 步 ,经 过 30 多 
年 的 努力 , 迎 来 了 快速 发 展 的 新 阶段 。 在 “光明 工程 ”先导 
项 目 “ 送 电 到 乡 ” 工 程 等 国家 项 目 及 世界 光伏 市 场 的 拉动 
下 ,我 国光 伏 发 电 产业 迅猛 发 展 。2010 年 光伏 太阳 能 电池 
产量 将 达到 8GW , 占 世界 生产 总 量 的 S006 , 居 世 界 首位 。 技 
术 上 取得 很 大 进步 , 硅 电 池 ` 薄 膜 电池 的 光伏 转换 效率 迅速 
提高 ,生产 能 力 大 幅 增长 。 

2009 年 5 月 21 日 ,国家 电网 公司 首次 向 社会 公布 了 
“智能 电网 ”的 发 展 计划 ,历经 两 年 试点 建设 ,2011 年 我 国 智 
能 电网 进入 正式 建设 阶段 。 国 家 电网 公司 《智能 电网 关键 
设备 (系统 ) 研制 规划 》 和 《智能 电网 技术 标准 体系 规划 》 的 
发 布 ,对 智能 电网 设备 研发 指出 了 方向 和 要 求 ,我 国电 器 设 
备 在 智能 化 方面 已 拥有 了 一 定 的 技术 储备 。 

(五 资源 整合 及 产业 结构 调整 显现 成 效 ,综合 竞争 实 
力 增强 

电器 工业 经 过 “十 一 五 ”的 资源 整合 及 调整 ,产业 结构 
发 生 了 不 小 变化 。 一 是 在 发 电 、 输 变 电 设备 制造 等 龙头 产 
业 迅 速 壮大 的 同时 ,电机 、 电 器、 电线 电缆 等 基础 产品 产业 
也 得 以 加 强 ;二 是 在 传统 产业 持续 发 展 的 同时 ,风电 设备 等 
新 兴 产 业 异 军 突起 .加快 成 长 ;三 是 在 制造 业 快 速 发 展 的 同 
时 ,制造 服务 业 也 得 到 了 相应 发 展 ;四 是 行业 骨干 企业 发 展 
很 快 ,企业 综合 竞争 实力 增强 。 

二 ,行业 发 展 中 存在 的 主要 问题 

我 国电 器 工业 在 取得 * 十 一 五 " 辉煌 成 就 的 同时 ,也 存 
在 一 些 问 题 , 这 不 仅 与 我 国人 均 资 源 缺 乏 . 人 口 众多 、 经 济 
起 步 较 晚 等 国家 宏观 环境 有 关 , 还 与 企业 管理 者 未 能 彻底 
落实 科学 发 展 观 .实现 发 展 方式 的 转变 有 着 直接 关系 。 

(一 ) 共 性 技术 研究 滞后 于 行业 发 展 ,部 分 高 端 产 品 核 
心 技术 缺失 

尽管 电器 工业 在 “十 一 五 "期 间 科 技 创 新 取得 很 大 进 
步 ,成 果 显 著 ,但 总 体 上 看 仍 有 两 方面 的 问题 不 容 忽视 。 

1. 共性 技术 研究 比较 薄弱 ,部 分 产品 标准 和 检测 体系 
尚未 健全 

科研 院 所 体制 改革 使 基础 .共性 技术 研发 削弱 ,甚至 缺 
位 。 共 性 技术 研究 投入 不 足 , 无 法 满足 电器 工业 目前 快速 
发 展 的 需要 。 缺 失 前 沿 技术 研究 和 储备 ,不 利于 占领 未 来 
市 场 制高点 ,就 难免 陷入 “引进 -落后 .再 引进 -再 落后 ”的 
AY e) TT o 


7 S00kV - A 天 功率 IGCT 交 直 将 变频 系统 
特大 功率 电力 电子 器 件 技术 研发 及 推广 应 用 


特别 关注 


(S) 


企业 大 多 关注 于 如 何 扩大 产品 产量 和 占领 更 多 的 市 场 
份额 ,而 对 产品 可 靠 性 研究 未 能 足够 重视 。 新 兴 产 业 如 风 
电 电 器 设备 等 ,存在 着 缺乏 技术 标准 以 及 检测 评定 体系 不 
健全 等 问题 ,导致 产品 质量 存在 隐患 。 

2. 部 分 高 端 产品 核心 技术 缺失 ,不 利于 产品 结构 调整 

随 着 国家 节能 减 排 需要 和 能 源 结构 调整 ,IGCC 核电 、 
风电 太阳 能 发 电 等 清洁 高 效 发 电 技术 将 得 到 更 加 广泛 的 
应 用 。 但 电器 工业 部 分 高 端 产品 核心 技术 缺失 ,如 国内 企 
业 目 前 尚未 掌握 重型 燃气 轮机 组 设计 技术 和 主要 部 件 试验 
技术 ,大 型 抽水 车 能 机 组 设计 技术 .水 泵 水 轮机 水 力 设计 技 
术 及 运行 稳定 性 , 特 高 压 输电 设备 绝缘 件 ,大 型 发 电机 的 绝 
缘 等 ,还 不 能 够 提供 可 靠 的 国产 化 支撑 ,不 利于 行业 的 产品 
结构 调整 ,影响 国家 产业 安全 。 

(二 ) 部 分 关键 零 部 件 仍 主要 依赖 进口 ,成 为 制约 行业 
发 展 的 瓶颈 

“十 一 五 "期 间 ,在 政府 大 力 引导 和 扶持 下 ,国内 企业 有 
针对 性 地 进行 了 电工 产品 关键 零 部 件 的 研发 和 攻关 工作 ， 
发 电 设备 用 大 型 铸 急 件 .关键 零 部 件 及 材料 , 输 变 电 设备 用 
高 档 绝缘 材料 .关键 部 件 以 及 部 分 大 功率 电力 电子 器 件 研 
制 有 了 -- 定 的 突破 ,但 在 产品 质量 稳定 性 和 产量 等 方面 沿 
未 能 满足 电器 工业 需求 ,部 分 关键 零 部 件 及 材料 仍 主要 依 
赖 进口 ,成 为 制约 行业 发 展 的 瓶颈 。 

(三 ) 部 分 行业 育 目 扩张 产能 , 企业 之 间 的 无 序 竞争 
加 剧 

电器 工业 在 发 展 过 程 中 ,由 于 一 些 部 门 和 地 区 在 发 展 
方式 上 过 度 依赖 要 素 投 入 ,扩张 经 济 规模 ,造成 重复 建设 、 
产品 同 质 化 和 企业 间 的 竞争 愈加 激烈 ,甚至 出 现 了 低 价 亚 
性 竞争 的 问题 ,进而 导致 盈利 能 力 和 产品 质量 下 降 , 影 响 了 
行业 的 健康 发 展 。 | 

“十 一 五 "期 间 ,电器 工业 整体 产能 、 装 备 能 力 较 “十 
五 "有 了 较 大 的 提高 。 仅 从 产能 上 看 ,能够 满足 国内 电力 
市 场 绝 大 部 分 产品 的 需求 , 尚 有 富余 。 加 之 电力 建设 投资 
增 速 放 缓 ,部 分 技术 附加 值 相 对 较 低 的 产品 普遍 出 现 了 低 
价 竞争 的 情况 ,而 且 还 有 向 较 高 技术 附加 值 产 品 蔓延 的 
趋势。 

在 这 种 局 面 下 ,行业 整体 盈利 水 平 下 降 。 部 分 企业 在 
以 “ 低 价 "方式 争 得 订单 之 后 ,只 能 不 择 手段 ,不 顾 后 果 地 降 
低产 品 生产 成 本 ,甚至 出 现 了 以 次 充 好 、 偷 工 减 料 、 粗 制 小 
造 的 现象 。 这 种 情况 使 电工 产品 质量 和 可 靠 性 难以 得 到 有 
效 保证 ,不 利于 行业 和 企业 的 持续 发 展 。 

(四 ) 知识 产权 保护 意识 藩 弱 , 品 牌 建设 滞后 

自 国际 金融 危机 以 来 ,国际 贸易 保护 主义 有 所 抬头 ,人 
民 币 多 次 升值 ,我 国电 工 出 口 企业 贸易 纠纷 有 所 增加 ,面临 
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的 压力 也 在 加 大 。 部 分 企业 专利 意识 薄弱 ,在 生产 、 贸 易 过 
程 中 不 能 通过 合理 使 用 专利 技术 保护 合法 权利 和 自身 
利益 。 

由 于 我 国电 工 出 口 产 品 附加 值 较 低 而 且 多 为 加 工 贸 
易 、 贴 牌 生产 ,品牌 意识 缺乏 ,自主 品牌 产品 极其 有 限 ,出 口 
结构 存在 很 大 缺陷 ,再 加 之 部 分 电器 工业 企业 品牌 建设 严 
重 淆 后 等 因素 , 既 不 利于 电器 工业 在 国内 培养 自己 的 知名 
品牌 ,还 成 为 制约 我 国电 工 产品 “走出 去 ”的 瓶颈 。 

(五 ) 现 代 制 造 服 务 业 总 体 发 展 汪 后 ,不 利于 结构 调整 
升级 

大 部 分 企业 对 现代 制造 服务 业 认 识 不 足 , 重 制造 、 轻 服 
务 , 重 主机 、 轻 辅 机 ,缺乏 战略 性 规划 意识 ,忽略 向 产业 链 两 
端 延伸 。 尚 未 形成 全 面 高 效 、 专 业 的 现代 制造 服务 业 。 我 


国 制造 服务 业 占 国内 生产 总 值 的 比重 还 很 低 ,与 发 达 国 家 
相 比 还 有 很 大 差距 ,一 定 程度 上 制约 了 我 国电 器 工业 结构 
调整 与 升级 。 

(六 ) 部 分 企业 发 展 定位 不 准确 ,产业 集群 优势 不 明显 

电 青 工业 部 分 企业 即使 是 中 小 企业 对 企业 规模 和 产品 
种 类 的 认识 存在 一 个 误区 , 言 目 追求 "大 而 全 ”, 以致 影响 了 
企业 对 自身 发 展 模式 的 合理 选择 , 即 在 行业 中 角色 扮演 和 
作用 承担 上 准确 定位 。 因 此 ,对 于 大 型 整 机 企业 来 说 选择 
“大 而 全 "发展 道路 和 发 展 目标 一 般 来 说 无 可 厚 非 ,但 对 于 
从 事 配 套 零 部 件 生产 的 中 小 企业 则 应 向 “ 专 精 特 ”的 方向 发 
展 。 这 与 我 国电 器 工业 产业 布局 上 没有 形成 大 的 产业 集群 
有 一 定 的 关系 ,但 主要 还 是 因为 企业 发 展 定 位 不 准确 ,没有 
找到 自身 发 展 的 突破 口 。 


电话 工业 “十 二 五 发展 面临 的 形势 


跨 入 21 世纪 的 第 一 个 十 年 ,特别 是 加 入 世界 贸易 组 织 
以 来 ,我 国 制造 业 充分 参与 国际 竞争 ,并 占领 了 一 定 的 国际 
市 场 。 电 器 工业 作为 传统 的 装备 制造 行业 为 我 国 制造 业 在 
国际 竞争 中 处 于 有 利 地 位 提供 了 装备 支持 。 然 而 ,国际 国 
内 风云 变幻 ,竞争 日 趋 激烈 ,我 国电 器 工业 在 今后 的 发 展 中 
既 有 机 遇 又 有 挑战 ,只 有 紧 紧 抓 住 机 遇 , 勇 敢 地 面 对 挑 战 并 
采取 积极 有 效 的 应 对 措施 ,才能 立 于 不 败 之 地 ， 

综合 判断 国际 国内 形势 ,电器 工业 仍 处 于 可 以 大 有 作 
为 的 重要 战略 机 遇 期 , 既 面临 难得 的 历史 机 遇 , 也 面 对 诸 多 
风险 挑战 。 因 此 ,电器 工业 要 增强 机 遇 意 识 和 优 患 意识 , 主 
动 适应 环境 变化 ,有 效 化 解 各 种 矛盾 。 

一 .国际 形势 

(—)PUB 

当前 ,世界 经 济 特别 是 美国 .日 本 及 欧盟 等 发 达 国家 的 
经 济 在 遭 到 国际 金融 危机 的 重创 之 后 正在 缓慢 复苏 , 另 一 
方面 尽管 金融 危机 爆发 后 ,经 济 全 球 化 的 概念 遭 到 部 分 西 
方 经 济 学 家 的 质疑 ,但 总 的 趋势 是 继续 深化 发 展 ,涌现 出 包 
插 “ 金 砖 四 国 "在 内 的 多 个 新 兴 经 济 体 。 

这 些 新 兴 经 济 体 的 快速 发 展 使 世界 电工 产品 需求 结构 
发 生 了 很 大 的 变化 ,在 一 定 程度 上 促进 了 我 国 装备 制造 业 
实施 “走出 去 "战略 ,如 电器 工业 多 家 发 电 设备 企业 在 印度 
等 发 展 中 国家 投资 建 厂 ,承建 成 套 工程 “ 交 钥匙 "工程 。 我 
国电 工 产品 在 国际 竞争 中 具有 一 定 的 优势 ,尤其 对 还 处 于 
电力 建设 初期 阶段 的 发 展 中 国家 来 说 ,我 国电 工 产品 很 有 
吸引 力 。 随 着 世界 新 兴 经 济 体 的 进一步 发 展 ,世界 需求 结 
构 将 会 发 生 翻 天 覆 地 的 变化 ,为 我 国电 器 工业 提供 广阔 的 
发 展 空间 。 

(二 ) 挑 战 

国际 上 一 系列 大 宗 商品 的 价格 在 美国 .日 本 宽松 货币 
政策 和 财政 政策 的 刺激 下 连续 上 扬 ,电工 产品 用 主要 原 材 
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料 价 格 上 升 的 总 趋势 非常 明显 ,因此 必 将 推 高 电器 工业 的 
制造 成 本 。 迫 于 国际 社会 的 压力 ,人 民 币 在 "十 二 五 ?期间 
有 可 能 继续 升值 ,将 严重 影响 我 国电 工 产 品 出 口 额 ,不 利于 
出 口 结 构 的 进一步 调整 。 

以 美国 为 例 ,2008 年 美国 总 统 奥 巴 马 签署 了 制造 业 促 
进 法 案 , 旨 在 帮助 制造 业 降 低 成 本 ,恢复 竞争 力 , 创 造 更 多 
就 业 岗 位 。 据 美国 全 国 制造 商 协 会 估计 ,这 一 法 案 将 使 美 
国 制 造 业 产值 增加 46 亿美 元 ,并 创造 或 文 持 9 万 个 就 业 岗 
位 。 奥 巴 马 在 2010 年 1 月 的 美国 国情 咨文 中 表示 ,未 来 $ 
年 美国 出 口 额 将 翻 一 鼻 。 美 国政 府 的 “再 工业 化 " 主 政 理念 
旨 在 夺回 其 制造 业 强国 的 “宝座 ”, 在 一 定 程 度 上 上 也 会 挤 压 
我 国 制造 业 的 发 展 空间 。 自 国际 金融 危机 以 来 ,贸易 保护 
主义 有 所 抬头 ,一 定 程度 上 扰乱 了 世界 初步 建立 的 经 济 
秩序 。 

二 ,国内 形势 

(一 ) 国 民 经 济 发 展 势 头 良好 .电力 需求 持续 增长 ,内需 
市 场 前 景 仍 比较 乐观 

在 《中 华人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社会 发 展 第 十 二 个 五 
年 规划 纲要 》 中 提出 ,十 二 五 ?期 间 我 国 国内 生产 总 值 发 展 
目标 为 7% 。 随 着 国民 经 济 的 平稳 较 快 增长 ,我 国电 力 需求 
将 持续 增长 , “十 二 五 ”时 期 新 开工 建设 火电 规模 在 2.6 亿 ~ 
2.7 亿 kW, 水 电 1.4 亿 kW, 核 电 3 800 万 kW。 到 “十 二 五 ” 
末 , 全 国 水 电 投 运 装机 容量 达到 2. 9 亿 kW, 发 电量 达到 
9 20047, kW * h, 占 一 次 能 源 消费 比重 达到 6. 5% ;核电 投 运 
装机 容量 达到 4 000 万 kW 左右 ,发 电量 达到 3 200 亿 
kW . h, 占 一 次 能 源 消 费 比 重 达 到 2. 2% ;风电 装机 容量 达 
到 9 000 万 kW ,发 电量 达到 1 800 4Z, kW - h, c — IX BE UR TH 
费 比 重 达到 1.596 。 电 器 工业 市 场 前 景 仍 比较 乐观 。 

目前 我 国 的 城市 化 率 为 47. 5% , “十 二 五 ”期 间 , 城 镇 化 
率 可 能 突破 51.5% 。 国 家 电网 公司 .南方 电网 公司 在 “十 二 


五 ”期间 对 农 网 \ 城 网 进行 进一步 改造 。“ 十 二 五 ”期 间 也 不 
会 放 缓 高 铁 建设 的 步伐 。 诸 多 发 展 的 有 利 因素 使 电器 工业 
能 在 “十 二 五 ”期 间 继续 平稳 较 快 发 展 。 

(二 ) 加 快 转变 经 济 发 展 方式 ,对 电器 工业 发 展 提出 了 
新 的 要 求 

日 党 的 十 六 大 提出 科学 发 展 观 ,特别 是 党 的 十 七 大 以 
来 中 央 多 次 强调 转变 经 济 发 展 方式 。 因 此 “十 二 五 ”期 间 ， 
“转变 经 济 发 展 方式 ” 必 将 成 为 电器 工业 发 展 的 主线 和 根本 
途径 。 加 快 转变 经 济 发 展 方式 要 求 电 器 工业 实现 产业 结构 
调整 ,由 “传统 制造 业 ” 向 "现代 制造 业 "转变 ,以 增强 行业 的 
竞争 能 力 。 加 快 转变 经 济 发 展 方式 要 求 电 器 工业 继续 增强 
自主 创新 能 力 , 由 "技术 追随 者 "转变 为 “技术 引领 者 ” ,谋求 
未 来 发 展 主动 权 。 加 快 转 变 经 济 发 展 方式 要 求 电 器 工业 实 
现 外 贸 方 式 转变 ,不 仅 要 “产品 走出 去 "还 要 “产能 走出 去 、 
技术 和 资本 走出 去 ”, 形 成 新 的 竞争 优势 。 

三) 清洁、 高 效 、 低 碳 、 环 保 是 未 来 电器 工业 发 展 的 主 
旋律 

社会 的 发 展 ,将 人 类 推 入 从 工业 文明 时 代 向 生态 文明 
时 代 转 扩 的 时 期 。 大 力 倡 导 低 碳 经 济 , 建 设 生态 文明 ,成 为 
这 一 时 期 的 主旋律 。 作 为 世界 上 最 大 的 发 展 中 国家 ,我 国 
面临 着 工业 化 和 生态 化 的 双重 任务 ,大 力 推动 低 碳 经 济 发 
展 ,建设 资源 节约 型 \ 环 境 友 好 型 社会 ,已 经 成 为 我 国 可 持 
续 发 展 战略 的 重要 组 成 部 分 。 国 家 提出 在 "十 二 五 " 末 , 完 
成 单位 国内 生产 总 值 能 源 消耗 率 降 低 1690 ,单位 国内 生产 
总 值 二 氧化 碳 排 放 降 低 17% 的 目标 。 

具体 到 电器 工业 ,清洁 、 高 效 \、 低 碳 、 环 保 是 未 来 电能 工 


特别 关注 


业 发 展 的 主旋律 。 改 革 开 放 30 多 年 来 ,特别 是 “十 一 五 ”期 
间 ,电器 工业 的 技术 水 平 突飞猛进 为 电器 工业 大 力 发 展 绿 
色 能 源 莫 定 了 坚实 的 基础 。 国 家 多 部 委 提 出 “十 二 五 ”期 间 
将 进一步 改善 我 国 能 源 结构 ,这 在 某 种 意义 上 来 说 为 电器 
工业 的 发 展 指引 了 方向 。 

( 四) 建设 和 谐 社会 需要 安全 稳定 的 能 源 保 证 和 装备 支 
撑 , 电 工 产品 质量 和 可 靠 性 关系 国计民生 

党 的 十 六 届 四 中 全 会 第 一 次 明确 提出 ,共产 党 作为 执 
政党 ,要 “坚持 最 广泛 最 充分 地 调动 一 切 积极 因素 ,不 断 提 
高 构建 社会 主义 和 谐 社会 的 能 力 ”。 因 此 ,构建 社会 主义 和 
谐 社会 便 成 为 中 国人 民 的 头等 大 事 。“ 构建 和 谐 社会 "没有 
成 为 空谈 ,在 党 的 领导 下 ,在 全 国人 民用 自己 的 双手 不 断 推 
进 和 谐 社会 建设 的 过 程 中 ,电器 工业 也 为 建设 和 谐 社会 提 
供 了 安全 可靠 的 装备 支撑 。 由 于 电工 产品 质量 和 可 靠 性 
关系 国计民生 ,因此 “十 二 五 ”期 间 , 社 会 将 对 电工 产品 质量 
和 可 靠 性 提出 更 高 要 求 。 

(五 ) 加 快 培育 战略 性 新 兴 产 业 , 成 为 电器 工业 新 的 经 
济 增长 点 

国务 院 《 关 于 加 快 培育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决定 》 
中 明确 要 求 到 2015 年 ,战略 性 新 兴 产 业 要 形成 健康 发 展 . 协 
调 推进 的 基本 格局 ,对 产业 结构 升级 的 推动 作用 显著 增强 ， 
增加 值 占 国内 生产 总 值 的 比重 力争 达到 8% 左右 。 战 略 性 
新 兴 产 业 中 节能 环保 高端 装备 制造 .新 能 源 .新 材料 、 新 能 
源 汽车 等 领域 与 电器 工业 紧密 相关 ,因此 国家 为 培育 战略 
性 新 兴 产 业 所 出 台 的 政策 必 将 患 及 电化 工业 ,将 会 成 为 行 
业 未 来 一 个 时 期 内 新 的 经 济 增长 点 。 


电器 工业 “十 二 五 ”发展 思路 及 目标 


一 发 展 思 路 

指导 思想 :电器 工业 “十 二 五 以 邓小平 理论 “三 个 代 
表 " 重 要 思想 为 指导 ,全 面 贯 彻 落实 科学 发 展 观 ,坚持 走 新 
型 工业 化 道路 ,以 科学 发 展 为 主题 ,把 加 快 转变 经 济 发 展 方 
式 作 为 主线 ,将 "转型 升级 、 提 高 电器 工业 核心 竞争 力 ” 作 为 
主要 目标 。 

坚持 把 经 济 结构 战略 性 调整 作为 加 快 转变 经 济 发 展 方 
式 的 主攻 方向 ,坚持 把 科技 进步 和 创新 作为 加 快 转变 经 济 
发 展 方式 的 重要 支撑 ,坚持 把 建设 资源 厄 约 型 环境 友好 型 
社会 作为 加 快 转变 经 济 发 展 方式 的 重要 着 力 点 。 

因此 ,在 “十 二 五 > 期间, 电器 工业 要 全 面 落实 《国民 经 
济 和 社会 发 展 第 十 二 五 个 五 年 规划 纲要 》 提 出 的 战略 任务 ， 
着 重 做 好 以 下 五 方面 工作 : 

着 力 加 强 自主 创新 ,提升 行业 核心 竞争 力 。 加 大 力度 
推进 自主 创新 ,着 力 突 破 重 大 技术 装备 关键 技术 和 核心 技 
RR ,进一步 提高 自主 化 能 力 ; 着 力 提 升 电工 产品 质量 和 可 靠 
VE ,提升 行业 整体 竞争 优势 。 


着 力 推进 节能 减 排 , 推行 绿色 制造 。 把 推进 节能 减 排 
作为 提升 产业 整体 素质 的 长 期 任务 。 坚 持 以 资源 节约 、 环 
境 友好 、 低 碳 排放 、 绿 色 发 展 为 前 提 , 全面 推 广 产品 全 生命 
周期 低 碳 技术 。 

着 力 推进 企业 兼并 重组 ,促进 行业 中 小 企业 发 展 。 提 
倡 建立 阁 干 个 产 、 学 \ 人 研 相 结合 的 战略 联盟 ,提升 电 右 工业 
中 小 企业 技术 水 平 ;加 快 产业 集聚 地 建设 ,由 分 散 型 制造 向 
集中 型 制造 转变 ,提高 产业 集中 度 , 培 育 发 展 具有 国际 竞争 
力 的 龙头 骨干 企业 。 

着 力 建 立 电 器 工业 国家 级 共性 技术 研发 平台 ,积极 推 
进 电器 工业 行业 信用 建设 工作 。 整 合 现 有 资源 ,提升 电 惟 
工业 基础 和 共性 技术 研究 ;规范 市 场 秩序 ,加 大 打击 假冒 信 
劣 产 品 力 度 和 范围 ,提升 产品 质量 诚信 ,树立 “诚信 兴 企 ” 
意识 。 

着 力 加 快 高 新 技术 改造 ,提升 传统 装备 制造 业 。 产 品 
向 “数字 化 ,智能 化 、 自 动 化 "转变 ,深度 推进 两 化 融合 ;大 力 
发 展现 代 服 务 制造 业 ,促进 企业 在 生产 服务 体系 方面 建设 ， 
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提高 服务 增加 值 在 工业 生产 总 值 中 所 占 比重 。 

二 .发 展 目标 

预计 电器 工业 “十 二 五 ”期 间 , 仍 将 保持 平稳 健康 发 展 。 

工业 总 产值 .工业 增加 值 . 主 营业 务 收入 年 增 速 保 持 在 
15% 以 上 ;到 2015 年 ,电器 工业 全 行业 工业 总 产值 将 突破 6 
万 亿 元 大 关 , 对 国内 生产 总 值 贡献 率 突破 2.5% 。 

经 济 效益 逐步 提高 ,总 资产 贡献 率 达 1596 左右 ,全 员 劳 
动 生产 率 ( 按 工 业 增 加 值 计 ) 达 25 万 元 /人 左右 。 

自主 创新 能 力 显著 增强 ,大 中 型 企业 研发 投入 经 费 占 
主要 业务 比重 达 3% 左右 ,新 产品 产值 率 较 “ 十 一 五 "期 间 提 
高 $ 个 百分点 ,专利 数量 和 质量 大 幅 提升 。 

结构 调整 逐步 推进 ,产品 结构 满足 国家 能 源 结构 调整 
需求 ,可 再 生 能 源 和 新 能 源 发 电 设备 所 占 发 电 设备 产量 比 
重 提高 到 355 以 上 ;生产 性 服务 业 较 快 发 展 , 电 器 工业 服务 
增加 值 占 工业 增加 值 比重 提高 4 个 百分点 ;形成 一 批 具 有 
国际 影响 力 和 知名 度 的 大 型 企业 集团 ,以 及 一 批 “特点 分 
明 ,协调 统一 "的 专 精 特 中 小 企业 集聚 区 。 

三 ,主要 任务 

(一 ) 实 现 产 业 转 型 和 产品 升级 ,发 展 高 端 产品 ,培育 出 
口 竞 争 优势 

发 展 结构 优化 .技术 先进 .清洁 安全 、 附 加 值 高 的 现代 
产业 体系 。 优 化 结构 改善 品种 质量 .增强 产业 配套 能 力 ， 
发 展 高 端 装备 和 产品 。 配 合 国家 提出 的 非 化 石 能 源 消 费 占 
一 次 能 源 比 重 达 11.4% 的 目标 ,在 保证 不 再 扩大 新 增产 能 
基础 上 ,大 力 发 展 水 电 、 核 电 、 风 电 \ 太 阳 能 等 ,提高 产品 质 
量 和 可 靠 性 。 根 据 用 户 需求 ,结合 我 国 国情 ,加 快 智能 电网 
设备 研发 ,开展 智能 电网 设备 技术 评估 等 工作 。 

提高 基础 工艺 基础 材料 、 基 础 元 器 件 研发 和 系统 集成 
水 平 ,加 强 重 大 技术 成 套装 备 研发 和 产业 化 ,推动 产品 智能 
化 水 平 。 加 快 高 档 绝 缘 材 料及 绝缘 制品 ,大 功率 电力 电子 
元 器 件 和 变频 调 速 装置 超 高 压 输电 线 缆 及 附件 和 海洋 工 
程 用 电缆 的 国产 化 进度 。 

加 大 淘汰 落后 产能 力度 ,压缩 和 朴 导 过 剩 产能 。 加 快 
淘汰 落后 工艺 技术 和 设备 ,提高 能 源 综合 利用 水 平 。 鼓 励 
企业 增强 新 产品 开发 能 力 、 提 高 产品 技术 含量 和 附加 值 , 加 
快 产品 升级 换代 。 

保持 电工 产品 出 口 竞争 优势 ,加 快 培育 以 技术 质量、 
服务 .品牌 为 核心 竞争 力 的 优势 。 提 升 电动 工具 、 铅 酸 蓄 电 
池 . 电 线 电 缆 、 中 小 电机 等 劳动 密集 型 出 口 产品 质量 和 档 
次 ,扩大 电工 产品 出 口技 术 含量 。 

(二 ) 配 合 国家 重大 战略 实施 和 重点 工程 建设 ,提高 电 
器 工业 核心 竞争 力 

以 重大 技术 突破 和 重点 工程 需求 为 基础 ,继续 做 强 做 
大 电器 工业 优势 领域 ,健全 和 完善 电工 装备 产业 链 ,掌握 产 


业 核 心 技术 和 关键 技术 ,提高 核心 竞争 力 。 以 加 速 产业 规 


模 化 发 展 为 目标 ,统筹 技术 开发 工程 化 ,标准 制定 、 应 用 示 
范 等 环节 。 
ZEE HH IU Eg OU ID, E ACE TEE IPS ES RC AR BE LEE IRE 
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燃 煤 机 组 及 关键 配套 设备 , 如 通过 建立 阀门 试验 平台 等 方 
式 , 完 善 试验 手段 和 条 件 , 突破 国产 化 瓶颈 。 配 合 国家 西南 
地 区 大 型 水 电 基 地 建设 ,加 快 百 万 千瓦 级 大 型 水 电机 组 研 
制 工 作 ; 因地制宜 开发 中 小 河流 水 能 资源 ,大 力 发 展 灯泡 贯 
流 机 组 潮汐 能 机 组 。 重 点 突破 重型 燃气 轮机 、 抽 水 蓄 能 机 
组 系统 集成 设计 技术 。 在 确保 安全 的 基础 上 高 效 发 展 核 
电 ,加 快 第 三 代 核 电机 组 国产 化 工作 ,开展 CAP 一 1400 机 组 
研发 工作 。 

在 输 变 电 设备 领域 ,适应 大 规模 跨 区 域 输电 和 新 能 源 
发 电 并 网 等 现代 电网 体系 建设 要 求 ,进一步 完善 特 高 压 交 、 
直流 输电 成 套 设备 国产 化 工作 ,提高 绝缘 成 型 件 及 套 管 . 操 
作 机 构 、 直 流 场 设备 等 关键 设备 和 部 件 的 规模 化 生产 能 力 ， 
增强 供应 保障 能 力 。 依 托 通信 ,控制 和 储 能 技术 ,推进 智能 
电网 设备 发 展 。 结 合 国家 新 一 轮 农 网 升级 改造 ,研发 符合 
我 国 国 情 的 农 网 电器 设备 。 

在 新 能 源 和 节能 产品 领域 ,结合 国家 培育 发 展 战略 性 
新 兴 产 业 规划 ,重点 发 展 风电 设备 ,太阳 能 光伏 和 光 热 发 电 
设备 ,生物 质 能 发 电 设备 等 。 加 快 高 效 节能、 环保 、 低 碳 产 
品 开发 研制 工作 。 加 快 推行 清洁 生产 , 从 源头 和 全 过 程控 
制 污染 物产 生 和 排放 ,大 力 发 展 脱硫 脱 硝 设 备 。 完 善 再 生 
资源 回收 体系 ,推进 再 生 资源 规模 化 利用 ,加 快 完善 昌 件 回 
收 体系 ,推进 再 制造 产业 发 展 ,重点 开展 铅 酸 蓄电池 清洁 生 
产 改造 和 再 制造 。 完 善 节能 产品 系统 节能 设计 ,重点 开展 
高 效 电机 机 组 绿色 设计 技术 、 典 型 负载 电机 系统 匹配 及 效 
率 优化 技术 研究 。 

(三 ) 以 兼并 重组 .资源 整合 为 主线 ,打造 若干 个 大 型 企 
业 集 团 

坚持 市 场 化 运作 ,发 挥 企 业主 体 作 用 ,推动 优势 企业 实 
施 强 强 联 合 . 跨 区 域 兼 并 重组 , 提高 产业 集中 度 。 推 动 自主 
品牌 建设 ,提升 品牌 价值 和 效应 ,加 快 发 展 拥 有 国际 知名 品 
牌 和 核心 竞争 力 的 大 型 企业 集团 。 

而 对 国内 国际 两 个 市 场 ,发 挥 科技 创新 对 产业 结构 优 
化 升级 的 驱动 作用 ,强化 企业 在 技术 创新 中 的 主体 作用 , 引 
导 资 金 、 人 才 .技术 等 创新 资源 向 企业 集聚 。 

在 发 电 设备 . 特 高 压 输 变 电 设 备 等 优势 领域 ,继续 提升 
产业 集中 度 ,力争 “十 二 五 ” 末 在 行业 内 打造 若干 个 工业 总 
产值 过 千 亿 元 的 企业 集团 。 

(四 ) 以 分 工 协作 实现 专 精 特 生产 ,加 快 产 业 集聚 地 
建设 

电器 工业 要 在 大 力 培育 大 型 企业 集团 的 基础 上 ,完善 
产业 配套 能 力 , 加 快 发 展 一 批 定 位 明确 、 配 套 能 力 强 的 “小 
巨人 ”企业 ,形成 产业 集聚 效应 。 引 导 生 产 要 素 集聚 ,依托 
国家 重点 工程 ,打造 一 批 具 有 国际 竞争 能 力 的 产业 基地 。 
以 产业 链 为 纽带 , 发 展 一 批 专业 特色 鲜明 品牌 形象 突出 、 
服务 平台 完备 的 现代 产业 集聚 。“ 十 二 五 ”期 间 ,根据 现 有 
基础 ,重点 在 智能 电网 设备 .低压 电器 、 电 动工 具 、 电 线 电 
缆 、 铅 酸 苗 电 波 、 小 功率 电机 及 电机 冲 片 等 领域 开展 产业 集 
RU EIS. 





(五 ) 以 规范 市 场 秩 序 .引导 行业 健康 发 展 为 主线 ,推进 
品牌 建设 

党 的 十 七 届 全 国 代 表 大 会 提出 了 “完善 基本 经 济 制度 ， 
健全 现代 市 场 体系 ,规范 发 展 行业 协会 和 市 场 中 介 组 织 , 健 
全 社会 信用 体系 ”的 战略 任务 。 在 第 十 一 届 全 国人 民 代 表 
大 会 第 四 次 会 议 中 ,温家宝 总 理 在 政府 工作 报告 中 也 明确 
提出 了 “加 强 诚信 体系 建设 ,建立 相关 制度 和 法 律 法 规 。 大 
力 整顿 和 规范 市 场 秩 序 , 切 实 维护 消费 者 权益 。 深 入 开展 
打击 侵犯 知识 产权 和 制 售 假冒 伪劣 商品 的 专项 治理 行动 。 
落实 企业 安全 生产 和 产品 质量 主体 责任 ”的 工作 任务 。 

电器 工业 是 我 国 装 备 制造 业 的 重要 组 成 部 分 ,强化 质 
量 诚 信和 建设 营造 健康 良好 的 市 场 氛 围 是 保证 行业 持续 快 
速 发 展 的 前 提 。“ 十 二 五 ”期 间 行 业 信 用 建设 工作 将 成 为 电 
器 工业 一 项 重要 工作 ,以 企业 信用 等 级 评价 工作 为 抓 手 ,以 
加 强 电 工 产 品质 量 为 突破 口 , 以 打击 假冒 伪劣 产品 为 重点 ， 
促进 企业 提升 信用 风险 管理 能 力 、 提 高 诚信 经 营 意识 ,积极 
规范 行业 市 场 秩序 。 

在 行业 内 全 面 开展 企业 信用 等 级 评价 工作 ,继续 扩大 
评价 结果 应 用 范围 。 配 合 国 家 相关 部 门 , 在 低压 电器 、 电 线 
电缆 , 铅 酸 蓄电池 等 行业 继续 开展 打假 工作 ,建立 打假 护 优 
协作 网 。 

加 强行 业 管理 和 行业 自律 工作 ,研究 建立 行 之 有 效 的 
协调 机 制 ,充分 发 挥 行业 协会 .科研 院 所 的 作用 ,开展 信用 
信息 披露 ,企业 信用 风险 和 质量 风险 管理 能 力 培训 市场 需 





特别 关注 


求 导向 分 析 等 工作 。 

(六 ) 树 立 质量 意识 ,逐步 提升 电工 产品 质量 水 平 

“十 二 五 ”期间 在 全 行业 内 树立 质量 意识 ,逐步 提升 电 
工 产品 质量 水 平 , 培 养 电 器 工业 企业 质量 诚信 观 。 从 原 材 
料 ,制作 工艺 ,管理 水 平 上 抓 质量 。 在 行业 内 培养 质量 诚信 
标兵 企业 ,用 模范 的 力量 带动 整个 行业 重视 质量 。 

争取 有 关 部 门 支 持 ,组 织 实施 一 批 以 提高 质量 为 目标 
的 技术 改造 和 技术 创新 项 目 ;优先 安排 产品 共性 质量 问题 
攻关 .提高 实物 质量 水 平和 增加 产品 知识 产权 含量 等 相关 
项 目 ,重点 支持 一 批 企业 采用 新 技术 新 材料 .新 设备 .新 工 
艺 ,实现 产品 的 升级 换代 和 质量 提升 ;引导 企业 加 大 技术 改 
造 .技术 创新 项 目 投入 ,全 面 提升 生产 装备 .工艺 和 质量 检 
测控 制 水 平 。 

(七 ) 整 合 现 有 资源 ,建立 健全 电器 工业 共性 技术 研发 
体系 

目前 ,共性 技术 研究 体系 的 不 健全 严重 限制 了 电器 
工业 持续 健康 发 展 。“ 十 二 五 "期 间 ,由 行业 协会 牵头 ， 
整合 国家 工程 研究 中 心 和 技术 中 心 ,发 挥 转制 研究 院 所 
作用 ,以 企业 为 主体 ,联合 高 等 院 校 . 用 户 单位 一 起 组 建 
共性 技术 研究 产业 联盟 , 举 全 行业 之 力 建立 共性 技术 研 
究 体系 。 

重点 开展 电工 产品 可 靠 性 技术 .电工 产品 低 碳 设计 技 
AR ,电机 及 系统 节能 设计 技术 以 及 大 规模 储 能 装置 .电力 电 
子 装置 等 跨行 业 、 跨 领域 的 共性 技术 研究 。 


电 兹 工业 “十 二 五 "发展 重点 产品 领域 


一 、 清 洁 高 效 发 电 设备 

(一 ) 火 电机 组 

1. 发 展 趋势 

2020 年 前 , 燃 煤 火 电 仍 是 我 国 发 电 的 主导 地 位 没有 改 
变 , 围 绕 节能 减 排 工作 ,必须 实施 煤 兹 清洁 发 电 , 适 度 降 低 
煤 电 总 量 比 重 。 目 前 我 国 火电 装机 容量 达 7 亿 kW,“ 十 二 
五 "期 间 规划 煤 电 新 增 装机 突破 3 亿 kW。 

2. 发 展 重点 产品 | 

(1) 高 参数 超 超 临界 火电 机 组 。 

(2) 超 临界 空冷 机 组 。 

(3) 大 型 整体 煤气 化 天 然 气 - 蒸汽 联合 循环 机 组 
(IGCC ) , 

(4) 重 型 燃气 轮机 (EE 级 和 下 级 )。 

(5) 超 ( 超 ) 临 界 火 电机 组 关键 辅 机 及 零 部 件 。 

(二 ) 水 电机 组 

1. 发 展 趋 势 

水 电 是 供应 安全 .成 本 经 济 的 可 再 生 绿 色 能 源 ,替代 燃 
煤 发 电 的 安全 性 .经济 性 和 灵活 性 都 很 高 。 优 先 开 发 水 电 ， 
是 我 国 实现 到 2020 年 非 化 石 能 源 占 一 次 能 源 消 耗 比 例 达 


15% .单位 国内 生产 总 值 二 氧化 碳 排 放 比 2005 年 下 降 
40% ~45% 的 重要 保证 。 上 且 前 我 国 水 电 装 机 容量 为 2.1 亿 
kW ,规划 到 2015 年 水 电 装 机 达 2.9 亿 kW ,抽水 车 能 机 组 装 
机 4 100 F kW, 

2. 发 展 重点 产品 

(1) 百 万 千瓦 级 混流 式 水 电机 组 。 

(2) 抽 水 车 能 机 组 。 

(3)7. 5 万 kW 级 灯泡 贯 流 式 水 电机 组 。 

(三 ) 核 电机 组 

核电 是 经 济 性 好 、 可 规模 化 发 展 的 绿色 能 源 之 一 。 确 
保 核 安全 是 核电 发 展 的 前 提 , 作 为 替代 能 源 ,核电 要 满足 能 
源 大 幅度 增长 的 要 求 ,保障 能 源 供 应 安全 ,优化 能 源 结构 。 
目前 我 国 已 建 核电 装机 1 080 万 kW ,已 核准 在 建 容量 超过 
3 400 万 kW ,规划 到 2015 年 核电 装机 突破 4 000 万 kW. 

二 、 新 能 源 发 电 设备 

(一 ) 风 力 发 电 设 备 

1. 发 展 趋势 

风力 发 电机 组 朝 着 大 型 化 、 高 效率 的 方向 发 展 。 国 际 
上 运行 的 风电 机 组 单机 容量 已 达到 6MW ,海上 10MW 风电 
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机 组 已 开始 概念 设计 。 掌 握 5MW 风电 机 组 整 机 及 关键 部 
件 的 设计 制造 技术 ,实现 海 基 和 陆 基 风电 产业 化 应 用 是 我 
国 “ 十 二 五 ?风电 设备 行业 的 主要 任务 。 以 东北 .西北 .华北 
北部 和 沿海 地 区 大 型 风电 场 工 程 为 依托 ,推进 风电 设备 自 
主 化 。 目 前 我 国 风电 装机 容量 3 107 万 kW ,规划 到 2015 年 
风电 装机 达 1 45 kW, 

2. 发 展 重点 产品 

(1)5MW 级 陆地 (近海 ) 风电 机 组 。 

(2) 风 电机 组 关键 部 件 。 

(二 ) 太 阳 能 发 电 设备 

1. 发 展 趋势 

我 国 幅员 辽阔 太阳 能 储量 巨大 。 发 展 太 阳 能 发 电 , 规 
模 化 开发 可 再 生 能 源 ,对 优化 我 国 能 源 结 构 .促进 能 源 可 持 
续 发 展 具有 重要 意义 。“ 十 二 五 "期 间 , 重 点 在 经 济 发 达 和 
西北 太阳 能 资源 丰富 地 区 发 展 太 阳 能 电站 ,到 2015 年 太阳 
能 发 电 装 机 容量 规划 达 200 万 kW。 

2. 发 展 重点 产品 

太阳 能 光伏 和 光 热 利用 设备 。 

(三 ) 生 物质 能 发 电 设备 

发 展 重点 产品 :生物 质 燃料 锅炉 

三 、 特 高 压 输 变 电 成 套 设 备 

l. 发 展 趋势 

“十 二 五 ”期间 ,预计 全 国 投产 110kV 及 以 上 线路 46 万 
km, 变 电容 量 25 亿 kV . A, 其 中 1 000kV 特 高 压 交流 线路 
2.2 万 km; 直流 线路 2. 9 万 km, 换 流 容量 2.2 亿 kV * A, 

2. 发 展 重点 产品 

(1) 特 高 压 交流 CIS( 含 断路 器 ) 特 高 压 变压器 :研制 智 
能 化 的 特 高 压 变压器 1 000kV 1 500MV . A 三 柱 式 巨 型 特 
高 压 变 压 器 ;进一步 推进 变压器 出 线装 置 、 套 管 . 调 压 开关 
技术 的 深入 研究 。 

(2) 特 高 压 并 联 电抗 器 。 

(3) x1 100kV 直流 输电 成 套装 备 。 

(4) 特 高 压 直 流 输电 关键 设备 。 | 

(5) x1 100kV 特 高 压 直 流 输电 控制 保护 设备 。 

(6) 多 回 直 流 同 塔 并 架 及 共用 接地 极 控制 保护 。 

四 、 智 能 电网 设备 

我 国 智 能 电网 发 展 将 以 坚强 网 架 为 基础 ,以 通信 信息 
平台 为 支撑 ,以 智能 调控 为 手段 ,包含 电力 系统 的 发 电 、 输 
电 .、 变 电 、 配 电 和 调度 等 环节 ,覆盖 了 所 有 电压 等 级 。 

2009 年 5 月 ,国家 电网 提出 了 以 特 高 压 电网 为 骨干 网 
架 , 各 级 电网 协调 发 展 ,具有 统一 标准 的 信息 化 、 数 字 化 、 自 
动 化 和 数据 集中 双向 互动 化 特征 的 坚强 智能 电网 战略 。 
2010 年 进一步 发 布 《国家 电网 智能 化 规划 总 报告 (修订 
稿 )》。“ 十 二 五 ?期间 将 是 智能 电网 建设 全 面 推进 的 重要 时 
期 ,到 2015 年 末 ,智能 电网 设备 将 实现 重大 突破 ,智能 电网 
设备 标准 体系 基本 完善 。 

(一 ) 发 电 环节 

常规 发 电 装备 本 身 技术 已 趋 成 熟 ,目前 需要 重点 发 展 
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的 是 保护 和 调节 控制 设备 。 大 规模 可 再 生 能 源 的 利用 以 并 
网 接 人 和 智能 控制 为 主 。 储 能 装置 也 需要 研制 能 量 控制 、 
调节 管理 技术 。 

(二 ) 输 电 环节 

线路 状态 监测 装置 的 研制 正 朝 着 标准 化 、 智 能 化 和 开 
放 性 的 方向 发 展 。 和 柔性 直流 输电 有 具有 良好 的 技术 和 商业 价 
值 ,拥有 广阔 的 发 展 空间 ,必须 加 快 理论 研究 、 换 流 阀 和 直 
流 场 关键 设备 研发 步伐 。 

(三 ) 变 电 环 节 

一 次 设备 :通过 安装 和 集成 智能 组 件 实现 智能 化 。 

互感 器 : 问 无 源 电子 式 技术 的 方向 发 展 。 

测控 、 继 电 保 护 等 二 次 设备 :根据 电子 式 互感 器 暂 态 特 
性 改变 保护 算法 ,提高 保护 装置 对 网 络 数据 缺失 、 错 误 的 容 
错 能 力 。 

智能 变电站 :发展 基 于 统一 信息 平台 的 多 参量 信息 的 
智能 预警 \ 有 综合 分 析 决 策 功能 的 装置 。 

电力 设备 故障 及 劣化 判定 诊断 :向 综合 诊断 判定 (包括 
电热 .机 械 、 化 学 .环境 等 ) 与 寿命 评估 方向 发 展 ,使 得 智能 
监控 与 诊断 判定 成 为 可 能 。 

高 压 断 路 器 故障 诊断 :智能 故障 诊断 专家 系统 是 今后 
断路 器 故障 诊断 的 发 展 方 问 。 

(四 ) 配 电 环节 

配 电 开关 及 环 网 柜 技 术 : 向 高 可 靠 . 模 块 化 .智能 易 操 
作 、 低 成 本 . 少 维护 的 方向 发 展 ,实现 一 次 开关 与 二 次 终端 
集成 。 

配 电 网 测控 保护 技术 :向 广 域 信息 、 自 适应 、 可 逻辑 重 
组 支持 动态 在 线 整定 的 方向 发 展 ,各 种 保护 、 控 制 技术 将 
进一步 渗透 ,融合 于 配 电 一 次 设备 ,发展 为 一 体 化 智能 
设备 。 

敏感 负荷 电能 质量 治理 :电能 质量 综合 治理 逐渐 成 为 
技术 发 展 方向 。 

配 电 自动 化 与 配 网 规划 技术 相关 情况 如 下 : 

分 布 式 电源 接 人 、 微 网 控制 及 保护 技术 主要 研究 系统 
内 频率 与 电压 调节 控制 措施 ,国内 的 研究 多 集中 在 城市 光 
伏 发 电 系统 、 光 伏 - 建筑 一 体 化 技术 和 储 能 技术 上 。 分 布 
式 (分 散 式 ) 储 能 主要 研究 锂 离子 电池 相关 内 容 。 继 电 保 护 
技术 将 向 计算 机 化 ,网 络 化 ,智能 化 ,保护 控制、 测量 和 数 
据 通信 一 体 化 发 展 。 

(五 ) 用 电 环 节 

建立 数据 集中 管理 的 用 电信 息 采 集 系统 主 站 平台 , 实 
现 对 整体 用 电 和 情况 统一 宏观 监视 .分 析 和 控制 ,为 双 疝 
互动 。 

电动 汽车 能 源 转 换 关 键 设备 是 智能 电网 重大 需求 ; 智 
能 交互 终端 发 展 趋势 为 :远程 控制 .统一 管理 .自我 检测 。 

向 具有 智能 控制 ,双向 通信 、 双 向 计 费 、 区 域 联 锁 、 人 负载 
监控 .故障 预警 、 分 布 式 能 源 接 入 等 功能 , 集 控制 ,保护 、 通 
信 等 功能 于 一 体 的 新 一 代 整 体式 智能 控制 与 保护 电器 方 癌 
发 展 。 对 整个 网 络 的 电能 和 流向 实现 有 效 管理 和 控制 的 用 





户 端 智能 配 电网 络 ,可 大 大 提高 能 源 利用 效率 ,加 速 新 能 源 
的 推广 应 用 。 

变频 器 技术 从 低压 向 高 压 、 从 小 功率 向 大 功率 转变 的 
技术 发 展 。 

五 、 农 网 改造 设备 

农村 电网 升级 改造 涉及 的 产品 主要 电压 等 级 为 110kV 
(66kV) ,35kV 、10kV 及 低压 电器 0.4kV ;电器 设备 除 智能 电 
网 设备 涉及 的 110kV (66kV) ,35kV 高 压 电 器 设备 外 , 主要 
为 中 低压 电器 类 设备 。 

按照 国家 能 源 局 发 布 的 4 农村 电网 改造 升级 技术 原 
则 》, 农 网 改造 升级 应 按照 “安全 可 靠 、 技 术 适 用 减少 维护 ， 
节能 环保 "的 原则 ,采用 成 熟 先进 的 新 技术 、 新 设备 、 新 材 
料 、 新 工艺 ;适度 推进 电网 智能 化 建设 ,重点 开展 新 能 源 分 
散 接 入 、 配 电 自 动 化 .智能 配 电 台 区 、 农 村 用 电信 息 采 集 等 
试点 建设 。 设 备 侧 重 推广 损耗 低 、 安 全 性 强 的 产品 。 

国家 电网 五 年 内 将 安排 4 100 亿 元 用 于 农 网 改造 ,而 南 
方 电网 计划 投资 规模 为 1 116 亿 元 ,合计 达到 5 216 亿 元 。 
2011 ~2013 年 的 新 一 轮 农 网 改造 升级 工程 投资 将 超过 
3 000 亿 元 。 

六 、 高 效 节 能 环保 产品 

(一 ) 中 小 电机 

电机 及 系统 效率 的 提升 是 “十 二 五 "期 间 的 重要 发 展 方 
向 。 针 对 不 同 应 用 领域 .不 同 工 业 部 门 的 电机 系统 提出 不 
同 的 解决 方案 ,在 不 同 负载 的 应 用 场合 开发 各 种 专用 电机 
及 控制 系统 ,获得 更 好 的 匹配 特性 ,实现 电机 系统 参数 优化 
匹配 及 其 控制 一 体 化 ,并 逐步 朝 着 机 电 一 体 化 .轻巧 化 、 管 
能 化 模块 化 低 曲 声 化 发 展 。 

(二 ) 防 爆 电 机 

防爆 电机 将 以 高 效 节能 环保 、 高 可 靠 性 为 目标 ,以 满 
足 大 型 综 采 设备 为 需要 ,进一步 提升 新 型 电机 绕组 设计 、 低 
损耗 高 导 磁 材料 的 应 用 研究 .通风 结构 的 改进 、 稀 土 永 磁 材 
料 的 应 用 研究 .降低 振动 噪声 和 质量 控制 等 相关 技术 。 增 
安 和 无 火花 的 技术 水 平 也 将 继续 提高 。 

(三 ) 防 爆 电器 

“十 二 五 "期 间 将 是 防爆 电器 发 展 较 快 的 阶段 ,重点 发 
展 高 可 靠 性 智能 型 .高 节能 环保 型 .组 合式 、 便 于 维护 .适合 
智能 电网 和 数字 化 矿井 的 成 套 设 备 和 技术 ,并 将 注重 新 型 
材料 .专用 元 右 件 .专业 工艺 技术 和 装备 的 应 用 与 研究 。 

(四 ) 变频 调 速 装置 

变频 器 "十 二 五 "期 间 主 要 将 高 性 能 变频 调 速 设备 E 
引用 变频 调 速 设备 ,特殊 调 速 用 变频 调 速 设备 ,绿色 发 电 用 
变频 调 速 设备 .开发 清洁 电能 的 变 流 器 等 作为 重点 发 展 
领域 。 

(五 ) 高 效 工业 锅炉 

工业 锅炉 产品 技术 的 发 展 重点 仍 将 以 满足 国内 外 市 场 
的 需求 ,满足 用 户 对 产品 的 高 可 靠 性 .高 热效率 、 低 污染 排 
放 、 节 能 、 节 材 等 方面 的 要 求 为 动力 ,在 基础 设计 理论 创新 
的 基础 上 开展 工业 锅炉 的 高 效 节能 关键 技术 研究 ,从 基础 





特别 关注 


技术 和 关键 技术 研究 人 手 ,进行 理论 和 技术 创新 。 同 时 ,还 
要 开发 适合 中 国 国 情 的 实用 新 型 节能 技术 ,解决 现 有 工业 
锅炉 存在 的 问题 , 提高 工业 锅炉 整体 运行 效率 。 主 要 在 燃 
煤 锅 炉 技 术 、 燃 油气 锅炉 技术 和 生物 质 能 源 利用 技术 等 领 
域 开展 技术 研究 。 

(六 ) 高 效 电 焊 机 

大 力 发 展 节 能 降 耗 的 焊接 设备 ,针对 不 同 电弧 过 渡 形 
式 中 的 电弧 物理 与 工艺 特征 优化 控制 模式 ,开发 新 型 的 ,性 
能 更 高 .功能 更 多 的 弧 焊 电源 ,推动 使 用 面 广 的 弧 焊 技术 的 
发 展 。 电 焊 机 产品 包含 焊接 工艺 数据 库 , 现场 总 线 为 基础 
的 分 布 式 控制 过 渡 ,系统 集成 的 技术 水 平 将 进一步 提高 。 

(七 ) 铅 酸 蓄电池 

加 速 新 能 源 储 能 蓄电池 和 新 能 源 动 力 蓄电池 的 研发 与 
产业 化 ,降低 铅 污 染 , 实 现 清洁 生产 。 重 点 发 展 太 阳 能 与 风 
能 储 能 密封 蓄电池 .电动 汽车 用 动力 用 密封 蓄电池 各 密封 
免 维护 铅 酸 著 电池 ,鼓励 超级 电池 、 铅 炭 电 池 、 双 极 性 车 电 
池 、 铅 布 水 平 蕾 电 池 和 纳米 胶体 密封 铅 酸 蓄电池 S DS AS 
新 型 蓄电池 的 研究 与 发 展 。 

七 .电工 关键 元 器 件 和 基础 材料 

(一 ) 电 力 电 子 器 件 

“十 二 五 "期 间 ,应 用 技术 高 频 化 (20kHz 以 上 ) ,硬件 结 
构 集 成 模块 化 ( 单 片 集成 模块 ,混合 集成 模块 ) .软件 控制 数 
字 化 和 产品 性 能 绿色 化 (对 电网 无 污染 和 无 电磁 干扰 ) 将 是 
电力 电子 新 技术 产品 的 四 大 发 展 方 向 。 电 力 电 子 设备 将 朝 
着 高 性 能 化 .智能 化 、 全 数字 控制 .系统 化 及 绿色 化 方向 发 
展 , 而 电力 电子 器 件 的 高 频 化 、 集 成 化 .标准 模块 化 和 智能 
化 是 电力 电子 技术 重点 发 展 领 域 。 

(二 ) 绝 缘 材 料 

绝缘 材料 作为 各 类 电器 装备 的 基础 性 功能 材料 ,在 “十 
二 五 ”期 间 , 发 以 建设 现代 产业 体系 、 提 高 产业 核心 竞争 力 
为 目标 ,紧密 服务 于 改造 提升 制造 业 、 培 育 发 展 战略 性 新 兴 
产业 的 需求 ,进一步 发 展 和 提升 绝缘 材料 的 科技 水 平 、 产 品 
结构 和 出 口 市 场 。 

(三 ) 电 线 电缆 

“十 二 五 ”期 间 , 线 缆 行业 发 展 前 景 良好 ,同时 转变 增 
长 发 展 方式 任务 艰巨 ,逐步 实现 行业 经 济 发 展 方式 的 根本 
转变 ,将 是 保持 我 国 线 缆 行 业 持 续 、 稳 定 、 健 康 发 展 的 
关键 。 

我 国 进入 经 济 稳步 发 展 阶段 ,投资 增长 趋 缓 与 方向 的 
调整 ,使 国内 线 缆 市 场 容量 以 及 需求 结构 产生 新 的 变化 。 
新 型 工业 化 与 城市 化 的 发 展 . 促 进 国内 消费 增长 与 消费 结 
构 升 级 .中 西部 地 区 发 展 与 国内 产业 梯度 转移 仍 是 推动 线 
缆 产 品 发 展 的 主要 动力 。 大 力 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 与 推动 
产业 结构 升级 ,科技 的 进步 与 经 济 、 社 会 的 发 展 ,绿色 环保 、 
节能 低 碳 ,智能 化 、 互 联 化 等 发 展 趋势 ,将 为 线 缆 行 业 提 供 
了 新 的 发 展 空 间 、 新 的 增长 点 。 线 缆 行业 关键 在 于 迅速 提 
高 产业 自身 的 自主 创新 能 力 、 提 高 高 端 产品 产业 化 水 平和 
工程 系统 的 配套 能 力 。 
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措施 和 政策 建议 


一 .建立 科学 的 产业 结构 调整 机 制 , 促 进行 业 健康 发 展 

评 励 企 业 兼 并 重组 ,形成 “大 而 强 ” 的 龙头 企业 和 “ 专 精 
特 ” 的 中 小 企业 ;在 条 件 成 熟 行业 或 地 区 开展 产业 集聚 地 建设 。 

完善 部 分 “产能 过 剩 " 行 业 企业 的 市 场 退出 机 制 ;加 强 
信贷 管理 ,优化 金融 资源 配置 ,支持 产业 结构 调整 。 

设立 产业 发 展 基金 和 产业 化 专项 资金 ,重点 文 持 高 端 
装备 制造 业 ; 建 立 高 端 装备 制造 业 协 调 机 制 ,研究 制定 高 端 
装备 制造 业 相 关 政 策 。 | 

二 、 加 大 行业 基础 与 共性 技术 研究 投入 ,不断 完 善 技术 
创新 体系 

积极 推进 新 型 科研 院 所 改革 试点 ,发 挥 转制 科研 院 所 
在 基础 \ 共 性 技术 研发 体系 中 的 作用 ;加 强 产 品 可 靠 性 研究 
力度 。 

加 快 建设 一 批 带动 性 强 的 国家 级 工程 研究 中 心 、 工 程 
技术 人 研究 中 心 .工程 实验 室 等 ,提升 企业 产品 开发 .制造 . 试 
验 .检测 能 力 。 | 

建立 重大 技术 装备 试验 基地 (工程 ) ,通过 (工程 ) 实 际 
运行 为 发 电 设备 和 输 变 电 设备 首 台 ( 套 ) 关键 辅 机 和 配件 
提供 验证 。 

三 .进一步 落实 国产 首 台 ( 套 ) 优惠 政策 ,鼓励 支持 自主 
创新 

在 茶 些 国家 重点 工程 以 及 一 些 地 区 工程 项 目 中 存在 拒 
绝 使 用 国产 装备 的 现象 ,为 了 解决 这 一 问题 ,促进 国产 装备 
的 实际 应 用 ,以 及 更 好 地 鼓励 国内 企业 自主 创新 ,对 创新 成 
果 的 实际 应 用 给 予 文 持 ,建议 有 关 部门 进 一 步 落 实 国家 关 
于 使 用 国产 首 台 ( 套 ) 重大 装备 的 优惠 政策 。 

四 、 鼓 励 企 业 向 产业 链 的 两 端 延 伸 , 培 育 生 产 性 服务 业 


目前 电器 工业 的 绝 大 多 数 企业 都 处 于 产业 链 的 制造 环 


他, 基本 属于 只 向 用 户 提供 产品 的 产品 供应 商 , 同 能 够 提供 
成 套 设 备 、 工 程 东 包 和 系统 服务 的 著名 跨国 公司 相 比 还 有 
很 大 差距 ,企业 的 人 熏 利 能 力 和 经 济 效 益 也 处 于 较 低 水 平 。 
因此 发 展 制造 服务 业 , 向 产业 链 两 端 延 伸 ,加速 结构 调整 ， 
提高 经 济 效 益 无 疑 是 企业 今后 发 展 的 一 个 方向 。 

五 、 建 立 共性 技术 研究 体系 ,加 快 人 才 培 养 力度 

(一 ) 建 立国 家 级 电工 共性 技术 研究 开发 机 构 

争取 国家 部 分 投资 ,借助 生产 企业 、 科 研 院 所 和 大 专 院 
校 的 一 部 分 科技 力量 .资金 和 设施 ,建立 电工 创新 技术 联 
嚼 ,加 强 电气 领域 应 用 科学 、 共 性 技术 及 重点 产品 的 研发 ， 
解决 共性 技术 研发 能 力 薄 弱 问 题 。 

或 励 科 研 院 所 走 进 企业 ,推进 建立 以 企业 为 主体 . 产 学 
研 结 合 的 技术 创新 体系 ,发 挥 整体 优势 ,联合 进行 重大 设备 
的 技术 研发 ,行业 共性 难题 的 技术 攻关 和 前 脆性 方向 性 的 
前 沿 技 术 的 人 研究 ,规范 产品 开发 ,整合 行业 资源 ,提升 整体 
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研发 能 力 ,避免 低 水 平 重复 建设 。 

(二 ) 建 立 独 十 条 电工 专业 技术 人 人才“ 生产 线 ” ,加速 技 
RUER 

电工 专业 技术 人 才 " 生 产 线 ”, 是 一 种 电工 专业 技术 人 
才 连 续 快速 的 培养 机 制 。 办 法 是 行业 内 骨干 企业 .研究 院 
所 和 专业 设置 对 口 的 大 专 院 校 联合 办 学 ,培养 相关 专业 人 
才 。 一 方面 , 院 校对 在 校 学 生 进 行 系统 的 专业 理论 教育 ,在 
校 期 间 即 结合 所 学 专业 到 生产 企业 和 研究 院 所 进行 实习 和 
实践 (其 间 也 可 以 形成 院 校 为 企业 或 研究 院 所 定向 培养 的 
关系 ) ; 另 一 方面 ,生产 企业 和 科研 院 所 则 把 具有 一 定 工 作 
实践 经 验 的 专业 技术 人 员 委 托 院 校 继续 培养 。 这 种 过 程 可 
以 反复 .不 间断 地 进行 。 通 过 学 校 一 工厂 (或 研究 单位 ) 的 
“充电 - 放电 ”过 程 ,快速 提高 专业 技术 人 才 的 理论 水 平和 
实际 工作 能 力 。 

“十 二 五 ?期间 ,应 在 电器 工业 建立 几 条 这 样 的 专业 技 
术 人 才 “ 和 生产线” ,培养 出 一 批 专 业 理论 功底 较 好 、 实 际 工作 
能 力 较 强 的 电器 工业 专业 技术 人 才 。 

六 建议 国家 制定 有 利于 推进 电器 工业 发 展 的 相关 政策 

加 大 政策 扶持 力度 ,完善 鼓励 类 和 淘汰 类 电工 产品 目 
录 ,鼓励 发 展 高 效 节 能 产品 ,淘汰 落后 产品 。 在 政府 补助 
金 .税收 优惠 .贴息 贷款 等 方面 ,推动 高 效 节 能 技术 及 产业 
化 进程 。 加 大 科技 投入 ,对 高 效 、 节 能 新 技术 、 新 产品 的 开 
发 资金 给 予 资助 。 |? 

建立 信息 披露 制度 ,健全 行业 信用 建设 配套 政策 并 贯 
彻 实施 。 

七 .充分 发 挥 行业 协会 作用 ,规范 行业 发 展 秩序 ,引导 社 
会 资源 走向 

发 挥 行业 协会 在 政府 部 门 与 企业 之 间 的 信息 沟通 与 桥 
粱 作用 ,根据 行业 的 实际 情况 ,实事求是 地 提出 行业 长 期 发 
展 建议 ,更 好 地 担负 起 协助 政府 实施 行业 管理 的 职能 。 

为 行业 企业 应 对 国际 竞争 做 好 服务 工作 。 协 助 企业 利 
用 反倾销 、 反 补贴 和 保障 措施 ,建立 预警 机 制 和 公平 竞争 环 
境 。 建 议 国 家 有 关 部 门 出 政策 .出 资金 ,授权 行业 协会 建立 
贸易 救济 平台 。 该 平台 不 仅 为 企业 在 接 到 别 国贸 易 调查 的 
时 候 提 供 法 律 援助 ,还 需要 监测 电器 工业 贸易 动向 ,一 旦 发 
生 别 国 经 济 行为 违反 我 国 《 反 垄断 法 》 或 者 WTO 规则 ,组 织 
会 员 企业 积极 申诉 ,并 在 第 一 时 间 与 商务 部 取得 联系 。 扎 
实地 做 好 行业 统计 ,国际 、 国 内 交流 与 合作 等 工作 。 

发 展 为 企业 服务 的 各 类 科技 中 介 服 务 机 构 , 促进 企业 
之 间 、 企 业 与 高 等 院 校 和 科研 院 所 之 间 的 知识 流动 和 技术 
转移 ,引导 社会 金融 资本 资源 投资 方向 。 不 断 修订 、 完 善行 
业 规 章 、 条 例 , 加 强行 业 自律 ,形成 竞争 发 展 .统一 联合 . 团 
结 协作 的 良好 的 行业 氛围 。 





特别 关注 


T 十 二 五 ” 规划 目标 


电器 工业 “十 一 五 ”标准 化 回顾 


“十 一 五 ”时 期 , 电 右 工业 标准 化 在 振兴 电工 装备 制造 
业 .实施 标准 化 科技 创新 .促进 节 能 减 排 .实施 国际 标准 化 
突破 等 方面 做 出 大 量 工作 ,取得 了 显著 成 绩 。 

一 ,建立 产 学 研 相 结 合 的 电工 标准 化 工作 新 机 制 

“十 一 五 ”之 初 , 随 着 中 国电 器 工业 协会 标准 化 工作 委 
员 会 (以 下 简称 协 标 委 ) 的 成 立 , 电 器 工业 逐步 建立 起 以 协 
标 委 为 平台 ,以 科研 院 所 科研 力量 为 依托 ,以 标 委 会 标准 化 
工作 为 支撑 ,吸收 优势 企业 重点 参与 ,共同 开展 标准 制 修订 
的 工作 新 机 制 。 通 过 机 制 保 障 ,优势 企业 加 大 了 参与 电 带 
工业 标准 化 工作 的 力度 并 积极 承担 标 委 会 工作 ,直接 介入 
国际 标准 化 活动 ,在 引领 行业 发 展 、 支 持 标 准 创 新 等 方面 均 
发 挥 出 积极 的 作用 。 

2010 年 , 协 标 委 在 加 大 企业 参与 力度 ,实施 标准 化 新 机 
制 试点 方面 取得 了 进展 。 一 是 在 风电 电器 设备 领域 试点 新 
机 制 。 依 托 湘潭 电机 股份 有 限 公司 、 东 方 电机 有 限 公 司 、 东 
方 汽轮机 有 限 公司 等 企业 在 设备 研发 方面 的 优势 力量 ,为 
风电 电器 标准 化 工作 提供 测试 平台 和 技术 保障 ,有 效 提高 
标准 的 科学 性 。 二 是 针对 风电 电器 系统 的 技术 特点 ,组 织 
大 型 发 电机 .控制 和 保护 设备 .低压 电器 电线 电缆 绝缘 材 
料 、 电 工 产品 环境 条 件 等 标 委 会 共同 搭建 风电 电器 标准 体 
系 ,分 别 在 各 标 委 会 开展 设备 标准 制 修订 工作 ,保证 标准 的 

二 .不断 优化 电器 工业 标准 体系 

“十 一 五 "期 间 ,为 解决 标准 老化 .请 后 和 缺失 等 问题 ， 
国家 标准 化 管理 委员 会 加 大 了 标准 制 修订 力度 , 电 货 工业 
的 相关 国家 标准 得 到 了 快速 更 新 ,标准 水 平整 体 提 升 。 截 
至 2010 年 底 ,电器 工业 现行 国家 标准 总 数 已 达 1 582 项 ,其 
中 强制 性 标准 291 项 ,推荐 性 标准 1 263 项 ,指导 性 技术 文 
件 28 项 ,相关 联 采 标 率 为 90% 。 电 器 工业 现行 机 械 行业 标 
准 总 数 1 731 项 ,全 部 为 推荐 性 标准 。 

“十 一 五 "期间, 根据 国家 产业 振兴 和 节能 减 排 的 需要 ， 
电器 工业 完成 了 高 压 直 流 输 电 设备 等 18 个 新 标 委 会 的 筹建 。 
截至 2010 年 底 , 电 器 工业 标 委 会 机 构 数 量 已 达 77 个 (包括 分 
标 委 及 工作 组 ,其 中 全 国 性 标 委 会 各 个 ) ,对 应 69 个 IEC 
TC/SC( i IEC/TC/SC 总 数 的 35.7% ) ,2 个 ISO/TC, 

为 科学 规划 “十 二 五 ”标准 化 工作 ,电器 工业 在 2010 年 


配合 国家 标准 化 管理 委员 会 编制 了 《全 国标 准 化 体系 工程 
建设 (电工 部 分 )》, 配 合 能 源 局 编制 了 《能 源 科 技 “ 十 二 五 ” 
规划 (标准 部 分 )》, 配 合 中 国 机 械 工 业 联 合 会 编制 了 《机 械 
工业 “十 二 五 ”标准 化 发 展 规划 (电工 部 分 )》。 各 项 标准 体 
系 及 规划 的 编制 ,为 国家 产业 结构 的 调整 和 战略 性 新 兴 产 
业 的 培育 打下 了 良好 的 基础 。 

三 .围绕 振兴 装备 制造 业 ,做 好 重大 装备 标准 化 工作 

“十 一 五 期间 ,电器 工业 标准 化 工作 以 振兴 装备 制造 
业 为 主线 ,通过 实施 《2005 ~ 2007 年 装备 制造 业 标准 化 发 展 
规划 》, 组 织 开展 了 超 ( 超 ) 临 界 火 电机 组 .大 型 空冷 机 组 \ 核 
电 常 规 岛 汽轮机 、+ 800kV 直流 输电 设备 、1 000kV 交流 输 
电 设备 等 方面 标准 的 研制 。 

2010 年 ,组 织 哈 尔 滨 电机 厂 有 限 责任 公司 .东方 电 宙 有 
限 公司 和 发 电机 标 委 会 等 单位 开展 了 百 万 千瓦 超大 容量 水 
电机 组 公益 科研 项 目 。 组 织 输 变 电 领 域 的 标 委 会 通过 标准 
制 修订 ,完善 了 特 高 压 输 变 电 设备 标准 体系 。 

上 述 标准 的 制定 ,为 增强 我 国 重大 装备 的 自主 研发 . 引 
领 行业 重大 技术 发 展 、 提 高 国际 竞争 力 提 供 了 重要 技术 支撑 。 

四 、 发 展 低 碳 经 济 ,加 强 资源 节约 和 综合 利用 标准 制定 

“十 一 五 ”期 间 ,根据 建设 资源 节约 型 环境 友好 型 社会 
的 需要 ,组 织 编制 和 实施 《42005 ~ 2007 年 资源 节约 与 综合 利 
用 标准 化 发 展 规划 》( 电 工 部 分 ) 《2008 ~ 2010 年 资源 市 约 
与 综合 利用 标准 化 发 展 规 划 》( 电 工 部 分 )。 截 至 2010 年 
底 , 电 器 工业 已 对 《2008 ~2010 年 资源 节约 与 综合 利用 标准 
化 发 展 规划 》 中 的 30 项 标准 立项 ,对 推动 电器 工业 节能 减 
排 工 作 起 到 了 重要 的 促进 作用 。 

在 环境 设计 领域 ,依托 有 关 产 品 标 委 会 优势 企业 的 技 
术 资 源 , 在 低压 电器 .电器 附件 ,中 小 型 电机 、 变 压 器 等 领域 
组 织 制 定 了 20 项 电工 产品 环境 设计 标准 ,为 行业 实施 环境 
设计 提供 了 科学 依据 。 

2010 年 ,组 织 电 线 电 缆 行业 开展 了 HJ458 一 2010《 环 境 
标志 产品 技术 要 求 电线 电缆 》 试 点 工作 ,为 配合 环保 部 环境 
认证 中 心 开 展 环境 标 志 产 品 认 证 工作 打下 良好 的 基础 。 

五 、 紧 跟 能 源 结构 调整 ,开拓 新 能 源 领 域 标准 研究 制定 

“十 一 五 ”期 间 , 随 着 国家 能 源 局 的 成 立 , 加 快 能 源 结构 
调整 .开展 能 源 行 业 标准 化 工作 的 重要 性 愈加 突出 。 
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2010 年 ,电器 工业 积极 啊 应 国家 能 源 局 贯彻 落实 《关于 
促进 风电 装备 产业 健康 发 展 的 若干 意见 》 的 要 求 ,率先 制定 
《海上 双 馈 风力 发 电机 组 变 流 器 》 等 7 项 协会 指导 性 技术 文 
件 ,为 风电 电器 设备 市 场 认 证 提供 了 技术 依据 。 伴 随 能 源 
行业 风电 标准 化 技术 委员 会 风电 电器 设备 专业 组 的 成 立 ， 
组 织 完成 了 《风电 技术 标准 体系 (电器 部 分 )》 的 编制 ,并 启 
动 了 25 项 风电 电器 设备 行业 标准 的 制定 工作 。 承 担 了 国 
家 智能 电网 标准 化 总 体 工 作 推 进 组 下 的 设备 标准 化 组 工 
作 , 启 动 了 智能 电网 设备 标准 体系 建设 及 标准 化 推进 工作 。 
重点 参与 了 国家 光伏 发 电 及 产业 化 标准 工作 组 能 源 行业 
电动 汽车 充电 设施 标 委 会 、 能 源 行 业 核电 标 委 会 电气 仪 控 
组 等 标准 化 工作 ,不 断 扩展 新 能 源 领 域 合作 范围 ,为 战略 性 
新 兴 产 业 的 发 展 起 到 了 有 力 的 支撑 。 

六 、 重 点 实施 国际 标准 突破 战略 

截至 “十 一 五 ” 末 , 电 器 工 业 在 IEC 承担 了 3 个 TC/SC 
秘书 处 、3 个 TC/SC 主席 ;出 任 IEC 中 高 层 机 构 专 家 6 人 ;在 
电气 安全 .工业 电热 设备 .高 压 绝缘 配合 .电力 电容 器 、 继 电 
保护 ,高压 熔断 器 等 领域 提出 了 近 10 项 国际 标准 提案 ,其 
中 已 发 布 7 项 国际 标准 , 占 我 国 提出 并 已 发 布 国际 标准 数 
量 的 35% ,实质 性 参与 国际 标准 化 活动 力度 明显 加 大 。 

2010 年 ,电器 工业 在 上 述 已 取得 成 绩 的 基础 上 ,开展 了 
电器 工业 国际 标准 化 战略 规划 编制 工作 。 在 电气 安全 风险 
评估 、 退 火 铝 导 线 、 高 压 直 流 装置 系统 .工业 红外 加 热 装备 、 
电工 设备 结构 等 领域 启动 了 7 项 国际 标准 制 修订 。 在 智能 


电网 、 可 再 生 能 源 等 新 兴 技 术 领 域 与 美国 电气 制造 商 协会 、 
欧洲 电气 电子 行业 办 事 处 以 及 西门 子 . 施 耐 德 . 罗 克 圳 尔 等 
企业 开展 国际 交流 与 合作 ,为 行业 推进 相关 领域 工作 提供 
了 有 价值 的 借鉴 。 

七 .标准化 科研 项 目 、 标 准 制 定 获 得 多 项 奖励 

“十 一 五 ”期 间 , 为 配合 国家 在 消费 品 安全 、 应 对 贸易 措 
施 . 西 电 东 输 工 程 等 领域 开展 的 重点 专项 工作 , 电 需 工业 在 
电气 安全 .电气 设备 有 害 物质 替代 材料 .高 压 直 流 输电 系统 
及 设备 高 原 环 境 适 应 性 等 领域 承担 了 多 项 国家 科技 文 撑 
计划 和 标准 化 科研 专项 ,完成 了 若干 项 重要 国家 标准 和 国 
际 标 准 ,相继 荣获 IEC 1906 贡献 奖 3 项 ,中 国标 准 创新 贡献 
奖 一 等 奖 3 项 、 二 等 奖 4 项 三 等 奖 4 项 ,中 国 机 械 工业 科学 
技术 奖 一 等 奖 1 项、 二 等 奖 5 项 ,省 市 级 奖项 大 干 。 标 准 技 
术 水 平 不 断 提升 ,社会 效益 和 经 济 效益 显著 。 

2010 年 ,电器 工业 继续 加 大 标准 化 科研 力度 。《 高 压 直 
流 输 电 用 油 浸 式 换 流 变压器 技术 参数 和 要 求 》 等 12 项 标准 
和 《电热 装置 的 安全 第 7 部 分 :对 具有 电子 枪 装置 的 特殊 
要 求 .具有 电子 枪 的 电热 装置 的 试验 方法 》 国 际 标准 获得 中 
国标 准 创新 贡献 奖 一 等 奖 。 结 合 培 育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 
业 的 需要 ,组 织 行业 联合 申报 并 启动 了 智能 电工 设备 关键 
技术 标准 研究 项 目 , 与 中 国 汽车 技术 研究 中 心 、 中 国电 力 企 
业 联 合 会 联合 申报 并 承担 科技 部 "863” 计划 电 动 汽车 充电 
设施 标准 研究 课题 ,为 行业 在 智能 电网 .电动 汽车 及 充电 设 
施 等 领域 开展 标准 化 工作 提供 了 科学 的 技术 依据 。 


“十 二 五 ”电器 工业 标准 化 发 展 指导 思想 和 工作 目标 


一 ,指导 思想 

以 邓小平 理论 和 “三 个 代表 ”重要 思想 为 指导 ,以 科学 
发 展 为 主题 ,以 加 快 转变 电器 工业 发 展 方式 为 主线 ,以 服务 
政府 为 立足 之 本 ,以 引领 行业 发 展 为 已 任 , 以 服务 带动 自身 
发 展 ,继续 开拓 创新 ,巩固 并 增强 产 学 研 相 结 合 的 新 机 制 ， 
建设 创新 的 电器 工业 标准 体系 ,加 强 战略 性 新 兴 产 业 标 准 
化 工作 ,推动 节能 减 排 标准 工作 适应 低 碳 经 济 发 展 ,建立 市 
场 为 主导 的 运行 机 制 ,增强 电器 工业 国际 标准 化 参与 水 平 ， 
确保 电器 工业 平稳 协调 、 科 学 高 效 、 由 大 到 强 发 展 。 

二 工作 目标 

“十 二 五 "末期 电器 工业 标准 化 工作 目标 :完善 电器 工 
业 标 准 化 管理 体制 和 运行 机 制 ,标准 化 管理 更 加 规范 、 透 
Hj 、 高效; 完善 与 国际 接轨 ,重点 突出 结构 合理 .适应 市 场 
的 电器 工业 标准 体系 ,标准 整体 水 平 明 显 提高 ;完善 电器 工 
业 标 准 化 服务 体系 ,标准 得 到 有 效 实 施 , 基 本 满足 电器 工业 
发 展 需求 。 

主要 标志 : 

电器 工业 标准 化 管理 体制 进一步 理 顺 ,形成 创新 发 展 、 
快速 灵活 、 协 调配 合 的 标准 化 工作 机 制 ,完善 以 市 场 为 导 
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向 企业 为 主体 .协会 为 平台 、 标 准 化 技术 委员 会 ; 
式 的 标准 化 工作 体系 。 

以 自主 创新 为 基础 形成 一 批 重 大 能 源 科技 装备 .新 技 
术 新 材料 得 到 应 用 的 标志 性 产品 技术 标准 ,标准 体系 中 智 
能 化 、 集 成 化 产品 标准 .资源 节约 和 综合 利用 标准 系统 性 
安全 标准 比例 明显 增加 ;标准 更 新 速度 明显 加 快 ,标准 平 
均 标 龄 控制 在 5 年 以 内 ;标准 制 修订 周期 控制 在 2 年 
以 内 。 

电器 工业 主要 专业 的 相关 联 国际 标准 采 标 率 超过 
90% ,安全 .环境 以 及 适用 于 国际 贸易 的 标准 逐步 实现 与 国 
际 标准 的 制定 同步 。 引 导 和 培育 一 批 具 有 自主 创新 能 力 和 
国际 竞争 力 的 企业 参与 国际 标准 化 工作 ,实质 性 参与 国际 
标准 化 活动 的 能 力 进一步 增强 ,争取 再 承担 2 ~3 A IEC 秘 
书 处 或 主席 ,依托 电器 工业 优势 产业 和 技术 形成 一 批 国际 
标准 提案 ,为 主 制 修 订 10 项 国际 标准 ,参与 20 项 以 上 国际 
标准 制 修订 。 

建立 标准 化 人 才 培养 和 保障 的 工作 机 制 , 健 全 培训 工 
作 服务 体系 ,加 大 标准 化 技术 专家 队伍 建设 力度 ,争取 在 册 
标 委 会 委员 达到 2 000 名 ,国际 注册 专家 达到 300 名 左右 ， 


组 织 形 


推进 电器 工业 标准 化 工作 队伍 的 专业 化 、 复 合 化 和 国际 化 ， 
形成 电工 行业 标准 化 人 才 队 伍 梯队 。 
建立 健全 以 信息 技术 为 手段 、 按 市 场 化 机 制 运行 的 标 


特别 关注 


准 化 技术 咨询 服务 体系 ,依托 各 标 委 会 完善 标准 化 信息 服 
务 平台 ,形成 高 效 的 标准 化 服务 网 络 ,标准 化 服务 能 力 明 显 


提高 。 


“十 二 五 "电器 工业 标准 化 发 展 重点 工作 领域 


一 \ 高 效 清洁 发 电 设备 标准 

重点 加 强 汽 轮机 重要 性 能 试验 以 及 大 型 汽轮机 关键 
部 件 标 准 ,70 万 kW 以 上 的 水 电 设备 技术 标准 和 抽水 蓄 能 
机 组 标准 ,发 电机 组 状态 监测 和 在 线 监 测 标准 ,大 型 空冷 
发 电机 组 标准 ,核电 常规 岛 和 BOP 的 相关 重要 设备 标准 ， 
重型 燃气 轮机 和 中 低热 值 燃 气 轮机 关键 设备 标准 的 研究 
制定 。 

二 、 新 能 源 和 可 再 生 能 源 发 电 设备 标准 

重点 开展 风力 发 电机 、 风 电 变 流 器 .风电 控制 系统 、 风 
BERRA .风电 低压 成 套 设备 .风电 用 电线 电缆 、 风 电 电 
器 设备 环境 技术 以 及 风电 电器 相应 的 检测 技术 等 标准 的 研 
究 制定 ;重点 开展 光伏 发 电 电器 设备 、 小 水电 发 电机 组 、 潮 
汐 能 和 波浪 能 发 电 设 备 .生物 质 能 发 电 设备 、 内 燃 燃 气 沼气 
发 电 设备 标准 研究 和 制定 。 

三 、 储 能 技术 及 设备 标准 

重点 加 强 液 流 电池 . 钠 硫 电池 、 锂 离子 电池 、 燃 料 电 池 、 
超级 电池 .感性 电池 、 超 级 电容 器 ,抽水 蓄 能 飞轮 储 能 、 超 
导 储 能 等 电化 学 和 物理 储 能 技术 的 标准 化 技术 研究 ,重点 
开展 动力 及 储 能 电池 标准 体系 研究 ,推进 储 能 技术 与 智能 
电网 设备 技术 发 展 的 融合 。 

四 、 智 能 电网 设备 标准 

建立 和 完善 智能 电网 设备 技术 标准 体系 ,重点 加 强大 
功率 变 流 器 和 控制 器 .无 功 补偿 装置 ` 有 源 滤波 装置 .可 控 
串 补 装置 .大 功率 变频 装置 等 用 于 风电 和 光伏 发 电 等 新 能 
源 接 人 电网 与 控制 .电力 电子 应 用 及 核心 器 件 方面 的 标准 ; 
加 强 数字 变电站 ,数字 互感 器 .数字 电抗 器 .智能 开关 设备 、 
在 线 监 测 系 统 ,智能 电网 控制 保护 、 微 电网 控制 保护 等 在 内 
的 100kV 及 以 上 智能 变电站 系统 标准 研究 和 制定 ;加 强 智 
能 电网 用 电 端 电气 设备 和 智能 化 配 电 设备 标准 研制 ;加 强 
超 导 变 电站 , 超 导 限 流 器 . 超 导 变 压 器 、 超 导电 费 等 超 导 输 
配 电 技术 标准 研究 。 

五 、 特 高 压 输 电 设备 标准 

配合 国家 1 000kV 交流 输电 和 1 100kV 直流 输电 工程 
建设 ,加 快 特 高 压 输 电 设备 标准 修订 升级 和 新 产品 标准 研 
制 工作 步伐 ,形成 特 高 压 交 直流 输电 设备 与 成 套 技 术 标 准 
体系 ,重点 加 强 特 高 压 直 流 输 电 用 换 流 阀 、 超 高 压 电缆 料 和 
电缆 接头 标准 ,长 距离 输电 用 碳纤维 复合 型 架空 导线 . 扩 径 
导线 .海底 电缆 及 相关 数 设 设备 标准 。 

六 ,高 铁 和 轨道 交通 电气 设备 标准 

重点 开展 高 速 铁 路 和 城市 轨道 交通 建设 所 需 的 变电站 


自动 化 系统 、 信 和 号 系统 .列车 网 络 控制 系统 、 制 动 系统 、 主 畏 
逆 变 器 供电 用 互感 器 .高 讨 断 路 器 、 棒 形 绝缘 子 . 阻 燃 电缆 
等 机 电 设 备 标准 化 研究 。 | 

七 、 新 能 源 汽车 电器 设备 及 充电 技术 标准 

重点 开展 电动 汽车 用 电机 、 充 电 整 流 设备 、 充 电 用 插头 
插座 和 电线、 建筑 物 电气 安全 和 电击 防护 动力 电池 等 技术 
标准 研究 ,加强 研究 驱动 和 辅助 动力 用 燃料 电池 发 电 系统 、 
关键 材料 和 部 件 、 电 池 堆 和 关键 材料 测试 技术 标准 研究 
制定 。 

八 、 安 全 风险 评估 及 电气 消费 品 安全 标准 

充分 运用 电气 安全 与 风险 评估 理念 ,重点 加 强 电气 场 
所 安全 .电气 工作 区 域 人 员 安 全 .电气 设备 安装 规范 .电气 
安全 用 具 安 全 操作 .建筑 物 电 气 装 置 安全 等 方面 的 标准 。 
加 强 消 费 品 安全 标准 化 工作 ,做 好 电动 工具 .电器 附件 、 低 
压 电 器 .电线 电缆 、 革 电池、 小 型 变压器 、 微 电机 等 电工 消 
费 品 基础 通用 标准 .生产 过 程 管理 标准 研究 制定 。 重 点 加 
强 隔 爆 型 电机 、 防 爆 电气 和 非 电 气 防爆 设备 标准 研究 
制定 。 

九 . 电 工 产品 新 材料 技术 标准 

重点 加 强风 电 、 核 电 、 太 阳光 伏 发 电 、 大 型 水 电 设备 中 
关键 绝缘 材料 标准 ,绝缘 系统 设计 的 重要 性 能 检测 和 老化 
评定 标准 , 超 高 压 输电 用 设备 绝缘 材料 标准 、 高 速 动车 牵引 
电气 设备 用 绝缘 材料 标准 、 环 保 型 绝缘 材料 标准 和 绝缘 结 
构 测试 标准 的 研究 和 制定 。 

十 .电工 产品 节能 减 排 与 低 碳 技术 标准 

重点 加 强风 机 水泵 .压缩 机 用 电机 系统 能 效 现场 测试 
方法 及 装置 .电机 系统 节能 技术 .电炉 矿 热 炉 及 燃烧 炉 能 耗 
限额 和 环保 考核 方法 ,加强 电 动机 、 变 压 器 .工业 锅炉 .工业 
加 热 装置 .电焊 机 等 专业 30 多 项 产品 标准 根据 能 效 标准 进 
行 的 调整 和 修订 。 重 点 开展 电工 产品 碳 排放 测量 火电 设 
备 碳 排放 考核 指标 ,往复 式 内 燃 燃 气 发 电机 组 排放 限 值 以 
及 电线 电缆 变压器、 铅 酸 车 电池 等 产品 低 碳 技术 标准 、 余 
热 锅炉 .螺杆 膨胀 发 电 设备 等 重点 项 目 。 

十 一 、 国 际 标 准 化 工作 

重点 在 水 轮机 电缆、 防爆 电气 设备 等 领域 争取 承担 
IEC/TC/SC 秘书 处 或 主席 岗位 。 争 取 提 出 电气 安全 风险 评 
估 大 型 水 电 设备 ,大 型 空冷 发 电机 组 、. 裸 电线 .高压 直流 输 
电 系统 性 能 防爆 电 气 设 备 、 复 合 绝缘 子 ` 红 外 加 热 装置 . 电 
工 电子 设备 结构 .电动 工具 .智能 继 电 保 护 设备 等 领域 的 国 
际 标准 提案 。 
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“十 二 五 "电器 工业 标准 化 发 展 措施 和 建议 


一 完善 标准 化 协调 机 制 

l. 完善 标准 化 创新 机 制 

标准 是 构建 自主 创新 的 技术 基础 之 一 ,应 将 标准 化 工 
作 纳入 国家 技术 创新 体系 之 中 ,实现 资源 整合 和 优化 配置 ， 
使 标准 化 成 为 国家 技术 创新 体系 的 一 个 有 机 组 成 部 分 。 应 
将 标准 作为 各 级 科技 计划 立项 、 研 究 和 成 果 评 价 的 重要 考 
核 指标 ,引导 产 学 研 等 各 方面 共同 推进 重要 技术 标准 的 研 
究 制 定 ,促进 科技 成 果 产 业 化 ,提升 电工 整体 技术 水 平 。 

2.. 完善 标准 化 市 场 机 制 

我 国 已 经 初步 建立 社会 主义 市 场 经 济 体制 ,电工 标准 
制 修订 工作 ,必须 按照 市 场 经 济 的 运行 规则 ,完善 各 利益 相 
关 方 代表 广泛 参与 的 标准 制 修 订 工 作 机 制 ,充分 反映 市 场 
变化 .社会 需求 和 技术 进步 ,确保 标准 符合 我 国 实际 ;充分 
反映 各 方 利益 ,确保 标准 的 协商 一 致 和 公正 合理 。 积 极 开 
拓 协 会 标准 、 联 盟 标准 。 

3. 完善 标准 化 协调 机 制 

加 强国 际 标 准 化 与 国内 标准 化 工作 有 机 结合 ,建议 建 
立国 家 主管 部 门 .行业 协会 .技术 委员 会 ,企业 和 科研 机 构 
的 协调 沟通 机 制 、 信 息 宣 传 平 台 , 创 造 条 件 , 鼓 励 参与 国际 
标准 化 活动 。 为 了 推动 标准 实施 ,要 充分 运用 市 场 准 入 、 质 
量 监督 ,市场 监管 以 及 政府 采购 等 手段 ,整合 资源 ,形成 合 
力 。 要 健全 法 律 法 规 引 用 标准 的 机 制 ,在 标准 为 法 律 法 规 
有 效 实施 提供 技术 支撑 的 同时 ,促进 标准 在 全 社会 的 广泛 
运用 。 可 仿效 国际 ISO/IEC 联合 项 目 委员 会 JPC 和 联合 技 
本 委员 会 TC ,建立 可 以 为 各 个 技术 委员 会 沟通 的 平台 。 

4. 完善 标准 化 投资 机 制 

标准 化 工作 是 一 项 基础 性 、 公 益 性 事业 ,标准 具有 公共 
产品 属性 ,需要 必要 的 公共 财政 支持 。 国 家 财政 重点 保障 
强制 性 标准 ,基础 .通用 方法 类 标准 的 制定 和 修订 ,优先 文 
持 安全 ,卫生 环保 ,资源 节约 与 综合 利用 等 社会 公益 领域 
及 重大 战略 产品 .关键 共性 技术 标准 的 研究 制定 。 对 企业 、 
研究 机 构 参 与 国际 标准 制 修订 承担 国际 标准 化 组 织 技 术 
机 构 秘书 处 和 领导 职务 的 ,给予 资助 。 要 积极 探索 建立 与 市 


场 经 济 体制 相 适 应 的 多 元 化 的 标准 化 投 融 资 机 制 ,调动 全 
社会 投资 标准 化 的 积极 性 。 引 导 鼓 励 企 业 、 社 会 团体 以 不 
同 的 投 融 资 模式 投资 标准 化 工作 ,比如 引进 企业 基金 会 等， 
形成 政府 ,企业 、 社 会 相 结合 的 多 元 化 投资 格局 。 

二 .加强 标 准 化 技术 委员 会 建设 和 管理 

标准 化 技术 委员 会 是 负责 组 织 标准 草拟 和 技术 审查 的 
技术 组 织 ,是 标准 制 修订 工作 的 具体 组 织 者 ,其 工作 状态 直 
接 影响 标准 的 质量 和 水 平 。 因 此 ,要 根据 行业 发 展 需要 , 尊 
循 与 国际 对 口 原则 ,科学 建立 标准 化 技术 委员 会 。 标 准 化 
技术 委员 会 要 建立 开放 、 公 平 有 序 的 工作 机 制 ,确保 起 草 
过 程 的 公开 、 公 平和 公正 ,确保 技术 要 求 的 科学 性 、 适 用 性 
和 合理 性 。 加 强 标准 化 技术 委员 会 动态 管理 ,建立 绩效 考 
核 评估 奖惩 和 退出 机 制 ,强化 责任 制 ,协会 要 协助 上 级 部 
门 做 好 对 标 委 会 日 常 工作 的 管理 和 指导 。 

三 .加 强 标准 化 队伍 建设 

发 展 标准 化 关键 在 人 。 要 制定 有 利于 标准 化 人 才 队 伍 
稳定 和 发 展 的 政策 ,完善 标准 化 培训 教育 制度 .标准 化 人 才 
培养 选拔 制度 。 通 过 组 织 行业 参加 标准 化 人 员 培 训 和 标准 
化 技术 委员 会 专家 培训 ,提升 标准 化 从 业 人 员 业 务 素质 ;组 
织 行业 参与 各 类 国际 标准 化 知识 培训 ,培养 国际 标准 化 专 
家 ,建立 一 支 公 技术 ,了 解 产业 发 展 状况 ,熟悉 国际 标准 化 
工作 程序 ,能 积极 参加 国际 标准 化 活动 和 国际 交流 的 标准 
化 专家 队伍 ,更 好 地 为 标准 化 工作 服务 。 

四 、 充 分 发 挥 行业 协会 和 新 闻 媒 体 作 用 

行业 协会 是 政府 与 企业 之 间 的 桥梁 和 纽带 ,是 市 场 与 
企业 之 间 的 中 介 服务 组 织 。 要 鼓励 行业 协会 积极 参与 标准 
化 工作 ,充分 发 挥 行业 协会 代表 会 员 企业 合法 权益 .协调 行 
业 与 企业 关系 .维护 健康 竞争 秩序 的 作用 ,特别 是 行业 协会 
在 标准 化 活动 中 的 组 织 协调 作用 ,使 标准 在 制定 过 程 中 实 
现 各 方 利益 的 协调 一 致 。 要 培育 和 发 展 标准 化 中 介 组 织 ， 
面向 企业 和 社会 开展 培训 、 信 息 咨询 等 服务 。 要 充分 发 挥 
行业 信息 和 新 闻 媒体 的 作用 。 

【供稿 单位 :中 国电 器 工业 协会 标准 化 工作 委员 会 ] 


“十 一 五 "期 间 我 国电 工 电 器 产品 进出 口 情况 





21 世纪 ,我 国 国民 经 济 已 经 经 历 两 个 五 年 规划 ,工业 制 
造 业 取 得 长 足 的 发 展 。 其 间 ,经 济 发 展 与 生产 技术 的 层 层 
提升 ,不 断 挖掘 出 电工 电器 产品 生产 及 下 游 相 关 产 业 需 求 
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的 潜能 。 能 源 需 求 导向 直接 促进 商品 结构 的 优化 调整 ,成 
为 近 十 年 进出 口 强劲 增长 的 有 力 支 撑 。 据 海关 统计 ， 十 一 
五 "期间 依然 是 我 国电 工 电 右 产品 ( 按 中 国 机 械 工 业 联合 会 


特别 关注 


统计 范围 ,下 同 ) 进 出 口 高 速 发 展 时 期 ,累计 出 口 2 671.5 亿 
美元 , 比 “ 十 五 ”期 间 增 长 2.7 48,5 年 年 均 增 速 23.8% , 比 
“十 五 ”期 间 的 出 口 年 均 增 速 仅 回 落 2 个 百分点 ;累计 进口 
1 973. 5 亿美 元 , 比 “ 十 五 ”期 间 增 长 1.4 售 ,5 年 年 均 增长 
14. 396 , 比 “ 十 五 ”期 间 的 进口 年 均 增 速 回 落 7. 3 个 百分点 。 
出 口 方面 ， 十 一 五 "期 间 ,我 国电 怖 工业 产品 出 口 继续 
保持 快速 增长 。 除 2009 年 因 国际 金融 危机 出 口 下 降 外 ,其 
他 年 份 的 出 吕 规 模 均 以 每 年 百 亿 美元 的 速度 扩张 。 各 年 出 
口 的 强劲 增长 势头 ,不 仅 有 效 地 抵挡 了 国际 金融 风暴 的 来 
玲 , 同 时 随 着 世界 经 济 的 缓慢 复苏 出 口 得 以 迅速 恢复 。 
2008 年 出 口 同 比 增 速 在 2007 年 大 幅 增 长 的 基础 上 大 幅 回 


落 24.3 个 百分点 ,2009 年 出 口 额 其 至 下 降 16.6% 。 但 2010 
年 , 随 着 外 部 市 场 出 现 恢复 性 增长 ,我 国电 工 电器 产品 出 口 
扭转 了 2009 年 的 下 滑 局 面 ,实现 35.2% 的 快速 增 势 ,出 口 
AMA AJ 704. 3 亿美 元 的 年 度 历史 最 高 水 平 。 进 口 方面 ,“ 十 
一 五 ”期间 ,我 国电 工 电 器 产品 进口 增 速 明显 放 缓 , 比 “ 十 
五 "期 间 21. 696 的 年 均 增 速 回 落 7.3 个 百分点 ,但 在 国际 金 
融 危 机 中 的 表现 比 出 口 更 加 平稳 ,2009 年 同比 下 降 9. 3% ， 
低 于 同期 出 口 同 比 降幅 7 个 百分点 。 十 年 来 ,电工 电器 产 
品 每 年 的 进口 额 占 同期 我 国 进口 总 额 的 比重 一 直 在 3% ~ 
496 浮动 。 “十 五 " “十 一 五 ?期间 我 国电 工 电器 产品 进出 口 
统计 见 表 1。 


R1 “十 五 ”十 一 五 期间 我 国电 工 电器 产品 进出 口 统计 


时 间 出 口 额 同比 增长 占 同期 我 国 出 口 进口 额 同比 增长 占 同期 我 国 进口 
(亿美 元 ) ( 96 ) AAT EGRE A ) (亿美 元 ) (%) 总 额 的 比重 ( ) 
3.1 











2000 年 76. 8 32.9 
“十 五 ”期 间 730.0 * 25.8 
2001 年 75.9 -1.1 
2002 年 106. I 39. 7 
2003 年 132. 1 24.5 
2004 年 173.4 31.2 
2005 年 242. 5 39.9 
“十 一 五 "期 间 2671.5 *23.8 
2006 年 327. 5 35.1 
2007 年 493. 9 50. 8 
2008 年 624. 9 26.5 
2009 年 520. 9 - 16.6 
2010 4E 704. 3 35.2 


注 : 带 * 号 数值 为 年 均 增 速 。 


一 “十 一 五 "期 间 我 国电 工 电 器 产品 出 口 特点 

(一 ) 加 工 贸 易 为 最 大 贸易 方式 ,一 般 贸 易 快 速 增长 ,与 
加 工 贸 易 出 口 规模 的 差距 拉 近 

“十 一 五 "期间, 加工 贸易 方式 仍然 是 我 国电 工 电 器 产 
品 出 口 的 最 大 贸易 方式 ,但 占 比 逐年 减少 ,由 “十 五 ” 末 的 
60% 降 至 “十 一 五 ” 末 的 46.2% ,年 均 减 少 2.8 个 百分点 。 
由 于 “两 头 在 外 、 大 进 大 出 ”的 特征 ,国际 金融 危机 爆发 前 
后 ,加 工 贸易 受 外 部 市 场 的 影响 比 一 般 贸 易 更 为 敏感 ,其 
中 ,2008 年 加 工 贸易 出 口 周 比 增 速 降 至 12% ,但 出 口 规模 仍 
为 347. 8 亿美 元 , 占 出 口 总 额 的 53.7% 。 随 着 国际 金融 危 
机 的 蔓延 与 影响 的 加 深 , 以 及 加 工 贸易 出 口 转 内 销 等 的 分 
流 ,2009 年 加 工 贸易 出 口 迅速 滑落 20.8% ;至 2010 年 ,加 工 
贸易 方式 出 口 规模 达到 325.2 亿美 元 ,5 年 年 均 增 长 
17. 596 , 低 于 “十 一 五 ”期 间 我 国电 工 电 器 产品 出 口 年 均 增 
3E 6.3 个 百分点 。 

相 比 之 下 ,一 般 贸 易 出 口 在 后 金融 危机 时 期 显示 出 更 
加 强大 的 复原 能 力 ,2010 年 即 扭转 了 2009 年 20. 8% 的 快速 
下 降 态 势 并 在 此 基础 上 大 幅 增长 48. 7% ,实现 出 口 306. 8 
亿美 元 ,5 年 年 均 增 速 29.3% ,高 于 同期 我 国电 工 电器 产品 
整体 出 口 增 速 5.5 个 百分点 , 占 比 由 "十 五 "期 末 的 35 和 B 


4. 1 


3.1 3.8 
2.9 4.2 
3.3 4.0 
3.0 3.6 
2.9 3. 7 
3.2 3.7 
4.2 3.7 
3.4 3.8 
4.1 4.0 
4.4 3.7 
43. 3.8 
4. 5 3.4 





HE 43. 696 , 与 加 工 贸易 出 口 规模 的 差距 也 由 “十 五 期末 
的 60. 6 亿美 元 缩 罕 至 18. 4 亿美 元 。 此 外 ,对 外 承包 工程 出 
口 货 物 方式 迅猛 增长 ,2009 年 出 口 规模 达到 历史 最 高 水 平 ; 
2010 年 高 位 小 幅 回 落 7. 996 ,实现 出 口 42.8 亿美 元 ;十 一 
五 "期 间 年 均 增 速 70. 6% 。 

(二 ) 外 商 投 资 企 业 的 最 大 出 口 主体 地 位 有 所 削弱 , 私 
营 企 业 出 口 保持 快速 增 势 

外 商 投资 企业 作为 我 国电 工 电 器 产品 的 最 大 出 口 主 
体 , 长 期 占据 出 口 总 额 的 6 成 左右 “十 一 五 期间, 外 商 投 
资 企 业 的 相对 优势 逐渐 削弱 ,2010 年 出 口 399.4 亿美 元 , 占 
当年 我 国电 工 电器 产品 出 口 总 额 的 56.7% , 占 比比 “十 五 ” 
期 末 减 少 4.3 个 百分点 ;5 年 年 均 增长 2226 , 低 于 “十 一 五 ” 
期 间 电 工 电器 产品 出 口 年 均 增 速 1.8 个 百分点 。 . 

自 2004 年 放 开 进出 口 经 营 权 以 来 ,私营 企业 出 口 趋 于 
i EK ,出口 规模 仅 次 于 外 商 投资 企业 。“ 十 一 五 ?期间 , 除 
2009 年 出 口 下 滑 外 ,其 余年 份 均 保 持 45% 以 上 的 快速 增 势 ， 
出 口 规模 逐年 扩大 ,由 “十 五 期末 的 30.4 亿美 元 升 至 “十 
一 五 ”期 未 的 151.4 亿美 元 ,5 年 年 均 增长 37. 996 ,分 别 高 于 
“十 一 五 ”期 间 外 商 投 资 企 业 和 总 体 出 口 年 均 增 速 15.9 个 
和 14.1 个 百分点 , 占 比 也 由 “十 五 ”期 末 的 12. 5% 升 至 “十 
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一 五 ?期 末 的 21. 5% 。2010 年 ,国有 企业 出 口 131.4 亿美 
元 ,5 年 年 均 增长 19.8% , 低 于 “十 一 五 ”期 间 总 体 出 口 增 速 
4 个 百分点 , 占 比 比 “ 十 五 ”期 末 减 少 3.3 个 百分点 。 

(三 ) 出 口 市 场 趋 于 多 元 化 ,欧美 等 传统 市 场 份 额 有 所 
减少 ,对 印度 出 口 增 势 强劲 

中 国 香 港 地 区 .欧盟 和 美国 是 我 国电 工 电器 产品 出 口 
的 传统 市 场 ,但 “十 一 五 "期间, 传统 市 场 的 份额 有 所 下 降 ， 
2010 年 合计 向 传统 市 场 出 口 326. 4 亿美 元 ,5 年 年 均 增 长 
21.1% , 占 比 由 “十 五 ”期 末 的 51.7% 降 至 46.3% ,平均 每 年 
减少 1.08 个 百分点 。 同 期 ,我 国电 工 电器 产品 对 日 本 出 口 
增长 疲软 ,2010 FAA 63.2 亿美 元 “十 一 五 "期 间 年 均 增 
长 14. 6% , 低 于 同期 我 国电 工 电 器 产品 出 口 年 均 增 速 9. 2 
个 百分点 ,市 场 排 名 被 东盟 赶 超 ,由 “十 五 ”期 末 仪 次 于 欧盟 


的 第 四 位 降 至 第 五 位 。 

“十 一 五 "期 间 ,我 国电 工 电器 产品 对 印度 出 口 异 军 突 
起 ,2010 年 实现 出 口 47 亿美 元 ,5 年 年 均 增 速 62.4% , 由 
“十 五 ” 末 的 第 八 位 连 升 两 个 位 次 , 仅 次 于 日 本 位 列 第 六 。 
2010 年 ,对 拉丁 美洲 和 非洲 分 别 出 口 31.1 亿美 元 和 29.5 
亿美 元 ,5 年 年 均 分 别 增长 39. 2% 和 36. 4% ,其 中 巴西 和 尼 
日 利 亚 是 两 大 洲 的 最 大 出 口 市 场 国 , 分 别 对 其 出 日 10.8 亿 
美元 和 6.3 亿美 元 ,五 年 年 均 分 别 增 长 48.3% 和 26.8% 。 
与 此 同时 ,“ 十 五 ”期 末 位 列 前 10 名 的 阿拉 伯 联 合 疯 长 国 、 
加 拿 大 均 跌 出 “十 一 五 ” 末 的 出 口 前 10 名 ,2010 年 分 别 对 其 
出 口 8.2 亿美 元 和 8.3 亿美 元 ,5 年 年 均 增 长 15.3% 和 
22. 6% 。“ 十 一 五 " 末 我 国电 工 电器 产品 前 10 大 出 口 市 场 
见 表 2。 





表 2 “十 一 五 " 末 我 国电 工 电 器 产品 前 10 大 出 只 市 场 






出 口 额 (亿美 元 ) | 出 口 占 比 (%) 











23.8 


(四 ) 主 要 商品 出 口 情 况 

1. 三 大 类 电工 电器 产品 出 口 概况 

“十 一 五 "期 间 ,发 电 设备 、 输 变 电 设 备 和 其 他 电器 设备 
三 大 类 产品 出 口 表现 不 尽 相 同 。 输 变 电 设备 继续 保持 最 大 
出 口 品种 地 位 ,始终 维持 平稳 快速 增 势 ,2010 年 出 口 412 亿 
美元 ,5 年 年 均 增长 26. 2% , 略 高 于 同期 电工 电器 产品 出 口 
年 均 增 速 2.4 个 百分点 , 占 比 较 “ 十 五 ” 末 提 升 5.4 个 百 分 
点 。 其 他 电器 设备 出 口 份额 次 之 ,但 波动 较 大 ,既是 2009 年 
国际 金融 危机 时 期 受挫 最 严重 ,也 是 2010 年 后 金融 危机 时 
期 反弹 力度 最 大 的 品种 ,“ 十 一 五 ”期 间 年 均 增 长 15. 296 , 低 
于 同期 总 体 增 速 8. 6 个 百分点 ;出 口 额 占 同期 电工 电器 产 
da Hi ELS 26.395, Eo" TR RRS 101.5 个 百分点 。 发 
电 设 备 出 口 份额 最 小 ,全 球 能 源 需 求 旺盛 带动 发 电 设备 制 
造 活跃 ,但 由 于 某 些 领域 门槛 较 低 , 国内 项 目 上 马 频 繁 ， 
2010 年 在 政府 调控 措施 下 产能 过 剩 局 面 得 以 控制 ,出 口 规 
模 从 高 位 下 滑 至 107 亿美 元 ,5 年 年 均 增长 36. 8% , 仍 是 “十 
一 五 ”期 间 增 势 最 显著 的 出 口 品 种 , 占 比 由 “十 五 ”期 末 的 
9.2% 提升 至 15.296 。“ 十 五 "和 “十 一 五 期 末 我 国 三 大 类 


“十 一 五 "期 间 
i Hd E 
mike) | UT 





出 口 额 (亿美 元 ) | 出口 占 比 ( 免 ) 
20054 
4.2 6.7 1.7 


“十 一 五 "期间 
年 均 增 速 (% ) 










印度 

韩国 15.2 4.3 6.3 14. 8 
中 国 台 湾 10.7 
俄罗斯 联邦 44.6 


澳大利亚 





RI “十 五 ”和 “十 一 五 ”期末 我 国 三 大 类 电工 
电器 产品 出 口 统计 












[r1 十 一 五 ” 
期 间 年 均 
增 速 (% ) 


出 口 额 (亿美 元 ) | 出 口 额 占 比 (%) 


2010 年 2005 年 | 2010 年 | 2005 年 






26. 2 
15. 2 


输 变 电 设备 
其 他 电器 设备 
发 电 设备 


2. 三 大 类 电工 电器 产品 出 口 具体 情况 

(1) 输 变 电 设备 。“ 十 一 五 ”期间 ,在 9 项 输 变 电 出 口 设 
备 中 ,“ 电 线 电缆 ”出 口 额 在 规模 和 年 均 增 速 上 超过 其 他 类 
产品 。2010 年 出 口 128. 9 亿美 元 ,5 年 年 均 增 速 50. 8% , 明 
显 高 于 同期 输 变 电 设备 出 口 增 速 24.6 个 百分点 ,5 年 间 占 
比 提升 18. 4 个 百分点 。“ 十 一 五 ”期 间 , 除 “电力 电容 器 及 
零件 ”年 均 增 速 1. 596 外 ,其余 产品 出 口 额 均 保 持 两 位 数 增 
长 “十 五 "和 “十 一 五 "期末 我 国 输 变 电 设备 出 口 统计 见 


电工 电器 产品 出 口 统计 见 表 3。 表 4。 
表 4 “十 五 "和 "十 一 五 ?期末 我 国 输 变 电 设 备 出 口 统计 
naX 出 口 额 (亿美 元 ) 占 输 变 电 设备 出 口 额 (% ) “十 一 五 "期 间 
i TIMES TU 
输 变 电 设 备 412. 0 128. 7 26.2 
16kV- A 以 上 变压器 互感 髓 及 零件 41.2 16.4 10. 0 12. 8 20.2 
16kV < A 及 以 下 变压器 .互感 器 及 零件 15.0 9.3 3.6 7.2 10. 1 
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( 续 ) 

Nux “十 一 五 "期 间 

LIT 
稳 压 电源 .静止 式 变 流 器 及 零件 18.2 
电力 电容 器 及 零件 1.5 
1 000V 以 上 开关 、 和 熔断 器 及 零件 34. 3 
1 000V 及 以 下 开关 .继电器 ELTE 16.6 
低压 电器 及 零件 24.7 
电线 电缆 50. 8 
绝缘 子 及 零件 20.9 


(2) 其 他 电器 设备 。“ 十 一 五 期间 ,其 他 电器 设备 出 口 。” 外 出 口 势 头 最 疲软 的 品种 ,5 年 间 占 其 他 电器 设备 出 口 额 比 
格局 未 发 生 较 大 变化 ,前 3 位 品种 依次 是 电动 机 及 零件 . 电 重 减少 6.3 个 百分点 。 电 碳 制 品 年 均 增 长 29.2% , 增 势 最 为 
动工 具 及 零件 . 铅 酸 蓄电池 及 零件 。 其 中 ,电动 工具 及 零件 。 显著 ,高 于 同期 其 他 电器 设备 出 口 年 均 增 速 14 个 百分点 。 
出 口 明 显 放 缓 ,5 年 年 均 增 长 10. 5% ,成 为 除 " 焊剂. 焊条” “十 五 "和 "十 一 五 "期 末 我 国 其 他 电器 设备 出 口 统计 见 表 。 


RS “十 五 和 ”十 一 五 " 期 末 我 国 其 他 电器 设备 出 口 统计 











aan DUTTPUTPETUUE uS 

25 € 2005 | FAREA) 
其 他 电器 设备 185. 3 91.5 15.2 
电动 工具 及 零件 50.8 30. 8 27.4 33.7 10. 5 
电动 机 及 零件 69. 5 34. 2 37.5 37.3 15.3 
电磁 铁 15. 7 6.7 8.5 7.3 18. 7 
HERE HR AR TET 18.3 8.3 9.9 9.1 17. 1 
分 电器 .火花 塞 3.0 1.1 1.6 1.2 22.7 
工业 炉 及 零件 2.9 1.0 1.6 L. i 23.7 
AE ELSE REGE 8.0 3.0 4.3 3.3 21.5 
EB ife itil s 13.5 3.8 7.3 4.1 29.2 
焊剂 ,焊条 3.5 2.7 1.9 2.9 5.7 





(3 ) 发 电 设 备 。“ 十 一 五 ?期间 ,发电 设备 的 出 口 格局 亦 点。 蒸汽 锅炉 和 热 水 锅炉 的 辅助 设备 及 零件 .汽轮机 及 零 
未 发 生 较 大 变化 。 内 燃 发 电机 组 及 零件 为 发 电 设 备 出 口 额 。” 件 出 口 均 保 持 60% 左右 的 增 速 ; 燃 气 轮机 成 倍增 长 ,风力 和 
最 大 的 商品 ,但 后 劲 不 足 导 致 占 比 下 降 ,“ 十 一 五 ” 末 占 发 电 其 他 发 电机 组 及 零件 在 经 历 了 "十 一 五 "前 三 年 的 放量 增长 
设备 出 口 额 比重 较 “ 十 五 " 末 减 少 25.8 个 百分点 ;5 年 年 均 。 后 增 速 大 幅 放 缓 ,2010 年 增 速 较 2009 年 下 降 24.7 个 百分点 。 
增长 24% , 低 于 同期 发 电 设备 出 口 平均 增幅 12.9 个 百 分 “十 五 ”和 “十 一 五 ”期 末 我 国 发 电 设 备 出 口 统计 见 表 6。 


表 6 “十 五 和 "十 一 五 期 末 我 国 发 电 设 备 出 口 统计 











TEHA T 

TIME T. iom) 
发 电 设备 107.0 36. 9 
蒸汽 锅炉 及 零件 18. 4 . 59.4 
4E HR IRK ER IPLE 0.4 31.0 
蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅 炉 的 辅助 设备 及 零件 7.7 66. 9 
汽轮机 及 零件 61.4 
水 轮机 及 零件 4.4 . . . 58. 8 
燃气 轮机 1.7 . . 125.4 
交流 发 电机 及 零件 7.7 . . . 44.1 
内 燃 发 电机 组 及 零件 24.0 
风力 和 其 他 发 电机 组 及 零件 44.6 
其 他 发 电机 31.1 
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二 “十 一 五 "期 间 我 国电 工 电器 产品 进口 特点 

(一 ) 一 般 贸 易 进口 快速 增长 ,“ 十 一 五 ” 末 超 越 加 工 
贸易 

长 期 以 来 ,我 国电 工 电器 产品 进口 以 加 工 贸易 方式 为 
主 。“ 十 五 ?期末 ,加 工 贸 易 对 一 般 贸 易 仍 保持 33.9 亿美 元 
的 优势 。“ 十 一 五 ”期 间 此 优势 逐渐 弱化 ,2010 年 ,我国 以 
一 般 贸 易 方 式 进口 电工 电器 产品 204. 4 亿美 元 ,5 年 年 均 增 
速 20. 3% ,高 于 同期 我 国电 工 电 器 产品 进口 增 速 6 个 百 分 
点 , 占 同期 我 国电 工 电 器 产品 进口 总 额 的 比重 由 “十 五 " 末 
的 32. 9% 提升 至 42. 5% ,以 微弱 优势 超越 加 工 贸易 ,成 为 进 
口 最 大 贸易 方式 。 同 期 ,以 加 工 贸 易 方 式 进口 204. 1 亿美 
元 ,5 年 年 均 增长 12. 296 , 占 比 由 “十 五 ”期 末 的 46. 6% 降 至 
42.496 。 此 外 ,以 海关 特殊 监管 区 域 物流 货物 方式 进口 
44. 4 亿美 元 ,5 年 年 均 增 长 18. 3% 。 

(二 ) 外 商 投 资 企 业 进口 主导 地 位 继续 巩固 ,私营 企业 
成 为 增长 最 快 的 进口 主体 

“十 一 五 "期 间 ,我 国电 工 电 器 产品 进口 主体 格局 尚未 


发 生根 本 性 改变 化 ,外商 投资 企业 进口 额 始终 占 7 成 以 上 。 
2010 年 ,外 商 投 资 企 业 进 口 352.4 亿美 元 ,5 年 年 均 增长 
14. 6% , 占 比 较 “ 十 五 ” 末 增 加 1 个 百分点 ,为 73.2%。 私 营 … 
企业 发 展 最 迅速 ,2010 年 进口 达到 54.4 亿美 元 , 占 比 由 “十 
五 "未 的 $.5% 提升 至 11.3% ,5 年 年 均 增 速 32.2% 。 国 有 
企业 进口 份额 有 所 流失 ,2010 年 仅 为 69. 8 亿美 元 ,5 年 年 均 
小 幅 增 长 6.3% , 占 比 由 “十 五 ” 末 的 20.8% 降 至 14. 596 。 

(三 ) 最 大 进口 来 源 地 欧盟 占 比 减少 , 自 日 本 、 美 国 进口 
快速 增长 

“十 一 五 " 末 ,我国 电工 电器 产品 传统 进口 市 场地 位 稳 
固 , 除 国货 复 进 口外 , 自 欧 盟 和 日 本 进口 规模 均 超 百 亿美 
元 。2007 年 起 ,欧盟 成 为 最 大 进口 来 源 地 ;2010 4E , 3€ Es] B] 
欧盟 进口 120. 4 亿美 元 ,5 年 年 均 增长 16.190 , 占 电 工 电器 
产品 进口 总 额 的 259e , 比 “ 十 五 " 末 增 加 1.9 个 百分点 。 同 
期 ,日 韩国 .美国 .东盟 进口 规模 均 在 30 亿美 元 以 上 ,5 年 年 
均 增 速 与 总 体 平 均 增 速 基本 相近 。 ”十 一 五 "期 末 我 国电 工 
电器 产品 前 10 大 进口 源 国 家 或 地 区 见 表 7。 


X7 “十 一 五 "期 末 我 国电 工 电 器 产品 前 10 大 进口 源 国家 或 地 区 





| “十 一 五 "期 间 

LERRA 2005 年 AEEA) 
& d 481.5 246. 7 14. 3 
欧盟 16. 1 
日 本 13.8 
中 华人 民 共 和 国 19.0 
韩国 14.5 
美国 13.0 
东盟 15.0 
中 国 台 湾 1.6 
瑞士 10. 1 
IE -14.1 
印度 27.9 

(四 ) 主 要 商品 进口 情况 由 “十 五 ” 末 的 63.9% 提 升 至 75.4%。 国 内 产能 旺盛 .供给 增 


L 三 大 类 电工 电器 产品 进口 概况 

“十 一 五 "期间 , 输 变 电 设备 的 进口 规模 和 增长 势头 最 
为 显著 ,2010 年 达到 363 亿美 元 ,5 年 年 均 增长 18. 296 ,高 
于 同期 我 国电 工 电器 产品 进口 平均 增 速 3.9 个 百分点 , 占 比 


强直 接 导致 发 电 设备 进口 需求 减弱 ， 十 一 五 期间 年 均 下 降 
2.1% , 占 比 较 “ 十 五 " 末 减 少 7.9 个 百分点 。“ 十 五 ”和 “十 一 
五 "期末 我 国 三 大 类 电工 电 右 产品 进口 统计 见 表 8。 


表 8 “十 五 ”和 "十 一 五 "期末 我 国 三 大 类 电工 电器 产品 进口 统计 








商品 种 类 





A i 
输 变 电 设备 
其 他 电器 设备 
发 电 设备 


2. 二 大 类 电工 电 融 产品 进口 具体 情况 

(1) 输 变 电 设备 。 在 9 项 输 变 电 设 备 进口 中 ,低压 电器 
及 零件 始终 是 最 大 进口 品种 ,2010 年 进口 172. 2 亿美 元 ,5 
年 年 均 增 长 17. 5% , 占 同期 输 变 电 设备 进口 总 额 的 47.4% ， 
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进口 额 (亿美 元 ) t 71280 8 EC ( 96 ) 










“十 一 五 ”期间 
年 均 增 速 (% ) 
14. 3 
18.2 
10. 1 


75.4 
17.9 
6.7 


63.9 
21. 5 
14. 6 














仅 比 “十 五 "期 末 少 1.3 个 百分点 ;电线 电线 和 “ 稳 压 电源 、 
静止 式 变 流 器 及 零件 ”进口 增 势 迅 猛 ,依次 赶 超 “16kV .A 
以 上 变压器 .互感 项 及 零件 1000V 及 以 下 开关 HEELS 





熔断 器 " “1 000V 以 上 开关 .熔断 器 及 零件 ”, 于 “十 一 五 ” 


特别 关注 


末 成 为 第 二 、 第 三 大 进 日 品种 ,5 年 年 均 增 速 分 别 为 42% 和 此外,“1 000V 以 上 开关 熔断 器 及 零件 “电力 电容 器 及 
26. 1% ,高 于 输 变 电 设备 进口 年 均 增 速 23.8 个 和 7.9 个 百 PE" ES 年 间 仅 有 的 进口 额 下 滑 的 输 变 电 设 备品 种 。 “十 
分 点 , 占 比分 别 比 “十 五 "期末 提升 7.7 个 和 3.5 个 百分点 。 ”五 ”和 “十 一 五 ”期末 我 国 输 变 电 设备 进口 统计 见 表 9。 


RI “十 五 "和 “十 一 五 "期末 我 国 输 变 电 设备 进口 统计 








"v" XT 
TIENES 0] 
输 变 电 设 备 18. 2 
低压 电器 及 零件 48. 7 17. 5 
电线 电 纺 5.1 42.0 
稳 压 电源 .静止 式 变 流 器 及 零件 9.1 26.1 
l6kV - A 以 上 变压器 互感 器 及 零件 13. 5 13. 5 
1 000V 及 以 下 开关 .继电器 .熔断 器 10. 9 14. 7 
绝缘 子 及 零件 2.2 18.9 
16kV - A 及 以 下 变压器 .互感 器 及 零件 3. 0 8.9 ` 
1 000V 以 土 开关 ,熔断 器 及 零件 5.9 -6.1 
电力 电容 器 及 零件 1.5 -3.3 





(2) 其 他 电器 设备 。“ 十 一 五 "期 间 ,我 国 其 他 电器 设备 外 , 均 保 持平 稳 增 长 。“ 十 五 ”和 “十 一 五 ”期 末 我 国 其 他 电 
的 进 日 商品 格局 基本 保持 不 变 ,9 类 产品 除 焊 接 机 器 和 零件 ”器 设备 进口 统计 见 未 10, 


表 10 “十 五 ”和 “十 一 五 ”期 末 我 国 其 他 电器 设备 进口 统计 























商品 种 类 进口 额 (亿美 元 ) 占 其 他 电器 设备 进口 额 比 重 (% ) re 








其 他 电器 设备 10. 1 
电动 机 及 零件 9.3 
工业 炉 及 零件 12. 8 
焊接 机 器 及 零件 3.6 
磁铁 14.0 
焊剂 .焊条 13. 9 
电 碳 制品 17. 8 
铅 酸 蓄电池 及 零件 14.5 
电动 工具 及 零件 10.3 


分 电器 火花塞 





(3) 发 电 设备 。 我 国 发 电 设备 是 三 大 类 电工 电器 产品 ”进口 额 的 排名 中 由 "十 五 "期 末 的 第 二 下 请 3 个 位 次 。 内 燃 
中 唯一 逆 势 下 降 的 商品 。“ 十 一 五 "期 间 ,10 项 进口 产品 中 发 电机 组 及 零件 仍 保 持 小 幅 增 长 , 占 比较 “十 五 ” 末 增 加 
7 项 出 现下 滑 , 其 中 ,风力 和 其 他 发 电机 组 及 零件 年 均 下 降 ” ”14.3 个 百分点 。“ 十 五 ”和 “十 一 五 ”期 末 我 国 发 电 设备 进 
21.696 , 占 比 较 “ 十 五 ” 末 减 少 12.4 个 百分点 ,在 发 电 设 备 。 口 统计 见 表 11。 


表 11 “十 五 ”和 "十 一 五 ”期末 我 国 发 电 设 备 进 口 统计 


进口 额 (亿美 元 ) 占 发 电 设备 进口 额 (%) “十 一 五 "期 间 


255 2005 年 “| Sieb cn) 
发 电 设备 . 35.9 -2.1 
内 燃 发 电机 组 及 零件 11.9 5.2 
汽轮机 及 零件 . 6. 3 -0.6 
交流 发 电机 及 零件 . 3.1 -0.2 
其 他 发 电机 . 1.3 9.7 
风力 和 其 他 发 电机 组 及 零件 . 6.6 -21.2 
AE PURI K FAF . 2.0 -9.7 
燃气 轮机 . 2.0 -12.8 
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( 续 ) 
E E “十 一 五 "期间 
2005 | fiic) 
水 轮机 及 零件 ， 0.6 1.0 1.8 2.8 -10.2 
蒸汽 锅炉 和 过 热 水 锅 炉 的 辅助 设备 及 零件 0. 5 1.3 1.6 3.7 -16.6 
集中 供 爵 用 的 热 水 锅 炉 及 零件 0.3 0.3 1.0 0. 8 1.4 
三 推动 我 国电 工 电器 产品 出 口 的 相关 建议 SEE ,倡导 并 推广 可 持续 的 消费 模式 。 


一 是 加 大 科研 资金 扶持 力度 ,加快 推动 技术 进步 和 产 
品 升 级 换代 ,减轻 近期 成 本 上 涨 带 来 的 压力 。 惑 励 和 扶持 
企业 自主 创新 ,技术 上 降低 对 外 依赖 性 。 亦 励 企业 通过 新 
设 . 并 购 、 重 组 .联合 等 形式 ,建立 境外 生产 基地 和 营销 网 
Ait ,获取 境外 资源 、 先 进 技术 和 管理 经 验 , 增强 目 主 创新 能 
力 和 产业 竞争 力 ,通过 利润 空间 的 提升 缓解 生产 .融资 成 本 
上 升 的 压力 。 

二 是 积极 应 对 碳 关 税 壁 又 ,加 快 清洁 能 源 设备 等 新 兴 
产业 发 展 步伐 。 提 高 能 源 利用 效率 ,开发 新 型 能 源 ,改进 传 
统 能 源 利 用 方式 ,降低 工业 部 门 的 能 源 密 集 庆 和 碳 排放 密 
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三 是 调整 对 外 贸易 政策 ,运用 多 种 鼓励 政策 稳定 出 口 。 
保持 优惠 政策 的 延续 性 ,加 强 公 共 服 务 体 系 建设 ,降低 商检 
和 物流 费用 ,实施 提高 出 口 退税 率 等 政策 ,推进 出 口 产品 多 
元 化 和 市 场 多 元 化 ,推动 企业 创新 和 品牌 建设 ,促进 产品 
出 口 。 

四 是 加 强 和 完善 产业 安全 预警 机 制 。 建 立 重点 产品 的 
跟踪 统计 机 制 ,加 强 对 重点 产品 以 及 处 于 产业 链 上 游 的 元 
器 件 产品 的 监控 ,加 快 推进 经 济 结 构 调整 ,提高 经 济 体 系 对 
抗 外 部 冲击 的 承受 力 。 

[ 撰 稿 人 :中 华人 民 共 和 国 海关 总 署 张 炳 政 、 刘 频 ] 








Analyzing one by one the achievements made 

in 2010 by the 38 sub-industries of electrical 
equipment industry in aspects of production, 
market, scientific and technical achievements, 
new products, quality standard, capital construc- 


Aion, technical transformation and management, 
o the future development target —— 
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行业 概况 


根据 中 国电 器 工业 协会 工业 锯 炉 分 会 对 64 家 工业 锅 
炉 主要 生产 企业 的 统计 ,2010 年 工业 锅炉 行业 较 上 年 有 和 较 
大 的 发 展 ,实现 工业 总 产值 ,工业 增加 值 \ 利 润 总 额 
1 387 649 万 元 .369 432 万 元 和 109 450 万 元 ,分 别 比 上 年 增 
长 16.48% .18. 61% 38126. 0196 , 64 家 工业 锅炉 企业 合计 生 
产 工 业 锅 炉 15 592 台 134 8621( 2X1) 。 

但 是 ,行业 产能 没有 充分 发 挥 ,总 体 产 能 过 剩 , 全 员 劳 
生产 发 展 情况 ”2010 年 ,全 国 锅炉 制造 企业 5 316 家 ; DEFE 13. 89 HIA, EUR EAE 11,82 170/ AW 


在 用 锅炉 60.73 万 台 , 同比 增长 2.03% ,除去 大 型 电站 锅 。 加 ,但 仍 处 于 低 水 平 状态 。 
炉 ,工业 锅炉 的 在 用 量 已 达 60 万 台 。 2010 年 工业 锅炉 64 家 企业 主要 经 济 指标 见 表 1 。 





表 1 2010 年 工业 锅炉 64 家 企业 主要 经 济 指标 


































































































































2010 年 比 2010 年 比 

指标 名 称 单位 | 2010 年 | 2009 年 | 上 年 增长 指标 名 称 单位 | 2010 年 | 2009 年 | 上 年 增长 
(96) ( 96) 
工业 总 产值 万 元 |1 387 649|1 191 270 固定 资产 小 计 406 033 27. 58 
新 产品 产值 万 元 | 581786, 452641 固定 资产 净值 年 平均 余额 271 767 14. 15 
工业 销售 产值 万 元 |1 355 672]1 080 878 年 未 负债 合计 1 072 722 8. 67 
其 中 :出 口交 货 值 万 元 | 50775| 76111| -33.29 年 末 所 有 者 权益 合计 673 393 5.74 
工业 增加 值 万 元 | 369 432| 311 473 主 营 业务 收入 1 266 424 13. 63 
全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 人 26 606| 26 349 主 营业 务 成 本 969 588 12. 61 
固定 资产 投资 万 元 84960, 78292 主 营 业务 税金 及 附加 12 035 23. 93 
年 末 科 技 活动 人 员 合 计 人 3 760 3 533 其 他 业务 收入 111 104 4. 84 
科技 活动 经 费 筹集 总 额 万 元 | 49561| 42743 营业 费用 52 531 12. 38 
年 末 研 究 与 试验 发 展 人 员 | 人 2 115 1 854 主 车 业务 利 润 212 528 19. 75 
研究 与 试验 发 展 经 费 支 出 | 万 元 35 303| 31 088 管理 费用 及 财务 费用 130 882 9. 60 
新 产品 开发 经 费 支出 万 元 | 31287| 27253 利息 支出 14 513 7.21 
年 未 资产 合计 万 元 |1 765 59111 591 577 利润 总 额 109 450 26. 01 
流动 资产 小 计 万 元 i1 122 875| 995 043 工业 中 间 投 入 合计 860 889 15. 36 
流动 资产 年 平均 余额 万 元 | 958 921| 867 763 应 交 增 值 税 46 794 24. 20 


产品 分 类 产量 ” 随 着 热电 联 产 .生物 质 锅炉 , 垃 圾 焚烧 。 间 预 计 新 增 热 电 联 产 装机 规模 1. 1 亿 kW ,拆除 小 锅炉 5 万 

以 及 余热 锅炉 的 推广 应 用 ,工业 锅炉 和 发 电 锅炉 的 界定 越 。 台 。 到 2015 年 ,我 国 热电 联 产 装 机 规模 规划 达到 2.5 亿 

来 越 模糊 ,重合 范 围 越 来 越 大 。 而 天 然 气 锅炉 、 电 热 锅炉 等 kW, 占 火电 装机 规划 的 32% - 3596, 

的 广泛 使 用 ,使 得 锅炉 更 加 多 样 化 , 常 压 、 真 空 锅炉 也 迅猛 根据 64 家 工业 锅炉 企业 的 统计 资料 ,2010 年 64 家 企 

发 展 。 业 工业 锅炉 分 类 产品 产量 见 表 2。“ 十 一 五 "时 期 我 国 工业 
我 国 大 力 提倡 集中 供 热 .热电 联 产 等 方式 “十 二 五 "期 ” 锅炉 产量 统计 见 表 3。1998 ~ 2010 年 工业 锅炉 产量 见 图 1。 


表 2 2010 年 64 家 企业 工业 锅炉 分 类 产品 产量 


产量 RAR EGR MARAE 名 称 产量 | 占 总 产量 | 产量 (蒸汽 )| d EXE 
CA) | 比例 (%)| 《tb) 比例 (多 ) (E) | 比例 (和 ) — (0) 比例 (多 ) 














































按 介质 划分 链条 炉 排 62 693 
蒸汽 锅炉 92 384 往复 炉 排 1. 66 
热 水 锅炉 30 726 循环 流 化 床 / 沸 腾 炉 18. 91 
有 机 热 载体 锅炉 11 752 室 燃 炉 31.92 
按 锅炉 炉 型 划分 其 他 0. 48 
水 管 锅炉 117 085 按压 力 划 分 
锅 壳 锅炉 17 777 常 压 1. 38 
按 燃 烧 方 式 划 分 P<0. 69MPa 0. 20 
国定 炉 排 手动 活动 炉 排 728 0. 69MPa <P<1.25MPa |11 307 55. 68 
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1. 25MPa < P <2. 5MPa 
P >2. 5MPa 
按 燃料 划分 


10. 05 33 855 25. 10 





产量 | 占 总 产量 | 产量 (蒸汽 )| 占 总 蒸发 量 
(8) | 比例 (%)| (0 比例 (%% ) 





(5) 
















(E) | 比例 (%)| — (0 比例 (和 ) 

煤 粉 15| 0.10 239 0. 18 
水 煤 浆 65 802 0. 59 
3 303 2. 45 

407 0. 30 

497 0. 37 

余热 利用 21 281 15. 78 





表 3 “十 一 五 ”时 期 我 国 工业 锅炉 产量 统计 


FRAR | 同比 增长 (% ) FRAR | 同比 增长 (% ) PACKED 


同比 增长 (% ) 





175 125 7.47 2008 222 781 6. 80 2010 333 693 
208 595 19. 11 2009 263 465 18. 26 


1x :2009 年 数据 为 统计 局 各 月 产量 数据 暴 计 ,2010 年 数据 为 统计 局 公布 数据 。 


产量 /t( 蒸 汽 ) 


1990 2000 2001 





2002 2003 










L ; E d 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 


年 份 


1 1998 ~ 2010 年 工业 锅炉 产量 


节能 与 环保 ”工业 锅炉 是 高 耗 能 的 特种 设备 。 我 国 的 
工业 锅炉 仍 以 燃 煤 为 主 ,能 源 利用 率 、 热 效率 普遍 较 低 , 浪 
费 大 ,污染 重 。 近 年 来 国家 出 台 了 相关 政策 ,加 大 对 中 小 型 
锅炉 的 改造 力度 。 按 照 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 局 的 数 
据 ,2010 年 我 国 在 用 锅炉 数量 仅 增 长 2.03% ,生产 的 锅炉 有 
“4 万 台 用 于 置换 原 有 锅炉 。 

2010 年 4 H ,国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 特种 设备 局 增 
设 特种 设备 节能 监管 处 ,各 地 特种 设备 安全 检察 机 构 也 确定 
了 专人 负责 特种 设备 节能 工作 ,中 国 特种 设备 检测 研究 院 设 
立 了 特种 设备 节能 中 心 , 作 为 对 特种 设备 节能 技术 的 文 持 。 
国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 分 批 公 布 在 用 工业 锅炉 能 效 测 
试 机 构 , 以 实现 特种 设备 “确保 安全 、 节 能 降 耗 ”的 双重 目标 。 

2010 年 5 H ,温家宝 总 理 签署 了 修订 的 《特种 设备 安全 
监察 条 例 》, 这 次 修订 要 求 锅炉 安全 和 节能 运行 ,把 节能 放 
在 和 安全 几乎 同等 重要 的 位 置 。 同 年 国家 质量 监督 检验 检 
疫 总 局 发 布 并 实施 TSG G0002—2010( 锅炉 节能 技术 监督 管 
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理 规程 ) 和 TSG G0003 一 2010《 工 业 锅 炉 能 效 测试 评价 规 
则 》 两 个 节能 技术 规范 ,建立 了 3 项 锅炉 节能 监管 工作 制度 
(锅炉 设计 文件 节能 审查 制度 .锅炉 定型 产品 能 效 测试 制度 、 
在 用 锅炉 能 效 测试 制度 ) ,规定 了 4 项 测试 方法 ,基本 形成 了 
节能 技术 规范 .节能 法 规 标准 体系 框架 ,对 锅炉 的 节能 工作 
提出 了 指导 性 意见 ,为 锅炉 节能 工作 奠定 了 坚实 的 基础 。 

2010 年 ,国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 组 织 开展 了 “下 个 
一 "节能 工程 , 即 开展 对 1 000 台 在 用 燃 煤 工业 锅炉 运行 能 
效 快速 测试 方法 应 用 试点 ,100 个 安全 与 节能 管理 标杆 锅炉 
房 建设 ,10 个 锅炉 设计 文件 节能 审查 试点 ,10 项 节能 新 技 
术 应 用 示范 。 

2010 年 ,工业 和 信息 化 部 发 布 《节能 机 电 设 备 (产品 ) 
推荐 目录 (第 二 批 )》, 总 计 7 大 类 59 项 设备 (产品 ) ,其 中 工 
业 锅 炉 9 项 ,分 别 是 大 型 高 温 热 水 锅炉 、 油 田 燃 煤 注 汽 锅 
炉 真空 锅炉 .全 自动 整 装 燃油 ( 气 ) 水 管 鼻 和 车 汽 锅炉 ,高 
炉 煤 气 锅炉 . 燃 煤 泥 与 古 石 高 低 差 速 循环 流 化 床 锅炉 、 生 物 


质 成 型 燃料 自控 锅炉 .75Vh 燃 秸 秆 发 电 锅炉 和 DZL3 型 燃 
煤 链 条 热 水 锅炉 。 

2010 4E, GB/T 26126—2010 中 小 型 煤 粉 工业 锅炉 用 煤 
技术 条 件 》 发 布 实施 , DB3S/T 995 一 2010《 燃 油 工业 锅炉 经 
济 运行 出台。 

【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 工业 锅炉 分 会 .中 国联 合 
IRA KH) 





生产 发 展 情况 ”2010 年 , 面 对 成 本 不 断 提高 国内 外 市 
场 范 争 激烈 等 不 利 因 素 的 影响 ,余热 锅炉 行业 各 生产 企业 
紧 紧 玮 绕 国 家 产业 政策 和 市 场 需求 ,坚持 以 调整 产品 结构 
为 突破 口 ,以 新 产品 .新 技术 .新 工艺 拓展 企业 发 展 平台 , 余 
热 锅炉 行业 生产 销售 保持 平稳 发 展 。 据 不 完全 统计 ,2010 
年 生产 各 类 余热 锅炉 891 台 ,合计 34 766t( 蒸 汽 ) ,实现 产值 
403 171 万 元 。 与 上 年 相 比 ,余热 锅炉 生产 台数 下 降 
21.8% ,折合 蒸汽 量 增长 16.4% ,余热 锅炉 产值 增长 2. 5%。 

我 国 余热 锅炉 行业 市 场 竞 争 充 分 ,经 过 多 年 的 市 场 选 
择 ,余热 锅炉 骨干 企业 综合 优势 明显 ,继续 保持 市 场 领先 地 
位 。2010 年 ,杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 .办 州 海陆 重工 股 
份 有 限 公司 .盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 \ 江 西江 联 能 源 环 保 
股份 有 限 公司 和 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 等 公司 的 余热 
锅炉 产量 产值 名 列 行业 前 茅 。 其 中 ,盐城 市 锅炉 制造 有 限 
公司 和 江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 司 的 余热 锅炉 产值 同 
比 增长 90. 8% 和 79% 。 

节能 环保 产业 已 列 入 我 国 七 大 战略 性 新 兴 产 业 的 首 
位 ,余热 锅炉 行业 为 国民 经 济 相关 行业 提供 节能 装备 ,是 各 


行业 概况 


行业 实现 节能 减 排 目标 的 源头 和 保障 。2010 年 ,烧结 机 余 
热 锅炉 生物 质 锅炉 、 垃 圾 焚烧 余热 锅炉 .玻璃 窗 余 热 锅炉 
和 硫酸 余热 锅炉 等 产量 较 上 年 有 较 大 幅度 的 增长 。 余 热 名 
炉 生产 企业 ,尤其 是 具备 独立 研发 .设计 和 生产 能 力 的 骨干 
企业 ,在 余热 锅炉 产品 的 细 分 领域 各 具 竞 争 优势 。 其 中 , 杭 
州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 的 水 泥 窑 余热 锅炉 ,燃气 轮机 余 
热 锅炉 垃圾 焚烧 余热 锅炉 、 大 型 干 烽 焦 余热 锅炉 .烧结 机 
余热 锅炉 等 产品 ,苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 的 氧气 转炉 
余热 锅炉 有色 治 金 余热 锅炉 . 干 炸 焦 余热 锅炉 等 产品 ,无 
锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公司 的 垃圾 焚烧 余热 锅炉 、 生 物质 名 
炉 .燃气 轮机 余热 锅炉 等 产品 ,江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 
公司 的 高 炉 煤 气 余热 锅炉 \ 焦 炉 煤气 余热 锅炉 .垃圾 焚烧 余 
热 锅炉 等 产品 和 盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 的 水 泥 窗 余热 名 
炉 . 小 化 肥 造 气 余热 锅炉 ,烧结 机 余热 锅炉 等 产品 各 具 特 
色 , 在 相关 领域 业绩 突出 。 此 外 ,济南 锅炉 集团 有 限 公司 生 
产 的 生物 质 锅炉 、 四 川 东方 锅炉 工业 锅炉 集团 有 限 公司 生 
产 的 硫酸 余热 锅炉 .长沙 锅炉 厂 有 限 责任 公司 生产 的 生物 
质 锅炉 和 水 泥 窗 余热 锅炉 以 及 唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公司 
生产 的 高 炉 煤 气 余热 锅炉 等 产品 在 国内 余热 锅炉 市 场 上 均 
占有 相当 的 份额 。 

我 国 工业 企业 能 源 消耗 量 大 ,可 回收 的 余热 资源 较为 
丰富 ,尤其 在 电力 .钢铁 、 有 色 金 属 、 焦 化、 建材 .煤炭 、 轻 工 
等 行业 中 余热 资源 利用 的 提升 空间 非常 大 。 国 家 出 台 的 相 
关 政策 ,将 高 效 节能 技术 和 装备 .高效 节能 产品 .节能 服务 
产业 ,先进 环保 技术 和 装备 .环保 产品 和 环保 服务 六 大 领域 
列 为 重点 支持 对 象 ,在 财政 税收 和 金融 等 方面 提供 政策 支 
持 。 同 时 ,“ 十 二 五 "期间 ,国家 为 节能 减 排 制定 了 众多 约束 
性 指标 。 这 将 为 余热 发 电 行业 带 来 更 大 的 发 展 机 遇 和 空 
间 ,促使 余热 锅炉 制造 企业 及 时 调整 产品 结构 ,开发 出 技术 
更 先进 .参数 更 高 .容量 更 大 、 能 适应 新 的 市 场 需求 的 余热 
锅炉 产品 。 

产品 分 类 产量 2010 年 各 类 余热 锅炉 产量 见 表 1。 
2010 年 主要 生产 企业 余热 锅炉 产量 及 产值 见 表 2。 


表 1 2010 年 各 类 余热 锅炉 产量 


余热 锅炉 类 别 


合 H 

燃气 轮机 余热 锅炉 
氧气 转炉 余热 锅炉 
有 色 冶 金 余热 锅炉 


高 炉 煤 气 余热 锅炉 


有 限 公司 
焦 炉 煤气 余热 锅炉 
有 限 公司 





主要 生产 企业 


杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 ,无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公司 

苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 

苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 \ 长 沙锅 炉 厂 有 限 责任 公司 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 .江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 司 .无 锡 华 光 锅 炉 股份 
有 限 公 司 唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公 司 ,办 州 海陆 重工 股份 有 限 公司 

江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 司 、 唐 山 信 德 锅炉 集团 有 限 公 司 、 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 
有 限 公 司 .杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 

苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 .杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 、 江 西江 联 能 源 环保 股份 


江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公司 .杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 .唐山 信德 锅炉 集团 
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余热 锅炉 类 别 


生物 质 锅炉 


水 泥 窑 余 热 锅炉 
烧结 机 余热 锅炉 


硫酸 余热 锅炉 
份 有 限 公司 
玻璃 罕 余 热 锅炉 
小 化 肥 造 气 余热 锅炉 
海绵 铁 余热 锅炉 
低热 值 尾 气 余热 锅炉 
其 他 余热 锅炉 





限 责任 公司 


(E) 


主要 生产 企业 


济南 锅炉 集团 有 限 公司 .长 沙锅 炉 厂 有 限 责任 公司 .江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 
司 ,无锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 .盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 .长 沙锅 炉 广 有 限 责 任 公司 

盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 ,杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 .长 沙锅 炉 厂 有 限 责任 公司 、 
苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 

四 川 东方 锅炉 工业 锅炉 集团 有 限 公司 盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 ,苏州 海陆 重工 股 


杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 .浙江 双 峰 锅炉 制造 有 限 公司 ,盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 
盐城 市 锅炉 制造 有 限 公 司 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 .四 川 东方 锅炉 工业 锅炉 集团 有 限 公司 .长 沙锅 炉 厂 有 


表 2 2010 年 主要 生产 企业 余热 锅炉 产量 及 产值 














杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 
苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 
盐城 市 锅炉 制造 有 限 公司 

江西 江 联 能 源 环 保 股 份 有 限 公司 





市 场 及 销售 2010 年 ,全 球 经 济 逐 渐 回 爵 , 节 能 环保 产 
业 快 速 发 展 , 行 业 企业 通过 调 结构 . 抓 市 场 等 有 效 手 段 和 坚 
持 差 异化 、 多 元 化 发 展 战略 ,有 效 规避 了 企业 经 营 风险 ,全 
行业 生产 销售 保持 较 快 增长 态势 。 据 不 完全 统计 ,2010 年 
各 锅炉 制造 企业 销售 余热 锅炉 890 台 ( 套 ) ,合计 33 69210 2& 
汽 ) ,销售 收入 达 428 231 万 元 。 与 上 年 相 比 ,虽然 余热 锅炉 
销售 台数 同比 下 降 21.2% ,但 折合 薰 汽 量 同比 增长 15. 196 ， 
销售 收入 同比 增长 10. 496 。 

余热 锅炉 行业 众多 企业 多 年 来 研究 .消化 .吸收 和 改进 
国外 余热 锅炉 先进 技术 ,使 研发 能 力 和 技术 水 平 得 到 极 大 
的 提高 。 与 国外 先进 企业 相 比 ,我 国 余热 锅炉 产品 具有 高 
性 价 比 的 竞争 优势 ,更 多 的 企业 将 目标 转向 国外 用 户 。 据 
统计 ,2010 年 行业 相关 企业 出 口 余热 锅炉 10 台 ( 套 ) ,合计 
851( 275) ,出 口 创汇 2 915 万 美元 。 其 中 ,杭州 锅炉 集团 
股份 有 限 公 司 向 印度 出 口 3 台海 绵 铁 余 热 锅炉 和 2 台 垃 圾 
焚烧 余热 锅炉 ,创汇 1 811 万 美元 ;无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 
公司 分 别 向 尼日利亚 和 印度 出 口 高 炉 煤 气 余热 锅炉 备 1 
台 ,创汇 672 万 美元 ;苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 向 短 利 出 
口 1 台 硫 酸 余热 锅炉 ,向 韩国 出 口 1 台 有 色 冶 金 余热 锅炉 ， 
创汇 289 万 美元 ;江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公 司 同 印度 
尼 西 亚 出 口 1 台 燃 甘蔗 渣 生物 质 锅 炉 ,创汇 143 万 美元 。 

此 外 ,杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 还 与 中 国电 工 设备 
总 公司 .山东 电力 建设 第 三 工程 公司 等 合作 向 蕊 来 西亚 、 阿 
曼 等 国 出 口 6FA 级 燃气 轮机 余热 锅炉 共 5 台 ,折合 蒸汽 量 


58 






"a 
Ora) 


无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 
济南 锅炉 集团 有 限 公司 

长 沙锅 炉 厂 有 限 责任 公司 

1 四 川 东方 锅炉 工业 锅炉 集团 有 限 公司 





E 





产 
EI 
30 


22 151 









619 t, 销 售 金额 达 17 728 万 元 。 

新 产品 研发 及 成 果 转 化 ”2010 年 ,伴随 全 球 经 济 的 回 
暖和 国内 节能 环保 产业 的 快速 发 展 ,余热 锅炉 行业 主要 上 骨 
干 企业 加 大 适应 性 新 产品 的 研发 力度 ,进一步 优化 产品 结 
构 、 提 高 制造 工艺 水 平 ,取得 了 一 批 科 研 成 果 和 新 产品 。 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 秉承 自主 创新 理念 ,集合 
研发 资源 优势 ,在 巩固 现 有 产品 地 位 的 同时 ,加 大 新 产品 和 
新 技术 的 研发 力度 。 烧 结 机 废气 纯 低温 发 电 技 术 与 产业 应 
用 项 目 列 人 浙江 省 重大 科技 专项 ,大 型 燃气 轮机 余热 锅炉 
及 其 热电 联 产 关键 技术 获 浙江 省 科学 技术 奖 三 等 奖 和 杭州 
市 科技 进步 奖 二 等 奖 , 双 压 干 熄 焦 余 热 发 电 等 5 项 技术 获 
浙江 省 节能 先进 技术 称号 。 此 外 ,高 效 烧 结 双 压 余 热 锅炉 
配置 补 汽 式 汽 轮机 余热 发 电 系 统 获 杭州 市 科技 进步 奖 二 等 
奖 ,8 0007/d 水 泥 窑 余热 锅炉 获 杭州 市 科技 进步 奖 三 等 奖 。 
公司 还 新 增 1 项 发 明 专 利和 16 项 实用 新 型 专利 授权 。 

由 杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 下 属 的 杭州 新 世纪 能 源 
环保 工程 股份 有 限 公 司 牵 头 承 担 的 国家 "十 一 五 科技 支撑 
计划 一 一 生活 垃圾 焚烧 处 理 技术 与 设备 研发 课题 ,已 顺利 
通过 国家 住房 和 城乡 建设 部 建筑 节能 与 科技 司 组 织 的 验 
收 。 课 题 验收 专家 组 一 致 认 为 ,该 课题 完成 了 任务 书 规 定 
的 各 项 任务 ,达到 了 考核 指标 ,课题 研究 成 果 整 体 达到 了 国 
内 领先 水 平 ,部 分 填补 了 国内 容 白 。 该 课题 完成 了 多 列 料 
层 可 调 型 二 段 往复 式 垃圾 焚烧 炉 .新 型 高 效 余 热 锅 炉 、 带 独 
立 调 湿 减 温 塔 的 半 干 式 烟 气 净化 等 3 项 关键 技术 以 及 垃圾 


预 处 理 , 炉 内 有 赔 氮 (SNCR ) 等 配套 技术 的 研发 。3 项 关键 技 
术 作 为 课题 的 核心 成 果 , 共 取得 4 项 发 明 专 利和 6 项 实用 新 
型 专利 授权 ;多 列 料 层 可 调 型 二 段 往 复式 垃圾 焚烧 炉 带 独 
立 调 湿 减 温 塔 的 半 干 式 烟 气 净 化 等 成 果 被 推荐 为 科技 部 
“十 一 五 "重大 科技 成 果 。 课 题 成 果 成 功 应 用 于 浙江 温岭 
2 x350t/d 和 秦皇岛 2 xS00t/d 两 个 示范 工程 ,大 幅 提 高 了 
国产 垃圾 焚烧 处 理 成 套 设备 的 规模 和 技术 水 平 。 同 时 , 还 
完成 了 《生活 垃圾 焚烧 厂 评 价 标准 》 和 《生活 垃圾 焚烧 厂 工 
程 项 目 建设 标准 》2 项 行业 标准 的 编制 和 修订 。 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 紧 紧 围 绕 国 家 产业 政策 和 
发 展 方向 ,积极 引进 国外 先进 的 余热 锅炉 技术 ,消化 吸收 
后 再 结合 我 国 的 国情 完善 和 提高 。 公 司 引进 比利时 CMI 公 
司 技术 制造 的 9F 级 燃气 轮机 联合 循环 立 式 余热 锅炉 已 成 
功 投入 商业 运行 ;引进 日 立 造 船 株式 会 社工 型 全 系列 垃圾 
焚烧 炉 炉 排 技术 ,并 全 面 完成 了 200 ~750td 垃圾 焚烧 炉 炉 
排 的 系列 化 设计 ,公司 垃圾 焚烧 锅炉 已 形成 系列 化 产品 。 
2010 年 ,公司 新 增 授 权 发 明 专 利 2 项 授权 实用 新 型 专利 18 
项 ,申请 专利 30 项 ,实现 了 授权 发 明 专 利 零 的 突破 。 公 到 
当年 还 获得 政府 科技 资助 523 万 元 。 该 公司 研制 的 UG 一 
50/3. 82—MT 型 循环 流 化 床 垃 圾 焚烧 锅炉 通过 了 江苏 省 经 
济 和 信息 化 委员 会 主持 的 新 产品 鉴定 ,并 被 江苏 省 机 械 工 
业 联 合 会 评 为 2010 年 度 江 苏 省 机 械 工 业 科 技 进步 奖 一 等 
奖 。 该 产品 采用 全 新 的 外 置式 换 热 器 技术 ,大 大 提高 了 燃 
料 的 适应 性 和 锅炉 负荷 的 调节 性 能 ;采用 大 倾斜 布 风 板 和 
非 均 匀 布 风 技 术 ,不仅 有 效 解决 了 垃圾 焚烧 高 温 腐蚀 问题 ， 
而 且 提 高 了 垃圾 的 掺 烧 比 和 大 块 不 可 燃 物 排除 能 力 , 从 而 
降低 了 对 垃圾 预 处 理 的 要 求 。 公 司 研 发 的 UG 一 75/3. 82 一 J 
型 秸秆 直 燃 锅炉 也 通过 了 江苏 省 经 济 和 信息 化 委员 会 主持 
的 新 产品 技术 鉴定 。 鉴 定 专 家 认为 ,该 型 锅炉 设计 合理 、 运 
行 可 靠 , 采 用 炉 前 双 螺 旋 机 械 给 料 方式 , 冷 渣 器 冷却 炉渣 作 
为 肥料 ,打破 了 国外 公司 的 技术 垄断 ,在 层 燃 型 秸秆 直 燃 锅 
炉 领 域 处 于 国内 领先 .国际 先进 水 平 。 国 家 重点 新 产品 计 
划 和 江苏 省 科技 成 果 转 化 专项 资金 项 目 一 一 秸秆 直 燃 锅炉 
的 研发 与 产业 化 项 目 , 通 过 了 中 国电 力 企 业 联 合 会 和 中 国 
机 械 工 业 联合 会 组 织 的 新 产品 鉴定 。 此 外 ,生物 质 大 规模 
直 燃 资源 化 利用 的 关键 技术 研发 及 工程 应 用 项 目 还 被 教育 
部 授予 科学 撤 术 进步 奖 二 等 奖 。 

江西 江 联 能 源 环保 股份 有 限 公司 与 哈 尔 演 工业 大 学 签 
团 了 科技 开发 合作 框架 协议 ,在 能 源 、 环 保 、 节 能 领域 开展 
产 学 研 全 面 合 作 。2010 年 ,该 公司 研发 的 节能 环保 型 锅炉 
设计 系统 .130th 燃油 页 岩 高 低 差 速 循环 流 化 床 锅炉 等 4 
项 新 产品 通过 了 江西 省 机 械 行 业 办 公 室 主持 的 鉴定 。 与 东 
北 电力 大 学 合作 研发 的 “低热 值 油 页 岩 锅 炉 燃 烧 技 术 及 其 工 
程 应 用 "项目 获得 2009 年 度 南昌 市 科学 技术 进步 奖 二 等 奖 。 

2010 年 ,苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 取得 了 转 底 炉 含 
锌 粉尘 回收 系统 卧 式 余热 锅炉 等 3 项 实用 新 型 专利 授权 。 
“面向 冶金 、 焦 化 行业 的 高 效 环保 节能 干 炸 焦 余热 锅炉 及 产 
业 化 "项 目 (项 目 编号 :BA2007056) 通 过 了 由 江苏 省 科学 技 








行业 概况 


术 厅 主持 的 项 目 验 收 ,并 获 江 苏 省 科技 成 果 转 化 专项 资金 
项 目 验 收 证 书 。 该 公司 的 高 温 高 压 自 然 循 环 干 炸 焦 余热 锅 
炉 获 江苏 省 高 新 技术 产品 认定 证 书 。 公 司 还 被 评 为 国家 火 
炬 计划 重点 高 新 技术 企业 。 

长 沙锅 炉 厂 有 限 责任 公司 围绕 国家 能 源 政 策 及 节能 减 
排 政策 ,加 大 产品 结构 调整 力度 ,着力 于 生物 质 锅炉 和 水 泥 
窑 余 热 锅炉 的 研发 ,取得 了 很 好 的 业绩 。 该 公司 与 中 国 科 
学 院 工 程 热 物理 研究 所 合作 开发 的 10 ~ 130v/h 系列 生物 质 
锅炉 运用 了 多 项 专利 技术 ,采用 循环 流 化 床 燃烧 方式 ,在 给 
料 、 布 风流 化 ,循环 燃烧 、 防 止 积 灰 和 连续 运行 可 靠 性 等 方 
面 达 到 国内 领先 水 平 。 锅 炉 燃 料 适 应 性 广 , 能 燃 用 玉米 芯 、 
小 麦秸 秆 、 稻 壳 . 锯 木 居 、 山 林 某 柴 、 竹 制品 废料 等 各 种 类 型 
的 生物 质 。2010 年 ,该 系列 生物 质 循环 流 化 床 锅炉 .2500 ~ 
6 000Vd 系列 水 泥 窑 纯 低 温 余热 锅炉 通过 了 湖南 省 机 械 管 
理 行业 办 公 室 组 织 的 新 产品 鉴定 。 | 

唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公 司 自主 开发 的 XD 一 75/ 
3. 82 一 M 型 循环 流 化 床 垃圾 焚烧 锅炉 通过 了 河北 省 工业 和 
言 息 化 厅 组 织 的 新 产品 鉴定 。 

济南 锅炉 集团 有 限 公 司 加 大 生物 质 锅炉 发 电 技术 的 研 
发 力度 ,以 丹麦 先进 技术 为 依托 ,以 自主 研发 产品 为 方向 ， 
对 生物 质 锅 炉 技 术 进 行 了 再 创新 。 在 燃料 上 ,除了 可 燃 黑 
色 秸 秆 的 锅炉 之 外 ,又 推出 了 可 燃 黄色 秸秆 的 锅炉 ;在 燃烧 
方式 上 ,不 仅 有 完全 燃烧 生物 质 的 锅炉 还 有 摊 烧 生物 质 的 
锅炉 ,不 仅 有 链条 锅炉 还 有 循环 流 化 床 锅炉 ;锅炉 容量 48 ~ 
220t/h。 

质量 及 标准 12 月 10 日 ,国家 能 源 局 以 国 能 科技 
[2010]410 号 文 做 出 批复 ,成 立 全 国 能 源 行业 余热 利用 设备 
标准 化 技术 委员 会 。 委 员 会 由 北京 浙江、 上 海 等 国内 著名 
工程 院 校 .电力 设 计 院 、 行 业主 管 部 门 及 杭州 鞍山、 安阳 、 
南京 郑州 等 地 的 业内 企业 约 20 余 家 单位 的 委员 组 成 , 秘 
书 处 设 在 杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 。 

2010 年 ,由 杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 等 单位 共同 参 
与 起 草 的 《燃气 一 蒸汽 联合 循环 余热 锅炉 技术 条 件 》 和 《水 
泥 窗 余热 锅炉 技术 条 件 》2 项 国家 标准 制定 计划 已 作 调 整 ， 
调整 后 的 计划 要 求 在 2011 年 完成 标准 的 编制 工作 。《 烟 
道 式 余 热 锅炉 通用 技术 条 件 》《 氧 气 转炉 余热 锅炉 技术 条 
件 》2 项 新 制定 的 国家 标准 和 《 烟 道 式 余热 锅炉 热 工 试验 
方法 》1 项 修订 的 国家 标准 已 报国 家 标准 化 管理 委员 会 
审定 。 

此 外 , 列 人 《2009 年 能 源 行业 第 一 批 标准 制 修订 目录 》 
的 《锅炉 用 高 频 电 阻 爆 螺 旋 起 片 管 ” 制 造 技术 条 件 》《 螺 旋 
翅 片 管 箱 组装 技 术 条 件 》 和 《小 直径 弯 管 ”技术 条 件 》3 
项 能 源 行业 标准 的 修订 工作 正在 进行 中 。 

基本 建设 及 技术 改造 2010 年 ,余热 锅炉 行业 主要 生 
产 企业 完成 固定 资产 投资 49 600 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 
30 400 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 19 200 万 元 ,总 投资 额 较 上 
年 有 明显 增长 。2010 年 部 分 余热 锅炉 生产 企业 关 定 资产 投 
资 情况 见 表 3。 
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表 3 2010 年 部 分 余热 锅炉 生产 企业 固定 资产 投资 情况 












企业 名 称 
苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 
四 川 东方 锅炉 工业 锅炉 集团 有 限 公司 
唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公司 
无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 
济南 锅炉 集团 有 限 公 司 


投资 金额 (万 元 ) 
40 000 
3 500 
3 000 
1 779 





un e vu N ë e 


无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公 司 以 产业 转型 .产品 升级 为 重 
点 ,正在 进行 “整体 煤气 化 联合 循环 发 电 关键 设备 及 大 型 垃 
圾 焚烧 装备 生产 线 技术 改造 "项目 。 该 项 目 总 投资 达 15 000 
万 元 ,2010 年 已 完成 技术 更 新 改造 投资 1 779 万 元 。 项目 完 
成 后 可 实现 年 销售 收入 3.7 亿 元 ,实现 利税 4 360 万 元 。 

唐山 信德 锅炉 集团 有 限 公 司 完 成 了 重 容 车 间 建 造 项 
目 ,投入 技术 改造 和 基建 投资 3 000 万 元 。 

济南 锅炉 集团 有 限 公 司 为 了 提升 大 型 清 清 能 源 发 电 设 
备 产能 ,加 快 技术 更 新 改造 的 速度 ,完成 了 下 调式 微 控 三 辊 
大 型 卷 板 机 工程 改造 ,总 投资 达 820 万 元 。 

杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 尝 贤 重 装 制造 基地 完成 了 
3.47] m^ 的 主要 厂房 建设 ,已 进入 设备 安装 调试 阶段 。 该 
基地 将 主要 承担 核电 设备 配套 辅 机 、 垃 圾 焚烧 炉 、IGCC ^ 
化 炉 .煤化 工 等 大 型 压力 容器 .余热 锅炉 汽 包 .大 型 燃气 轮 
机 余热 锅炉 模块 组 装 等 工作 ,属于 浙江 省 规模 最 大 的 新 型 
环保 节能 设备 生产 基地 。 

企业 管理 2010 年 12 月 8 日 ,中 国 证 券 监督 管理 委员 
会 下 发 《关于 核准 杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 首 次 公开 发 
行 股票 的 批复 》( 证 监 许可 [2011]1787 号 ) 核 准 公司 公开 发 
行人 民 币 普通 股 股 票 4 100 万 股 。2011 4E 1 月 ,杭州 锅炉 集 
团 股 份 有 限 公 司 在 深圳 证 券 交 易 所 挂牌 上 市 (股票 代码 
002534 ,股票 简称 “ 杭 锅 股份 ”")。2010 年 ,公司 受 让 青岛 捷 
能 汽轮机 集团 股份 有 限 公司 15% 股权 ,实现 两 大 集团 强 强 
联合 。 公 司 还 被 评 为 “中 国 机 械 500 强 ”。 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 被 江苏 省 教育 厅 认 定 为 
“江苏 省 企业 院士 工作 站 ”和 “江苏 省 企业 研究 生 工 作 站 ” 设 
站 企业 ,荣获 全 国 机 械 行业 文明 单位 和 2010 年 度 锅炉 及 辅 
机 设备 制造 行业 排头 兵 企业 称号 。 公 司 注册 的 “水 星 ” 牌 锅 
炉 被 授予 “江苏 省 名 牌 产品 ”称号 。 

苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 与 江苏 联 峰 实业 股份 有 限 
公司 合作 成 立 苏州 海 陆 环境 能 源 工程 有 限 公司 ,并 以 此 为 
契机 逐步 由 原来 依靠 设计 院 设 计 、 公 司 单一 制造 的 经 营 模 
式 向 自主 设计 转变 ,并 最 终 实 现 从 设备 制造 商 向 成 套 工程 
设备 设计 、 制 造 总 承包 商 转 型 。 


四 川 东方 锅炉 工业 锅炉 集团 有 限 公 司 荣 获 四 川 省 经 济 
和 信息 化 委员 会 颁发 的 四 川 省 “小 巨人 "企业 奖牌 ,获得 四 川 
省 科学 技术 厅 颁 发 的 四 川 省 高 新 技术 企业 证 书 和 四 川 省 质 
量 技 术 监 督 局 颁发 的 四 川 省 质量 管理 先进 企业 证 书 。2010 
年 ,该 公司 兼并 了 自贡 东方 发 电 锅 炉 配套 制造 有 限 公司 。 

江西 江 联 能 源 环 保 股 份 有 限 公 司 进行 国企 改革 ,成立 
了 董事 会 。 

济南 锅炉 集团 有 限 公 司 被 中 国 机 械 工业 企业 管理 协会 
授予 机 械 工业 现代 化 管理 企业 称号 。 

[拟稿 人 :杭州 余热 锅炉 研究 所 蒋 建 民 审 稿 人 :杭州 
余热 锅炉 研究 所 赵 剑 云 ] 





生产 发 展 情况 ”2010 年 ,国际 经 济 止 跌 企 稳 态 势 明 显 ， 
为 电力 市 场 的 发 展 带 来 新 的 更 大 机 遇 。 

随 着 我 国 大 力 发 展 绿色 经 济 和 低 碳 经 济 , 国 家 将 继续 
加 大 淘汰 高 污染 .高 能 耗 、 低 效率 落后 机 组 的 力度 ,燃气 轮 
机 发 电机 组 在 电力 设备 市 场 需求 中 必 将 占据 重要 地 位 。 

受 国 际 金融 危机 余波 和 燃料 资源 紧缺 的 影响 ,燃气 辊 
机 及 其 联合 循环 发 电 设备 . 热 电 联 产 、 中 低热 值 冶金 煤气 回 
收 利 用 、 化 工行 业 尾气 回收 利用 等 节能 环保 设备 的 生产 尚 
未 恢复 到 危机 前 的 水 平 ,但 市 场 已 呈 企 稳 回 升 趋势 。 面 对 
国内 外 市 场 竞争 激烈 `. 原 材料 价格 波动 .生产 周期 缩短 i 
造 难度 增 大 燃料 紧缺 且 价 格 上 涨 等 诸多 不 利 因素 ,燃气 轮 
机 制造 企业 认真 贯彻 科学 发 展 观 , 死 服 各 种 困难 , 抓 住 机 
过 ,不 断 提 高 自 号 苋 争 力 , 确 保 经 济 的 稳定 运行 。2010 年 ， 
REE FR E ROB 系列 等 发 电 用 ,中 低热 值 高 ( 焦 ) 炉 
气 发 电 用 或 联合 循环 用 燃气 轮机 的 大 型 企业 ,如 哈尔滨 动 
力 设备 股份 有 跟 公 司 | 含 哈 电 集团 (秦皇岛 ) 重 型 装备 有 限 
责任 公司 ] (以 下 简称 哈 汽 公司 )、 上 海 电 气 电站 设备 有 限 
公司 上 海 汽轮机 厂 (以 下 简称 上 海 汽 轮机 厂 ) 东方 汽轮机 
有 限 公 司 .南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简称 南 
汽 集团 公司 ) 杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 ( 以 下 简称 杭 汽 公 
司 ) 等 均 加 大 了 对 燃气 轮机 转让 技术 的 消化 吸收 力度 ,国产 
化 进程 加 快 ,国产 化 率 进一步 提高 ,日 身 竞 争 力 不 断 提升 。 
2010 年 燃气 轮机 行业 主要 企业 经 济 指 标 见 表 1。 


表 1 2010 年 燃气 轮机 行业 主要 企业 经 济 指标 







南京 汽 轮 电机 (集团 ) 
有 限 责任 公司 
从 业 人 员 平 均 人 数 人 2 735 
工业 总 产值 万 元 373 223 
国定 资产 净值 平均 余额 万 元 51 626 


指标 和 名称 
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上 海 电气 电站 设备 
有 限 公司 上 海 汽轮机 广 












哈尔滨 汽轮机 厂 
有 限 责 任 公司 


东方 电气 集团 
东方 汽轮机 有 限 公司 
7 127 
1 922 155 
339 678 












3 056 
610 047 
138 404 





指标 名 称 


销售 收入 
利税 /利润 


370 423 
69 511/54 926 
全 员 劳 动 生产 率 337 914 
资本 保值 增值 率 117. 09 
总 资产 贡献 率 12. 01 
产销 率 


99. 52 
质量 损失 率 0. 13 


燃气 轮机 产量 
.燃气 轮机 出 口 量 
燃气 轮机 工业 产值 


2/82. 6 
2/82. 6 
14 474 


我 国 四 个 大 一 型 燃气 轮机 及 联合 循环 
司 情况 如 下 : 

l. 哈 汽 公司 

蛤 汽 公司 与 美国 通用 电气 公司 于 21 世纪 初 在 北京 签 
% T MS9001FA( P 9FA) 重型 燃气 轮机 及 其 配套 的 D10 
蒸汽 轮机 .390H 发 电机 的 技术 转让 协议 。 

除 燃气 轮机 转子 制造 的 部 分 内 容 外 , 哈 汽 公司 已 经 完 
成 对 9F 级 重型 燃气 轮机 制造 转让 技术 的 吸收 消化 工作 。 
截至 最 新 的 横 门 项 目 , 哈 汽 公 司 生产 的 燃气 轮机 及 联合 循 
环 机 组 中 ,燃气 轮机 本 地 化 和 自主 化 占 比 已 经 达到 
78.81% ,汽轮机 、 发 电机 本 地 化 及 自主 化 占 比 均 已 达 
到 10096 , 

2011 4E 3 H 11 日 ,国家 能 源 局 科技 能 源 节约 和 科技 装 
备 司 调研 组 在 哈 汽 公司 调研 “30MW 级 燃气 轮机 驱动 压缩 
机 国产 化 研制 "项目 期 间 , 哈 汽 公司 提 出 了 “以 我 为 主 ,以 国 
产 化 为 目标 , 走 国际 化 合作 道路 ”的 总 体 构想 。9 月 30 H, 
险 汽 公司 与 险 尔 滨 工 业 大 学 联合 成 立 黑龙 江 省 首 个 燃气 轮 
机 院士 工作 站 并 正式 挂牌 。11 月 10 日 , 哈 汽 公司 正式 被 黑 
龙 江 省 政府 确定 为 30MW 级 天 然 气 压缩 燃气 轮机 研制 
基地 。 

2. 上 海 汽 轮机 厂 

上 海 汽 轮机 厂 同 时 拥有 SGT5 一 4000F F 级 燃气 轮机 、 
SGT5 一 2000E E 级 燃气 轮机 技术 ,以 及 燃气 轮机 控制 (I&C) 
技术 。 上 海 汽轮机 厂 已 经 实现 了 以 下 部 件 的 国产 化 : 

(1) F 级 燃气 轮机 :压气 机 轴承 座 ( 包 括 轴承 ) .压气 机 
静 叶 持 环 .压气 机 动静 叶片 燃烧 室外 和 (2’ 饶 ) 、 透 平 红 、 透 
平静 时 持 环 . 透 平 轴承 座 ( 包 括 轴 有 承 ) . 排 气 扩散 器 、 燃 气 轮 
机 控制 系统 和 辅助 系统 等 重要 部 件 的 国产 化 。 燃 气 轮机 最 
后 一 个 关键 部 件 转子 轮 盘 的 国产 化 工作 已 经 完成 ,将 进入 
实际 应 用 阶段 。 同 时 ,合资 成 立 的 热 部 件 公 司 已 经 正式 开 
始 热 部 件 的 加 工 制 造 , 目 前 已 经 具备 透 平 第 1 ~4 级 叶片 的 
加 工 供 货 能 力 以 及 燃烧 室 的 供 货 能 力 。 

(2) E 级 燃气 轮机 :在 北京 郑 常 讨 卫 级 燃气 轮机 的 基础 
上 ,宁夏 东部 级 燃气 轮机 项 目 己 启动 ,E 级 燃气 轮机 国产 
化 进一步 向 纵深 扩展 。 在 全 部 完成 辅助 系统 国产 化 的 基础 


发 电 设 备 制造 公 





行业 概况 


( 续 ) 
东方 电气 集团 


od MARREL BD, ”上 海 电 气 电站 设备 哈尔滨 汽轮机 厂 
有 限 责任 公司 有 限 公司 上 海 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 东方 汽轮机 有 限 公司 


646 102 616 052 ] 537 347 
32 193/17 197 34 301/4 390 76 014/66 533 
346 878 209 445 401 063 

88. 40 101. 22 115. 38 

1. 60 2, 94 1. 65 

100. 00 95. 89 100. 00 


0. 07 0. 18 
3/710. 0 1/270. 0 


29 031 


上 ,上 海 汽轮机 厂 在 压气 机 轴承 座 、 静 叶 持 环 1 、 静 叶 持 环 2、 
静 叶 持 环 3 . 透 平 静 叶 持 环 . 排 气 扩散 器 以 及 压气 机 时 片 等 
重要 部 件 的 国产 化 方面 实现 突破 。 

上 海 汽 轮机 三 为 厦门 东亚 燃气 电厂 项 目 提 供 的 2 8 
SGT5— 4000F 型 燃气 轮机 分 别 于 2008 年 和 2009 4E Ria 
电厂 ,已 经 投入 商业 运营 ,两 台 机 组 均 顺利 完成 了 性 能 

上 海 申 能 临 港 燃气 电厂 一 期 工程 共有 4 A FRR 
机 联合 循环 机 组 ,其 中 3 AT 燃气 轮机 为 SGTS 一 4000F 改进 
型 燃气 轮机 ,将 于 2012 年 发 运 至 现场 。 与 原来 的 燃气 轮机 
相 比 ,改进 型 燃气 轮机 的 出 力 和 效率 均 有 明显 提升 。 

上 海 汽 轮机 厂 在 北京 京 桥 项 目 中 首次 采用 二 拖 一 分 轴 
布置 的 F 级 燃气 轮机 联合 循环 机 组 ,这 种 布置 方式 能 在 较 
大 程度 上 发 挥 汽轮机 的 供 热 能 力 。 京 桥 项 目的 两 台 燃 气 轮 
机 正在 安排 生产 ,2012 年 .2013 年 将 交付 用 户 。 京 桥 项 目的 
中 标 填补 了 上 海 汽 轮机 厂 在 Ff 级 分 轴 燃 气 轮机 组 中 的 空 
白 , 拓 宽 了 该 厂 联合 循环 机 组 的 产品 领域 。 

3. 东方 汽轮机 有 限 公 司 

东方 汽轮机 有 限 公 司 2010 年 仅 制 造 1 台 270MW 的 
M701F3 型 下 级 重型 燃气 轮机 ,其 中 压气 机 叶片 涂 层 、 燃 气 
轮机 本 体 及 辅 机 系统 以 及 转子 主轴 等 重要 部 件 已 实现 国产 
化 ,国产 化 率 达 到 了 既定 目标 。2010 年 东方 汽轮机 有 限 公 
司 完成 发 电 设备 总 产量 超过 3 000 万 kW ,工业 总 产值 接近 
200 亿 元 。 

4. 南 汽 集团 公司 

2010 年 , 南 汽 集 团 公 司 燃 气 轮机 产量 2 台 /82. 6MW , 同 
比 增长 98. 1% ;实现 产值 14 474 万 元 ,同比 增长 338. 97% 。 
这 两 台 燃 气 轮机 均 为 6B 系列 ,出口 赤 道 几内亚 。2010 年 共 
签订 吴江 和 淮安 两 个 项 目 4 套 5%E 机 组 、 马 来 西亚 SABAH 
SPR 100MW 燃气 轮机 电站 项 目 2 套 6B 机 组 合同 。 按 照 南 
汽 集团 公司 同 美国 通用 电气 公司 (GE) “从 第 7 台 开 始 转让 
转子 技术 ”的 TTA 协议 ,9E 燃气 轮机 转子 制造 技术 转让 已 
具备 启动 条 件 。 此 外 ,该 公司 还 同 CE 公司 签订 了 有 效 期 为 
15 4Ef 6B 燃气 轮机 技术 转让 协议 ,结束 了 近 30 年 的 6B WA 
气 轮机 MA 合作 生成 模式 ,进入 到 更 深层 次 的 TTA 技术 转 
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让 阶段 。 南 汽 集团 公司 已 可 开展 6B .9E 燃气 轮机 转子 的 国 
产 化 试制 工作 。 

除 上 述 四 个 公司 外 , 杭 汽 公司 生产 的 M251S 工业 燃气 
轮机 是 以 钢铁 公司 富余 的 高 炉 煤 气 为 燃料 的 联合 循环 发 电 
装置 ,功率 为 50MW 等 级 。 钢 铁 厂 使 用 中 低热 值 煤气 的 燃 
气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 装置 ,可 用 于 发 电 、 供 热 , 且 热电 转 
换 效率 达 40% ~46% ,具有 显著 的 高 效 节能 和 环保 效果 。 


表 2 2010 年 杭州 汽 


燃气 轮 | 数量 配套 
xl 终 


杭 汽 公司 近 几 年 通过 工艺 技术 攻关 和 生产 经 验 的 积 
累 , 生 产 制造 水 平 有 了 较 大 的 提高 。 主 机 部 分 除 热 部 件 外 
均 实 现 了 国产 化 ;现场 的 技术 服务 范围 逐年 扩大 ;通过 和 定期 
采集 用 户 运行 的 数据 进行 趋势 分 析 , 采 用 燃气 轮机 运行 全 
生命 周期 管理 模式 ,保障 了 用 户 的 安全 运行 。2010 年 杭 汽 
公司 销售 2 台 工 业 燃 气 轮机 ,完成 产值 4.6 亿 元 。2010 年 
杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 燃气 轮机 销售 状况 见 表 2。 


气 轮机 股份 有 限 公 司 燃 气 轮 机 销售 状况 


2010 年 3 月 交 货 





M2515 N22—5. 88/0. 4| 重庆 中 节能 三 峰 能 源 有 限 公 
M2518 N22 一 5. 88/0. 4 | 重庆 中 节能 三 蜂 能 源 有 限 公 司 


”将 集中 大 型 加 工 设备 ,按照 新 工艺 流程 ,实施 统一 生产 


在 燃气 一 藻 汽 联合 循环 发 电 装 置 中 ,余热 锅炉 是 不 可 
或 缺 的 重大 装备 之 一 。 电 力行 业 中 的 燃气 轮机 余热 锅炉 一 
直 由 杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公司 研究 .开发 和 制造 ,是 该 公 
司 的 特色 产品 ,在 国内 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 装 置 市 场 
中 占据 主导 地 位 。 在 为 巴基斯坦 开发 的 ENGRO 9E 型 燃气 
轮机 联合 循环 发 电机 组 余热 锅炉 中 首次 采用 补 燃 技术 ,在 
9E 级 燃气 轮机 余热 锅炉 配备 二 次 补充 燃烧 的 设备 ,以 增 大 
余热 锅炉 出 力 ,提高 发 电 效率 。 

”科技 成 果 及 新 产品 2010 年 ,燃气 轮机 制造 业 围 绕 新 
产品 的 开发 .技术 引进 和 生产 开展 了 大 量 的 科研 工作 ,取得 
了 较 好 的 成 绩 。 

上 海 汽 轮机 厂 承 担 了 多 项 上 海 市 重大 专项 和 科研 攻关 
任务 ,如 上 海 市 科技 创新 行动 计划 项 目 中 的 煤气 化 多 联 产 
及 IGCC 关键 技术 研究 ,上 海 市 重大 技术 装备 首 台 业绩 突破 
工程 项 目 中 的 整体 煤气 化 联合 循环 发 电机 组 (IGCC) 关 键 部 
件 核心 制造 技术 开发 等 项 目 。 

在 引进 技术 消化 吸收 再 创新 方面 ,上 海 汽轮机 厂 坚 持 
产 学 研 合 作 , 对 燃气 轮机 核心 技术 展开 重点 攻关 ,取得 了 阶 
段 性 成 果 。 其 母 公 司 上 海 电气 电站 集团 是 燃气 轮机 与 煤气 
化 联合 循环 国家 工程 研究 中 心 清洁 高 效 煤 电 成 套 设备 国 
家 工程 研究 中 心 的 主要 发 起 单位 之 一 。 通 过 产 学 研 合作 ， 
上 海 汽轮机 厂 完 成 多 个 具有 自主 知识 产权 的 部 件 开发 以 及 
研制 ,并 已 应 用 于 国内 项 目 , 性 能 良好 。 

质量 及 标准 ”2010 年 ,全 国 燃气 轮机 标准 化 技术 委员 
会 共 制 定 9 项 国家 标准 ,其 中 由 国家 质量 监督 检验 检疫 总 
局 和 国家 标准 化 管理 委员 会 2010 年 批准 发布、 实施 8 项 ， 
男 一 项 《燃气 轮机 热力 性 能 试验 》 国 家 标准 也 已 被 国家 标准 
化 管理 委员 会 审查 通过 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2010 年 ,燃气 轮机 制造 行业 坚 
持 做 强 做 精 的 原则 ,加 快 对 优势 项 目的 投资 ,形成 差异 化 
竞争 。 全 行业 用 于 基本 建设 及 技术 改造 的 投资 额 大 大 超 
过 往年 。 南 京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 制定 的 “ 抓 调 
整 促 转型 求 突破 、 上 台阶 …… 用 两 年 时 间 建 立 大 机 加 、 
大 装配 ”的 规划 , 随 着 原 部 套 ( 工 具 ) 车 间 老 厂房 的 拆除 ,已 
进入 实施 阶段 。 新 厂房 近 2 万 m ,包括 160t 和 100t 厂房， 
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[ 扎 稿 人 :南京 奖 气 轮机 研究 所 涂 庆 国 、 朱 燕 
南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 刘 卫 守 ] 


审 稿 人 : 





2010 年 ,我 国 全 口径 发 电 装 机 总 容量 9.62 47. kW , [8] EG 
增长 10.07% 。 其 中 ,水 电 装 机 容量 2.13 亿 kW, 同 比 增长 
8. 6796 , 占 全 国 装 机 总 容量 的 22. 18%, 占 比较 上 年 提高 
0.25 个 百分点 。2010 年 全 国 新 增 电 源 容量 9 127.19 万 
kW ,同比 下 降 5. 58% 。 其 中 水 电 新 增 装机 容量 1 660. 62 万 
kW ,同比 下 降 21. 14% , 占 全 国 新 增 装 机 容量 的 18. 19% , 占 
比较 上 年 减少 3.59 个 百分点 。 

生产 发 展 情况 ”2010 年 ， 随 着 国内 宏观 经 济 的 复苏 ， 发 
电机 及 发 电机 组 制造 企业 生产 经 营 开始 显露 回暖 迹象 , T 
业 总 产值 逐 月 连续 回升 ,和 慢 利 能 力 趋向 好 转 。2010 年 发 电 
设备 产量 完成 1.17 亿 kW ,同比 增长 9.3% 。 其 中 ,水 电 设 
备 产量 1 819 万 kW, 占 发 电 设备 总 产量 的 15.596, 

受 世 界 经 济 不 景气 的 影响 ,2010 年 哈尔滨 电机 厂 ( 昆 
明 ) 有 限 责 任 会 司 生产 经 营 面临 很 多 困难 。2009 年 水 电 订 
货 总 量 不 足 , 已 签订 的 合同 中 又 有 部 分 暂停 和 取消 ,在 执行 
的 部 分 合同 也 存在 合同 款 不 能 按期 支付 的 问题 ,给 公司 的 
生产 组 织 .流动 资金 的 筹措 使 用 等 均 造 成 很 大 困难 ;原材料 
价格 上 涨 ,水 电 设备 价格 持续 下 滑 ,也 使 企业 经 济 指标 和 有 熏 
利 能 力 严重 下 滑 。2010 年 公司 水 电 产 品 完成 产值 2.5 亿 
元 ,机 组 产量 64. 17 71 kW , 较 上 年 的 3.4 亿 元 和 82.6 万 KW 
分 别 下 降 26. 5% 和 22. 395 。 

东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 完成 工业 总 产值 11.5 
亿 元 ,同比 增长 12. 8% ;其 中 完成 水 电 设备 产值 5. 13 亿 元 ， 
同比 增长 14. 24% 。 完 成 发 电 设 备 产量 445. 43 万 KW , fa] EG 


增长 9.62% ; 其 中 水 电 设 备 产量 112 万 kW, [n] EG 38 
K& 6. 696 。 

中 国 长 江 动力 公司 (集团 ) 28 2010 年 已 累计 生产 火电 
机 组 1 000 多 台 ( 套 ) ,水 电机 组 200 多 台 ( 套 )。2010 年 完 
成 发 电 设备 127 台 .418. 53 万 kW; 其 中 ,水 轮机 ?7 台 、12. 52 
万 kW, 水 轮 发 电机 5 & 3.71 H kW, 2010 年 ,公司 在 认真 
分 析 内 外 部 环境 的 基础 上 ,确定 了 做 精 做 强 中 小 型 发 电 设 
备 制造 业务 .建成 20 万 kW 以 下 热电 联 供 机 组 国家 研制 基 
地 的 战略 发 展 目标 。 以 满足 用 户 个 性 化 需求 为 重点 ,创新 
设计 理念 ,优化 设计 流程 ,逐步 提高 水 电机 组 自主 研发 能 
力 , 完 成 了 订单 产品 设计 ,形成 了 更 加 完善 的 机 组 系列 , 增 
强 了 产品 的 市 场 适 应 性 。 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 的 发 电 设备 产量 在 国 
际 金融 危机 后 再 次 突破 3 000 万 kW, 其 中 水 轮 发 电机 组 生 
产 18 组 544.05 7j kW ,容量 同比 增长 9. 92% 。2010 年 完 


行业 概况 


成 的 重大 生产 任务 有 溪洛渡 2 水 轮机 、 三 峡 地 下 电站 工 2 
水 轮 发 电机 组 、 小 湾 6 水 轮机 .瀑布 沟 $ 6 发 电机 、 金 安 桥 
2 水轮机、 官 地 12" 水 轮机 、 锦 屏 一 级 王 水轮机. 泸 定 1 2 3 
水 轮机 等 。 

哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 完成 了 官 地 电站 水 轮 发 电 
机 组 .宁夏 京 能 电站 2 x600MW 空冷 超 临 界 汽 轮 发 电机 组 、 
辽宁 消 石 河 抽水 蕃 能 水 泵 水 轮机 /发 电 电动 机 组 .燕山 测 
2 x600MW 新 建 工程 空冷 超 临界 机 组 .印度 Mahan 电站 燃 煤 
发 电机 组 以 及 埃塞俄比亚 FAN 水 电站 2 台 单 机 容量 
47.7MW 立 式 水 轮 发 电机 机 组 的 重大 生产 任务 。 

2010 年 大 型 水 电 设 备 行 业主 要 企业 主要 经 济 指标 完成 
情况 见 表 1, 2010 年 大 型 水 电 设 备 行业 主要 企业 完成 工业 
增加 值 情况 见 表 2。2010 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 利 
润 总 额 见 表 3。2010 年 大 型 水 电 设 备 行业 主要 企业 大 型 水 
电 设 备 产 量 .产值 见 表 4。 


表 1 2010 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 
















































比 上 年 产品 年 末 固 定 | EFRA | ZRA 

企业 名 称 增长 销售 收入 | 税金 及 附加 | 资产 原价 | 资产 净值 | 生产 率 

(%) (万 元 ) (万 元 ) (元 /人 ) 

哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 530 687 507 973 209 328 93 603 320 788 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 662 096 |. 93127 206 474 148 677 246 683 

东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 115 213 105 006 42 751 24665 | 101229 

兰州 兰 电 电机 有 限 公司 105 096 100 059 18 939 18 879 73 409 

南宁 发 电 设备 总 厂 ( 广 发 重工 集团 发 电 设 | 18017 14 534 13 095 5 903 20 409 
备 有 限 责 任 公司 ) 

哈尔滨 电机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 责任 公司 34 010 38 515 15 995 7 254 19 532 

广东 鸿 源 机 电 股份 有 限 公司 26 142 23 826 24 567 7 700 242 056 

江西 东 元 电机 有 限 公 司 21 107 30 838 24 741 394 032 





表 2 2010 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 完成 工业 增加 值 情 况 
企业 名 称 工业 增加 值 ( 万 元 ) 同比 增长 (%) 工业 增加 值 占 总 产值 的 比重 (%) 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 183 202 6.4 34. 5 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 182 076 27. 5 





东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公 司 28 000 24. 3 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 24 658 23.5 
南宁 发 电 设备 总 厂 ( 广 发 重工 集团 发 电 设备 有 限 责任 公司 ) 2 251 12.5 
哈尔滨 电机 广 ( 昆 明 ) 有限 责任 公司 2 256 6.6 
RI 2010 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 利润 总 额 
企业 名 称 产值 利润 率 (% ) 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 14. 5 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 8.7 
东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 3.5 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 7.7 
南宁 发 电 设备 总 厂 (广发 重工 集团 发 电 设备 有 限 责任 公司 ) 15.9 


哈尔滨 电机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 责任 公司 
广东 鸿 源 机 电 股 份 有 限 公 司 
江西 东 元 电机 有 限 公司 


14. 1 
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表 4 2010 年 大 型 水 电 设 备 行业 主要 企业 大 型 水 电 设备 产量 、 产 值 





n 产量 台 平 均 容量 台 平 均 产 值 
企业 名 称 n 加 L 
台 / 套 ) (H kW) (万 kW / &) (万 元 ) (万 元 / 台 ) 

哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 26 358. 73 208 928 8 035.7 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 18 544. 05 252 006 14 000. 3 
中 国 长 江 动力 公司 (集团 ) 12 16. 23 
东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公 司 41 111. 78 1 250.3 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 14 2.53 94.2 
广东 鸿 源 机 电 股 份 有 限 公 司 78 3 382. 00 561.3 
江西 东 元 电机 有 限 公 司 


市 场 及 销售 2010 年 ,国内 水 电 发 展 较 2004 ~ 2008 年 
明显 减缓 ,但 比 2009 年 略 有 好 转 ,招标 的 水 电 项 目 略 有 增 
加 。 但 因 2009 年 基本 没有 大 型 水 电 项 目 招 标 , 因 此 竞争 异 
常 激烈 。 后 续 的 抽水 鞭 能 项 目 多 数 已 进入 国内 公开 招标 阶 
段 ,基本 结束 了 哈 电 和 和 东 电 平分 秋色 的 时 代 ; 中 型 机 组 及 贯 
流 机 组 竞争 厂家 将 增加 到 八 九 家 。 

由 于 国内 市 场 项 目 减少 ,国内 厂家 、 总 包 方 .电力 开发 
和 运营 商 在 境外 市 场 项 目 上 的 竞争 日 趋 激 烈 , 价 格 呈 走 低 
趋势 。 另 外 ,国外 的 机 组 原来 主要 以 欧美 和 日 本 制造 为 主 ， 
国外 业主 请 的 咨询 公司 也 多 是 欧美 公司 ,要 求 我 国 的 设备 
按 欧美 标准 或 所 在 国标 准 制造 ,使 参与 国外 项 目的 风险 越 
来 越 大 。 

2010 年 哈尔滨 电机 厂 (昆明 ) 有 限 责任 公司 共 签 订 水 电 
设备 合同 40 个 ,合计 4.71 亿 元 ,109. 46 万 kW, 签 订 合同 总 额 
仅 次 于 2008 年 的 5.2 亿 元 ,为 企业 的 稳定 发 展 打 下 了 和 良好 基 
础 。 水 电 设备 实现 产品 销售 收入 24 163 万 元 , 占 公司 总 销售 
收入 的 62.74% ,是 公司 的 主导 产品 。 水 电 设 备 出 口 1 004 万 
美元 ,出口 至 印度 .越南 .缅甸 .土耳其 、 俄 罗斯 等 国家 。 

东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公 司 出 口 的 发 电 设备 以 中 
小 水 电机 组 为 主 , 主 要 出 口 国 家 为 东南 亚 的 越南 、 缅 多、 泰 
E] .菲律宾 以 及 尼泊尔 伊朗、 土耳其 等 ,东南 亚 为 其 传统 出 
口 市 场 。2010 年 公司 签订 合同 115 749 万 元 ,同比 增长 
12. 7896 ,其 中 外 贸 合同 22 748. 86 万 元 ,同比 增长 64. 8196 。 
水 电 和 火电 设备 合同 承接 量 较 上 年 有 较 大 增长 。 其 中 ,水 
电 设 备 合同 101. 08 万 kW, 合 同 额 61 614 万 元 ,同比 增长 
77.24% , 市 场 拓 展 取得 突破 性 进展 :成 功 打 开 美 国 市 场 ， 
签订 美国 多 雷 娜 .苹果 门 2 个 电站 4 台 混 流 式 机 组 合同 ; 国 
内 市 场 签 订 西藏 劳 多 电站 4 台 总 装机 容量 16 万 kW 混流 式 
水 轮 发 电机 组 合同 ,其 机 组 是 亚洲 海拔 最 高 .水头 变 幅 最 大 
的 机 组 。 





东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 2010 年 市 场 结构 调 整 
取得 实质 性 进展 ,实现 国内 产品 销售 收入 511 085 万 元 , 比 
上 年 下 降 6.3296 。 其 中 ,水 电 设 备 销售 收入 225 492 万 元 ， 
占 国内 销售 收入 的 44. 12% , 占 比 比 上 年 减少 6.27 个 百 分 
点 。 产 品 销售 情况 良好 ,水 火电 产品 产销 率 达 到 100% 。 国 
外 产品 销售 收入 112 042 万 元 , 比 上 年 增长 27. 42% ,其 中 水 
电 设 备 占 31. 80% , 占 比比 上 年 增加 1.46 个 百分点 。 全 年 
新 增订 货 66.37 亿 元 ,其 中 水 电 设 备 17. 17 亿 元 , 占 新 增订 
货 额 的 25.87% 。 针 对 国内 大 型 水 电 项 目 急 剧 减 少 、 中 小 水 
电 项 目 竞争 激烈 、 价 格 较 低 的 情况 ,公司 及 时 调整 市 场 策 
略 ,积极 主动 走访 业主 和 设计 院 ,加 大 与 业主 的 交流 和 沟 
通 , 签 订 了 四 川 黄金 坪 4 x200MW 混流 式 、 江 西 峡 江 4 x 
40MW 贯 流 式 机 组 合同 。2010 年 以 配合 国内 海外 工程 承包 
公司 为 主 , 参 加 国际 投标 项 目 59 个 ,其 中 水 电 项目 13 个 , 签 
约 埃塞俄比亚 吉 布 亚 水 电站 10 x 187MW 水 轮 发 电机 组 及 
其 附属 设备 供 货 和 技术 服务 合同 , 它 是 公司 单机 容量 最 大 
的 出 口水 电 项 目 。 

哈尔滨 电机 三 有 限 责任 公司 合同 签约 总 额 50 亿 元 ,其 
中 国内 水 电 主机 72 127 万 元 。 国 内 共 签 订 6 个 水 电 项 目 ， 
包括 7 台 水 电机 组 和 8 台 水 轮机 ,分 别 是 :新 疆 国电 柳树 沟 
项 目 2x90MW 混流 式 机 组 ,重庆 大 唐国 际 羊 头 铺 项 目 2 x 
20MW 贯 流 式 机 组 ,华能 西藏 公司 藏 木 项 目 3x85SMW 混流 
式 机 组 ,广西 大 唐 岩 滩 扩 机 项 目 2 x 300MW 水 轮机 ,四 扣 华 
电 卡 基 瓦 项 目 4x110MW 水 轮机 ,云南 大 唐 观 音 岩 项 目 2x 
600MW 水 轮机 。2010 年 ,哈尔滨 电机 广 有 限 责 任 公 司 完 成 
国际 市 场 订货 指标 416 814 万 元 ,签订 水 电 5 个 项 目 (13 台 
水 轮 发 电机 组 和 1 台 调 速 系 统 项 目 ) ,合同 总 额 83 014 万 
元 。 公 司 下 一 步 将 重点 攻克 北欧 和 拉丁 美洲 市 场 。 

2010 年 大 型 水 电 设 备 行业 主要 企业 大 型 水 电 设 备 产 品 
销售 收入 兄 表 5。 


表 5 2010 年 大 型 水 电 设 备 行业 主要 企业 大 型 水 电 设备 产 品 销售 收入 


企业 和 名称 出 口 额 (万 美元 ) 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 173 517 4 196 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 225 492 6 292 
东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 36 154 1 533 
兰州 兰 电 电 机 有 限 公 司 1 322 313 
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行业 概况 


(2) 
企业 名 称 出 口 额 (万 美元 ) 
哈尔滨 电机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 责 任 公司 669 
广东 鸿 源 机 电 股 份 有 限 公司 565. 2 
江西 东 元 电机 有 限 公 司 18.2 


科技 成 果 及 新 产品 2010 年 哈尔滨 电机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 
责任 会 司 共计 开发 水 力 发 电 设 备 新 产品 100 多 台 ( 套 ) , 开 
发 电机 新 系列 .新 规格 产品 共计 100 多 个 规格 ,同时 还 开展 
了 高 参数 水 轮 发 电机 研究 .发 电机 通风 冷却 技术 研究 .水 轮 
机 转 轮 效 率 分 析 .无 刷 励 磁 机 研究 以 及 水 轮机 转 轮 叶片 三 
维 数控 加 工 研究 .参数 化 设计 优化 等 研发 项 目 。 

哈 尔 沪 电 机 厂 (昆明 ) 有 限 责任 公司 与 舒 培 尔 公司 合作 
开发 的 参数 化 设计 软件 包括 冲击 式 、 混 流 式 水 轮机 参数 设 
计 软 件 ,水 轮机 选 型 计算 参数 化 软件 ,定子 线圈 模具 (水 轮 
发 电机 圈 式 到 绕 、 条 式 波 绕 两 种 定子 线圈 的 整形 模具 ) 的 参 
数 设计 软件 及 立 . 卧 轴 水 轮 发 电机 参数 化 设计 软件 等 , 均 已 
投入 使 用 ,能 提高 设计 制图 效率 3 ~ 5 fir. 





反 晓 嘴 制 动 玮 轴 冲 击 式 水 轮 发 电机 及 其 径 向 轴承 及 轴 
承 冷却 系统 ,空冷 系统 的 开发 成 功 ,使 原本 只 能 采用 立轴 布 
置 ,容量 6 ~ 11MW 转速 428.6 ~750r/min 的 发 电机 可 采用 
卧 轴 布置 方式 ,缩短 了 机 组 长 度 ,简化 了 结构 ,大 大 减少 了 
电站 在 机 电厂 房 、 水 工 以 及 设备 维护 等 方面 的 投入 成 本 。 
这 些 技术 的 突破 将 为 公司 承 制 更 大 型 卧 轴 水 轮 发 电机 组 夯 
实 基 础 。 

东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 研 制 的 大 漆 潭 电站 大 
型 灯泡 贯 流 机 组 获 省 2010 年 度 科技 进步 奖 三 等 奖 。2010 
年 东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公 司 达 到 国内 先进 技术 水 平 
的 水 电 设备 项 目 见 表 6。 


表 6 2010 年 东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 达到 国内 先进 技术 水 平 的 水 电 设 备 项 目 


| AREE 


发 电机 组 开发 结构 
2 云南 万 家 口子 电站 混流 式 水 轮 发 电机 组 开发 
3 TUR] LAJA 电站 灯泡 贯 流 式 水 轮机 组 开发 


4 四 川 广元 昭 化 电站 灯泡 贯 流 式 水 轮机 组 开发 
5 越南 斯 瑞 博 电站 轴 流 转 桨 式 水 轮机 开发 
式 机 组 





中 国 长 江 动力 公司 (集团 ) 研 发 的 SE7800—22/3250 型 
水 轮 发 电机 为 悬 式 三 导 机 组 ,定子 绕组 为 圈 式 玖 绕组 ,转子 
由 转子 磁 轿 圈 、 磁 极 等 组 成 , 均 为 F 级 绝缘 。 该 水 轮 发 电机 
在 并 式 发 电机 中 线 速 较 高 ,加 上 外 商 在 技术 协议 中 对 产品 
的 结构 、 重 量 有 具体 严格 的 要 求 ,产品 技术 开发 的 难度 很 
X. 2010 年 ,公司 获 武 汉 市 创 名 牌 突 出 贡献 奖 ,生产 的 
155MW 及 以 下 热电 汽 轮 发 电机 组 .200MW 及 以 下 水 轮 发 电 
机 组 获 武汉 市 名 牌 产 品 和 湖北 省 名 牌 产品 称号 。 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 2010 年 完成 并 进行 厂 
内 鉴定 的 新 产品 11 项 ,其 中 水 电 产 品 有 :溪洛渡 (HLD522 一 
LJ—740 | SP770—48/15260) 三 峡 地 下 电站 (HLD399 一 
LJ—988  SFZ700—80/19380) 、 官 地 (HLD538 一 [一 770)、 
锦 屏 一 级 (HLD438C 一 [J 一 660 ) , i 5€ ( HLD485—1LJ— 
666) .越南 阿 雷 (SF85 一 18/5850) 。 生 产 完 成 三 峡 地 下 电站 
700MW 蒸发 冷却 水 轮 发 电机 ,正在 安装 调试 ,攻克 了 
800MW 级 水 电机 组 和 全 空冷 水 轮 发 电机 关键 技术 ,第 一 台 
溪洛渡 770MW 全 空冷 巨型 水 电机 组 顺利 产 出 。 仙 游 
300MW 大 型 抽水 蕾 能 机 组 .巴西 杰 瑞 75SMW 特大 型 贯 流 式 
机 组 水 力 开 发 及 模型 实验 在 国外 中 立 台 上 成 功 通过 业主 验 


主要 技术 指标 


单机 容量 90MW 

单机 容量 17. 2MW ,机 组 的 转动 部 分 及 长 铁心 散热 采用 了 大 量 先 进 技术 ,以 保 
证 机 组 性 能 

单机 容量 21. 7AMW ,发 电机 采用 贴 壁 式 二 次 冷却 系统 

转 轮 直 径 5. 8m, 单 机 容量 40MW ,为 公司 转 轮 直 径 和 单机 容量 最 大 的 轴 流 转 将 


收 ,其 综合 水 力 性 能 指标 达到 国际 先进 水 平 ,打破 了 国外 公 
司 对 这 两 个 机 型 关键 技术 的 长 期 垄断 局 面 。2010 年 初 , 东 
方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 被 认定 为 国家 级 高 新 技术 
企业 。 

哈 尔 尝 电机 三 有 限 责 任 公司 的 “冲击 式 水 轮机 转 轮 工 
艺 研制 ”项目 获 2010 年 中 国 工艺 成 果 一 等 奖 ,“ 贯 流 式 水 轮 
机 试验 装置 及 转 轮 性 能 研究 ”项 目 获 中 国 机 械 工业 科 学 技 
术 奖 二 等 奖 ,“ 响 水 润 水 泵 水 轮机 水 力 性 能 研究 ”项 目 获 省 
科技 进步 奖 二 等 奖 ,“ 向 家 坝 电 站 水 轮机 水 力 性 能 研究 ”项 
目 获 蛤 尔 滨 市 科技 进步 奖 。 国 家 科技 文 撑 计 划 项 目 百 万 干 
瓦 水 电机 组 研制 项 目的 各 项 子 课题 都 已 接近 尾声 ,发 表 论 
文 10 余 篇 ,申报 专利 6 M, AART AH T LULH R 
数论 证 ,设计 了 模型 转 轮 , 进 行 了 模型 试验 ,优化 了 转 轮 焊 
接 后 的 热处理 工艺 。 研 制 过 程 采 用 的 新 材料 .新 工艺 ,带动 
了 装备 制造 和 钢铁 有 色 金 属 等 行业 的 发 展 。2010 年 公司 
在 大 型 水 轮机 座 环 加 工 技术 方面 取得 重大 成 果 , 填 补 了 
内 空白 。 

2010 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 新 产品 开发 情况 见 
表 7。 
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表 7 2010 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 新 产品 开发 情况 


、 额定 | 转 轮 
水 轮机 型 号 id 功率 | 直径 
(MW)| (m) 


HLA1050—1LJ—450 







电站 名 称 


哈尔滨 电机 厂 有 跟 责 任 公 司 
西藏 藏 木 





44.3 ~67.0 SF85—44/9200 














AED RE HLA964—LJ—850 41.5 - 68. 5 

WEA HLA1015—LJ—835 92.2 ~119. 2 

卡 基 娃 HLA920—LJ—310 213 «278 

哥斯达黎加 楚 卡 斯 HLA551h—LJ—261 42 ~ 51 

马里 费 卢 SFG21. 15—42/4880 
羊 头 铺 SFG20—40/4440 







洪都拉斯 (LA VEGONA) 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 
溪洛渡 HLD522—1J—740 154. 6 ~ 229.4 SF770—48/15260 


SF20. 2—42/5800 


















三 峡 地 下 电站 HLD399—LJ—988 71.0 -113.0 SFZ700—80/19380 
Ti Hh HLD538—1LJ—770 108.2 ~ 128. 0 

锦 屏 一 级 HLD438C—LJ—660 153. 0 ~ 240. 0 

vE HLD485—LJ—666 53.0 ~75.5 

阿 雷 . SF85—18/5850 


哈尔滨 电机 厂 ( 昆明 ) 有 限 责 任 公司 
四 川 省 雷 波 县 马 拉 电 站 |CJAS70—L—170/2 x12.5 
土耳其 卡 雅 克 普 鲁 一 HLA351—1LJ—135 
四 川 康定 县 谢 家 沟 电 站 。 | CJA475—L—140/4 x12 
云南 盘 江 支那 河 二 级 电站 | CJA475 一 L 一 160/4 x11.5 
四 川 凉山 州 布 西 电站 | HLA671—L]—118 
云南 禄 劝 铅 厂 水 电站 | HLA885a—LJ—285 

云南 怒江 福 贡 施 底 河 电站 | CJA870 一 L 一 165/3 x11.5 
土耳其 凯 美 乐 电站 CJA475—L-—145/4 x 13.6 
云南 香格里拉 松 八 电站  |CJA237—L—150/4 x14. 5 
云南 滚 朋 羊 二 级 电站 CJA475—L—150/4 x 14 
云南 大 姚 多 底 河 电站 CJA870—L-—202/2 x 12 
四 川 东 风电 机 厂 有 限 公 司 

巴 基 河 HLA743—LJ—140 83. 88 ~ 86. 42 SF12—12/2860 
广东 宏 发 ZZD505 A—LH—450 22.6 ~37.5 . SF50—32/6800 
BEAROR CJA870—L—165/2 x 11 600 ~ 650 Sf10—10/2860 
FER, GZD390— WP—460 3.3 -20.0 . SFWG24—44/4950 
贵州 灰 润 HLD485—1J—222 61. 44 — 73. 73 SF25—20/4250 
道 耶 坎 HLA883—1J—294 43. 1 ~ 80.3 SF40—28/6000 
九龙 峡 HLJF2055a—1J—180 107. 3 ~ 126.5 SF27—14/4250 
金 河 二 级 CJA475—L—155/4 x13.6 | 357.9 ~375. 8 . SF14—12/3250 

苗 基 HLA904 A—1LJ—-198 65.4 -34.4 SF15—20/4250 

毛 滩 ZZD471 一 LH 一 550 15 ~21 . SF34— 56/8200 
万 家 口子 HLA885 一 ILJ 一 310 108. 5 ~ 134. 2 . SF90—22/6400 
鄂 平 尾 期 HLD294—1J—220 75.0 - 110.7 SF38—18/4250 
清远 GZD390 一 WP 一 670 2.5~7.0 . SFWG20—78/7150 
昭 化 GZD390 一 WP 一 590 4. 48 ~11. 80 SFWG20-—68/6600 
波 西 塔 仕 ZZD471—LH—385 16. 82. ~ 19. 26 SF18. 4—40/5800 


588 ~ 630 
255. 66 
141. 17 ~ 431. 73 
547.1 - 576. 5 
81.5 — 141.4 
100. 7 ~ 138. 5 
594. 1 - 610. 0 
322 ~ 332 
330. 5 ~ 361. 0 
340. 5 ~ 345. 5 
888. 48 ~ 977. 37 


SF12. 5—10/28060 
SF16— 8/2860 
SF12—10/2860 
SF18—10/3300 
SF10—10/2860 
SF57 —22/6000 
SF15—10/2860 
SF11—12/2860 
SF13—12/2860 
SF13. 75—12/2860 
SF20—10/3300 
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电站 名 称 


兰州 兰 电 电机 有 限 公司 
云南 沙沙 坡 电 站 


质量 及 管理 2010 年 ,哈尔滨 电机 厂 (昆明 ) 有 限 责任 
公司 按照 GB/T 19001—2008 质量 管理 体系 要 求 ,开展 内 部 
审核 .合格 供 方 评价 .管理 评审 等 活动 ,持续 改进 各 项 质量 
管理 工作 ,并 通过 了 CQC 云南 评审 中 心 对 公司 质量 管理 体 
系 的 年 度 监 督 审核 。 

东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 持续 推进 QC 质量 攻 
关 活 动 ,从 年 初 制定 公司 QC 小 组 活动 管理 办 法 人手 ,经 过 
培训 指标 下 达 和 组 织 发 动 , 超 额 完成 年 度 计 划 。 其 中 ， 减 
少 油漆 路 涂 时 空气 污染 及 提高 喷涂 效率 "” “2MW 风力 发 电 
机 侧 架 安装 结构 改进 ”“ 风 力 发 电机 定子 电缆 引线 工艺 改 
进 " 等 项 目的 推广 效果 显著 。 

中 国 长 江 动力 公司 (集团 ) 按 照 2010 年 管理 评审 报告 
的 部 署 ,完成 了 年 度 质量 工作 任务 ,产品 质量 较 上 年 稳 中 有 
升 。 按 照 ISO 9000: 2008 质量 体系 要 求 和 华 信 技 术 检 验 有 
限 公司 要 求 , 修 订 了 27 个 程序 文件 和 142 个 部 门 文件 。 
2010 年 内 审 32 家 单位 ,没有 发 现 质量 严重 不 符合 项 。 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 提出 “以 质量 诚信 为 
核心 ,以 质量 项 目 管理 为 基础 ,以 质量 业绩 考核 为 手段 ”的 
质量 管理 模式 ,强化 对 供 方 的 质量 检查 与 指导 ,完成 了 7 项 
质量 目标 和 56 条 质量 措施 ,质量 管理 工作 呈现 “管理 深入 、 
形势 趋 好 ,质量 提升 ”的 良好 态势 。 大 力 开展 群众 性 QC 活 
动 和 质量 攻关 活动 ,2010 年 注册 成 立 106 个 QC 小 组 ,申报 
了 149 个 质量 信得过 班组 ,4 项 获 中 国 机 械 工 业 质 量 管理 协 
会 QC 一 等 奖 ,1 项 获 信得过 班组 一 等 奖 。 完 成 了 1 次 管理 
评审 2 次 质量 管理 体系 内 部 审核 1 次 测量 管理 体系 内 部 
审核 ,组 织 外 部 质量 体系 审核 11 次 。 通 过 了 华 信 技 术 检 
验 有 限 公 司 质量 管理 体系 的 监督 审核 ,中 广 核 工程 有 限 公 
司 .中 国 核电 工程 总 公司 核电 项 目 质量 保证 体系 监督 审 
核 ,以 及 测量 管理 体系 的 换 证 审核 ,中 国 新 时 代 认 证 中 心 
军工 质量 体系 的 外 部 审核 , 海 装 重庆 局 组 织 的 装备 承 制 单 
位 资格 审查 和 由 省 科 工 办 组 织 的 武器 装备 科研 生产 许可 
证 的 现场 审查 。 组 织 完成 起 重 机 械 安 装 维修 质保 体系 审 
核 ,修订 完成 《起 重 机械 安装 维修 质保 体系 手册 》 及 有 关 管 
理 制度 。 | 

哈 尔 尝 电机 三 有 限 责 任 公 司 按照 年 度 内 部 质量 体系 审 
核 计划 ,开展 了 常规 产品 年 度 内 部 审核 .核电 项 目 内 部 监 
察 ,发 现 问题 及 时 整改 。 修 订 并 发 布 了 供 方 资格 评价 程序 ， 
对 公司 采购 /外 包 业 务 人 员 进 行 了 培训 ,召开 了 第 二 届 供 应 
商 质量 研讨 会 。 新 认证 或 复评 供 方 170 余 家 ,完成 了 装备 部 
供 方 及 部 分 工具 类 供 方 的 清理 整顿 ,确立 了 首 批 重要 物资 
长 期 合作 供 方 。 








~22.2 
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行业 概况 





额定 | 转 轮 | 额定 
功率 | 直径 | 转速 
(MW)| (m) lI(r/min) 









标准 ”哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 修改 采用 IEC 
62256: 2008 制定 了 我 国 国家 标准 《水 轮机 83€ BB ROCK AROK 46 
机 更 新 改造 和 性 能 改善 》。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2010 年 ,哈尔滨 电机 三 (昆明 ) 
有 限 责任 公司 围绕 提升 水 电 设备 产能 及 核心 制造 (定子 线 
圈 、 转 轮 叶片 ) 技 术 质 量 保证 和 两 个 中 期 技 改 项 目 ,持续 不 
汤 地 筹措 资金 适时 进行 技术 改造 。 筹 措 资 金 300 多 万 元 用 
于 线圈 分 厂 现场 改造 VMC1580 立 式 加 工 中 心 及 厂区 污水 
处 理工 程 等 的 技术 改造 。 

中 国 长 江 动力 公司 (集团 ) 批 准 新 技 措 项 目 54 项 ,申请 
项 目 资金 1 674 万 元 , 比 上 年 下 降 42% 。 累 计 完 成 技 措 项 目 
74 项 ,327 台 ( 套 ) ,投资 1 441 万 元 。 按 照 武汉 重工 集团 的 
要 求 ,公司 拟 实施 搬迁 改造 建设 项 目 ,确保 在 2011 年 8 月 动 
工 建设 新 的 主体 厂房 ,用 两 年 时 间 完 成 企业 整体 搬迁 改造 ; 
拟 将 公司 业务 根据 特点 和 属性 分 为 两 个 独立 的 业务 实体 ， 
一 是 建立 以 汽轮机 发 电机 、 水 轮机 以 及 新 能 源 装 备 制 造 为 
主 的 业务 实体 (发 电 设备 业务 ) ,二 是 建立 以 汽轮机 辅 机 和 
铸件 ( 辅 机 、 压 力 容器 、 结 构件 、 铸 钢 件 ) 制造 为 主 的 业务 实 
体 ( 辅 机 与 铸造 业务 ) 。 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 2010 年 固定 资产 计 
划 投 资 (调整 后 )61 604 万 元 ,实际 完成 固定 资产 投资 
42 266 万 元 ,投资 完成 率 68. 61% ;新 增 固定 资产 63 142 H 
元 ,新 能 源 公 司 和 中 型 电机 分 公司 已 投入 生产 ,并 产 出 18 
套 风 力 发 电机 组 和 34 台风 力 发 电机 ;控制 公司 迁 建 已 于 9 
月 22 日 开工 。 列 人 国家 重点 建设 项 目的 “大 水 电 ” 改造 项 
目 , 累 计 完 成 投资 42 450 万 元 , 正 准备 验收 。2010 年 1 月 
1 日 起 ,东方 电机 新 水 力 试验 室 通 过 验收 投入 使 用 。 该 项 
目 总 投资 4 000 多 万 元 ,建筑 面积 5 296m ,分 办 公 和 试验 
两 个 区 域 ,是 东方 电机 历史 上 单项 投资 最 大 的 科研 技 改 基 
建 项 目 。 

哈尔滨 电机 三 有 限 责任 公司 技 措 技 改 项 目 139 项 ,已 完 
成 122 项 (有 11 项 需 跨 年 执行 )。 其 中 列 入 国家 重点 技术 
改造 的 “新 建 水 力 模 型 试验 站 工程 "项目,2010 年 完成 投资 
2 100 万 元 。 

广东 鸿 源 机 电 股份 有 限 公司 于 2010 年 4 月 20 E TERR 
关 市 签订 了 投资 超 8 亿 元 ,用 地 33.3 万 m 的 韶关 众 力 发 电 
设备 制造 厂 投 资 项 目 。 项 目 落户 在 省 级 莞 韶 产 业 园 滇 江 片 
区 ,将 建成 大 型 低 水 头 灯泡 贯 流 式 水 轮 发 电机 组 研发 .生产 
基地 。 该 项 目 计划 在 五 年 内 完成 ,完成 后 年 产值 将 逾 10 亿 
元 ,年 产能 将 超 150 万 kW ,单机 容量 达 30 万 kW ,上 交 国 家 
税 费 逾 6 000 万 元 。 兴 宁 66.7 7j m 鸿 源 机 电 产 业 园 项 目 正 


67 





中 国电 器 工业 年 鉴 2011 


在 进行 。 公 司 投入 1000 多 万 元 购 进 大 型 先进 设备 ,全 面 提 
高 企业 技术 装备 水 平 。 


2010 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 固定 资产 投资 完成 
情况 见 表 8。 


表 8 2010 年 大 型 水 电 设备 行业 主要 企业 固定 资产 投资 完成 情况 






企业 名 称 


东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 

东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 

兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 

险 尔 滨 电 机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 责任 公司 

广东 鸿 源 机 电 股 份 有 限 公 司 

江西 东 元 电机 有 限 公司 

南宁 发 电 设备 总 厂 ( 广 发 重工 集团 发 电 设备 有 限 责任 公司 ) 


结构 调整 2010 年 9 月 29 日 ,云南 省 人 民政 府 与 喻 电 
集团 在 昆明 签订 了 战略 合作 框架 协议 ,省 委 副 书记 、 省 长 秦 
光荣 与 哈 电 集团 董事 长 .党 委 书 记 官 唱 葡 共同 为 哈尔滨 电 
机 三 (昆明 ) 有 限 责 任 公 司 成 立 揭牌 。11 月 2 日 ,昆明 电机 
六 有 限 公司 正 式 更 名 为 哈尔滨 电机 三 (昆明 ) 有 限 责 任 会 
司 。 根 据 哈 电 集 团 公 司 的 整合 目标 ,哈尔滨 电机 厂 ( 昆 明 ) 
有 限 责任 公司 将 在 哈 电 集团 资金 .技术 、 品 牌 和 管理 等 方面 
的 大 力 支 持 下 ,成 为 哈 电 集团 西南 水 电 装 备 制造 基地 。 
2011 4£3 H 11 日 ,哈尔滨 电机 三 (昆明 ) 有限 责 任 公司 接受 
哈 尔 尝 电机 厂 有 限 责任 公司 2.5 亿 元 的 增资 扩 股 ,注册 资 
本 由 3 884 万 元 增加 到 8 755 万 元 ,哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 
公司 取得 5s. 6496 的 股权 。 

哈尔滨 电机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 责 任 公司 与 GE 能 源 ( 中 国 ) 
公司 合资 ,成 立 哈 电 通用 风能 (江苏 ) 有 限 公司 ,合作 开发 国 
内 潮 间 带 .高 岸 大 功率 直 驱 风力 发 电机 组 。 公 司 “一 体 两 
3E" 的 战略 布局 初 现 雏形 。 

2010 年 ,四川 东风 电机 三 有 限 公司 完 成 股权 调整 ,更 名 
为 东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 ,成 为 中 国 东方 电气 集 
团 全 资 子 公司 ,标志 着 公司 债 转 股 圆满 结束 。 厂 办 大 集 
体 一 一 乐山 乐 久 电 器 厂 完 成 厂 办 大 集体 改革 试点 ,为 全 国 
央企 大 集体 改制 工作 提供 了 丰富 的 经 验 。 

广东 鸿 源 机 电 股 份 有 限 公 司 于 2010 年 11 月 整体 收购 
广东 明珠 集团 韶关 众 力 发 电 设备 有 限 公 司 , 更 名 为 广东 鸿 
源 众 力 发 电 设备 有 限 公 司 。 

[ 把 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 程 仁 超 、 中 国电 器 工业 协 
会 大 电机 分 会 王 金 华 ]】 








同比 增长 
(96 ) 





同比 增长 
(96) 


dies 火电 设备 


生产 发 展 情况 ”截至 2010 年 底 ,全 国电 网 发 电 装 机 容 
量 已 达到 96 219 7; kW ,其 中 水 电 21 340 万 kW, jh 
22. 1896 ;火电 70 663 7j kW ,,h 73. 4496 ;核电 1 082 H kW, 
di 1.1296 ;风电 3 107 万 kW, 占 3.23%。 总 发 电量 已 达到 
42 880 {Z KW - h, 其 中 ,水 电 6 863 4Z KW * h, 5 16.0196 ; 火 
电 34 145 {Z kW - h, i 79.6396 ;核电 768 {Z kW * h, ih 
1. 7996 ;风电 501 亿 kW * h, i5 1.1796 , 30 F kW 以 上 火电 
机 组 可 靠 性 维持 在 较 高 水 平 ,平均 等 效 可 用 系数 (EAF) 大 
于 92% ;供电 标准 煤耗 335g/ (KW » h), 比 上 年 降低 7g/ 
(kW * h) ,同比 下 降 2.05% 。 

通过 对 发 电 设 备 行业 主要 企业 的 统计 ,2010 年 火电 设 
备 三 大 主机 制造 行业 的 工业 总 产值 达 1 196 亿 元 ,同比 增长 
3. 20% ;工业 增加 值 258.9 亿 元 ,同比 增长 15. 00% 。 全 行业 
生产 经 营 仍 维持 高 位 运行 ,产品 向 大 机 组 发 展 , 新 产品 发 展 
较 快 ,产品 出 口 明显 上 升 。 

2010 年 火力 发 电 设备 制造 行业 锅炉 、 汽 轮机 主要 制造 
企业 经 济 指标 及 产品 产量 见 表 1。 


表 1 2010 年 火力 发 电 设备 制造 行业 锅炉 、 汽 轮机 主要 制造 企业 经 济 指标 及 产品 产量 





(万 元 ) (万 元 ) (元 /人 ) 产量 (万 kW) 
哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公 司 1 354 513 1 304 965 476 585 60 86 334 2 601 
上 海 锅炉 厂 有 限 公司 1 051 486 1 010 555 786 515 52 72 219 2 194 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 640 427 626 957 209 445 50 2 083 
东方 汽轮机 有 限 公司 1 922 155 1 558 809 401 045 71 2 970 
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(E) 
工业 总 产值 | 主 营 业务 收入 | 全 员 劳 动 生 产 率 电站 锅炉 /电站 汽轮机 
企业 名 称 L 
(万 元 ) (7370) (元 /人 ) 产量 ( 台 ) | 产量 (th) | 产量 (万 kW) 
上 海 汽 轮机 有 限 公司 610 047 622 619 346 878 58 2 832 
杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 156 629 214 086 379 665 
武汉 锅炉 股份 有 限 公司 60 118 60 119 
北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责 任 会 司 129 988 108 546 148 826 297 
济南 锅炉 集团 有 限 公司 128 425 150 369 122 482 281 


南 束 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 
北京 巴 布 科 克 … 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 
杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 

无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 

中 国 长 江 动 力 公司 (集团 ) 

青岛 捷 能 汽轮机 集团 股份 有 限 公司 


373 223 
268 943 
471 262 
202 514 
107 583 
241 165 


370 423 
268 943 
427 462 
311 455 
118 876 
294 165 








337 914 


448 491 
581 666 
567 537 
100 212 
168 207 


行业 概况 


467 
655 
207 
513 
209 
438 


产品 分 类 产量 2010 年 全 国 发 电 设备 完成 总 产量 
12 264. 2177 kW ,同比 增长 2.25% ,其 中 ,火力 发 电 设备 完成 
产量 8 695.8 万 kW( 套 ) ,同比 增长 0.80% ;累计 生产 电站 
锅炉 686 台 、309 954Vh , 累计 生产 电站 汽轮机 025 &/ 
9 565.97; kW ,累计 生产 汽 轮 发 电机 929 台 /8 6905. 8 H kW, 
其 中 ,30 万 kW 及 以 上 汽 轮 发 电机 组 6 803.6 万 kW( 套 ), 占 
火电 设备 产量 的 78.24% ;60 万 kW 及 以 上 汽 轮 发 电机 组 
4 393 万 kW( 套 ) , 占 火 电 设备 产量 50. 52% ;100 万 kW 汽 轮 
发 电机 组 1 300 万 kW( 套 ) , 占 火 电 设备 产量 14. 9596, 

2010 年 ,火电 设备 行业 共生 产 100 万 kW 等 级 的 电站 锅 
炉 6 台电 站 汽轮机 18 台 ` 汽 轮 发 电机 13 台 ;60 万 kW 等 级 
的 电站 锅炉 69 台 、 电 站 汽轮机 53 & 汽 轮 发 电机 49 台 ;30 
Ji kW 等 级 的 电站 锅炉 72 台 .电站 汽轮机 80 台 、 汽 轮 发 电 
机 74 台 ;20 万 kW 等 级 及 以 下 的 电站 锅炉 539 台 .电站 汽 轮 
机 874 台 ` 汽 轮 发 电机 793 台 。 

市 场 及 销售 2010 年 ,由 于 国家 能 源 结构 优化 调整 , 核 
电 、 水 电气 电 、 风 电 等 清洁 能 源 比 重 有 所 提升 ,国内 大 型 火 
电 设备 市 场 需求 下 降 ,国内 招 投标 项 目下 降 约 35% ( 以 千瓦 
计算 ) ,大 型 火电 机 组 市 场 竞争 再 次 加 剧 ,而 冶金 .水 泥 、 玻 
璃 炉 窑 等 行业 的 资源 综合 利用 发 电 项 目 以 及 中 小 型 热电 联 
供 火 电机 组 市 场 逐 渐 回 暖 。 各 企业 通过 实施 “走出 去 ” 战 
略 , 整 机 出 口 国际 分 包 项 目 等 合同 订单 快速 增加 ,发 电 设 
备 出 口交 货 值 较 上 年 增长 40% ~ 50% ,出 口 主要 集中 在 第 
三 世界 和 少数 第 二 世界 国家 。 我 国 的 主要 竞争 优势 是 设备 
的 性 价 比 .工期 和 项 目 集成 与 配套 能 力 ,同类 机 组 价格 通常 
比 跨国 公司 低 10% 左右。 但 是 ,国内 企业 在 国际 市 场 上 的 
不 规范 竞争 甚至 是 恶性 竞争 已 成 为 影响 行业 发 展 和 企业 竞 
争 能 力 提 高 的 制约 因素 。 另 外 ,美元 贬值 ,原材料 涨 价 、 出 
口 贸易 国 的 政局 不 稳 、 国 与 国 关 系 的 变化 以 及 对 出 口 产品 
的 及 标 与 认证 .出口 交易 国 的 相关 贸易 法 规 和 法 律 不 其 了 
解 等 不 利 因素 也 影响 企业 产品 的 出 口 。 

上 海 电 气 电 站 设备 有 限 公 司 上 海 汽 轮机 厂 借 助 于 西门 
子 的 技术 优势 ,2010 年 累计 订货 量 维 持 在 300 多 亿 元 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公司 2010 年 积极 拓展 国内 外 市 场 ， 


订货 量 较 上 年 增长 近 5096, 

东方 汽轮机 有 限 公 司 2010 年 在 国内 煤 电 设备 市 场 萎 
缩 .风电 设备 市 场 竞 争 剧烈 的 情况 下 ,积极 开辟 新 市 场 , 订 
货 量 较 上 年 增长 近 10% 。 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 在 循环 流 化 床 锅炉 、 大 型 
煤 粉 锅炉 ,垃圾 炉 及 特种 锅炉 、HRSG 余热 锅炉 IGCC 气 化 
炉 五 大 系列 产品 市 场 的 订货 量 均 有 显著 增长 。 

北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 进一步 加 大 市 场 开拓 
力度 ,2010 年 新 增订 货 近 20 亿 元 ,300MW 等 级 机 组 保持 了 
市 场 占有 率 ,该 公司 中 标 8 台 机 组 ,中 标 率 18. 2% 。 

上 海 锅 炉 厂 有 限 公 司 积极 拓展 海外 火电 设备 市 场 ,并 
加 快 非 火电 产业 的 发 展 速 度 ,2010 年 该 公司 累计 订货 量 达 
到 600 多 亿 元 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公 司 2010 年 市 场 订单 基本 与 
上 年 持平 。 

济南 锅炉 集团 有 限 公 司 2010 年 积极 开拓 市 场 ,锅炉 订 
货 额 逾 10 亿 元 ,115 台 、14 415t/h。 其 中 ,130th 以 上 锅炉 
已 占 订 货 总 量 的 70% 以 上 ,中 小 型 循环 流 化 床 锅炉 和 生物 
质 锅炉 在 国内 市 场 具 有 一 定 优势 。 

中 国 长 江 动 力 公 司 ( 集 团 ) 武 汉 汽 轮 发 电机 厂 2010 年 
市 场 订单 基本 与 上 年 持平 。 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 2010 年 累计 订货 
量 较 上 年 增长 近 17%。 

科技 成 果 及 新 产品 上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 
2010 年 以 “坚持 创新 ,深化 改革 、 以 人 为 本 、 和 谐 发 展 ” 为 主 
线 ,扎实 推进 各 项 科研 工作 。“ 电 站 装备 关键 材料 评价 技术 
研究 ”“ 清 洁 高 效 煤 燃烧 技术 及 关键 设备 "等 11 个 科研 项 
目 获 得 国家 有 关 部 委 及 上 海 市 的 立项 ， 发 电机 组 寿命 和 广 
义 可 靠 性 设计 与 分 析 技 术 研 究 " 等 6 个 重大 科研 项 目 通过 
验收 ,完成 了 18 个 院 科 技 发 展 基金 和 青年 创新 基金 项 目的 
验收 ,加 大 了 对 “大 型 半 速 饱和 蒸汽 汽轮机 、 大 型 半 速 汽 轮 
发 电机 等 设备 关键 共性 技术 研究 ”以 及 “CAP1400 常规 岛 课 
题 ”" 和 “核电 常规 岛 条 件 保障 课题 ”等 立项 的 重大 课题 的 协 
调 管 理 力度 ,积极 参与 核电 标准 体系 、 核 电焊 材 国 产 化 、 
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700% 等 级 火电 机 组 等 国家 和 上 海 市 重大 专项 的 立项 准备 
工作 。 主 要 参与 的 “ 超 超 临界 1 000MW 火电 重大 装备 研制 
与 产业 化 ”项目 获 国家 科技 进步 奖 二 等 奖 , 主 要 参与 的 “大 
功率 超 临 界 空冷 式 汽轮机 组 关键 技术 研究 及 其 装备 产业 
化 "项 目 获 机 械 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 ,“ 百 万 千瓦 级 核电 
站 用 电气 贯穿 件 ” 项 目 获 中 国 核能 行业 协会 科学 技术 奖 二 
等 奖 。 国 家 发 展 和 改革 委员 会 批准 的 由 该 院 牵头 组 建 的 清 
洁 高 效 煤 电 成 套 设备 国家 工程 研究 中 心 于 2010 45 H8 H 
举行 了 葛 基 仪式 。2010 年 ,该 院 新 申请 专利 11 项 ,其 中 发 
明 专 利 9 项 ;专利 授权 13 项 ,其 中 发 明 专 利 授 权 9 项 ;申报 
国家 计算 机 软件 著作 权 登 记 15 项 。 

上 海 电 气 电 站 设备 有 限 公司 上 海 汽 轮机 厂 2010 年 科研 
投入 占 全 年 销售 收入 的 5% 以 上 ,开发 新 产品 十 余 项 ,取得 
了 多 项 重大 技术 成 果 并 应 用 于 产品 的 设计 与 制造 。 其 中 ， 
超 超 临界 1 000MW 抽 汽 汽轮机 顺利 通过 运行 试验 ,各 项 指 
标 均 达到 或 超过 设计 值 ; 半 速 大 容量 核电 汽轮机 1 700mm 
等 级 长 叶片 开发 成 功 并 通过 鉴定 ;1 200MW 超 超 临界 汽 轮 
机 方案 设计 基本 完成 ;具备 了 百 万 千瓦 等 级 核电 汽轮机 低 
压 焊 接 转子 的 焊接 生产 条 件 ;燃气 轮机 项 目 国产 化 进程 得 
到 进一步 推进 ,多 项 国产 化 成 果 已 应 用 到 具体 项 目 上 。 该 
企业 的 超 超 临 界 660MW 汽轮机 荣获 上 海 市 重点 新 产品 称 
号 , 超 超 临界 660MW 汽轮机 列 人 上 海 市 高 新 技术 成 果 转 化 
Jj EL , 超 超 临界 1 000MW 等 级 汽轮机 荣获 2009 年 度 上 海 市 
高 新 技术 成 果 转 化 百 佳 项 目 称号 ,用 于 电站 汽轮机 组 的 数 
字 式 电 液 控制 系统 荣获 全 国 发 明 展 览 会 金奖 ,大 功率 超 临 
界 空冷 式 汽 轮机 关键 技术 研究 及 其 装备 产业 化 荣获 中 国 机 
械 工 业 科学 技术 奖 一 等 奖 , 超 超 临 界 1 000MW 等 级 汽轮机 
被 认定 为 上 海 市 专利 新 产品 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 会 司 2010 年 完成 了 首 台 超 
临界 350MW 机 组 试制 任务 。 汽 轮机 产品 完成 12 项 储备 产 
品 开发 ,18 项 合同 产品 开发 ,15 项 科研 项 目 ; 发 电机 产品 完 
成 6 项 储备 产品 开发 ,15 项 合同 产品 开发 ,19 项 科研 项 目 。 

E35 583] ARAR 2010 年 科研 投入 占 销售 收入 的 
4. 5% 。 该 公司 注重 基础 研究 ,已 建成 3MW 热 态 试验 平台 ， 
并 进入 调试 阶段 。 完 成 的 科研 项 目 与 成 果 有 :300MW CFB 
锅炉 技术 开发 ,煤气 显 热 回收 关键 设备 的 结构 设计 和 制造 
工艺 研究 ,大 容量 超 临 界 CFB 锅炉 技术 开发 ,高 效 、 节 能 、 环 
保 型 锅炉 炉 型 研究 ,新 型 材料 性 能 研究 及 国产 化 研究 ,燃烧 
设备 研制 CFD 数值 模拟 技术 攻关 ,1 200MW 超 超 临 界 锅炉 
方案 设计 , 干 煤 粉 气 化 炉 关键 主 设备 (IGCC 煤气 冷却 装置 


和 和 气 化 炉 壳 体 ) 的 制造 。2010 年 该 公司 申请 国内 专利 96 


项 ,其 中 发 明 专利 27 项 ; 获 国内 专利 授权 59 项 ,其 中 发 明 专 
利 4 项 。 在 印度 申请 专利 25 项 ,并 开展 13 项 国际 PCT 专利 
申请 工作 。 年 度 软件 著作 权 登 记 9 项 , 专 有 技术 认定 14 项 。 
为 了 配合 产品 出 口 海外 市 场 ,该 公司 对 印度 .印度 尼 西亚 、 
越南 等 目标 国家 开展 了 专利 预警 工作 。2010 年 该 公司 先后 
获得 “上 海 市 专利 示范 企业 ” 及“ 上海 市 知识 产权 示范 企 
业 "称号 。 
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济南 锅炉 集团 有 限 公 司 2010 年 科研 投入 达 4 000 多 万 
元 , 占 主 业 销 售 收 入 的 3. 1% 。 全 年 完成 18 个 新 产品 研发 
和 27 个 变形 产品 的 设计 任务 。 生 物质 循环 流 化 床 锅炉 和 
煤 泥 循环 流 化 床 锅 炉 人 选 4 当前 国家 鼓励 发 展 的 环保 产业 
设备 (产品 ) 目录 》。 

哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责任 公司 2010 年 列 人 国家 .部 省 
(市 ) 级 科研 项 目 12 项 ,其 中 国家 级 科研 项 目 4 项。12 个 项 
目 中 已 完成 4 项 ,正在 进行 的 8 项 。 该 公司 的 25MPa/ 
600%C7600 民 参数 的 660MW 超 超 临界 三 缸 四 排 汽 汽轮机 、 
24. 2MP2/566'C /566*C 参数 的 660MW 超 临 界 二 红 二 排 汽 直 
接 空冷 汽轮机 下 级 蒸汽 -燃气 联合 循环 机 组 液压 控制 系统 
研制 项 目 .新 型 高 阻尼 结构 末 级 长 叶片 研制 与 应 用 项 目 、F 
级 燃气 -蒸汽 联合 循环 用 140MW 汽轮机 通过 了 省 部 级 鉴 
定 。 参 与 研制 的 “ 超 超 临 界 1 000MW 火电 重大 装备 研制 与 
产业 化 ”获得 国家 科技 进步 奖 二 等 奖 ,“ 弯 扭 叶片 关键 技术 
研究 及 在 大 型 汽轮机 中 的 工程 应 用 ”获得 2010 年 度 国 家 科 
技 进步 奖 二 等 奖 ,“ 新 型 高 阻尼 结构 末 级 叶片 研制 与 应 用 ” 
dk 2010 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 ,“FA 级 燃 
气 一 蒸汽 联合 循环 机 组 汽轮机 自主 化 研制 " 获 2010 年 度 中 
国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 。 

哈尔滨 锅炉 广 有 限 责 任 会 司 2010 年 完成 新 产品 开发 
15 项 。 其 中 ,电站 锅炉 和 环保 产品 4 项 ;具有 自主 知识 产权 
的 600MW 超 临 界 锅炉 .600MW 风扇 磨 超 临界 褐 煤 锅炉 、 
600MW 超 临界 W 火焰 锅炉 .1 000MW 等 级 SCR 装置 ; 辅 机 

dn 8 项 :300MW 机 组 补水 系统 用 大 气旋 膜 式 除 氧 器 、 核 电 
主 泵 全 流量 试验 人 台 稳 流 钠 、 合 成 气 废 热 回收 器 、 锅 炉 给 水 预 
热 器 .核电 1 700MW EPR 机 组 ATD 再 热 器 ,核电 1 700MW 
EPR 机 组 低压 加 热 器 .600MW 亚 临界 机 组 小 旁 路 高 压 加 热 
如 核电 1700MW EPR 机 组 除 氧 需 等 。“ 超 超 临界 1 000MW 
火电 重大 装 和 名 研制 与 产业 化 ” 获 国家 科技 进步 奖 二 等 奖 ， 
“350MW 超 临界 煤 粉 锅炉 研制 ” 获 中 国 机 械 工 业 科 学 技术 
奖 二 等 奖 ,“300 ~ 600MW 高 参数 宰 煤 锅炉 研制 及 工程 应 
用 ” 获 省 机 械 工业 科学 技术 疾 一 等 疾 。 

杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 的 “烧结 废气 纯 低 温 发 电 技 术 
与 产业 化 应 用 ”课题 获 杭州 市 重大 科技 创新 项 目 立 项 ,该 项 
目的 “ 烟 气 余热 利用 的 方法 及 其 装置 ” 获 国家 发 明 专 利 。 
“医疗 化 工 危 险 废物 垃 瓜 焚烧 余热 利用 技术 ”项 目 通过 了 杭 
州 市 科技 局 的 验收 。 该 课题 研发 的 余热 锅炉 采用 了 高 温 防 
腐 、 低 温 防腐 以 及 机 械 振 打 清 灰 等 多 项 新 技术 。“ 大 型 燃气 
轮机 余热 锅炉 及 其 热电 联 产 关键 技术 ” 获 杭 州 市 科技 进步 
奖 二 等 奖 。 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 2010 年 相继 开发 了 
350MW UG—1217/18. 4 一 M 型 亚 痢 界 自然 循环 锅炉 .UG 一 
50/3. 82 一 MT 型 循环 流 化 床 垃圾 焚烧 锅炉 、UG 一 75/3. 82— 
J 型 75v/h 秸秆 直 燃 锅炉 ,其 中 ,UG 一 50/3. 82 一 MT 型 SOt/h 
循环 流 化 床 垃圾 焚烧 锅炉 获 省 机 械 工 业 科技 进步 奖 一 等 
奖 。 同 时 ,利用 引进 技术 开发 了 200 ~ 750td 炉 排 形式 的 垃 
圾 禁 烧 锅炉 和 745th 超 高 压 带 中 间 再 热 循 环流 化 床 锅炉 。 


该 公司 完成 的 省 级 科技 成 果 转 化 项 目 “ 秸 秆 直 燃 锅炉 的 研 
发 与 产业 化 ”,“116MW 强制 循环 自 支承 式 高 温 热 水 锅炉 ” 
2010 年 被 科学 技术 部 列 为 “国家 重点 新 产品 项 目 ” ,并 获 江 
苏 省 装备 制造 业 专 利 新 产品 优秀 奖 。 该 公司 的 “生物 质 大 
规模 直 燃 资源 化 利用 的 关键 技术 研发 及 工程 应 用 ” 获 教育 
部 颁发 的 科学 技术 进步 奖 二 等 奖 。 

中 国 长 江 动 力 公 司 ( 集 团 ) 武 汉 汽 轮 发 电机 厂 2010 年 
注重 产品 技术 改进 与 创新 , 积极 推出 适合 市 场 需求 的 3 ~ 
155MW 非 标 汽 轮 发 电机 组 及 空冷 汽 轮 发 电机 产品 。 该 公司 
生产 的 155MW 及 以 下 热电 汽 轮 发 电机 组 .200MW 及 以 下 水 
轮 发 电机 组 获 省 名 牌 产品 称号 ,高 压 125MW 空冷 汽轮机 研 
发 .6. 5MPa 背 压 式 汽轮机 系列 开发 和 补 气 .余热 利用 汽 轮 
机 分 别 获得 市 科技 研发 特等 奖 .二 等 奖 和 三 等 奖 。 

南京 汽 轮 电机 (集团 ;有 限 责任 公司 2010 年 科研 投入 
占 销 售 收入 的 5. 396, 

质量 及 标准 2010 年 ,全 国 锅炉 压力 容器 标准 化 技术 
委员 会 锅炉 分 标 委 会 和 全 国 汽轮机 标准 化 技术 委员 会 组 织 
行业 有 关 单 位 开展 了 与 汽轮机 、 锅 炉 和 核电 设备 相关 的 4 
项 标准 化 研究 以 及 18 项 国家 标准 ,39 项 行业 标准 的 制 修订 
工作 。 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 汽 轮机 厂 2010 年 通过 
质量 体系 内 审 .工艺 纪律 检查 .清洁 度 检 查 .实物 质量 抽查 、 
现场 工作 票 管理 、 装 箱 质量 检查 NCR 统计 分 析 等 方法 揭示 
质量 管理 体系 和 产品 质量 上 存在 的 问题 ,并 坚持 对 问题 进 
行 持续 整改 。2010 年 获得 上 海 市 质量 管理 奖 和 上 海 市 实施 
卓越 绩效 管理 先进 企业 奖 。 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 2010 年 以 做 精 产品 为 
目标 ,完善 质量 管理 体系 ,加 强 质量 损失 统计 工作 。 全 面 杭 
理 300MW 机 组 实物 质量 ,编制 超 临界 350MW 汽轮机 POR 
卡 ,规范 整顿 330MW 机 组 POR 卡 ,完成 PQR 卡 中 英文 电子 
版 化 ,制定 改进 措施 并 付 诸 实施 ;质量 改进 项 目 全 部 完成 。 
2010 4E 5 H ,该 公司 300MW 等 级 机 组 在 “全 国 发 电 可 靠 性 
火电 300MW 级 金牌 机 组 ”及 “全 国 火 电 300MW 级 机 组 竞 
赛 "评比 中 获得 多 项 荣誉 。 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 2010 年 以 持续 改 
进 质量 为 主线 ,做 好 计划 的 具体 实施 .跟踪 检查 以 及 合格 供 
应 商 体系 的 完善 .制造 过 程 的 质量 控制 .产品 人 库 的 质量 考 
核 等 工作 ,确保 主导 产品 主 件 主 项 抽查 合格 率 等 8 项 年 度 
质量 目标 达标 。 年 内 该 公司 完成 了 两 次 质量 体系 内 审 和 管 
理 评 审 ,10 月 通过 了 认证 中 心 的 质量 管理 体系 监督 审核 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 2010 年 不 断 提升 公司 质量 管理 水 
平 ,完工 产品 优等 品 率 超过 95% 。 该 公司 获得 ASME 协会 
颁发 的 “S”“U”“U2”“N”、“NPT”、“NS” 钢 印 和 证 书 , 年 
内 获得 上 海 市 市 长 质量 奖 。 

哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 任 公 司 2010 年 制定 了 “十 二 
五 ”产品 综合 质量 大 目标 ,并 积极 采用 国外 先进 国家 标准 及 
国际 标准 。 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 2010 年 进一步 完善 质量 管 
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理 体系 ,强化 内 部 管理 ,加 强 产品 质量 控制 ,强化 质量 改进 ， 
外 部 质量 反馈 量 同比 下 降 6. 27% 。 该 公司 主导 产品 积极 采 
用 国外 先进 国家 标准 和 国际 标准 ,其 中 ,50 ~300MW 循环 流 
化 床 锅炉 设计 制造 采用 德国 ALSTOM 公司 标准 ,300 ~ 
600MW 亚 临 界 锅炉 设计 、 制 造 和 检验 采用 ABB - CE 公司 标 
准 ,350 ~660MW 超 临界 锅炉 设计 制造 采用 英国 MB 公司 标 
准 ,600 ~1 000MW 超 超 临界 锅炉 设计 制造 采用 日 本 三 雁 公 
司 标准 ,大 型 电站 高 压 加 热 器 和 除 氧 器 的 设计 `、 制 造 和 检验 
采用 日 本 东芝 公司 标准 , 核电 设备 采用 法 国 ALSTOM 公司 
标准 日 本 三 菱 公司 标准 和 美国 ASME 标准 。 

济南 锅炉 集团 有 限 公 司 2010 年 积极 执行 国内 外 先进 标 
准 , 当年 顺利 通过 ISO 9001 年 度 审查 .欧盟 CE 认证 和 ISO 
3834-2 焊接 体系 认证 证 书 换 证 审查 。 

无 锡 华 光 句 炉 股份 有 限 公 司 2010 年 注重 三 大 体系 建 
Bt ,积极 采用 国外 先进 国家 标准 和 国际 标准 ,各 项 质量 指标 
同比 均 有 较 大 的 提高 ,全 年 无 重大 质量 事故 。 该 公司 持 有 A 
级 锅炉 许可 证 ,美国 ASME“U”“S” 钢 印 、I 级 锅炉 安装 改 
造 维 修 许 可 证 。 

中 国 长 江 动 力 公 司 ( 和 集团 ) 武 汉 汽 辊 发 电机 厂 2010 年 
先后 取得 中 国 华 信 技术 检验 有 限 公 司 .美国 FMRC 公司 和 
荷兰 RVA 公司 ISO 9001 质量 管理 体系 认证 证 书 ,并 被 中 国 
企业 产品 质量 协会 授予 “全 国 质量 信誉 ,服务 AAA 等 级 企 
业 ” 称 号 。 

基本 建设 及 技术 改造 2010 年 火电 设备 制造 行业 企业 
坚持 做 精 做 强 的 原则 ,注重 投资 优势 项 目 ,全 年 累计 完成 固 
定 资 产 投 资 35 亿 元 以 上 。 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 2010 年 固定 资产 投 
资 额 7 000 多 万 元 ,用 于 建设 大 机 械 加 工 和 大 装配 厂房 ,调整 
及 改造 部 分 车 间 工 艺 路 线 ,购置 2 台大 型 数控 龙门 铣床 、 
$i60mm $PR 42. 1m x 12m EPRE ETRIE VPI 设备 .时 
片 数控 加 工 中 心 等 一 批 重 点 设备 ,并 完成 安装 调试 交付 使 用 。 

济南 锅炉 集团 有 限 公 司 2010 年 完成 技 改 投入 1 000 多 
万 元 ,用 于 购买 膜 式 壁 埋 孤 焊 生产 线 、 大 型 卷 板 机 、 弯 管 机 
等 ,新 建 厂 房 1 300 m, 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 2010 年 加 快 实施 技术 
改造 项 目 ,数控 Sm 立 式 车 床 等 项 目 已 完成 安装 调试 并 投入 
生产 使 用 ,数控 5m 桥 式 动 染 龙门 鱼 铣 床 已 订货 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 2010 年 基本 建设 与 技术 
改造 项 目 计划 投资 约 1 亿 元 , 共 287 项 ,完成 投资 近 90%。 
主要 完成 项 目 有 :购置 离心 浇铸 机 、$200mm 数控 铀 床 、 一 批 
叶片 数控 (多 轴 ) 加 工 设备 ,焊接 设备 ,完成 低速 动 平衡 机 及 
其 他 动 平 衡 机 搬迁 、 暖 风 幕 改造 、 排 烟 系 统 改造 .采暖 热 网 
平衡 器 和 换 热 站 改造 等 项 目 。1 000MW 等 级 核电 辅 机 技术 
改造 项 目 列 人 国家 重点 技术 改造 项 目 。 该 项 目 总 投资 约 3 
亿 元 ,其 中 国定 资产 投资 约 2 亿 多 元 。 其 新 建 核电 辅 机 厂 
房 于 2010 年 正式 交付 生产 使 用 ;数控 多 头 钻床 数控 深 孔 钻 
床 . 卷 板 机 、 管 板 校 平 机 、 倒 角 机 、 退 火炉 、 喷 丸 室 和 电焊 设 
备 等 主要 加 工 设 备 已 安装 调试 完毕 ,交付 生产 使 用 。 


71 


中 国电 器 工业 年 鉴 2011 


于海 锅炉 厂 有 限 公 司 的 600 ~ 1 000MW 级 超 ( 超 ) 临界 
锅炉 扩大 产能 技 改 项 目 ,其 主要 内 容 为 新 增 及 更 新 改造 设 
备 816 台 ( 套 ) ,形成 年 产 2 台 百 万 千瓦 级 超 超 临 界 锅炉 、2 
台 60 万 kW 级 超 超 临 界 锅炉 、2 € 60 万 kW 级 超 临 界 锅炉 
的 主要 受 压 件 的 能 力 。 截 至 2010 年 底 , 已 累计 完成 投资 约 
1 亿 元 。 能 源 动力、 环保 改造 项 目 包括 变电站 升级 改造 、 液 
态 站 房 扩 容 改造 、 给 排水 管 网 系统 改造 等 ,截至 2010 FRE 
累计 完成 投资 约 5 000 万 元 。 

哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 2010 年 累计 完成 基本 建设 
与 技术 改造 投资 约 6 000 万 元 ,主要 用 于 大 型 煤化 工 、IGCC 
及 大 型 石化 产品 技术 改造 项 目的 中 型 容器 厂 扩 建 一 期 工 
程 ,扩建 厂房 已 于 2010 年 7 月 投入 使 用 。 另 外 ,还 建设 了 产 
品 研发 实验 大 楼 。 

无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 2010 年 完成 了 整体 煤气 化 
联合 循环 发 电 关 键 设 备 及 大 型 垃圾 焚烧 装备 生产 线 技术 改 
造 项 目 ;新 建 了 重型 容器 车 间 , 占 地 面积 约 1 7j mj HER 
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管理 及 改革 ”北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 2010 年 
继续 实施 6S 管理 ,进一步 完善 数字 化 管理 ,开发 应 用 了 工 
时 定额 管理 子 系统 、 人 力 资源 统计 分 析 系 统 、 财 务 价格 审查 
台 账 系统 。 公 司 被 科技 部 授予 “制造 业 信 息 化 科技 工程 应 
用 示范 企业 ”称号 。 

上 海 电 气 电 站 设备 有 限 公 司 上 海 汽轮机 厂 2010 年 开展 
内 部 培训 9 053 人 次 ,培训 覆盖 面 达 81.8% 。 针 对 上 海 电 气 
(总 公司 ) 提 出 的 “1 +3+5 青年 大 学 生 培 养 计划 ” ,该 公司 
实行 “导师 制 ” ,制定 了 一 系列 具有 针对 性 的 培养 方案 。 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 2010 年 突出 技术 
进步 以 及 库房 整顿 、 供 应 链 管理 ,在 设计 配置 .标准 化 .通用 
性 、 工 效 提 升 、 材 料 利用 、 比 价 采 购 等 方面 下 工夫 ,取得 了 一 
定 的 成 效 ;以 现场 整顿 为 抓 手 ,推行 内 部 精细 化 管理 ;成 立 
了 生产 准备 室 和 生产 协作 室 ,分别 归口 管理 铸 锻 件 准 备 和 
对 外 生产 协作 ,为 建立 垂直 生产 管理 体系 打下 了 基础 。 

上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 2010 年 在 组 织 结构 调整 上 ,实施 
了 一 体 化 管理 的 大 部 制 ;在 战略 规划 上 , 深 和 推进 “再 次 创 
业 ” 和 “十 二 五 ”规划 工作 ;在 目标 成 本 控制 上 ,出 台 了 考核 
奖励 制度 ,实行 成 本 课题 评估 制 ;在 卓越 绩效 管理 上 ,制定 
了 管理 争 创 上 海 市 长 质量 奖 的 工作 日 标 。 


济南 锅炉 集团 有 限 公 司 2010 年 强化 经 营 管理 ,相继 制定 
了 十 几 项 重要 规章 制度 ,重新 规范 班组 建设 ;加 大 资金 回收 
力度 ,全 年 回 款 同 比 增长 13.4% ;信息 化 管理 逐步 升级 ,在 
ERP 人 力 资源 模块 考勤 系统 顺利 上 线 实施 后 ,开始 推进 技术 
中 心 PLM 、 供 应 链 ERP 等 信息 管理 系统 建设 ;节能 降 耗 ,加 大 
成 本 控制 管理 ,全 年 万 元 工业 总 产值 能 耗 同 比 下 降 3. 7% 。 

[的 稿 人 :上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 郑 健 富 uu 
人 :上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 张 瑞 】 





2010 年 是 我 国 “十 一 五 ”规划 的 收 官 之 年 ,全 社会 用 电 
量 达 4. 19 JAL EW . h, 较 上 年 增长 14. 56% , 因 节 能 减 排 要 
求全 年 关 停 小 火电 机 组 1 100 万 kW。 能 源 供应 紧张 .电力 
缺口 巨大 ,扩大 了 内 燃 发 电机 组 产品 作为 备用 电源 的 市 场 
需求 。 另 外 ,内 燃 发 电机 组 产品 不 断 开拓 新 的 市 场 ,在 应 急 
救援 通信 基站 可 再 生 燃 料 发 电机 组 等 领域 得 到 了 广泛 应 
用 。 受 益 于 我 国 拉 动 内 需 的 政策 ,2010 年 内 燃 发 电 设备 行 
业 逐 步 摆脱 了 国际 金融 危机 的 影响 ,经济 迅 速 回升 。 

生产 发 展 情况 ”我 国内 燃 发 电 设备 行业 有 千 余 家 生产 
(配套 ) 企 业 , 民 营 企 业 占 7096 以 上 。2010 年 , 继 行业 第 一 
个 全 部 产品 为 内 燃 发 电机 组 的 生产 企 ， 
股份 有 限 公 司 在 创业 板 成 功 上 市 后 , 主 营 柴油 发 电机 组 的 
深圳 市 赛 瓦 特 动力 科技 有 限 公 司 也 在 积极 筹备 上 市 事宜 。 

2010 年 ,内 燃 发 电 设备 行业 完成 工业 总 产值 58.76 亿 
元 ,同比 增长 18. 0290 (可 比 数据 20 家 ) ;新 产品 产值 9. 87 
亿 元 ,同比 增长 39. 9795 (可 比 数据 14 家 ) ;工业 销售 产值 
61. 64 亿 元 ,同比 增长 10. 69% (可 比 数据 21 家 ) ;实现 利润 
总 额 10.38 亿 元 ,同比 增长 30.83 96 (可 比 数据 20 家 )。 
2010 年 内 燃 发 电 设 备 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。2010 年 内 
燃 发 电 设备 行业 部 分 企业 基本 情况 见 表 2。2010 年 内 燃 发 
电 设 备 行业 企业 改制 情况 和 抑 表 3。 








表 1 2010 年 内 燃 发 电 设 备 行业 主要 经 济 指标 





指标 名 称 数值 
企业 数 ER ETHAN 6. 98 
工业 总 产值 流动 资产 合计 136. 98 
工业 总 产值 同比 增长 流动 资产 平均 余额 36. 78 
工业 增加 值 流动 负债 合计 36. 65 
产品 销售 收入 流动 负债 平均 余额 39. 03 
产品 销售 税金 及 附加 所 有 者 权益 31. 60 
利润 总 额 全 员 劳 动 生产 率 166 031. 32 
年 末 固 定 资产 原价 


注 :该 数据 为 内 燃 发 电 设备 行业 27 家 上 报 企业 的 数据 。 
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序号 单位 名 称 所 有 制 类 型 


] 


15 


16 


20 


21 


22 


23 





广州 英 格 发 电机 有 
限 公 司 

郑州 众 智 科技 股份 
有 限 公司 

江西 清华 秦 豪 三 波 
电机 有 限 公司 

泰州 锋 陵 特种 电站 
装备 有 限 公司 

无 锡 华 友 发 电 设备 
有 限 公 司 

英 泰 集团 有 限 公司 


上 海 麦 格 特 集团 有 
限 公司 

亚 实 动力 系统 (天 
津 ) 有 限 公 司 

河北 华北 柴油 机 有 
限 责 任 公司 

江苏 苏 美 达 机 电 有 
限 公司 
潍 柴 重 机 股份 有 限 


` 
E 


郑州 金 阳 电 气 有 限 


` 
到 


中 船 重工 电机 科技 
股份 有 限 公司 

常州 顺风 发 电 设备 
有 限 公司 
山东 华 力 机 电 有 限 
公司 

上 海 孚 创 动力 电器 
有 限 公司 
深圳 市 沃 尔 奔 达 新 
能 源 股 份 有 限 公司 
广东 康 菱 动力 科技 
有 限 公司 

无 锡 圣 侈 科技 有 限 
^s 
北京 方 大 恩 劲 柴油 
机 技术 服务 有 限 公司 
深圳 市 金 动 科 力 事 
业 有 限 公司 

扬州 飞鸿 电 材 有 限 
ANE 
深圳 市 赛 瓦特 动力 
科技 股份 有 限 公司 


dj 


di 
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表 2 2010 年 内 燃 发 电 设备 行业 部 分 企业 基本 情况 


合资 经 营 


股份 有 限 


股份 制 


股份 制 


股份 制 


股份 制 


外 商 独 资 


国有 


国有 


国有 


国有 


国有 股份 制 


RE 


民营 有限 责任 


民营 


民营 企业 


私营 


TE 


私营 股份 


主要 产品 


”EG 一 G 系列 高 压 发 电机 ,EG 一 N 系列 船用 和 陆 用 无 刷 同 步 发 电机 ,EC 一 系列 


各 种 转速 电 励磁 高 压 同 步 . 永 磁 、 双 馈 异 步 风力 发 电机 


内 燃 发 电 宙 组 控制 侣 、 双 电源 自动 切换 控制 器 .电量 检测 模块 、. 蕾 电池 充电 瞻 、 
双 电 源 自动 切换 开关 等 


发 电机 组 .汽车 电站 TREA ,挂车 电站 发 电机 


民用 普通 机 组 ,自动 化 .无 人 值守 .远程 集 中 微机 人 监控、 多 机 并 网 机 组 , 低 噪 声 产 
TEE 

固定 式 智 能 型 发 电机 组 .移动 式 发 电机 组 ( 车载 式 、 拖 挂 式 ) MARRE TUS 
柴油 发 电机 组 等 ,功率 范围 :12 - 1 200kW 

柴油 发 电机 组 (船用 、 陆 用 ) .发 电机 {( 船 用、 陆 用 ) 散热 器 .锂电 池 、 高 档 汽 车 
饰 件 

5 ~2 240kW 陆 用 三 相 无 刷 交 流 发 电机 10 ~ 1 800kW 船用 三 相 无 刷 交 流 发 电机 、 
10 ~ 1 000kW 军用 三 相 无 剧 交流 发 电机 、15 ~ 1 600kW 反 力 三 相 无 刷 交 流 发 电机 


卡特 彼 勒 .奥林匹亚 和 FGW 发 电机 组 的 装配 和 销售 ,功率 范围 :10 ~ 900kV .A 
XE IC PC De DL .发 电机 组 
柴油 发 电机 组 ,汽油 发 电机 组 .燃气 发 电机 组 ,重油 发 电机 组 .水泵 等 


6160 系列 .6170 系列 .8170 系列 .CW200 系列 中 速 柴油 机 和 15 ~ 1 250kW 柴油 
发 电机 组 
内 燃 发 电 设备 产品 ,发 电机 产品 及 配套 用 电子 产品 


1IFC2/1FC5/1FC6 系列 发 电机 、1 5MW/2MW 双 铺 异步 风力 发 电机 、1FJ2 型 
空 -水 冷却 式 无 刷 同 步 发 电机 , 永 磁 特 种 发 电机 大 功率 电动 机 .柴油 发 电机 组 
柴油 发 电机 组 产品 ,控制 柜 及 机 组 配件 , 港 机 配套 RTG 设备 


柴油 发 电机 组 .燃气 发 电机 组 ,生物 质 能 发 电机 组 .瓦斯 气 发 电机 组 ,高压 发 电 
机 组 高 压 并 网 机 组 ,低压 并 网 机 组 ,高 低压 自动 化 机 组 .变频 发 电机 组 等 

发 动机 电子 调 速 器 .监控 仪 ,发 电机 组 控制 屏 .控制 模块 .转速 传感器 .温度 传 感 
器 、 油 压 变 送 器 、 液 位 传感器 等 

自主 研发 VP 系列 VPM 系列 ,VPD 系列 VPC 系列 柴油 发 电机 组 (IER SR H 
ER .集装箱 式 .高压 机 组 .移动 电源 车 式 发 电机 组 等 


多 种 柴油 发 电机 组 产品 
德国 道 依 获 全 系列 柴油 机 及 配件 


柴油 发 电机 组 .风力 发 电机 组 .太阳 能 发 电机 组 燃气 发 电机 组 .船用 发 电机 组 、 
船用 推进 主机 等 

8 ~2 000kW 柴油 发 电机 组 产品 :普通 型 柴油 发 电机 组 、 低 噪声 发 电机 组 、 自 动 
化 及 遥控 型 发 电机 组 ,移动 电源 拖车 .船用 机 组 ,发 电机 


普通 发 电机 组 、 超 静音 发 电机 组 ,集装箱 发 电机 组 ,发电 电焊 两 用 机 组 、 船 用 发 
电机 组 
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( 续 ) 
序号 单位 名 称 所 有 制 类 型 主要 产品 
24 | 福州 福 发 发 电 设 备 | 有 限 责 任 生产 10 大 系列 100 多 种 不 同 规格 的 柴油 发 电机 组 ;功率 范围 :24 ~2 400kW 














有 限 公司 
江苏 海 兴 动 力 科技 
ARAF 
上 海 伊 华电 站 工程 
有 限 公司 
重庆 春之 源 动 力 设 
备 有 限 公司 

兰州 电源 车 辆 研究 
所 有 限 公 司 
道 依 荧 一 汽 ( 大 连 ) 
AE TELE BR ZH] 
西 电 (汕头 保税 区 ) 
动力 设备 有 限 公司 





发 电机 组 的 研制 .开发 .生产 ,电动 机 ,发 电机 的 维修 .销售 ,发 动机 ,内燃 机 及 配 
件 制造 ,高 低压 配 电 柜 .仪器 仪表 销售 
陆 用 发 电机 组 .船用 发 电机 组 .拖车 机 组 、 低 噪声 机 组 .集装箱 电站 


25 有 限 责 任 










26 






有 限 责任 






27 





有 限 责 任 汽油 、 柴 油 发 电机 组 ,汽油 柴油 发 动机 






28 国有 ,有限 责任 各 种 移动 电站 及 特种 改装 车 辆 等 几 大 系列 







CE / FAJ DEUT 三 大 产品 平台 , 轻 , 中 、 重 三 大 系列 ,功率 覆盖 80 -~ 340 马 
HO 马力 =735. SkW) ,各 种 变型 和 适应 性 产品 300 余 种 

TM 系列 柴油 发 电机 组 TC 系列 柴油 发 电机 组 ,TP 系列 柴油 发 电机 组 、 普 通 静 
音 机 组 .住宅 静音 机 组 超 静 音 机 组 .集装箱 型 静音 机 组 .挂车 电站 和 汽车 电站 ,多 
油 机 组 合式 方 般 通 信和 电站 极 寒 地 带 通信 基站 智能 循环 充电 一 体 化 产品 .汽油 发 
电机 组 、 天 然 气 发 电机 组 等 ,机 组 功率 范围 :7 ~3 438kV .A 





29 中 外 合资 






30 中 外 合资 








31 中 外 合资 .股份 制 (2010 


年 12 月 挂牌 上 市 ) 


上 海 科 泰 电源 股份 
ARAR 









RI 2010 年 内 燃 发 电 设备 行业 企业 改制 情况 


时 ë 单位 名 称 (| 述 







2010. 1 江西 清华 泰 豪 三 波 电机 有 限 公 司 TL VS HE 426 3 OE eb, PLA BR 2x RI EE A ,共用 同一 管理 平台 

2010. 9 EFES 71 Fa 8 PL ZS nd 独资 成 立 孚 创 动力 控制 技术 (局 东 ) 有 限 公司 

2010. 11 广州 英 格 发 电机 有 限 公司 - 2010 年 11 月 9 日 完成 中 华人 民 共 和 国 台 港 澳 侨 投 资 企业 变更 登记 
2010 郑州 众 智 科技 股份 有 限 公司 进行 股份 制 改制 

2010. 12 上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 “ 科 泰 电源 "在 深交 所 正式 挂牌 上 市 





产品 分 类 产量 2010 年 内 燃 发 电 设备 行业 部 分 企业 主 。 要 产品 产销 情况 见 表 4。 
表 4 2010 年 内 燃 发 电 设备 行业 部 分 企业 主要 产品 产销 情况 
2009 ~ 2010 年 均 上 报 数 据 14 家 企业 产量 





产品 名 称 2010 4E 23 家 企业 上 报 产 量 同比 增长 (9% ) 
合 计 12. 09 
普通 机 组 36. 14 
船用 机 组 86. 76 
气体 机 组 
自动 化 机 组 
应 急 机 组 -64. 04 
数码 机 组 
挂车 电站 52. 13 
低 噪 声 电 站 -45. 28 
方 舱 电 站 -87.24 
汽车 电站 - 72.99 
发 电 电焊 机 组 73.97 
市 场 及 销售 2010 年 ,内燃 发 电 设备 行业 企业 产销 回 2010 年 ,我 国 提高 绝 大 部 分 产品 出 口 退税 率 的 措施 取 
升 ,销售 收入 同比 增长 22. 8596 ;利润 总 额 增幅 30. 8396 。 行 得 了 显著 成 效 , 出 口内 燃 发 电机 组 的 地 级 市 (不 包括 香港 、 
业 运 行情 况 良 好 , 呈 V 形 反 转 走势 。 澳门 特别 行政 区 以 及 台湾 省 ) 达 74 个 ,同比 增长 5.7% ;各 
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地 级 市 出 口 总 额 达 25.02 亿美 元 ,同比 增长 35. 7796 , RE 
内 燃 发 电机 组 产品 技术 和 质量 有 了 长 足 的 进步 ,国际 市 场 





行业 概况 


2010 年 内 燃 发 电 设 备 产 品 进 出 口 情况 见 表 $。2010 年 
我 国内 燃 发 电机 组 产品 进出 口 数据 对 比 见 表 6。2010 年 内 


苋 争 力 明显 增强 ,| 除 压 燃 式 2 000kV * A 以 上 大 功率 机 组 依 、 燃 发 电机 组 产品 主要 出 口 目 的 地 见 表 7。 


赖 进口 外 ,其 余 产品 出 口 增 速 明显 提升 。 








请 专利 31 项 ,骨干 企业 获 批 专利 18 项。 骨干 企业 荣获 高 新 
技术 产品 证 书 2 项 市 重点 新 产品 1 项、 省 自主 创新 产品 1 
项 ,通过 省 级 鉴定 新 产品 3 项 ,完成 新 产品 试制 3 项 ,进入 样 











表 5 2010 年 内 燃 发 电 设 备 产品 进出 口 情况 








MEI! Hi TIO c) 

P&75kV -A 3 648. 23 405 590 49 869. 56 

压 燃 式 发 | 7TSkV- A«P375kV * A 5 176. 98 18 565 24 627. 15 

电机 组 375kV - A < P&2 O00kV - A 44 916. 81 S 158 43 728. 78 

P»2000kV-A 21 964. 26 152 9 494. 02 

X6 2010 年 我 国内 燃 发 电机 组 产品 进出 口 数 据 对 比 
x E ERRAL (KVA) 点 燃 式 
pers [rv epe "A 7kV A <Pe2 ook A]P>2 000KV Ap 发电 机 给 
出 向量 与 进口 量 比 值 0. 35 1 453. 50 
同比 增长 0b -7.9 141. 86 
贸易 差额 (出 口 额 - 进口 额 ) | 亿美 元 - 1.25 13. 31 
进口 额 同 比 增长 % — 36. 33 - 65. 86 
出 口 额 同比 增长 % -0.71 27.42 
表 7 2010 年 内 燃 发 电机 组 产品 主要 出 口 目 的 地 (单位 : 台 ) 
尼日利亚 7 179 | 9 2 007 506 
阿拉 伯 联 合 黄 长 国 36 599 1 887 211 
美国 21 595 ] 095 718 
EMRE Je P XE 12 848 26 544 430 
安哥拉 13 368 8 419 733 
巴基斯坦 3 378 18 381 028 
南非 4 527 274 599 
BH s 25 731 12 250 564 
德国 7 469 219 075 
意大利 3 517 71 736 
加 拿 大 1 732 112 327 
俄罗斯 联邦 13 383 229 196 
委内瑞拉 18 986 286 730 
p 4 208 102 110 
英国 3 855 3 57 691 
约旦 53 565 
也 门 10 955 137 969 
越南 17 100 2 200 470 
土耳其 11 081 2 62 700 
巴西 18 844 
科技 成 果 及 新 产品 2010 年 ,内 燃 发 电 设备 行业 共 申 ” 机 试制 阶段 1 项 , 获 省 级 技术 创新 项 目 立 项 1 项 。2010 年 


内 燃 发 电 设 备 行 站 骨干 企业 申请 、 获 批 专利 情况 见 表 8。 
2010 年 内 燃 发 电 设 备 行业 主要 企业 新 产品 、 新 技术 研发 及 
鉴定 情况 见 表 9。 
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表 8 2010 年 内 燃 发 电 设备 行业 骨干 企业 申请 、 获 批 专利 情况 


时 间 E A n 申请 单位 
















2010. 1 “一 种 发 电机 组 的 监控 系统 "获得 实用 新 型 专利 授权 深圳 市 沃 尔 奔 达 新 能 源 股份 有 限 公 司 
2010. 1 获得 外 观 设计 专利 :发 电机 组 静音 箱 ( 一 体 框架 式 ) 深圳 市 赛 瓦特 动力 科技 股份 有 限 公 司 
2010.5 获得 外 观 设计 专利 :发 电机 组 用 集装箱 深圳 市 赛 瓦 特 动力 科技 股份 有 限 公 司 
2010. 5 获得 实用 新 型 专利 2 项 ;发 电机 组 结构 改良 、 双 机 定时 切换 控制 器 ;外 观 设 计 专 利 2 | 西 电 ( 汕 头 保税 区 ) 动 力 设备 有 限 公司 
项 ;发 电机 组 静音 四 (GSA42D) JE EHL BE EE E ( TM33) 
2010. 6 获得 实用 新 型 专利 :一 种 新 型 发 电机 防 噪声 外 壳 深圳 市 赛 瓦 特 动力 科技 股份 有 限 公司 
2010. 6 获得 实用 新 型 专利 2 项 :一 种 方 舱 电 站 ,专利 号 :ZL2009 2 02354444. 8 ;一 种 高 温 沙 漠 | 泰州 锋 陵 特种 电站 装备 有 限 公 司 
型 低 噪声 电站 ,专利 号 :ZL2009 2 0235442. 9 
2010. 8 获得 3 项 实用 新 型 专利 ,一 种 ATS 控制 屏 测 试 设备 ;一 种 单机 定时 控制 器 ,发 电机 组 | 西 电 (汕头 保税 区 ) 动 力 设备 有 限 公司 
静音 单 (TC66 ) 
2010. 8 获得 “一 种 供电 系统 "专利 深圳 市 沃 尔 奔 达 新 能 源 股 份 有 限 公司 
2010. 12 柴油 发 电机 组 自动 同步 并 机 控制 器 获得 国家 实用 新 型 专利 ,专利 号 :ZL 2010 | 郑州 金 阳 电气 有 限 公 司 
2 0218548. 0; 
柴油 发 电机 组 电子 调整 器 获得 专利 ,专利 号 :ZL 2010 2 0218485. 9; 柴 油 发 电机 组 并 车 
负荷 比例 分 配 控制 器 获得 国家 专利 ,专利 号 :ZL 2010 2 0218539. 1; 
带 复 励 的 三 相 无 刷 同 步 发 电机 获得 专利 ,专利 号 :ZL 2010 2 0218470. 2 
2010 申请 专利 3 项 ,分 别 为 ;一 种 薄板 圆 盘 类 零件 卷 边 装置 ,申请 号 为 201020629382 ;一 种 | 兰州 电源 车 辆 研究 所 有 限 公司 





控制 电路 的 封装 结构 , 申请 号 为 201020574699. X; 一 种 液压 发 电机 , 申请 号 
为 201020574701 





表 9 2010 年 内 燃 发 电 设备 行业 主要 企业 新 产品 .新 技术 研发 及 鉴定 情况 
"I LEE E: 

2010.2 | 广州 英 格 发 电机 有 限 公司 开发 出 6. 3kV 10. 5kV .13. 8kV 等 高 压 发 电机 , 首 批 中 海 油 6 台 1 600kW/10. SkV 高 压 
发 电机 应 用 于 油田 海上 平台 

“垂直 轴 风 力 发 电机 ”项 目 研 制 成 功 ,并 进入 样机 试制 阶段 

x x 节能 低 噪 声 柴 油 发 电机 组 通过 福建 省 经 济 贸易 委员 会 组 织 的 省 级 鉴定 
”与 高 校 合作 开展 "太阳 能 与 柴油 发 电机 复合 发 电 关键 技术 及 其 产业 化 研究 " 产 学 研 项 目 

“基于 兆 瓦 级 风力 发 电机 的 研发 与 创新 平台 建设 "项 目 获得 广东 省 经 济 和 信息 化 委员 
4 2010 年 省 技术 创新 项 目 立 项 

自行 研制 开发 的 柴油 发 电机 组 电子 调整 器 .自动 同步 并 机 控制 器 .并 车 负荷 比例 分 配 控 
制 器 通过 省 级 鉴定 

公司 第 二 代 六 角形 发 电机 成 功 下 线 并 导 和 人 市 场 

“一 塔 多 台 垂 直 轴 大 功率 风力 发 电机 研究 与 产业 化 "项 目 获得 广州 市 科技 和 信息 化 局 
2010 年 市 重大 科技 专项 立项 










2010.5 | 广州 英 格 发 电机 有 限 公司 
2010.6 | 福州 福 发 发 电 设备 有 限 公司 

2010.9 | 西 电 ( 锌 头 保税 区 ) 动力 设备 有 限 公 司 
2010. 10 | 广州 英 格 发 电机 有 限 公 司 


2010. 11 | 郑州 金 阳 电 气 有 限 公司 


2010. 11 | 上海 麦 格 特集 团 有 限 公司 
2010. 11 | 广州 英 格 发 电机 有 限 公司 


基本 建设 及 技术 改造 ”2010 年 内 燃 发 电 设备 行业 27 
家 上 报 数据 企业 共 完 成 固定 资产 投资 22 108.35 万 元 ,其 中 表 11 2010 年 内 燃 发 电 设备 行业 主要 企业 技术 改造 情况 
基本 建设 投资 10 573 万 元 。2010 年 内 燃 发 电 设备 行业 主要 
企业 扩建 情况 见 表 10。2010 年 内 燃 发 电 设备 行业 主要 企业 2010.2 | 郑州 众 智 科技 股 份 | 全 自动 贴 片 生产 线 安装 调试 
技术 改造 情况 见 表 11, 有 限 公司 成 功 
广州 英 格 发 电机 有 | 追加 投资 建设 硬件 ,经 完善 
限 公 司 的 2. 4MW 发 电机 全 容量 并 网 
反馈 试验 站 ,可 进行 各 种 转速 
的 异步 . 双 馈 、 永 磁 等 风力 发 电 
机 的 出 厂 试验 和 型 式 试验 
直流 发 电机 组 测试 台 完 成 设 
计 制 造 并 投入 使 用 











2010. 5 






表 10 2010 年 内 燃 发 电 设备 行业 主要 企业 扩建 情况 






单位 名 称 
深圳 市 赛 瓦 特 动力 | ”惠州 工厂 投产 
科技 股份 有 限 公司 

无 锡 华 友 发 电 设备 | ”新 厂房 莫 基 开工 , 总 投资 2010. 5 
有 限 公 司 1 600 万 元 ,厂房 面积 6 000m? 













2010. 9 郑州 金 阳 电气 有 限 


公司 
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MH | 单位 名 称 

2010.7 | KAZANKA) 完成 产品 整理 喷漆 工序 的 环 
公司 faci 

郑州 金 阳 电气 有 限 | ”数控 剪 板 机 、 数 控 折 弯 机 完 

公司 成 安装 调试 并 投入 使 用 


技术 组 织 2010 年 ,中 国电 工 技术 学 会 移动 电站 技术 





2010. 8 


专业 委员 会 成 立 。 其 专业 领域 为 移动 电站 ( 内燃 发 电机 组 ) 
及 其 配套 产品 ( 发动机、 发 电机 ,控制 装置 和 承载 装置 等 ) 的 
研究 . 设计、 制造 .测试 和 使 用 等 ,秘书 处 挂靠 单位 为 兰州 电 
源 车 辆 研究 所 有 限 公 司 。 
[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 内 燃 发 电 设备 分 会 王 丰 玉 
审 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 内 燃 发 电 设备 分 会 李 学 明 ] 





2010 年 ,全 国 发 电 设 备 装机 容量 达到 96 219 77 KW , [8] EG 
增长 10.08% 。 其 中 ,水 电 设 备 容 量 21 340 万 kW( 含 抽水 蓄 
能 机 组 1 525 A kW) , 占 总 容量 的 22. 1896 ,同比 增长 8. 7296 ; 
火电 设备 容量 70 663 万 kW, 占 总 容量 的 73. 4496 ,同比 增长 
8. 53% ;核电 设备 1 082 万 kW , 占 总 容量 的 1. 12% ,同比 增长 
19. 23% 。“ 十 一 五 "期间, 全 国电 力 装 机 连续 跨越 6 亿 kW.、7 
亿 kW.8 亿 kW.9 亿 kW 大 关 , 年 均 增 长 13.22% ,其 中 风电 装 
机 容量 年 均 增长 96. 68% 。 期 间 , 电 源 结构 调整 取得 明显 效 
果 , 火 电 装 机 容量 占 比 从 2005 年 的 75.67% 下 降 到 2010 年 的 
73. 4496 ;水 电 、 核 电 、 风 电 等 非 化 石 能 源 装 机 容量 占 比 从 2005 
年 的 24. 23% 提高 到 2010 年 的 26. 5396 。 

2010 年 ,电站 辅 机 行业 的 整体 制造 技术 水 平 有 所 提高 ， 
部 分 产品 已 跨 人 世界 先进 行列 。 国 产 电站 辅 机 制造 技术 紧 
跟 主 机 技术 的 发 展 步 做 ,国产 高 压 加 热 器 、 锅 炉 给 水 泵 、 送 
风机 、 引 风机 和 和 磨 煤 机 基本 能 够 与 1 000MW 超 临 界 机 组 配 
套 。 发 电 设备 生产 集中 度 有 所 上 升 。2010 年 ,全 国共 生产 
发 电 设备 12 264. 21 万 k 有 ,其 中 ,上 海 电 气 (集团 ) 总 公司 、 
中 国 东方 电气 集团 有 限 公 司 .哈尔滨 电站 设备 集团 公司 三 
大 集团 合计 生产 8 422.72 万 kW, 占 总 产量 68.7% , 比 上 年 
提高 1.7 个 百分点 。5 大 电站 辅 机 制造 产业 的 集中 度 也 在 
提高 ,每 项 产品 基本 只 有 国内 3 ~5 家 企业 参与 市 场 竞 争 。 

2010 年 ,发电 设备 制造 业 呈 现 4 个 特点 :中 国际 金融 危 


行业 概况 


机 的 影响 加深, 电站 辅 机 企业 产销 下 滑 ; 包 在 减 排 的 压力 
下 ,新 能 源 中 的 风电 设备 、 光 伏 发 电 设备 等 发 展 迅猛 ;@@ 火 
电 项 目 减 少 ,国内 电站 辅 机 的 市 场 订单 下 滑 ;也 电站 装备 出 
口 势头 尚未 出 现 大 的 波动 。 受 这 些 因 素 影 响 , 电 站 辅 机 重 
点 企业 产销 增 速 缓慢 下 行 , 订 单 出 现 回落 ,企业 调整 产品 结 
构 与 市 场 结构 的 力度 加 大 ,并 取得 初步 效果 。 

生产 发 展 情 况 2010 年 , 受 原材料 价格 波动 较 大 ,电站 
辅 机 行业 成 本 压力 增 大 ;项 目 停 建 、 缓 建 增加 ,业主 付款 能 
力 下 降 ,制造 企业 资金 周转 出 现 困 难 ; 新 增 火 电 电 源 项 目 减 
少 ,前 几 年 高 企 的 产能 面临 难以 释放 的 压力 。 因 此 ,调整 计 
划 、` 适 时 产 出 .柔性 生产 成 为 行业 各 企业 的 重要 选择 。 

北京 电力 设备 总 厂 完成 工业 总 产值 200 444 万 元 ,实现 
工业 增加 值 34 692 万 元 ,同比 增长 15. 64% 。 该 三 的 生产 结 
构 调 整 取得 阶段 性 成 就 : 热 加 工 转移 工作 进展 顺利 ,工艺 装 
备 结构 调整 重点 工程 的 建设 积极 稳妥 推进 , 特 高 压 电抗 器 
厂房 竣工 投产 , 磨 煤 机 实验 站 正式 启用 ,3St 锅炉 投入 使 用 。 
在 安全 生产 上 ,该 厂 按照 “ 强 责 任 , 多 教育 , 勤 检查 EMY, 
反 违 章 , 严 考核 ”的 总 要 求 ,以 强化 重大 危险 源 管理 和 防范 
人 身 伤亡 事故 为 重点 ,在 生产 、 基 建 现场 全 面 开 展 自 查 、 互 
查 ,清查 作业 性 违章 、 管 理性 违章 和 装置 性 违章 ,加 大 隐患 
排查 和 治理 力度 ,加 强 全 厂 各 类 人 员 的 安全 教育 ,深化 “特种 
作业 ”专项 治理 和 "防火 防爆 “整治 活动 ,取得 了 明显 效果 。 

察 顿 华工 程 有 限 公 司 启 动 了 健康 安全 文化 项 目 , 对 全 
体 生 产 人 员 进 行 了 健康 安全 培训 ,并 成 立 了 高 空 作业 现场 
交通 管理 .环境 保护 .化 学 物品 和 吊装 等 核心 小 组 ,全 面 开 
展 安全 生产 管理 。 该 公司 创下 了 连续 410 天 无 停工 事故 的 
良好 成 绩 , 部 分 工段 其 至 超过 1 000 天 无 停工 事故 。 

上 海 电 力 修 造 总 厂 有 限 公 司 的 生产 运行 机 制 适应 了 市 
场 变 化 ,能 力 不 断 提升 。 全 年 实现 工业 总 产值 102 779 万 
元 ,完成 各 类 主 夺 210 台 . 液 力 偶合 器 39 台 BER 209 台 、 
芯 包 30 台 ,完成 泵 修理 项 目 147 项 。 另 外 ,完成 焊接 材料 
13 080. 68t, 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 完 成 工业 总 产值 
746 400 万 元 。 

上 海 重型 机 器 三 有 限 公司 完成 工业 总 产值 384 648 万 
元 ,实现 工业 增加 值 73 478 万 元 。 

上 海 鼓 风机 三 有 限 公 司 完成 工业 总 产值 80 044 万 元 ,同比 
增长 10. 8896 ;实现 工业 增加 值 14 616 万 元 ,同比 增长 16.81% 。 

上 海 电 气 电 站 设备 有 限 公司 上 海 电 站 辅 机 厂 制造 部 成 
立 生 产 计 划 处 ,根据 订单 部 年 度 计 划 大 纲 对 车 间 生 产 进行 
计划 安排. 协调。 公司 完成 工业 总 产值 28. 69 亿 元 ,同比 增 
长 20. 50% ;实现 工业 增加 值 8. 46 亿 元 。 

2010 年 部 分 电站 辅 机 制造 企业 经 济 指标 见 表 1。 





R1 2010 年 部 分 电站 辅 机 制造 企业 经 济 指标 










T. Tò hi 
企业 名 称 职工 数 NS 


(人 ) (HI) 





中 国 华 电工 程 (集团 ) 有 限 公司 
上 海 重 型 机 器 三 有 限 公司 











(万 元 ) 


营业 收入 税金 总 额 | 利润 总 额 同比 增长 
(%) | (万 元 ) | (万 元 ) | (万 元 ) (96) 
2 410 746 400 746 400 83. 60 22 396 


42 000 
15 634 


13 383 
32 000 
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( 续 ) 
| CA (万 元 ) (万 元 ) ( 96 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (%) 

上 海 电 站 畏 机 厂 286 900 245 400 11 173 102. 48 
北京 电力 设备 总 厂 200 444 228 301 2 254 126. 13 
AE VIE TRU RAK 103 936 102 606 

上 海 电 力 修 造 总 三 有 限 公 司 102 779 103 200 1 130 177. 98 
上 海 鼓 风机 厂 有 限 公司 80 044 73 606 2 496 138. 50 
扬州 电力 设备 修造 厂 23 727 22 487 877 124. 75 


市 场 及 销售 ” 受 国际 金融 危机 和 国内 经 济 周期 性 调整 
的 影响 ,电源 点 建设 尤其 是 火电 建设 项 目 持续 减少 ,电站 辅 
机 重点 企业 要 保持 前 两 年 的 订货 规模 十 分 困难 。 高 端 辅 机 
的 市 场 竞 争 仍然 激烈 ,订单 总 量 相对 减少 。 辅 机 重点 企业 
积极 调整 市 场 结 构 , 坚 持 “ 走 出 去 ”的 国际 化 战略 ,开拓 新 的 
市 场 ,特别 是 亚洲 新 兴 市 场 。5 大 电站 辅 机 的 产业 集中 度 不 
断 提高 ,重点 制造 企业 的 市 场 信誉 .产品 品 质 基本 得 到 用 户 
及 市 场 的 认可 。 

1. 重点 企业 调整 产品 各 市场 结构 ,市 场 开 拓 能 力 提 高 

新 能 源 高 速 发 展 ,传统 电力 市 场 空间 缩小 , 辅 机 重点 企 
业 积 极 调整 产品 结构 和 市 场 结 构 , 订 单 没 有 出 现 大 幅 下 滑 ， 
反而 在 重点 工程 项 目 中 有 新 的 突破 。 

上 海 重 型 机 器 厂 有 限 公 司 在 国内 市 场 总 体 需 求 减少 、 
价格 走低 的 情况 下 ,注重 开拓 非 电力 行业 产品 市 场 , 如 水 泥 
设备 市 场 , 磨 煤 机 等 产品 基本 保持 上 年 销售 水 平 , 但 竞争 日 
趋 激烈 ,销售 价格 也 有 下 滑 ; 国 际 市 场 需求 相对 上 升 ,但 市 
场 开拓 仍 需 加 强 ,特别 是 加 大 发 展 中 国家 的 市 场 开拓 力度 。 
自主 设计 制造 的 产品 利润 空间 较 大 ,但 受 成 套 能 力 的 制约 ， 
仍 需 改善 。 大 型 铸 锻 件 方面 ,常规 产品 的 总 体 市 场 需求 下 
滑 ,竞争 激烈 ,价格 走低 ; 融 端 产品 (如 核电 汽缸 、 大 型 文 撑 
辊 、 大 型 转子 等 ) 的 竞争 对 手 较 少 , 销 售 价格 较 高 ,但 受 产能 
的 影响 ,做 大 市 场 尚 需 时 间 , 新 增订 货 42 亿 元 。 

中 国 华电 工程 (和 集团) 有限 公司 全 年 实现 销售 收入 
74. 64 亿 元 ,先后 拿 下 红 沿 河 、 宁 德 、 阳 江 等 14 SANT 
级 核电 机 组 凝结 水 精 处 理 设备 的 市 场合 同 。 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 三 新 增订 单 
2.25 亿 元 ,主要 来 源 于 国内 外 各 大 工程 总 包公 司 的 分 包 业 
务 ,如 哈尔滨 工程 公司 .山东 电 建 等 。 

豪 顿 华工 程 有 限 公 司 新 增订 货 合同 额 8. 39 亿 元 ,同比 
增长 13% 。 该 公司 紧 果 国家 交通 基础 设施 市 场 ,2010 年 隧 
道 和 火车 风机 新 市 场 份额 占 公 司 订单 总 额 的 4% ,为 其 业务 
带 来 新 的 增长 点 。 

上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 新 增订 货 合同 10 亿 元 ,其 中 工 
业 风 机 9. 98 亿 元 ;承接 外 贸 合同 4 亿 元 ,实现 了 海外 市 场 的 
大 幅度 增长 。 新 增 合同 中 涉及 2011 年 实现 产值 的 逾 6. 8 亿 
元 ,其 中 的 364 台 TLT 风机 ,为 2011 年 的 生产 发 展 打 下 了 坚 
实 的 基础 。 该 公司 从 “ 调 结 构 , 转 变 增 长 方式 ”入 手 ,由 “ 单 
一 制造 ”向 “制造 + 服务 ”转变 ,逐步 做 大 做 强 服务 业 。 该 公 
司 设立 了 产品 服务 中 心 , 主攻 产品 大 修 和 备件 生产 销售 ， 





78 








2010 年 通过 为 用 户 改造 风机 一 项 实现 产值 7 200 万 元 ,提供 
维修 服务 实现 产值 9 800 万 元 。 

北京 电力 设备 总 厂 新 增订 货 额 22. 35 亿 元 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 产 品 销售 总 量 比 上 年 略 有 增长 ， 
其 中 涉及 脱硫 设备 的 配套 产品 增长 27% ,涉及 国内 三 大 锅 
炉 厂 的 配套 产品 下 降 50% 。 目 前 ,市 场 上 假冒 该 厂 品牌 的 
产品 泛滥 , 仅 一 次 查处 就 发 现 相 当 销售 额 500 万 元 的 产品 。 

2. 开拓 核电 市 场 成 为 企业 的 新 重点 

上 海 重型 机 器 三 有 限 公 司 面 临 传统 市 场 萎缩 .常规 产 
品 订单 减少 的 不 利 因素 ,通过 加 快 调整 产品 结构 步伐 ,增加 
核电 和 大 型 铸 锻 件 产品 的 制造 ,加快 产 出 ,保持 了 企业 持续 
一 利 能 力 。 核 电 堆 内 构件 .压力 容器 部 分 锻件 产品 、 百 万 千 
瓦 超 超 临界 汽轮机 低压 转子 、60 万 kW 汽轮机 低压 转子 等 
产品 均 已 实现 制造 和 供 货 。 

上 海 鼓风机 三 有 限 公 司 研制 的 超 超 临界 100 万 kW k 
电机 组 的 送 风 机 、 引 风机 及 环保 脱硫 增 压 风机 ,冶金 行业 用 
静 叶 可 调 脱 硫 风 机 等 新 产品 已 应 用 在 国家 重点 工程 上 。 

3. 电力 产业 结构 调整 ,企业 发 展 要 依靠 新 的 市 场 

豪 顿 华工 程 有 限 公 司 在 新 能 源 行 业 和 环保 行业 市 场 上 
取得 新 进展 ,该 公司 的 压缩 机 在 多 唱 硅 生产 上 .鼓风机 在 污 
水 处 理 厂 得 以 推广 应 用 。 

北京 电力 设备 总 厂 积 极 扩大 建材 .化 工 、 治 金 等 非 电力 
设备 市 场 ,以 保证 企业 稳定 .持续 发 展 。 

4. 节能 减 排 压力 增 大 ,企业 瞄准 用 户 老 设备 改造 ,扩大 
服务 业务 

在 节能 减 排 形势 下 ,火电 厂 节能 改造 需求 明显 。 豪 顿 
华工 程 有 限 公 司 为 切合 这 一 趋势 ,进一步 优化 了 售后 市 场 
部 门 的 资源 配置 。 该 公司 通过 积极 参与 外 部 市 场 活动 、 客 
户 走访 和 组 织 技术 交流 会 等 深入 了 解 电厂 客户 的 需求 ,加 
大 改造 成 功 案例 的 推广 ,增加 服务 性 收入 。 全 年 签订 改造 
项 目 订 单 864 个 ,订单 总 额 2. 58 亿 元 ,同比 增长 24.7% 。 

上 海 电 力 修造 总 广 有 限 公 司 面 对 国 内 火电 新 建 项 目 持 
续 缩减 、 国 外 制造 商 全 面 参 与 国内 市 场 竞争 以 及 进口 配套 
件 价格 居 高 不 下 等 不 利 因素 ,积极 开拓 市 场 ,三 大 产品 和 备 
品 .维修 服务 业务 仍 取得 了 较 好 的 成 绩 。 主 导 产 品 承 接合 
同 近 10. 75 亿 元 ,其 中 海外 项 目 合同 金额 4.7 亿 元 ;全 年 实 
现 销售 收入 10. 32 亿 元 ,其 中 备品 维修 实现 销售 收入 3 089 
万 元 ,焊接 材料 完成 销售 收入 13 517.28 万 元 ,阀门 销售 收 
和 人 3 307.18 万 元 。 


5. 积极 开拓 国际 市 场 ,特别 是 开发 新 兴国 际 市 场 

北京 电力 设备 总 厂 签订 进出 口 合同 额 6 021 万 美元 ,是 
上 年 同期 的 117% ,其 中 进口 1 389 万 美元 ,出 口 4 632 万 美 
元 ,国外 订单 额 占 总 订货 额 的 1390 。 该 厂 已 在 印度 设立 办 
事 处 。 

察 顿 华工 程 有 限 公 司 在 海外 公司 的 配合 和 中 资 公司 的 
国际 化 战略 推动 下 ,产品 已 出 口 越南 、 印 度 等 国家 。 该 公司 
继续 与 集团 海外 业务 机 构 保 持 密切 联系 ,不 断 获取 集团 最 
新 的 技术 ,其 中 德国 豪 顿 Turbowerke 公司 的 动车 风机 叶轮 
制造 技术 转让 和 法 国 察 顿 Rotorique 新 的 “离心 ”风机 技术 
的 转让 最 为 突出 。 豪 顿 集 团 参 加 了 在 新 加 坡 举 行 的 亚洲 电 
力 展 , 稼 顿 华工 程 有 限 公司 派 相关 人 员 到 现场 参观 学 习 ， 

上 海 电 力 修造 总 三 有限 公司 与 比 阳 ( 上海) 能 源 科技 有 
限 公 司 协商 签订 代表 出 口 和 外 贸 商务 服务 协议 书 ,并 承接 
了 印度 MIPP 公司 4x360MW 锅炉 给 水 泵 项 目 ,合同 金额 达 
4442.52 万 元 ,实现 了 自主 出 口 零 的 突破 。 该 公司 加 强 与 
英国 苏 尔 寿 HETA 法 国 阿尔 斯 通 、 美 国 ITT 等 国际 知名 
制造 企业 的 合作 和 交流 ,依托 山东 海 阳 核 电站 一 期 工程 2 x 
1 250MW 机 组 给 水 泵 项 目 , 与 日 本 三 菱 公 司 高 砂 制 作 所 签 
订 了 合作 备 走 录 , 共 同 拓展 核电 设备 市 场 。 截 至 2010 4E 11 
月 ,该 公司 累计 完成 重要 外 事 接待 40 余 次 ,共计 100 余人 
次 。 局 时 ,先后 选拔 管理 .技术 .生产 骨 于 出 国学 习 考 察 。 

上 海 敦 风机 厂 有 限 公 司 不 断 巩固 和 扩大 印度 市 场 ,全 
年 完成 外 贸 产销 值 1. 39 亿 元 。 

上 海 电 气 电 站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 厂 积 极 开展 
与 阿尔 斯 通 、BV 三 菱 等 国外 知名 公司 的 技术 及 商务 交流 联 
系 , 并 开发 了 古巴 .印度 等 国外 出 口 业 务 以 及 中 国 香港 .中 
国 台湾 业务 。 

科技 成 果 及 新 产品 

1. 科技 研发 投入 及 新 产品 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 厂 实 际 投入 
研发 费用 11 173 万 元 ,其 中 资产 类 当年 投入 1 206 万 元 , 研 
发 费用 投入 率 为 4.3% 。 新 产品 产值 达到 169 594.5 万 元 ， 
占 工 业 总 产值 的 59. 11% 。 该 厂 先 后 完成 了 海水 淡化 .水平 
管 管内 凝结 传 热 系 数 与 流动 阻力 实验 研究 ;编制 完成 了 华 
能 太仓 三 期 1 260MW 级 超 超 临界 辅 机 技术 协议 书 ;进行 了 
三 门 峡 、 新 安 工程 项 目的 辅 机 方案 介绍 。 该 厂 还 完成 了 华 
能 1200MW 示范 工程 项 目 单 背 压 和 多 背 压 凝 汽 器 的 方案 比 
较 、 双 列 高 压 加 热 禹 和 中 压 单 列 高 压 加 热 器 方案 的 制定 ; 完 
成 了 汽水 分 离 再 热 器 (MSR ) 国产 化 的 图 纸 转换 ;完成 了 阳 
江 核电 2 机 组 汽水 分 离 器 制造 工艺 技术 文件 .部 分 组 件 主 
材 工 艺 性 方案 ;成 功 开发 了 凝 汽 器 小 管束 排列 技术 ,并 着 手 
百 万 千瓦 核电 凝 汽 英国 产 化 工作 。 

上 海 重型 机 器 厂 有 限 公司 2010 年 研发 费用 投入 3.2 47, 
元 ,研发 费用 投入 率 9.0% , 居 同 行业 前 列 。 该 公司 技术 创 
新 、 新 产品 开发 项 目 共 92 项 ,其 中 ,新 产品 开发 与 优化 17 
项 , 热 加 工 产 品 与 工艺 技术 开发 4 项 ,冷加工 工艺 技术 开 
发 13 项 ,其 他 18 项 。 


行业 概况 


上 海 或 风机 厂 有 限 公 司 研 发 费用 投入 2 496 万 元 ,同比 
增长 38. 50% 。 该 公司 首次 独立 完成 了 为 印度 提 隆 达 电 厂 
660MW 发 电机 组 配套 的 大 型 电站 轴 流 式 送 风 机 、 引 风机 和 
一 次 风机 的 空气 动力 全 性 能 试验 ,并 通过 了 印度 业主 和 监 
理 的 验收 。 此 次 试验 的 3 台大 型 轴 流 风机 从 2010 年 8 月 8 
日 开始 搭 台 安装 ,到 9 月 27 日 最 后 一 台 试 验 验收 完毕 , 共 经 
历 一 个 半月 。 试验 严格 按照 美国 AMCA 210—2007 标准 和 
BS848 一 1 2007/ISO 5801: 2007 标 准 进行 。 此 次 试验 的 成 功 ， 
标志 着 该 公司 的 大 型 风机 性 能 测试 已 达到 国际 先进 水 平 。 

北京 电力 设备 总 厂 新 产品 研发 投入 2 254 万 元 ,同比 增 
K 26.1396 。 该 三 加 快 科 研 项 目 开 发 ,以 降 耗 节能 为 突出 优 
势 的 BRM 型 立 磨 新 产品 在 束 发 布 ,在 国内 率先 具备 了 一 
线 (水 泥 生 产 线 ) 三 磨 机 ”的 系统 集成 能 力 ; 燕 发 冷却 风力 发 
电机 即将 实现 商品 产 出 ;大 型 铁心 电抗 器 巩固 了 技术 、 质 量 
上 等 级 的 成 有 果 ; 年 度 重点 立项 科研 项 目 进展 顺利 ,偶合 器 与 
融 冰 电抗 器 顺利 通过 了 技术 评审 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 研 发 费用 投入 877 万 元 ,同比 增长 
24.75% 。 先 后 完成 了 2SDQ 系列 部 分 回转 型 电动 执行 机 
构 \、 高 漫 型 部 分 回转 电动 执行 机 构 、D 一 2SA3 低温 型 电动 执 
行 机 构 、AP1000 核 级 电动 执行 机 构 、1E 级 HQ 系列 阀门 气 
动 执行 机 构 、 电 动 执行 机 构 电 控 组 件 及 测试 系统 和 2DZW 
系列 阀门 电动 婆 置 产品 等 新 产品 的 研发 。 

上 海 电 力 修 造 总 厂 有 限 公 司 切 实 落实 科研 经 费 的 统筹 
规划 , 按 一 定 比例 从 销售 收入 中 计 提 费用 用 于 购买 各 类 国 
际 先 进 的 生产 和 检测 设备 以 及 ANSYS,CFX,UG 等 先进 设 
计 软 件 ,以 提高 公司 设计 .制造 和 检测 能 力 ; 设立 专项 科技 
进步 创新 奖励 基金 ,从 软 、 硬 件 两 方面 提升 企业 的 整体 创新 
能 力 。 三 大 主导 产品 的 设计 研发 工作 均 取 得 了 突破 性 进展 。 
公司 集中 资源 优势 研发 百 万 千瓦 超 超 临界 火电 机 组 和 百 万 
千瓦 等 级 核电 站 产品 , 百 万 千瓦 级 常规 岛 前 置 泵 研制 项 目 被 
列 为 2010 年 度 上 海 市 电力 公司 科学 技术 项 目 。 该 公司 的 配 
套 1 000MW 火电 机 组 锅炉 给 水 泵 研发 项 目 已 完成 整体 设计 ， 
进入 样机 试制 阶段 。 完 成 了 600MW 起 临界 机 组 闸阀 、 
600MW 机 组 迷宫 式 截止 阅 和 1 000MW 超 临 界 机 组 给 水 泵 最 
小 流量 阀 .高 加 联 程 阅 等 新 产品 的 研制 ,进一步 充实 完善 了 
公司 高 端 阀 门 产品 系列 ,部 分 阀门 产品 填补 了 国家 空白 。 | 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 2010 年 承担 国家 
“863” “973 "计划 项 目 各 1 项 ,国家 科技 部 技术 专项 2 项 、 
省 级 科技 开发 专项 5 项 华电 集团 重点 科技 开发 项 目 4 项 。 
该 公司 目 主 开发 新 产品 .新 技术 项 目 57 个 , 极 大 地 促进 了 
公司 自主 创新 能 力 的 提高 。 该 公司 完成 了 科研 开发 项 目 23 
个 ,组 织 新 技术 、 新 产品 鉴定 及 评审 7 项。 

经 过 英国 豪 顿 集团 5 年 的 潜心 研发 , 豪 顿 华工 程 有 限 
公司 正式 推出 了 全 新 的 KC ”波形 换 热 元 件 。 这 种 换 热 元 件 
有 具有 ”封闭 型 气动 性 能 ,彻底 消除 了 斜 回 杂 流 ; 采 用 先进 的 
干 法 静电 喷 镀 工艺 制造 ,运用 独特 的 Surepaek@ 压 紧 力 控制 
技术 强化 了 机 械 完整 性 ,具有 高 效 的 传 热 性 能 和 稳定 的 低 
阻力 性 能 , 耐 腐 乌 、 抗 堵 灰 能 力 更 强 , 且 更 易于 清洗 ,可 有 效 


79 


中 国电 器 工业 年 鉴 2011 


解决 电厂 热 交 换 器 普遍 存在 的 堵 灰 问题 。 

2. 加 快 节能 减 排 产 品 .环保 产品 .新 能 源 产品 的 开发 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有限 公司 自主 研制 的 双 刊 板 大 出 
力 圆 形 料 场 堆 取 料 机 系统 , 取 料 出 力 在 3 000t/h 以 上 ,是 国 
际 上 取 料 能 力 最 大 的 设备 ,整体 技术 达到 国际 先进 水 平 。 
该 公司 的 下 运 式 胶 带 机 及 势能 发 电 综合 技术 通过 了 多 个 工 
程 项 目的 应 用 ,技术 日 趋 成 熟 和 完善 ,获得 中 国电 力 科 学 技 
术 奖 三 等 奖 。 该 公司 在 大 型 绿色 采矿 设备 排 土 机 、 移 置式 
胶带 机 的 研制 方面 也 取得 了 重大 阶段 性 成 果 。 公 司 自主 研 
发 出 火电 厂 烟 气 脱 硝 国产 化 技术 ,掌握 了 脱 硝 流 场 模型 计 
算 方法 和 矩 齿 型 防 磨 混合 板 喷 氨 格 栅 SCR 反应 器 变 截 面 设 
计 等 关键 技术 ,有 效 降低 了 脱 硝 系统 阻力 ,降低 了 机 组 运行 
耗 电量 ,成 功 应 用 于 国内 5 个 电厂 的 烟 气 脱 硝 工程 ,获得 ] 
项 发 明 专 利和 1 项 实用 新 型 专利 ,并 获得 中 国电 力 科 学 技 
术 奖 三 等 奖 。 由 公司 承担 烟 气 脱 硝 工程 建设 的 望 宫 电厂 改 
建 项 目 ,获得 2010 年 度 中 国电 力 优质 工程 奖 。 该 公司 采用 
世界 先进 的 双 膜 法 工艺 “浸没 式 超 滤 + 反 渗 透 " 处 理 循环 水 
排污 水 ,达到 锅炉 补给 水 预 脱盐 的 水 质 要 求 , 获 得 第 三 届 中 
国 膜 工业 协会 科学 技术 奖 二 等 奖 。 该 公司 还 完成 了 构 式 太 
阳 能 集 热 器 研制 及 系统 集成 技术 研究 工作 ,研制 了 槽 式 太 
阳 能 集 热 器 部 件 , 编 制 了 光学 模拟 计算 软件 、 热 工 模 拟 软 件 
和 镜 场 跟踪 控制 软件 ,获得 4 项 专利 授权 ,为 建设 太阳 能 热 
发 电 电 站 储备 了 技术 。 该 公司 承担 建设 的 广州 大 学 城 
156MW 分 布 式 能 源 电 站 被 评 为 “中 国 分 布 式 能 源 十 年 标志 
性 项 目 ”。 

3. 加 快 核电 新 产品 的 开发 步伐 ,满足 核电 机 组 的 需求 

上 海 重型 机 器 厂 有 限 公 司 在 核电 设备 方面 销售 价格 相 
对 平稳 ,竞争 对 手相 对 固定 。 关 键 部 件 技术 瓶颈 正在 解决 ， 
量化 生产 逐渐 形成 。 

北京 电力 设备 总 厂 成 为 中 广 核 核 电 设备 国产 化 联合 研 
发 中 心 成 员 单位 。 

上 海 电 气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 厂 研 制 成 功 
AP1000 国际 首 台 安 注 箱 。 

上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 新 一 代 核 电 高 温 气 冷 堆 主 迄 风 
机 ,燃料 球 输送 氨 气 压缩 机 已 应 用 到 国家 重大 工程 项 目 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 针对 岭 澳 核电 项 目 开 发 
的 核电 站 凝结 水 精 处 理 技术 ,取得 1 项 发 明 专 利和 7 项 实用 
新 型 专利 ,研究 成 果 获 得 2010 年 中 国 核能 行业 协会 科学 技 
术 奖 二 等 奖 。 随 着 岭 澳 二 期 3* 机 组 成 功 投 运 ,运用 该 技术 
的 凝结 水 精 处 理 系 统 成 为 国内 首 个 在 百 万 千瓦 级 核电 机 组 
应 用 的 自主 创新 产品 ， 

上 海 电 力 修 造 总 厂 有 限 公 司 承接 的 国内 首 台 国产 
AP1000 核电 站 常规 岛 给 水 泵 组 前 置 录 2010 年 11 月 完工 ， 
标志 着 公司 在 大 型 核电 设备 设计 制造 领域 取得 了 实质 性 的 
突破 。 该 公司 还 与 上 海 交 通 大 学 建立 了 产 学 研 联盟 ,共同 
研发 核电 焊接 材料 产品 一 一 镍 基 焊 条 ,完成 了 R727 耐 热 钢 
焊条 、R72 忽 极 握 弧 焊丝 ,J50KG 忽 极 毛 弧 焊丝 ,J60KG 钨 极 
氧 弧 焊丝 的 样品 试制 ,正在 哈尔滨 焊接 人 研究 所 进行 产品 的 
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TEBE TA US; E8018—G/E9018—G/E9018—M/E7018—1 核电 
HIRE £ EIL AR. E308L—16/E309L—16/E316L—16 核电 
用 酸性 洼 系 不 锈 钢 焊 条 . E308L—15/E309L—15/E316L—15 
核电 用 碱 性 酒 系 不 锈 钢 焊 条 已 完成 产品 研发 。 

4. 产 学 研 合 作 研 发 成 果 显 著 , 形 成 了 一 批 科技 成 果 和 
新 产品 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公司 与 浙江 大 学 签订 战略 合 
作协 议 , 共 同 研发 能 源 和 节能 减 排 技术 ,联合 培养 实用 型 科 
研 人 才 , 还 代表 华电 集团 参加 了 科技 部 牵头 的 太阳 能 发 电 
技术 和 风力 发 电 技术 战略 合作 联盟 。 与 山东 大 学 合作 开发 
高 硫 煤 烟 气 脱硫 技术 并 建立 了 实验 平台 ,与 华北 电力 大 学 
合作 研究 大 型 空冷 机 组 流 场 分 析 和 模型 计算 技术 ,与 上 海 
普 华 公司 合作 开发 了 经 营 项 目 信 息 管理 平台 。 

北京 电力 设备 总 厂 与 清华 大 学 合作 开展 了 大 型 水 电站 
长 倾斜 段 离 相 封 闭 母 线 自 然 对 流 换 热 的 试验 研究 课题 ,对 
散热 情况 进行 了 模型 试验 ,总 结 出 离 相 封 闭 母 线 环形 空间 
在 不 同 倾斜 角度 下 的 自然 对 流 换 热 规律 及 导体 和 外 壳 表 面 
温度 沿 轴 向 的 分 布 规律 ,编写 了 自然 冷却 大 电流 离 相 封闭 母 
线 热 校 核 计算 软件 ,为 高 垂直 母线 的 结构 选 型 提供 了 理论 依 
据 。 该 厂 开发 了 离 相 封闭 母线 导体 和 外 壳 专 用 的 支撑 结构 ， 
并 顺利 通过 了 高 垂直 母线 的 机 械 强度 试验 ;成 功 研制 出 国内 
单 台 机 组 母线 长 度 为 206 三 相 米 的 高 垂直 母线 (竖井 内 垂直 
长 度 为 160m) ,安装 在 重庆 彭 水 水 电站 (电站 装机 容量 为 5 x 
350MW) 。 该 母线 达到 国际 先进 水 平 ,填补 了 国内 空白 。 

北京 电力 设备 总 厂 获得 北京 市 高 新 技术 企业 称号 和 
2009 年 北京 市 企业 自主 创新 TOP100 称号 。 

5. 申报 专利 数量 逐年 增加 ,获奖 成 果 ( 项目) 增多 

(1 ) 专 利 。 上 海 重 型 机 器 厂 有 限 公 司 申请 产品 专利 26 
项 ,获得 专利 授权 15 项 。 

中 国 华 电工 程 ( 集 团 ) 有限 公司 申请 各 类 专利 39 项 , 授 
权 49 项 ,该 公司 已 拥有 专利 111 项 ;在 国内 外 期 刊 发 表 科技 
论文 57 篇 ,EI 收录 22 篇。 组 织 87 名 技术 人 员 .36 篇 技术 
论文 参加 国内 外 技术 和 学 术 交流 活动 。 

北京 电力 设备 总 厂 获得 3 项 专利 , 即 一 种 中 速 磨 煤 机 
的 旋转 喷嘴 环 .一 种 干 式 铁心 电抗 器 及 其 漏 磁 朴 导 装 置 、 快 
速 暂 态 阻 波 器 。 

(2) 获 奖 产品 。 扬 州 电力 设备 修造 厂 研制 的 SDZH 核 
级 阀门 电动 装置 获得 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 。 该 
厂 * 江 苏 省 电力 阀门 驱动 装置 工程 技术 研究 中 心 "被 认定 为 
省 级 工程 技术 研究 中 心 ,并 与 省 科技 厅 签 订 省 科技 项 目 合 
同 。 该 技术 研究 中 心 于 2010 年 12 月 挂牌 。 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公司 上 海 电 站 辅 机 厂 研 制 的 超 
超 临界 1 000MW 火电 重大 装备 研制 与 产业 化 项 目 获得 机 械 
工业 科学 技术 奖 特 等 奖 ,多 效 蒸 饮 海水 淡化 装置 热力 计算 
平台 研发 ,核电 关键 工艺 技术 研究 分 获 电 站 集团 创新 二 等 
奖 三 等 奖 ,AP1000 安 注 箱 研制 . 百 万 千瓦 等 级 核电 用 新 型 
管 壳 式 辅助 除 氧 器 分 获 新 产品 二 等 奖 ,三 等 奖 。 

中 国 华 电工 程 ( 集 团 ) 有 限 公司 获得 北京 市 科学 技术 





X .中 国电 力 科学 技术 奖 .中 国 华电 集团 公司 科技 进步 奖 等 
12 项 科技 奖励 。 该 公司 加 大 科技 投入 和 技术 储备 ,同时 加 
快 科研 成 果 应 用 转化 。 建 立 、 完 善 以 科研 成 果 应 用 为 导向 、 
以 经 济 效益 为 主要 考核 内 容 的 评价 方法 ,鼓励 员工 开展 新 
产品 、 新 技术 的 开发 和 应 用 。 该 公司 主办 的 期 刊 《 华 电 技 
术 》 蝉 联 2009 ~ 2010 年 度 全 国电 力 优 秀 科 技 期 刊 称 号 。 该 
公司 荣获 2010 年 中 国 最 佳 自主 创新 企业 称号 ,并 被 国家 发 
展 改革 委 ,科技 部 等 五 部 委 授予 第 17 批 “ 国 家 认定 企业 技 
术 中 心 ”。 | 

北京 电力 设备 总 厂 为 重庆 茧 水 水 电站 (装机 容量 为 x 
350MW ) 研制 的 大 电流 高 垂直 离 相 封闭 母线 获得 重庆 市 科 
技 进步 奖 二 等 奖 ,新 一 代 中 速 辊 式 磨 煤 机 获 国 家 电网 公司 
科技 进步 奖 二 等 奖 。 

质量 及 标准 2010 年 ,国内 新 建 火电 机 组 单机 容量 大 


行业 概况 


多 为 600MW 和 1 000MW ,参数 主要 以 超 临 界 . 超 超 临 界 为 
主 , 热 效率 提高 ,对 辅 机 提出 了 新 的 节能 降 耗 要 求 。 核 电机 
组 容量 均 在 1000MW 以 上 ,最 高 达到 1750MW ,对 质量 提出 
更 高 要 求 , 与 之 配套 的 电站 辅 机 高 端 产 品 增多 ,研发 制造 难 
度 增 大 。 总 体 看 , 除 少数 辅 机 或 关键 部 件 需 要 进口 外 ,国内 
辅 机 制造 企业 在 技术 上 已 跟 上 主机 发 展 步 伐 ,可 满足 主机 
的 需求 。 从 国家 电力 运行 可 靠 性 年 度 报告 可 以 看 出 ,国产 
辅 机 性 能 、 可 靠 性 等 某 些 方面 并 不 偿 色 于 进口 设备 。 

电力 可 靠 性 分 析 报 告 显示 ,2010 年 参与 全 国电 力 可 靠 
性 评价 的 200MW 及 以 上 容量 机 组 有 1 123 台 , 而 5 种 辅助 
设备 即 磨 煤 机 、 给 水 泵 、 送 风机 、 引 风机 、 高 压 加 热 器 参与 统 
计 的 数量 分 别 是 4638 台 ,2750 台 、1958 台 、1 986 & 2937 
台 , 比 2009 年 分 别 增加 536 台 .234 台 、193 台 、197 台 和 290 
台 。2010 年 5 种 辅 机 设备 的 主要 可 靠 性 指标 见 表 2。 


表 2 2010 年 5 种 辅 机 设备 的 主要 可 靠 性 指标 








运行 系数 SF 





可 用 系数 AF 





HORA (96) (46) 
磨 煤 机 65. 69 
BKE 53. 63 
送 风 机 80. 70 
引 风 机 80. 58 
高 压 加 热 器 80. 10 


注 : 数 据 来 源 于 《电力 可 靠 性 管理 简报 /177 期 。 


1. 国产 辅 机 与 进口 设备 的 可 靠 性 指标 对 比 

2010 4E,200MW 及 以 上 参加 统计 的 5 种 电站 辅 机 设备 
中 , 磨 煤 机 KR. 、. 送 风机 、 引 风机 高压 加 热 器 设备 国产 化 
率 分 别 为 86. 3796 .81. 6796 86. 47% 88. 4495 FI 88. 56% 。 

从 可 靠 性 指标 上 看 ,5 种 电站 辅 机 设备 中 , 磨 煤 机 、 给 水 
条、 送 风机 、 引 风机 、 高压 加 热 器 的 可 用 系数 分 别 为 
93. 0896 .94. 1696 .94. 0296 .93. 96% .94. 1496 ,国产 给 水 泵 、 
送 风机 、 引 风机 ,高压 加 热 器 比 进口 辅 机 的 可 用 系数 分 别 低 
0.496 .0.79% .0. 6296 $810. 7596 。 国 产 磨 煤 机 可 用 系数 比 
进口 磨 煤 机 高 0.67% 。 

国产 磨 煤 机 给 水 泵 、 送 风机 、 引 风机 、 高 压 加 热 玫 非 计 
划 停 运 率 分 别 为 0.28% .0. 16% 0.01% .0.04% 和 0.14%。 
与 进口 设备 的 非 计 划 停 运 率 相 比 ,国产 磨 煤 机 给 水 泵 、 送 
风机 .高压 加 热 器 分 别 低 0.06% .0. 2396 0.02% 和 0.02% , 
引 风 机 高 出 0.03% 。 










非 计 划 停 运 率 UOR 








非 计 划 停 运 小 时 
(小 时 /人 台 年 ) 





计划 停 运 小 时 
(小 时 /人 台 年 ) 
589. 78 
502. 17 
522. 15 
526. 48 


( 96 ) 





2010 年 ,参加 辅 机 设备 可 靠 性 统计 的 325 台 500MW 及 
以 上 容量 火电 机 组 所 属 的 磨 煤 机 、 给 水 俏 、 送 风机 、 引 风机 、 
高 压 加 热 器 的 国产 化 率 分 别 达 到 83.296 , 77. 0096 、 
82. 75% .87.21% I 91. 2496 。 

造成 国产 磨 煤 机 非 计 划 停 运 的 前 三 位 原因 分 别 是 墙 
E . 漏 粉 .磨损 (机 械 磨 损 ) , 停 运 时 间 分 别 为 2.19 小 时 / 台 
年 .1. 65 小 时 /人 台 年 .1.33 小 时 /人 台 年 。 | 

造成 进口 磨 煤 机 非 计划 停 运 的 前 三 位 原因 分 别 是 磨损 
(机 械 磨损 ) .堵塞 .更 新 ( 换 ) , 停 运 时 间 分 别 为 9.41 小 时 / 
台 年 .3. 81 小 时 /人 台 年 .2. 52 小 时 /人 台 年 。 

以 600MW 1 000MW 为 主 的 大 容量 .高 参数 火电 机 组 建 
设 加 快 ,国产 电站 辅 机 如 要 满足 配套 要 求 , 需 重 视 制 造 质 
量 。 主 机 对 辅 机 设备 质量 的 拉动 作用 明显 ,电站 辅 机 产品 
质量 总 体 在 上 升 。2010 年 500MW 及 以 上 容量 的 5 种 国产 
和 进口 辅 机 设备 分 类 可 靠 性 指标 (人 台 年 平均 ) 见 表 3。 


表 3 2010 年 500MW 及 以 上 容量 的 5 种 国产 和 进口 辅 机 设备 分 类 可 靠 性 指标 ( 台 年 平均 ) 











指标 名 称 












数量 ( 台 ) 

运行 系数 (和 ) 

可 用 系数 (多 ) 

非 计 划 停 运 率 (% ) 

计划 停 运 系数 (% ) 
注 :数据 来 源 于 《电力 可 靠 性 管理 简报 》177 期 。 
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2. 电站 辅 机 停 运 主 要 原因 分 析 

计划 停 运 情况 。 磨 煤 机 、 给 水 有 泵 、 送 风机 、 引 风机 高压 
加 热 器 计划 停 运 时 间 分 别 为 589. 78 小 时 / 台 年 、502. 17 小 
时 / 台 年 522.75 小 时 /人 台 年 .526. 48 小 时 / 台 年 和 503.5 小 
时 / 台 年 , 较 上 年 分 别 降低 7.32 小 时 / 台 年 、15.67 小 时 /人 
年 、16. 04 小 时 / 台 年 .12.72 小 时 / 台 年 和 30. 42 小 时 / 台 年 ， 
影响 可 用 系数 6. 7396 5.73% ,5. 9796 6.01% ,5. 1596 , 

非 计 划 停 运 情 况 。 磨 煤 机 给 水 泵 、 送 风机 、 引 风机 、 高 
压 加 热 器 非 计 划 停 运 时 间 分 别 为 16. 83 小 时 / 台 年 .9. 42 小 
时 /人 台 年 .0.78 小 时 / 台 年 .2.41 小 时 / 台 年 和 10.2 小 时 /人 台 


年 ;影响 可 用 系数 0. 19% .0. 1196 ,0. 0196 .0. 0396 、0. 1296 ; 
其 中 , 磨 煤 机 42K SR. . 送 风机 .高压 加 热 器 较 上 年 分 别 减 少 
3. 55 小 时 / 台 年 .3. 09 小 时 / 台 年 .2. 82 小 时 / 台 年 和 3.07 
小 时 / 台 年 , 引 风 机 较 上 年 高 出 0. 84 小 时 /人 台 年 。 

备用 时 间 。2010 年 磨 煤 机 、 给 水 泵 、 送 风机 、 引 风机 、 高 
压 加 热 器 的 备用 时 间 较 上 年 分 别 减 少 394. 28 小 时 / 台 年 、 
194. 73 小 时 /人 台 年 .246. 91 小 时 / 台 年 .291. 52 小 时 /人 台 年 和 
259. 9 小 时 /人 台 年 。 

2009 ~2010 4E 5 种 电站 辅 机 设备 各 类 停 运 情 况 ( 台 年 
平均 ) 见 表 4。 


表 4 2009 ~2010 年 5 种 辅 机 设备 各 类 停 运 情况 (人 台 年 平均 ) 






指标 名 称 






计划 停 运 次 数 1. 06 
517. 84 
0. 32 
12. 51 


3 745. 53 





非 计划 停 运 





备用 时 间 
注 : 以 上 数据 来 源 于 《电力 可 靠 性 管理 简报 》177 期 。 


3. 主要 容量 等 级 机 组 5 种 辅助 设备 的 可 靠 性 情况 

(1)300MW 容量 等 级 机 组 目前 仍 是 电网 的 主力 机 组 ， 
与 之 配套 的 磨 煤 机 给 水 泵 . 送 风 机 、 引 风机 、 高 奈 加 热 器 分 
别 占 统计 总 台数 的 47.78% 、52. 73% ,50. 87% 、50. 76% 和 
50. 90% , 均 较 上 年 下 降 2% 左右 ,主要 原因 是 300MW 容量 
级 别 机 组 新 增 减少 。 

统计 显示 ,2006 -2010 年 ,与 300MW 等 级 机 组 配套 的 5 
种 辅助 设备 的 可 用 系数 维持 在 较 稳 定 的 水 平 , 磨 煤 机 、 送 风 
机 高 压 加 热 器 较 上 年 分 别提 高 0.01% ,0. 0596 ,0. 2196 。 
其 运行 系数 较 全 国 200MW 及 以 上 机 组 5 种 辅助 设备 平均 
水 平分 别 高 0. 7796 .0. 9496 .0. 8196 .0.92% 和 1.08% ,相当 
于 平均 每 台 年 分 别 多 运行 67. 45h, 82. 34h , 70. 96h , 80. 59h 
和 94. 61h。 

(2) 600MW 容量 等 级 机 组 参与 可 靠 性 统计 的 台数 为 
288 台 , 比 2009 年 增加 33 S. HATE MEEL AKRE 
风机 、 引 风机 、 高 压 加 热 器 运行 系数 分 别 比 上 年 提高 
4. 68% 2.22% .2.36% 2.54% 和 2. 3996 。 其 可 用 系数 比 全 
国 200MW 及 以 上 容量 火电 机 组 $ 种 辅助 设备 的 平均 水 平 
分 别 高 1. 0496 .4. 6396 ,0. 3496 0. 696 $810. 196 。 

(3)1 000MW 容量 机 组 参与 可 靠 性 统计 的 台数 为 16 
台 , 分 别 是 玉环 电厂 4 台 (1* ~4* 机 ) 、 邹 县 电厂 2 台 (7 、8" 
机 ) ,北仑 港 2 台 (7* .8* 机 ) 、 华 能 海门 2 (8 C1* 22 BL) 、 潮 州 
三 百 门 1 台 、 外 高 桥 2 台 (7 .8 机 ) .宁海 2 台 ($ .6 80. 
陵 1 台 。 其 所 属 的 磨 煤 机 、 给 水 泵 . 送 风机 、 引 风机 高压 加 
热 器 运行 系数 较 全 国 200MW 及 以 上 容量 火电 机 组 5 种 辅 
助 设备 的 平均 水 平分 别 高 出 6.0796. 8. 8896 , 5. 5696 、 
3. 63% 和 5.53% ,分 别 比 上 年 提高 3.97% ,5. 65% ,3.75% 、 
1. 6596 $1 3. 2196 ; 除 引 风机 外 的 其 他 4 种 辅 机 设备 的 可 靠 
性 系数 近 两 年 均 呈 上 升 趋势 。 


2 793.60 | 2 399. 32 
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1 414. 08 








0. 91 0. 90 0. 92 0. 94 0. 90 


































538. 79 522. 75 539. 20 526. 48 503. 50 
0. 09 0. 06 0. 15 0. 12 0. 17 
3. 60 0. 78 1. 57 2. 4] 10. 20 














1 167. 17 | 1 463.47 | 1 171. 95 | 1 489. 20 | 1 229. 30 





4. 非 计 划 停 运 时 间 最 长 的 电站 辅 机 设备 

磨 煤 机 因 入 口 端 盖 开 和 裂 停 运 2 422h(100.91 K) ,影响 
单 台 磨 煤 机 可 用 系数 27. 65% ,主要 原因 是 产品 材质 不 良 所 
致 。 给 水 泵 电动 机 定子 接线 棒 相 间 短 路 停 运 1 959h(81. 62 
X) ,影响 单 台 给 水 泵 可 用 系数 22. 36% ,主要 原因 是 产品 绝 
缘 强 度 不 够 所 致 。 高 压 加 热 器 因 封 头 磨损 爆 ( 油 ) 漏 停 运 


1 264. 57h ( 52.69 天 ), 影 响 单 台 高 压 加 热 右 可 用 系数 
14. 4496 ,主要 原因 是 产品 结构 设计 不 合理 所 致 。 引 风机 因 
清理 积 灰 ,内 部 检查 停 运 744h ,影响 单 台 引 风 机 可 用 系数 
8. 4996 ,主要 原因 是 燃料 煤 质 不 良 所 致 。 送 风机 因 本 体 振 
动 大 停 运 222. 83h (9.28 天 ), 影 响 单 台 送 风 机 可 用 系数 
2. 54% ,主要 原因 是 检修 技术 不 良 所 致 。 由 此 可 见 ,产品 不 
良 是 造成 设备 故障 的 重要 原因 ,应 引起 足够 的 重视 。 

5. FR ERA S .脱硫 系统 首次 纳入 可 靠 性 评价 

2010 年 ,可 靠 性 管理 评价 中 心 启动 了 对 全 国 发 电 企 业 
电 除 尘 设备 、 脱 硫 系 统 的 可 靠 性 管理 评价 工作 。 截 至 2010 
年 底 ,200MW 及 以 上 机 组 有 179 家 电力 生产 企业 积极 开展 
了 这 项 工作 。 由 于 这 两 种 辅助 设备 的 可 靠 性 评价 尚 处 于 起 
步 阶段 ,加 上 部 分 企业 对 该 项 工作 认识 不 足 , 上 报 数据 的 准 
确 性 .完整 性 不 够 理想 。2010 年 200MW 及 以 上 火电 机 组 电 
除尘 设备 .脱硫 系统 主要 可 靠 性 指标 见 表 5。 


表 5 2010 年 200MW 及 以 上 火电 机 组 电 除尘 设备 、 
脱硫 系统 主要 可 靠 性 指标 





非 计 划 
停 运 率 
(96) 






设备 名 称 








电 除 尘 设备 
脱硫 系统 


6. 实物 质量 控制 加 强 ,产品 质量 稳步 提高 

上 海 电 气 电 站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 厂 的 产品 焊 
颖 一 次 合格 率 ; 常规 产品 达到 99.47% ,核电 产品 达到 
99.92% ,军工 产品 达到 100% ;水 压 试验 一 次 合格 率 :常规 
产品 达到 10096 , 核电 产品 达到 96. 6% ,军工 产品 达到 
100% 。2010 年 技术 部 设 研 所 QC 小 组 和 质保 乐园 QC 小 组 
2 项 成 果 获 得 全 国 机 械 工 业 优 秀 质量 管理 小 组 二 等 奖 ,物流 
处 QC 小 组 获得 上 海 市 优秀 质量 管理 小 组 奖 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有限 公司 严格 遵循 GB/T 
19001—2008 idt ISO 9001: 2008, GB/T 24001—2004 idt ISO 
14001: 2004/1 GB/T 28001—2001 管理 体系 组 织 生 产 , 产 品 
和 服务 质量 处 于 可 控 和 在 控 状态 。 公 司 总 承包 工程 项 目 分 
项 试 运 行 合格 率 100% ,优良 率 不 小 于 9596 ,系统 运行 可 靠 
性 安全 性 达 国 内 同类 工程 项 目的 领先 水 平 。 设 备 成 套 供 
货 项 目 性 能 试验 一 次 合格 率 不 小 于 9596 ,单项 设备 (材料 ) 
交 货 一 次 合格 率 100% ,合同 按期 交付 率 不 小 于 90% ,客户 
满意 度 不 低 于 90% ,顾客 投诉 未 及 时 解决 率 不 高 于 5%。 

7. 市 场 走 向 规范 ,企业 资质 意识 增强 

上 海 重型 机 带 厂 有 限 公 司 围绕 “质量 年 ”活动 ,以 提高 
产品 质量 .工作 质量 ,克服 “管理 短 腿 ” 为 主要 目标 , 收 到 良 
好 效果 。 该 公司 通过 了 CJB/Z 9001A 一 2001 军工 质量 管理 
体系 认证 监督 审核 及 GB/T 19001—2008 质量 管理 体系 认 
证 监督 审核 ;接受 ASME 授权 检验 机 构 的 ASME 核电 质保 
体系 监察 ,保持 ASME—NPT/MO 授权 证 书 和 规范 标记 
(ASME 钢印 ) 。 该 公司 还 通过 了 上 海 市 质量 监督 检验 技术 
研究 院 对 公司 MWFIGA/DYn 磨 煤 机 的 质量 抽查 。 

北京 电力 设备 总 厂 的 ZGM 型 磨 煤 机 通过 了 全 国 用 户 
满意 产品 复评 ,该 厂 获 得 中 核 集 团 供 应 商 评价 委员 会 颁发 
的 核电 合格 供应 商 资 格 证 书 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 继续 深入 推进 ISO 9001 质量 管理 
体系 和 核电 质保 体系 ,ISO 9001 质量 管理 体系 通过 了 中 国 
质量 协会 质量 管理 体系 的 监督 审核 , 核 级 产品 质保 体系 通 
过 了 国家 核 安全 局 的 监督 审核 。 

AC DERBI RI ISO 9001: 2008 质 量 管理 体 
系 外 审 和 电能 PCCC 产品 认证 的 监督 审核 ,通过 了 EN15085 
《轨道 车 辆 焊接 体系 ) 的 监督 审核 。 

上 海 电 气 电站 设备 有 限 公司 上 海 电 站 辅 机 三 的 三 类 压 
力 容 器 制造 许可 证 通过 了 换 证 审核 。 

8. 重点 企业 着 力 提升 企业 的 软 实力 ,品牌 建设 意识 增强 

上 海 重型 机 器 三 有 限 公 司 获 得 了 国家 创新 型 企业 称 
号 ,完成 了 国家 数控 机 床 与 基础 制造 装备 重大 专项 (04 专 
项 ) 等 12 个 国家 项 目 和 上 海地 区 项 目的 申报 ;核电 堆 内 构 
件 大 锻件 获得 上 海 电 气 集 团 科 技 进 步 奖 一 等 奖 、 中 国 国际 
工业 博览 会 金奖 。450t 电 渣 重 熔 炉 获 得 上 海 电气 集团 重大 
科技 创新 奖 二 等 奖 ,165MN 自由 锻造 油 压 机 、630t. m 锻造 
操作 机 、450t EAEAN 3 项 科技 成 果 通 过 鉴定 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 6 项 新 产品 获得 北京 市 
自主 创新 产品 称号 ,“CHEC” 成 为 北京 市 著名 商标 。 该 公司 





行业 概况 


坚持 “提高 工程 质量 .提升 服务 水 平 " 的 质量 方针 ,大 力 倡导 
“质量 创 优 、 用 户 至 上 ”的 理念 ,完善 了 售后 服务 管理 体系 ， 
开通 了 售后 服务 热线 电话 及 电子 邮箱 ,树立 了 华电 工程 良 
好 的 品牌 形象 。 

上 海 鼓风机 三 有 限 公司 2010 年 荣获 上 海 市 质量 管理 奖 、 
上 海 市 著名 商标 .上 海 市 名 牌 产品 .上 海 市 科技 小 巨人 称号 。 

上 海 电气 电站 设备 有 限 公司 上 海 电 站 辅 机 厂 生产 的 
300MW ,600MW ,1 000MW 高 压 加 热 器 ,低压 加 热 器 产品 通 
过 了 上 海 市 名 牌 产品 评审 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 注册 的 “大 力 ”““ 扬 修 "两 个 商标 ， 
获得 江苏 省 扬州 市 知名 商标 称号 。 

9, 标准 工作 得 到 重视 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 参与 5 项 行业 标准 制定 
工作 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”上海 重型 机 器 厂 有 限 公司 完成 
基本 建设 及 技术 改造 固定 资产 投资 2.8 亿 元 。 同 时 ,针对 产 
品 结构 逐步 进行 战略 调整 ,大 型 铸 锻 件 产品 ,核电 和 大 型 般 
用 曲轴 产品 比重 增 大 。 为 满足 大 型 锻件 产品 热处理 工艺 要 
求 , 公 司 实施 了 大 型 核电 及 关键 锻件 产能 完善 技术 改造 ;该 
公司 为 实现 节能 减 排 ,于 2010 年 完成 了 -一 批 老 工业 炉 窗 的 
技术 改造 ,将 燃烧 能 源 改 为 天 然 气 , 同 时 提高 了 监测 控制 技 
术 水 平 ,提升 了 老 炉 窑 的 加 工效 率 以 及 产品 热处理 质量 和 
节能 环保 成 效 。 

上 海 电 力 修造 总 厂 有 限 公 司 新 添置 的 大 批 数 控 装 备 ， 
已 基本 完成 安装 调试 或 试 生产 ,车削 中 心 已 基本 投入 生产 ， 
铀 铣 中 心 在 调整 摸索 中 逐步 启用 。 

豪 顿 华工 程 有 限 公司 租用 2 400m? 厂房 ,增添 新 的 生产 
设备 ,专门 用 于 生产 动车 风机 ,年 产量 提高 到 3 500 台 。 该 
公司 在 生产 基地 一 一 山东 威海 购置 了 13.87 万 m^ 土地 ,用 
于 兴建 10 万 m 的 豪 顿 工业 园 , 打 造 现代 化 绿色 环保 制造 
中 心 ,进一步 引进 集团 的 先进 技术 ,生产 核电 风机 .动车 风 
机 、 压 缩 机 、 鼓 风机 等 高 端 产 品 。 该 项 目 已 经 正式 启动 , 设 
计 工 作 正在 进行 ,预计 2012 年 底 全 面 投 入 使 用 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 实施 技术 改造 项 目 10 个 ,投入 费 
用 500 万 元 。 

北京 电力 设备 总 厂 提前 启动 “十 二 五 "技术 改造 规划 。 
该 厂 投入 上 千 万 元 进一步 改善 生产 生活 环境 :完成 了 配 电 
室 技术 改造 ,以 及 宿舍 供暖 管 路 .俱乐部 室内 供暖 系统 . 单 
身 宿舍 等 改造 项 目 。 

上 海 电 气 电站 设备 有 限 公司 上 海 电站 辅 机 厂 临 港 重 装 
车 间 的 规划 与 改建 工程 完工 ,新 添置 工艺 设备 67 台 ( 套 )， 
实施 160t 跨 内 改造 ,新 建 退火 炉 和 喷 砂 厂房 外 层 辅 房 。 

管理 及 改革 

1. 理 顺 组 织 机 构 ,制定 发 展 战 略 , 适 应 市 场 需求 

上 海 重型 机 器 厂 有 限 公 司 全 面 推进 办 公 自 动 化 KOA 
系统 上 线 ,还 启动 了 能 源 管理 体系 .环境 管理 体系 和 职业 健 
康 安全 管理 体系 的 认证 工作 ,着 力 构 建 包括 质量 管理 在 内 
的 “四 位 一 体 ” 整 合 型 管理 体系 。 积 极 推进 世界 级 工厂 建 
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设 ,对 标 日 本 JSW 公司 ,扎实 推进 基础 管理 。2010 年 编制 完 
成 了 管理 手册 管理 制度 汇编 (包括 134 个 制度 以 及 其 他 管 
理 标准 )。 按 第 四 级 次 企业 实施 清理 的 要 求 ,完成 了 锻件 
厂 \ 冶 铸 厂 和 成 套 公司 等 原 独立 法 人 子 公司 的 改革 与 归并 ， 
推动 了 上 重 公司 的 整体 发 展 和 集约 管理 。 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 结合 内 外 经 营 环境 的 重 
大 变化 ,重新 修订 了 公司 战略 发 展 规划 ,确定 了 新 的 “5218” 
发 展 目标 ; 主 营 业务 形成 5 个 核心 业务 板块 , 即 重工 装备 板 
H 环保 水 务 板块 工程 总 承包 板块 新 能 源 技术 板块 .能源 
技术 研究 与 服务 板块 ;到 2013 年 , 拟 实现 销售 收入 200 亿 
元 ,利润 10 亿 元 。 中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公 司 转 变 发 展 
方式 ,取得 显著 成 效 。 一 是 各 业务 板块 取得 较 快 发 展 。 重 
工 板 块 理 顺 了 管理 关系 ,有 效 促进 了 物料 管道 \ 钢 结构 专 
业 进 一 步 发 展 ;环保 水 务 板块 实现 业务 模式 转变 ;总 承包 板 
块 经 营 规模 迅速 扩大 ;新 能 源 板块 积极 寻求 新 的 经 营 模式 ， 
在 燃气 轮机 、 风 机 合作 方面 取得 成 效 ; 能 源 技术 人 研究 与 服务 
板 抉 迅速 找到 定位 点 。 二 是 公司 资本 运作 取得 较 大 突破 ， 
重工 板块 上 市 培育 工作 取得 实质 性 进展 。 三 是 曹妃甸 制造 
基地 建设 稳步 推进 ,公司 装备 制造 能 力 不 断 增强 。 

上 海 电 气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 电 站 辅 机 厂 制定 采购 
框架 招标 方案 , 凝 汽 器 分 包 流 程 . 生 产 性 废 余 料 处 置 规定 等 
制度 。 该 厂 撰写 的 《依托 长 三 角 区 域 优势 的 供应 链 管理 》 获 
上 海 市 管理 创新 成 果 二 等 奖 。 

北京 电力 设备 总 厂 坚 持 和 完善 事业 部 管理 体制 和 运行 
机 制 ,以 划 小 内 部 核算 单位 .优化 内 部 结构 和 流程 .降低 经 营 
风险 为 主要 内 容 的 组 织 结构 调整 基本 到 位 ;调整 了 电力 电 融 
事业 部 ,运行 活力 和 风险 控制 力 进一步 提高 。 在 全 三 范围 开 
展 了 管理 提升 专项 绩效 考核 工作 ,取得 了 阶段 性 进展 。 

EPERRA ARAR LAKHE 6S 生产 现场 管理 , 开 
展 核电 产品 设计 、 制 造 许 可 证 的 申 证 、 取 证 工作 ;加 强 内 部 
预算 管理 ,推行 滚动 的 财务 预算 管理 ,应 用 SAP 软件 推行 财 
务 集约 化 管理 ,完善 安全 生产 的 组 织 体系 和 工作 体系 ,建立 
健全 风险 管理 体系 、 应 急 管 理 体 系 、 事 故 调查 体系 、 安 全 教 
育 技 能 培训 体系 、 职 业 安 全 健康 管理 体系 和 安全 评估 体系 。 

上 海 电 力 修造 总 厂 有 限 公司 在 企业 内 部 全 面 开 展 协同 
办 公 系 统 深化 应 用 试 运 行 和 模拟 考核 工作 ,按时 间 市 反 完 
成 所 有 模块 的 推广 实施 。 

豪 顿 华工 程 有 限 公 司 的 企业 流程 计划 系统 (上 ERP) 成 功 
上 线 ,LEAN( 精 益生 产 ) 项 日 启动 ,不 断 识别 和 消除 浪费 并 
持续 改进 生产 工艺 ,公司 的 按时 交 货 率 提 高 2096 。 

扬州 电力 设备 修造 厂 实施 了 全 员 绩 效 考核 管理 改革 。 

2. 加 强 财务 控制 ,确保 资金 运作 

上 上 海 电 气 电站 设备 有 限 公 司 上 海 电站 辅 机 厂 加 强 资金 
控制 ,全 年 降低 成 本 2. 5 亿 元 。 

北京 电力 设备 总 厂 最 大 限度 减少 6 个 月 以 上 的 产 成 品 
库存 ;重视 强化 资金 预算 管理 ;重视 成 本 费用 控制 ,杜绝 无 
计划 采购 和 超 计 划 采 购 ; 解 决 单一 供应 商 问 题 , 有 计划 推进 
债务 重组 。 最 大 限度 降低 期 间 费 用 ,严格 控制 会 议 . 接 行 、 
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差 旅 办公 和 运输 费用 ,确保 完成 华北 电网 有 限 公 司 下 达 的 
五 项 费用 考核 指标 。 

3. 加 大 货款 回收 ,缓解 资金 压力 

上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 回收 资金 8.5 亿 元 ,其 中 工业 风 
机 7.4 亿 元 ,维修 服务 0.93 亿 元 ,压缩 机 1 720 万 元 。 

北京 电力 设备 总 厂 制定 了 “ 双 增 双 节 ,挖潜 增 效 实施 办 
ik" ,确定 了 增产 .增收 节约、 节 支 内 容 和 指标 ,制定 了 订货 
总 额 .新 产品 订货 额 、 回 款 总 额 、 一 年 以 上 应 收 账 款 .6 个 月 
以 上 果 滞 物资 压 降 .一 年 以 上 产 成 品 压 降 和 运输 费用 节约 
等 奖励 办 法 。 在 全 厂 范 围 内 开展 了 “ 双 增 双 节 ”活动 ,全 年 
累计 回收 货款 21.57 万 元 。 

上 海 电 力 修造 总 三 有限 公司 回收 资金 10.77 亿 元 ,应 收 
账 蒜 周转 率 201% 。 

4. 注重 人 力 资 源 的 开发 与 管理 

上 海 电力 修造 总 广 有 限 公 司 制定 了 新 版 的 “员工 违纪 
行为 管理 办 法 ”, 印 发 了 《劳动 工资 管理 办 法 (2010 版 )》 引 
进 硕士 生 8 名 、 大 专 及 本 科 毕 业 生 15 名 ,进一步 充实 了 员工 
队伍 。 该 公司 举办 16 期 针对 不 同 对 象 和 不 同 岗位 的 培训 
班 ;组 织 12 名 班组 长 参加 上 海 市 电力 公司 班组 管理 精 要 知 
识 培 训 ; 组 织 29 人 参加 数控 机 床 操作 编程 维护 技能 培训 ; 
组 织 36 名 中 层 于 部 参加 上 海 交 通 大 学 安泰 管理 学 院 的 
MBA 核心 课程 培训 ,2 人 参加 EMBA 学 位 学 习 ,4 人 参加 工 
程 硕士 学 位 学 习 等 。 该 公司 还 进一步 加 强 了 对 新 进 大 学 生 
见习 期 的 考核 工作 ,对 他 们 进行 职业 生涯 指导 设计 ,组 织 57 
人 参加 各 类 技术 讲座 培训 。 各 类 专业 技能 培训 参加 和 人 次 共 
计 16 名 ,对 管理 ,技术 、 技 能 等 关键 岗位 人 员 进 行 培训 共计 
822 人 次 ,对 特殊 工种 人 员 的 专业 培训 共计 53 人 次 。 

上 海 重型 机 器 厂 有 限 公 司 实施 “ 双 师 型 "人 才 培 养 模 
式 。 试 行 炼 钢 炉 长 .锻造 指挥 两 个 关键 操作 岗位 由 有 具有 本 
科学 历 的 优秀 大 学 生 担当 。 

北京 电力 设备 总 厂 将 “以 人 为 本 ”贯穿 到 实际 工作 中 ， 
关心 每 个 人 的 成 长 进步 ,创造 培训 机 会 并 用 人 所 长 。 该 厂 
BEA 20 多 万 元 帮 扶 困难 职工 142 人 次 ,投入 200 多 万 元 , 继 
续 组 织 10 di 389 名 以 一 线 为 主 的 职工 进行 疗养 ,为 全 三 
2 468 名 职工 ( 含 聘用 职工 ) 进 行 了 体检 。 

豪 顿 华工 程 有 限 公 司 启 动 了 工程 师 职 业 阶 梯 项 目 , 并 
启动 了 销售 团队 发 展 项 目 和 管理 培训 项 目 , 全 面 提 高 企业 
内 部 管理 和 销售 管理 能 力 。 

5. 注重 企业 形象 ,企业 社会 责任 意识 增强 

北京 电力 设备 总 厂 再 次 入 围 中 国 机 械 工 业 100 强 ,再 次 
名 列 中 国 工业 “2010 度 其 他 专用 设备 行业 排头 兵 企 业 " 第 
一 位 ;获得 国家 电网 特 高 压 直 流 输电 示范 工程 突出 贡献 先 
进 集体 .全 国电 力行 业 质量 管理 小 组 活动 优秀 企业 .全 国电 
中 系统 企业 文化 建设 先进 单位 和 首都 文明 单位 等 称号 。 

上 海 电 力 修造 总 三 有 限 公司 为 上 海 志 博 会 供电 保障 作 
贡献 :装配 车 间 俞 伟 荣 获 上 海 市 电力 公司 “ 迎 世 博 、 保 供电 ” 
劳动 竞赛 记功 个 人 称号 ,客户 服务 中 心 刘 有 国 .阀门 事业 部 
邵 炜 荣获 上 海 市 电力 公司 让 博 供电 保障 优秀 共产 党 员 称 


号 ; 安 监 行政 党 支部 书记 王 润 华 荣 获 上 海 市 电力 公司 世博 
供电 保障 优秀 党 务工 作者 称号 。 承 担 世 博 保 电 任 务 电厂 检 
修 147 次 (装机 总 容量 3 000 万 kW) ,参加 抢修 服务 的 人 员 
171 人 次 ,确保 供电 安全 平稳 。 该 公司 在 高 温 季节 抢修 华能 
太仓 电厂 故障 设备 以 及 江苏 淮阴 电厂 .常熟 电厂 锅炉 减 温 
水 阀门 等 故障 ,有 效 地 保障 了 迎 峰 度 夏 电 力 安全 运行 。 该 
公司 暗 联 中 国 工业 “和 泵 及 真空 设备 制造 行业 排头 兵 企业 ” 称 
号 ,继续 被 评 为 上 海 市 守 合 同 .重信 用 企业 和 合同 信用 AA 
级 企业 ,获得 上 海 市 企 事业 单位 献血 工作 考核 优秀 集体 和 
黄浦 区 世博 安保 先进 单位 称号 。 该 公司 还 举办 了 企业 文化 
与 领导 行为 专题 讲座 。 

土 海 芯 风 机 三 有 限 公 司 已 连续 十 多 届 荣 获 上 海 市 重大 
工程 立功 竞赛 设备 赛区 优秀 企业 称号 。 

诊 顿 华工 程 有 限 公 司 再 次 被 山东 省 机 械 工业 协会 授予 
山东 省 机 械 百 强 企 业 称号 。 豪 顿 鼓 风机 也 荣获 中 国 水 网 评 
选 的 水 业 用 户 满意 设备 品牌 。 该 公司 在 《水 工业 市 场 》?2010 
“绿色 中 国 ” 环保 企业 评选 活动 中 被 评 为 水 务 设 备 公 司 最 具 
成 长 力 企 业 。 

【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电站 辅 机 分 会 陈 元 新 .应 
静 良 】 










行业 概况 





生产 发 展 情况 2010 年 ,我 国电 动工 具 行 业 克 服 了 国 
际 金融 危机 的 不 利 影响 ,在 国家 一 系列 经 济 政策 的 推动 下 
走出 困境 ,全 年 生产 经 营 取得 了 喜人 的 业绩 ,外 贸 出 口 额 创 
历史 新 高 。 

据 对 列 入 2010 年 全 国电 动工 具 行 业 统 计 年 报 的 63 家 
企业 的 统计 ,全 年 共生 产 电动 工具 13 956.31 万 台 , 总 产值 
272.35 亿 元 ; 全 年 销售 14 042.39 万 台 , 实 物产 销 率 
100. 6296 ,其 中 外 销 11 976.69 万 台 , 占 销售 量 的 85. 2996, 
另 据 海关 统计 ,2010 年 我 国 出 口 各 类 手持 式 电动 工具 
18 524. 9 万 台 ,如 将 未 纳入 统计 企业 的 国内 销量 计算 在 内 ， 
全 年 国内 销量 约 3 800 万 台 。 如 此 ,2010 年 出 口 量 和 国内 销 
量 合计 约 22 000 万 台 , 比 上 年 增长 22% 。2010 年 电动 工具 


行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 
R1 2010 年 电动 工具 行业 主要 经 济 指标 













































指标 名 称 
企业 数 58 aue 51. 42 
总 产量 13 956. 31 10 282. 33 累计 固定 资产 投资 6. 73 
总 销售 量 14 042. 39 10 296. 58 生产 面积 196. 41 
其 中 :外 销量 11 976. 69 8 342. 88 职工 人 数 38 271 
外 销 金额 304. 27 157. 06 利润 总 额 6. 26 
工业 总 产值 272. 35 218. 98 上 交 税 金 2.11 


总 资产 





205. 12 151. 57 


.. 2010 年 电动 工具 行业 年 产值 超 亿 元 的 企业 共有 39 家 。 
其 中 ,年 产值 5 亿 ~ 10 亿 元 的 企业 9 家 ,年 产值 10 亿 元 以 
上 的 企业 6 家 ,年 产值 最 高 企业 达 56. 10 亿 元 。 纳 入 年 报 统 
计 的 63 家 企业 中 ,产量 超 100 万 台 的 企业 32 家 ,其 中 产量 
超 1 000 万 台 的 企业 3 家 ,年 产量 最 高 企业 产量 为 2 405. 70 














台 。48 家 企业 全 年 累计 固定 资产 投资 4. 84 亿 元 ,投资 
1 000 万 元 以 上 的 企业 12 家 ,其 中 投资 5 000 万 元 以 上 的 企 
业 2 家 , 自 年 初 球 计 完 成 固定 资产 投资 额 最 高 的 企业 为 
7 650 万 元 。2010 年 电动 工具 行业 63 家 企业 中 产值 前 25 位 


内 资 企 业 见 表 2。 


X2 2010 年 电动 工具 行业 63 家 企业 中 产值 前 25 位 内 资 企业 
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ID: REG IARARSÜNAS 
宝 时 得 机 械 ( 中 国 ) 有限 公司 
浙江 亚 特 电 器 有 限 公司 

常州 格力 博 工具 有 限 公 司 

车 王 电子 (宁波 ) 有 限 公 司 
嘉禾 工具 有 限 公司 
浙江 三 锋 工具 制造 有 限 公 司 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 
永康 市 正大 实业 有 限 公 司 
铁 卿 电动 工具 有 限 公司 
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产值 (万 元 ) 










浙江 博大 电器 有 限 公司 44 316 
Sl KS BUR ER Zn] 42 173 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 39 640 
江苏 国 强 工 具有 限 公司 38 000 
永康 市 皇冠 电动 工具 制造 有 限 公司 33 888 
浙江 特 畅 恒 实业 有 限 公 司 30 000 
浙江 立 邦 电器 有 限 公司 29 061 
常州 赛 迪 电气 制造 有 限 公 司 28 600 
花溪 市 贝 士 达 电动 工具 有 限 公 司 26 049 


宁波 天 邦 实 达 工 具有 限 公司 
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序号 
21 
22 


产品 分 类 产销 量 2010 年 电动 工具 产品 分 类 产销 量 见 
表 3。2010 年 63 家 企业 销 基 较 大 的 电动 工具 产品 见 表 4。 


产品 类 型 与 名 称 P 


3 778 386 


一 、 金 属 切削 类 


电钻 

充电 电钻 
型 材 切割 机 
斜 切割 机 
电 ( 冲 ) 剪 刀 
二 Jab ge 2e 
角 向 磨 光 机 
砂 光 ( 带 ) 机 
E 
砂轮 机 
磨 链 机 
抛光 机 
三 .装配 类 
电动 螺丝 刀 
电动 扳手 
四 建筑 类 
冲击 钻 

Ha fit 

Fi fj 
石材 切割 机 





冲击 第 





-~ A a È W N e 
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2 815 067 
113 809 
384 985 
421 459 

43 066 

i4 950 757 
13245 561 
] 082 749 
5 796 

] 700 

4T3 629 
141 322 
360 786 
259 000 
101 786 
12 892 242 

3 656 572 

5 496 324 
186 812 

] 529 455 


3 797 984 
2 796 418 
148 509 
389 002 
420 989 
43 066 

14 868 731 
13 167 713 
1 079 175 
5 083 

1 700 

473 629 
141 431 
165 326 
68 502 

96 824 

12 499 284 
5 658 563 
5 382 772 
166 427 

1 269 385 


| fL | 产值 (万 元 ) | 序号 | 
浙江 永康 东 立 电机 有 限 公司 
扬州 金 力 电动 工具 有 限 公司 
金华 市 大 伟 工具 制造 有 限 公司 


1 882 472 
1 037 699 
136 495 
30i 183 
364 029 
43 066 

10 172 778 
8 780 131 
894 141 
0 

0 

4T3 629 
24 877 
104 743 
27 610 

77 133 
10 156 212 
5 330 713 
4 227 2713 
98 523 
479 066 






2010 年 电动 工具 行业 63 家 企业 中 产量 前 25 名 内 资 企 业 见 
X5, 


X3 2010 年 电动 工具 产品 分 类 产销 量 


总 销售 量 “| 其 中 ;出口 总 销售 量 
产品 类 型 与 
( 台 ) pe raan | mme 


9 000 


混凝土 振动 器 
墙壁 开 槽 机 


五 .木工 类 
电 il 
电 图 句 
曲线 锯 
修 边 机 
电 木 铣 


AKTE CE) 9L 


电 链 锯 
修 枝 剪 
园林 机 
往复 锯 
割 草 机 
油 锯 
六 ,其 他 类 

其 他 


吹 ( 吸 ) 风 机 


风 动 工具 
电动 机 
发 电机 











96 070 178 
93 636 905 


企业 名 称 
浙江 海王 电器 有 限 公 司 
宁波 国 图 电机 有 限 公司 


14 079 


11 510 767 


907 870 

1 546 389 
868 189 
5 995 
734 104 
35 442 

1 709 796 
1 007 079 
1 540 561 
151 123 


2 924 719 


79 500 


818 575 
99 852 
1 112 571 
402 275 


表 4 2010 年 63 家 企业 销量 较 大 的 电动 工具 产品 


88. 56 
45. 27 
43. 06 


9. 38 
4. 03 
3. 83 


销量 占 该 类 别 销 量 | 占 总 销量 销量 
f ! 产品 处 


砂 磨 关 


割 草 机 















所 属 类 别 


木工 类 


金属 切削 类 


木工 类 


表 5 2010 年 电动 工具 行业 63 家 企业 中 产量 前 25 名 内 资 企 业 




















9 180 000 
5 319 361 
3 958 400 
3 800 000 
3 447 752 
3 340 437 
3 269 828 


8 | 铁 狠 电动 工具 有 限 公司 












































嘉 示 工具 有 限 公司 
浙江 特 畅 恒 实业 有 限 公 司 
车 王 电 子 (宁波 ) 有 限 公 司 
浙江 三 锋 工 具 制 造 有 限 公司 
永康 市 皇冠 电动 工具 制造 有 限 公司 
浙江 立 邦 电器 有 限 公司 











97 414 327 
95 039 607 




















13 137 
11 678 272 
907 870 

1 546 389 
853 857 

5 996 

730 471 
35 442 

1 708 292 
1 111 236 
] 539 402 
154 881 

3 006 844 
77 592 











760 939 
94 804 
1 112 571 
406 406 











— £V RR 0 | FRUD | 序 3| 企业 名 称 5 5 áo 
江苏 金 易 电 动工 具 集团 有 限 公 司 
常州 格力 博 工具 有 限 公司 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 
江苏 国 强 工具 有 限 公司 
宝 时 得 机 械 ( 中 国 ) 有 限 公 司 
浙江 亚 特 电器 有 限 公司 

永康 市 正大 实业 有 限 公 司 


产值 (万 元 ) 


( 续 ) 





18 000 
15 800 


其 中 :出 口 
(&) 

7 500 

13 137 

10 387 890 

866 379 
1 272 801 

628 051 

| 799 

527 407 

10 633 

1 544 387 

1 041 686 

1 276 448 

151 781 

2 992 636 

73 882 

87 062 848 

85 824 119 

760 939 

9] 320 

0 

386 470 





占 该 类 别 销 量 | 占 总 销量 


( 96) 













]. 99 





3 145 176 
2 800 000 
2 750 000 
2 500 000 
2 358 500 
2 320 000 
2 173 050 












15 | 浙江 博大 电器 有 限 公司 2 153 503 
16 | 浙江 永康 东 立 电机 有 限 公 司 2 075 348 
17 | 宁波 天 邦 实 达 工 具有 限 公 司 2 024 470 
18 | 宁波 国 图 电机 有 限 公司 1 974 001 
19 | 常州 赛 迪 电气 制造 有 限 公司 1 860 000 


弘 大 集团 有 限 公 司 1707 571 


进出 口 “ 据 海关 总 署 统 计 ,2010 年 我 国 出 口 各 类 手持 
式 电 动工 具 18 524. 90 万 台 , 同 比 增长 34. 1396 ; 出口 零 部 件 
46 164. 13t ,同比 增长 24. 14% 。 手 持 式 电动 工具 及 零 部 件 


25 000 
一 20000 
4 
IR 15000 
TÉ 10000 
Pu 
5 00 
s S oS S S $ $ $ $ S 
S ST HT TT $ +o 
年 份 


1 2001-2010 年 电动 工具 整 机 出 口 量 走势 


我 国 出 口 的 电动 工具 仍 以 手持 式 各 种 电钻 和 手持 式 砂 
磨 工 具 为 主 ,两 种 产品 共 出 口 10 301.38 万 台 , 占 出 口 总 量 的 
55. 61% ;出 口 额 273 537.37 万 美元 , 占 出 口 总 额 的 57. 1996 ; 
出 口 量 和 出 口 额 同比 分 别 增长 35.57% 和 39. 47% 。 手 持 式 


让 业 名 称 | 


序号 
21 
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( 续 ) 











浙江 武义 工 力 电 器 有 限 公 司 1 637 658 
河北 五 洲 集 团 有 限 公 司 1 461 181 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公 司 1 426 465 
扬州 金 力 电 动工 具有 限 公 司 1 308 209 
浙江 意 达 电器 有 限 公 司 1 142 714 


出 口 额 509 847. 40 万 美元 ,同比 增长 34. 5696, 2001 ~ 2010 
年 电动 工具 整 机 出 口 量 走势 见 图 1。2001 ~ 2010 年 电动 工 
具 整 机 出 口 额 走 势 见 图 2。 
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图 2 2001-2010 年 电动 工具 整 机 出 口 额 走势 


其 他 工具 出 口 5 431. 29 万 台 , 同 比 增长 38. 64% 。2010 年 我 
国 出 口 电动 工具 零 部 件 46 164. 13t, 出 口 额 31 550.55 万 美 
元 ,分 别 比 上 年 增加 8 976. 12t 和 7 448. 81 万 美元 。2010 年 我 
国电 动工 具 及 其 零 部 件 出 口 情况 见 表 6。 


表 6 2010 年 我 国电 动工 具 及 其 零 部 件 出 口 情况 





HEMORT) 
s” 2009 年 [ FEK) 

uod 509 847. 40 378 909. 64 34. 56 
整 机 小 计 18 524. 90 13 810. 96 478 296. 85 354 807. 90 34. 80 
手持 却 各 种 电钻 5 891. 18 4 291. 17 193 404. 22 137 713. 90 40. 44 
手持 式 链 锯 264. 92 194. 42 10 889. 51 8 020. 67 35. 77 
PRAEG 2 207. 87 1 842.71 61 234. 57 51 903. 47 17. 98 
手持 式 砂 磨 工 具 4 410. 20 3 307. 59 80 133. 15 58 406. 84 37. 20 
手持 式 电 刨 319. 44 257. 42 7111.45 5 408. 59 31. 48 
手持 式 其 他 工具 5 431. 29 3 917. 65 125 523. 95 93 354. 39 34. 46 
Hz LRAE 46 164. 13(t) 37 188. 01(1) 31 550. 55 24 101. 74 30. 91 


2010 年 我 国 进 口 各 类 电动 工具 71.08 万 台 , 同 比 增长 
36. 2796 ;进口 电动 工具 零件 9 188. 57t, 同 比 增长 19.0796 。 








2010 年 我 国电 动工 具 及 其 零 部 件 进 口 情况 见 表 7。 


表 7 2010 年 我 国电 动工 具 及 其 零 部 件 进口 情况 


"m ANHOR 

2009 和 TI 
总 计 22 122. 24 16 562. 88 33. 57 
整 机 小 计 6 908. 53 4 462. 07 54. 83 
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(5) 


名 * 进口 量 (万 台 ) 进口 额 ( 万 美元 ) 
TERR oy | ooe TREG 


手持 式 各 种 电钻 39. 21 22. 42 . i 911. 81 1 079. 28 71. 14 
TOY 8S 0. 66 0. 03 26. 80 3. 39 690. 56 
手持 式 电 句 1. 48 2. 62 . 157. 53 216.31 -27. 17 
手持 式 砂 磨 工具 12. 02 8.97 960. 40 689. 31 39. 33 
手持 式 电 创 0. 35 0. 38 . 32. 18 21. 54 49. 40 
手持 式 其 他 工具 17. 36 17. 74 . 3 819. 81 2 452. 24 55.77 





电动 工具 零件 9 188. 57(t) 7 737.01(0 15 213.71 12 100. 81 25.72 


2010 年 ,我 国电 动工 具 和 和 零 部 件 销 往 世 界 186 个 国家 ”国家 的 出 口 额 剧 增 , 应 引起 关注 。 
或 地 区 , 整 机 出 口 仍 以 欧洲 、 北 美洲 为 主 , 共 向 两 大 洲 出 口 我 国电 动工 具 零 部 件 的 主要 出 口 地 区 是 欧洲 和 亚洲 ， 
电动 工具 13 195.34 万 台 , 较 上 年 的 10 017.41 万 台 增 加 ”共同 两 大 洲 出 口 零 部 件 33 255. 77t, 占 出 口 总 量 的 72. 04% ; 
3 177. 93 万 台 , 同 比 增长 31.72% ;向 其 他 四 个 大 洲 出 口 电 动 出 口 额 22 108. 31 万 美元 ,同比 增长 30. 81% 。2010 年 我 国 
工具 整 机 同比 增长 40.49% 。 我 国 对 各 大 洲 出 口 额 均 由 不 ” 辐 六 大 洲 出 口 电动 工具 和 零件 情况 见 表 8。 
同 程度 增长 ,其 中 对 南美 洲 的 巴西 .墨西哥 阿根廷 .智利 等 


R8 2010 年 我 国 向 六 大 洲 出 口 电动 工具 和 零件 情况 


DET, Mx | xum 
KORROTT) ime 









* 机 HOJER) 7779.15 5 416. 19 2 950. 53 429. 12 1 493. 52 456. 38 
出 口 额 (万 美元 ) 198 852. 60 160 455. 64 67 937.77 7 932. 18 27 110. 40 16 008. 25 
出 口 额 同比 增长 (%) 45. 71 19. S8 32. 73 37. 89 71. 46 28.01 
零 fF 出 已 量 (t) 13 977. 79 7 094. 61 19 277. 98 1 072.01 4 368. 26 373. 48 
HORREEK ) 53. 92 29, 08 9. 84 - 5.09 20. 65 20. 69 
出 口 额 (万 美元 ) 9 336.29 S 441. 89 12 772.02 627. 29 3 091. 88 281. 19 
e C 8] EGRE (96) 61. 03 37. 16 15. 03 12. 16 27. 05 17.01 


2010 年 ,我国 电动 工具 的 出 只 市 场 仍 以 美国 .德国 . 英 分别 增长 45. 19% 和 65. 0596 , fa] 3c Bl [8] E23 901305 K 26. 1996 
E] .和 荷兰 等 欧美 国家 为 主 。 共 向 美国 .德国 英国 .荷兰 . 俄 8038. 4196 , 回 荷 兰 同 比分 别 增长 33. 28% 和 32.61% ,向 俄 
罗斯 出 晶 整 机 8 763. 1 万 台 , 同 比 增长 28. 2596 , 占 我 国 出 口 罗斯 同比 分 别 增 长 71. 8696 和 66. 61% 。 向 俄罗斯 出 口 的 增 
总 量 的 47.3090; H O Ai 250 238.8 万 美元 ,同比 增长 ” 幅 较 高 ,应 引起 重视 。2010 年 我 国手 持 式 工具 出 口 前 20 名 
29. 32% , 占 我 国 出 口 总 额 的 52. 32% 。 其 中 , 呵 美 国 的 出 口 ” 国家 见 表 9 
量 和 出 口 额 同 比分 别 增长 18. 15% 和 17. 03% ,向 德国 同比 


RO 2010 年 我 国手 持 式 工具 出 口 前 20 名 国家 


[ m X» | enam | AEA) | an SHORT) 



































































1 144 246. 21 4 865. 52 10 637. 13 530. 03 
2 39 438. 90 1 322. 79 HK 9 742. 11 347. 71 
3 23 785. 56 797. 99 意大利 7 296. 61 309. 06 
4 22 750. 84 873. 05 波兰 6 968. 00 360. 03 
5 20 017. 32 903. 75 奥地利 6 647. 61 113. 06 
6 16 170. 92 549. 60 泰国 6 571.20 288. 47 
7 15 972. 60 670. 08 阿拉 伯 联 合 商 长 国 S 402. 01 179. 27 
8 15 269. 17 617. 48 乌克兰 5 287. 98 308. 49 
9 14 486. 76 407. 81 . 印度 4 490. 75 253. 87 









11 371.01 


[m 
e 


326. 98 








西班牙 4 364. 12 


2010 年 我 国 出 口 电 动工 具 零 部 件 46 164. 131, 出口 额 美国 的 出 口 量 及 出 口 额 迅速 回升 ,同比 分 别 增长 29.07% 
31 550. 55 万 美元 ,同比 分 别 增长 24. 14% 和 30.91%。 疝 和 37.31% ,美国 从 上 年 的 我 国 第 二 出 口 市 场 回归 第 一 出 


88 


行业 概况 


口 市 场 。 中 国 香港 虽然 由 上 年 的 第 一 出 口 市 场 退 至 第 二 ， 3.47%., 2010 年 我 国电 动工 具 零 件 出 口 前 20 名 国家 或 地 
但 向 其 出 避 的 数量 和 金额 还 是 分 别 增长 10.1390 和 KEK 10, 


表 10 2010 年 我 国电 动工 具 零 件 出 口 前 20 名 国家 或 地 区 

序号 
5 083. 87 6 580. 47 e 1 042. 82 
4 297.13 5 833. 73 马来西亚 . 929. 47 
2 138. 48 1 815. 46 . 1 519. 06 
2 058. 11 3 251. 89 EA 881. 26 
1 565. 07 1 736. 46 708. 63 
1 475. 48 2 758. 46 752. 84 
1 103. 17 1 971.13 522. 26 
] 025. 64 1 592. 38 ES 584. 95 
912. 83 1 481. 90 比利时 , 468. 03 
847.31 1 429.45 意大利 . 511.19 


o 00 ~u C A RR Ut M ë e 


— 
© 





2010 年 我 国手 持 式 各 种 电钻 出 口 前 10 名 国家 或 地 区 ”地 区 见 表 14, 2010 年 我 国手 持 式 电 刨 出 口 前 10 名 国家 或 
42e 11。2010 年 我 国手 持 式 链 锯 出 口 前 10 名 国家 或 地 区 ”地 区 见 表 15。2010 年 我 国 其 他 手持 式 电动 工具 出 口 前 10 
见 表 12, 2010 年 我 国手 持 式 电 锯 出 口 前 10 名 国家 或 地 区 ”名 国家 或 地 区 见 表 16。 

见 表 13。2010 年 我 国手 持 式 砂 磨 工具 出 口 前 10 名 国家 或 


表 11 2010 年 我 国手 持 式 各 种 电钻 出 口 前 10 名 国家 或 地 区 











































48 038. 13 1 254. 51 比利时 6 919. 46 201. 55 
16 809. 17 366. 08 法 国 6 867. 88 202. 22 
12 896. 11 304. 42 澳大利亚 6 853.51 124. 68 
11 938. 28 262. 64 6 793. 00 147. 98 





8 990. 41 387. 08 6 258. 82 


注 :前 10 名 总 计 成 交 132 364. 77 万 美元 ,3 403.47 万 台 , 均 价 38.88 美元 / 台 。 


X12 2010 年 我 国手 持 式 链 锯 出 口 前 10 名 国家 或 地 区 


2 685. 75 


1 989. 99 10. 41 
743.11 9. 01 
637. 20 比利时 8. 98 








539. 49 意大利 





注 : 前 10 名 总 计 成 交 8 605.65 万 美元 ,208. 22 万 台 , 均 价 41.33 美元 / 台 。 


表 13 2010 年 我 国手 持 式 电 锯 出 口 前 10 名 国家 或 地 区 








l 21 449. 09 2 523.23 

2 4 343. 83 2 370. 25 82. 14 
3 3 108. 84 澳大利亚 2 090. 92 53. 01 
4 2 993. 70 比利时 ] 905. 83 75. 45 
5 


2 743. 90 1 792. 16 





法 国 


注 : 前 10 名 总 计 成 交 45 321.73 万 美元 ,1 569. 19 7j & , 均 价 28. 88 美元 /人 台 。 
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表 14 2010 年 我 国手 持 式 砂 磨 工 具 出 口 前 10 名 国家 或 地 区 









15 334. 44 





2 568. 56 











2 6 179. 59 2 537.23 159. 95 
3 4 035. 15 1 973. 50 96. 63 
4 3 710. 39 1 948. 84 99. 07 
5 3 258. 59 1 879. 78 









注 :前 10 A IE 43 426.07 万 美元 ,2 353. 67 & 25 fft 18. 45 美元 / 台 。 


3X 15 2010 年 我 国手 持 式 电 刨 出 口 前 10 名 国家 或 地 区 















1 1 145. 75 

2 n 859. 34 15. 05 
3 | 美国 530. 50 10. 03 
4 | 泰国 479. 79 12. 08 
5 


印度 
注 :前 10 名 总 计 成 交 4 548. 05 万 美元 ,193. 33 万 台 , 均 价 23. 52 美元 / 台 。 


302. 54 


3& 16 2010 年 我 国 其 他 手持 式 电 动工 具 出 口 前 10 名 国家 或 地 区 






























1 56 904. 06 比利时 3 418.24 218. 28 
2 9 199. 96 澳大利亚 3 172. 46 121. 76 
3 6 480. 70 日 本 3 112. 95 120. 55 
4 4 969. 19 荷兰 2 938. 86 170. 52 
5 3431. 19 俄罗斯 2 359.01 


注 : 前 10 名 总 计 成 交 95 986.62 万 美元 ,3 884.51 万 台 , 均 价 24.71 美元 / 台 。 


“十 一 五 ”回顾 ” 受 国际 金融 危机 影响 ,2009 年 电动 工具 ”最 高 点 (2007 4E) (28 857.6 万 台 ; 2010 年 整 机 出 口 
的 出 口 量 从 2007 年 的 19 382. 50 万 台 回 落 至 13 810.906 万 台 ， 478 296. 85 万 美元 , 创 行业 外 贸 出 口 额 的 历史 新 高 “十 一 
下 跌幅 度 达 28. 75% 。 随 着 欧美 经 济 的 复苏 ,2010 年 整 机 出 。 五 ”与 “十 五 ”我 国电 动工 具 整 机 进出 口 情况 见 表 17。2006 ~ 
口 升 至 18 524. 90 万 台 , 同 比 增长 34. 13% , EB ATE SETTE DU; SR. 2010 年 我 国电 动工 具 整 机 出 口 前 10 名 国家 或 地 区 见 表 18。 


表 17 “十 一 五 "与 “十 五 "我 国电 动工 具 整 机 进出 口 情况 


指标 名 称 2006 -2010 | 2001 -2005 年 同比 增长 | 2006 -2010 年 | 2001 ~ 2005 年 同比 增长 
(96) (73 2870) (万 美元 ) (%) 








出 口 整 机 87 906. 31 73 889. 65 . 2 004 128.00 | 1014 608. 00 97. 53 
出 口 零件 203 929 102 706 . 128 945. 00 62 193.75 107. 33 
进口 整 机 276. 28 288. 41 . 24 393. 83 16 588. 63 47. 05 
进口 零件 44 726 40 452 . 65 101. 90 36 773. 81 71.03 


3& 18 2006 -2010 年 我 国电 动工 具 整 机 出 口 前 10 名 国家 或 地 区 


占 总 " RR rh 占 "n 数量 
区 区 











序号 


1 350 275.96 | 67.37 | 54 545. 62 62. 05 143 183. 00 7. 14 6 297. 17 
591 870.60 | 29.53 25. 76 xx 110 954. 90 5. 54 4 363. 73 
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荷兰 101 889. 10 
比利时 84 052. 47 
加 拿 大 75 105. 43 
俄罗斯 73 728. 68 


4 581. 45 
4 027. 16 
2 816. 26 
3 475. 05 
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标准 化 ”2010 年 1 月 8 日 ,全 国电 动工 具 标 准 化 技术 
委员 会 园林 电动 工具 分 技术 委员 会 标准 工作 组 会 议 在 上 海 
召开 ,园林 电动 工具 分 标 委 会 副 主任 、 秘 书 长 及 有 关 企 业 标 
准 化 工作 人 员 共 12 人 出 席 。 会 议 研 究 确 定 了 近 两 年 将 要 
起 草 的 相关 产品 行业 标准 ,包括 电动 哆 吸 机 以 及 饮 吸 两 用 
机 手持 式 电动 打 草 机 、 电 动 割 草 机 、 电 动 链 句 ( 交 流 ) .电池 
式 电 链 锯 .电动 松 土 机 、 修 梳 剪 (交流 ) .电池 式 修 校 机 、 电 动 
粉碎 机 、 修 边 机 、 高 校 锯 。 

2010 年 6 月 21~23 日 ,全 国电 动工 具 标 准 化 技术 委员 
会 园林 电动 工具 分 技术 委员 会 一 届 三 次 会 议 在 浙江 枇 溪 召 
开 , 园 林 电 动工 具 分 技术 委员 会 委员 及 有 关 标 准 起 草 人 员 
21 人 出 席 。 会 议 完成 了 电动 打 草 机 等 8 项 行业 标准 草案 的 
审查 。 

2010 年 10 月 9 9~10 日 ,全 国电 动工 具 标准 化 技术 委员 
会 在 北京 举行 六 次 委员 会 议 ,38 名 委员 出 席 会 议 。 会 
议 完成 了 JB/T 9605 一 x x x x《 电 动工 具 用 电源 线 护 套 》 
等 17 项 行业 标准 送审 稿 的 审查 。 

认证 ”国家 认证 认可 监督 管理 委员 会 于 2010 年 4 月 
16 日 发 布 2010 年 第 14 号 公告 ,公布 了 电动 工具 强制 性 认 
证 产品 技术 专家 组 的 组 成 名 单 。 上 海 电 气 器 具 检 验 测 试 所 
潘 顺 芳 任 组 长 ,中 国 质量 认证 中 心 罗 妍 任 副 组 长 ,上 海 电气 
句 具 检验 测试 所 李 宏 照 任 秘书 ,国家 认证 认可 监督 管理 委 
员 会 郝 欣 任 协调 员 。 成 员 组 成 有 : 百 得 (苏州 ) 精 密 制 造 有 
ER zu] E TE .广州 威 饥 检测 技术 研究 院 陈 宇 军 上海 出 人 
境 检验 检疫 局 机 电 产 品 检测 技术 中 心 邓 说 、 宝 时 得 机 械 (中 
国 ) 有 限 公 司 丁 玉 才 、 全 国电 动工 具 标准 化 技术 委员 会 顾 
靖江 苏 省 产品 质量 监督 检验 研究 院 郭 艳 萍 .广东 省 产品 质 
量 监督 检验 中 心 何 伟 洪 .浙江 博大 电器 有 限 公司 胡 丽 姬 、 山 
东 出 人 境 检验 检疫 局 检验 检疫 技术 中 心 黄 猎 .博世 电动 工 
其 (中 国 ) 有 限 公 司 秦 胃 扬 中 国家 用 电器 研究 院 唐 建 霞 浙 
江 立 德 产 品 技术 有 限 公 司 王 春 、. 中 国电 器 工业 协会 电动 工 
具 分 会 张 传 富 江苏 出 入 境 检验 检疫 局 机 电 产 品 检 测 中 心 
赵 介 和 军 ,浙江 信 源 电器 制造 有 限 公司 周文 明 、 牧 田 ( 中 国 ) 有 
限 公 司 周 远 。 

基本 建设 2010 年 9 月 28 日 , 弘 大 集团 有 限 公 司 的 新 
建 项 目 一 一 上 海 奥 伦 实业 有 限 公 司 在 上 海 青浦 工业 园区 葛 
基 。 该 项 目 占 地 面积 12.6 万 m ,总 投资 4 亿 元 ,一 期 工程 
将 于 2011 年 12 月 建成 投产 。 

上 市 上 海 锐 奇 工具 股份 有 限 公 司 于 2010 年 10 月 13 
日 在 深圳 证 券 交 易 所 创业 板 成 功 挂 牌 上 市 (股票 代码 
300126 锐 奇 股份 ) ,发 行 2 105 万 股 , 募 集资 金 逾 7 亿 元 。 
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行业 活动 2010 年 2 月 18 ~20 日 ,第 十 一 届 中 国 启 
东 ，* 天 汾 科技 五 金 交 易 会 在 启东 市 吕 四 港 镇 天 汾 地 区 
举行 。 

2010 年 3 月 10~12 日 ,第 十 七 届 中 国 国际 五 金 博览 会 
在 上 海 举行 。 

2010 年 4 月 10 日 ,中 国电 右 工 业 协 会 电动 工具 分 会 正 
副 理事 长 扩大 会 议 在 浙江 余姚 召开 ,30 余人 人 出席。 会议 专 
题 研究 我 国电 动工 具 行业 “十 二 五 "发 展 规划 编制 工作 。 

2010 4E 4 H 10 «11 日 ,第 二 十 一 届 全 国电 动工 具 配 套 
会 议 既 中国 (余姚 ) 五 金工 具 博 览 会 在 余姚 举行 。 

中 国电 器 工业 协会 电动 工具 分 会 于 2010 年 11 月 1~ 
日 在 苏州 召开 六 届 三 次 理事 (扩大 ) 会 议 ， PAPA 


电动 工具 骨干 企业 领导 及 代表 90 余人 出 席 。 会 议 就 目 主 
品牌 建设 展开 专题 讨论 ,研究 行业 加 快 自主 品牌 建设 的 举 
措 , 讨 论 了 《我 国电 动工 具 行 业 “ 十 二 五 ”发 展 规划 (征求 意 
见 稿 )》。 

【 撰 稿 人 :上 海 电动 工具 研究 所 人 金 轶 ] 





2010 年 ,我 国电 动机 制造 业 完 成 工业 总 产值 1 495.31 
亿 元 ,同比 增长 22. 08% ;完成 工业 销售 产值 1 468. 46 亿 元 ， 
同比 增长 22. 5996 ;实现 利润 102. 52 亿 元 。 完 成 交流 电机 
产量 2. 32 亿 kW, 

生产 发 展 情况 ”根据 中 国电 器 工业 协会 大 电机 分 会 的 
统计 ,2010 年 上 报 资料 的 10 家 企业 共 实 现 工业 总 产值 
213. 80 亿 元 ,同比 增长 16.7% ;完成 工业 增加 值 29. 17 亿 
元 ,同比 下 降 1.31% ,行业 总 体 呈 现 恢复 性 的 增长 。 

哈尔滨 电机 三 (昆明 ) 有 限 责任 公司 在 能 源 .原材料 价 
格 大 幅 波 动 上 扬 ,市 场 竞 争 激 烈 的 情况 下 ,完成 电动 机 产值 
1. 14 亿 元 ,产量 87 A kW ,同比 分 别 增长 3.9% 和 1. 296 。 

兰州 兰 电 电 机 有 限 公 司 面 对 宏 观 经 济 运行 环境 趋 紧 、 
企业 刚性 成 本 增加 、 装 备 产品 市 场 情 况 复杂 不 确定 因素 多 
等 难点 问题 ,按照 年 初 既定 的 生产 经 营 方针 ,强化 企业 改 
革 , 狠 抓 内 部 管理 ,实现 了 平稳 较 快 发 展 , 销 售 收入 工业 总 
产值 双双 突破 10 亿 元 大 关 , 全 面 超额 完成 了 “十 一 五 ”预定 
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目标 。 企 业 通 过 了 中 国 机 械 工 业 企业 管理 协会 组 织 的 机 械 
工业 管理 示范 企业 复审 ,被 甘肃 省 工业 和 信息 化 委员 会 评 
为 2010 年 全 省 工业 经 济 运行 工作 先进 单位 。 

2010 年 重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 公 司 完 成 工业 总 产值 
73 183.19 万 元 ,同比 增长 17.4196 ;完成 主要 产品 产量 
374.18 F kW, 同比 增长 3.79% ; 主 营业 务 收 入 72 275.09 
万 元 ,同比 增长 3. 46% ;货款 回笼 86 300. 72 万 元 ,同比 增长 
11. 26% ;实现 利润 总 额 5 038. 29 万 元 ,同比 增长 11. 82% 。 

长 沙 电机 三 有 限 责任 公司 2010 年 完成 工业 总 产值 4 亿 
元 ;完成 交流 电动 机 产量 210 万 kW, 其 中 小 型 交流 电动 机 
(H315 及 以 下 )68.3 万 kW, 大 中 型 交流 电动 机 (H355 及 以 
上 )142.4 万 kW, 2010 年 年 底 , 被 认定 为 国家 高 新 技术 
企业 。 

哈尔滨 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责任 公司 2010 年 完成 工 
业 总 产值 39 447 万 元 ( 含 电 机 厂 劳 务 补 转 0.7 亿 元 ) ,计划 
完成 率 78% 。 

山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 转变 经 济 发 展 方式 ,调整 
产业 产品 结构 ,发 挥 国家 级 企业 技术 中 心 作 用 ,提升 企业 自 
主创 新 能 力 ;合理 配置 资源 ,紧密 产销 衔接 ,强化 企业 基础 
管理 ,提高 经 济 运行 质量 ,实现 了 经 济 平稳 较 快 发 展 。2010 
年 实现 工业 增加 值 2.3 亿 元 、 主 营业 务 收 入 11. 22 亿 元 、 工 


业 总 产值 11.17 亿 元 .利润 8 700 万 元 ,同比 分 别 增长 
0. 64% 20% 、15. 396 和 4.55% ,顺利 完成 全 年 经 济 指标 。 

上 海 电气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 2010 年 确定 了 “ 防 
风险 、 调 结构 、 拓 市 场 , 促 发 展 ” 的 年 度 工作 方针 和 10 项 重 
点 工作 ,经 济 运行 质量 持续 向 好 。 实 现 工业 总 产值 25. 22 亿 
元 , 比 上 年 增长 4.07% ;实现 利润 总 额 1. 92 亿 元 , 比 上 年 下 
降 35.9% 。 在 生产 经 营 规 模 扩 大 、 储 备 资金 占用 相对 较 多 
的 情况 下 ,应 收 账 款 和 产 成 品 库存 合计 控制 在 10 亿 元 以 
内 ;万 元 产值 能 耗 0. 09t 标准 煤 ,完成 年 度 指 标 。 安 全 生产 
控制 良好 ,完成 了 集团 公司 下 达 的 各 项 指标 。 

湘潭 电机 股份 有 限 公 司 产销 继续 保持 两 位 数 的 高 速 
增长 。 公 司 加 快 产业 结构 调整 ,坚持 用 高 新 技术 改造 提升 
传统 产业 ,着力 发 展 风电 成 套装 备 .大 中 型 交 直 流 电机 T 
WE AR ARR, IR EE .电机 电 控 成 套 系统 等 主导 产品 ,促进 
企业 由 大 变 强 。 公 司 充 分 调动 现 有 资源 ,及 时 调整 采购 策 
略 ,保障 生产 计划 的 顺利 执行 ,同时 加 大 对 重点 产品 的 生 
产 管 理 力 度 ,确保 风电 、 地 铁 等 重点 产品 生产 任务 的 顺利 
完成 。 

2010 年 大 型 电机 行业 主要 企业 主要 经 济 指标 完成 情 
况 见 表 1, 2010 年 大 型 电机 行业 主要 企业 工业 增加 值 见 
K2, 


R1 2010 年 大 型 电机 行业 主要 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 























































































产品 年 末 固 定 年 末 固 定 全 员 劳 动 
企业 和 名称 NE 销售 收入 “| 资产 原价 ”| ， 资产 净值 “| 。 生产 率 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (元 /人 ) 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 662 096 623 127 206 474 148 677 246 683 
上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 252 214 25 1195 93 642 39 144 205 028 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 105 096 10 059 18 939 18 879 73 409 
重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 公 司 73 183 72 275 4 132 2 286 91 998 
哈尔滨 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责任 公司 39 447 43 133 18 467 6 401 110 772 
长 水 电机 厂 有 限 责任 公司 40 832 36 899 9 709 6 537 305 000 * 
哈尔滨 电机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 责任 公司 34 010 38 515 15 995 7 254 19 532 
江西 东 元 电机 有 限 公司 21 107 30 838 24 741 394 032 
山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 111 718 112 208 81 304 53 081 158 801 
湘潭 电机 股份 有 限 公司 819 437 837 939 188 373 132 485 377 975 
UE: “为 工业 总 产值 法 。 
表 2 2010 年 大 型 电机 行业 主要 企业 工业 增加 值 
企业 名 称 增加 值 占 总 产值 比重 (% ) 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 182 076 27. 50 
上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 52 733 20. 91 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 24 658 23. 46 
重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 公 司 17 884 24.44 
哈尔滨 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责 任 公司 9 759 24. 74 
长 沙 电 机 厂 有 限 责任 公司 2 339 5. 73 
哈尔滨 电机 厂 (昆明 ) 有 限 责任 公司 2 256 6. 63 
山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 23 185 20. 75 
湘潭 电机 股份 有 限 公司 281 196 34. 32 
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产品 产量 东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 2010 年 生 
产 交 流 电机 72 台 ,同比 增长 148. 3% ;生产 交流 电机 3. 68 
Ji kW,[R] EZ FP WE 73.9996 。 生 产 大 型 直流 电机 14 台 、1.29 
万 kW, 同 比分 别 下 降 36. 3696 t 61. 2196 。 

哈尔滨 电机 厂 (昆明 ) 有 限 责 任 公司 生 产 电 动机 46 880 
台 , 其 中 中 型 高 压 电动 机 98 &. 

兰州 兰 电 电机 有 限 公司 生产 电机 450 万 kW, 其 中 大 中 
型 交流 电动 机 326.6 万 kW, 

重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 公 司 通过 调整 产品 结构 、 狠 抓 技 
术 进 步 .稳定 销售 价格 .加强 生产 组 织 . 严 格 采购 招标 和 费 
用 管理 等 措施 ,克服 产品 成 长 乏力 的 困难 ,基本 完成 了 全 年 
既定 效益 任务 。2010 年 生产 交流 电动 机 348. 47 万 kW , [aj 
比 增长 5.82% ;生产 直流 电机 6.18 万 kW, 同比 增长 
113. 126 。 在 大 中 型 电机 产能 严重 不 足 、 交 货 期 .场地 和 电 
力 紧 张 等 严峻 形势 下 ,坚持 调整 优化 产品 结构 ,大 中 型 电机 


行业 概况 


产量 同比 增长 8. 29% 。 

哈尔滨 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责 任 公司 完成 产量 99 
万 kW ,同比 下 降 3% ;完成 交 直 流 电 机 A47 E CRE W 号 产 
品 ) ,同比 增长 12. 396, 

山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 2010 年 生产 交流 电动 机 
396 台 、30.05 万 kW。 

上 海 电气 集团 上 海 电 机 广 有 限 公 司 生 产 交 直 流 电 机 
936 万 kW ,产值 产量 创 历史 最 高 水 平 。 

湘潭 电机 股份 有 限 公 司 各 主导 产品 产量 较 上 年 均 实 现 
两 位 数 增长 ,交流 电机 完成 5 394 台 、521. 84k8 ;实现 产值 
139 308 万 元 ,同比 增长 24. 34% 。 其 中 大 型 交流 电机 生产 
995 £, 同比 增长 20.9% ; ib 271.25 万 kW, 同比 增长 
22.96% ;实现 产值 73 102.77 万 元 ,同比 增长 17. 6496 , 

2010 年 大 型 电机 行业 主要 企业 大 型 电机 产量 产值 见 
X 3, 








Xx 3 2010 年 大 型 电机 行业 主要 企业 大 型 电机 产量 产值 


企业 名 称 





东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 

上 海 电 气 集团 上 海 电机 厂 有 限 公 司 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 

重庆 赛 力 盟 电机 有 限 公司 

哈 尔 演 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责 任 公 司 
长 沙 电 机 三 有 限 责任 公司 

哈 尔 演 电机 三 (昆明 ) 有 限 责 任 公司 
江西 东 元 电机 有 限 公司 


市 场 及 销售 2010 年 ,在 国家 宏观 经 济 总 体 向 好 的 形 
势 下 ,电机 行业 生产 .销售 继续 保持 增长 ,国内 对 普通 电机 
需求 平稳 增长 ,对 特殊 .高 品质 电机 的 需求 呈 较 好 增长 势 
头 。 但 销售 收入 同比 增幅 低 于 产值 增幅 ,产品 订货 增幅 低 
于 销售 收入 增幅 。 

材料 能源 价格 的 大 幅 上 涨 ,使 生产 成 本 上 升 ; 激 烈 的 
市 场 竞争 ,使 产品 售 价 下 降 ,企业 盘 利 下 滑 。 面 对 人 民 币 持 
FHE ,消费 价格 指数 一 路 攀升 ,货币 政策 收 紧 以 及 劳动 力 
成 本 上 升 .材料 价格 上 涨 等 不 利 因素 的 影响 ,企业 大 力 调整 

品 结构 ,加 快 产 品 创新 步伐 ,提高 产品 附加 值 ,不 断 提 升 
核心 竞争 力 。 

哈 尔 演 电机 厂 ( 昆明) 有 限 责任 公司 通过 技术 改造 大 幅 
提高 主导 产品 交 直 流 、 高 低压 电动 机 产能 ,2010 年 销售 交 直 
流 、 高 低压 电动 机 14 078 万 元 ,其 中 出 口 至 比利时 、 新 加 坡 、 
印度 、 马 来 西亚、 德国 等 国家 68 万 美元 。 

2010 年 , 受 国际 金融 危机 和 节能 减 排 趋 严 的 影响 ,电机 
终端 客户 如 火电 冶金 .水泥 等 设备 市 场 的 电机 订单 减少 , 竞 
争 激烈 。 兰 州 兰 电 电机 有 限 公司 采取 外 拓 市 场 ,内 抓 管理 ， 
优化 生产 组 织 ,调整 产品 结构 ,提升 产品 品质 等 措施 ,克服 重 
重 困难 ,实现 了 产销 的 平稳 增长 ,确保 了 销售 任务 的 完成 。 












台 平 均 | 同比 
产值 增长 
(万 元 / 台 )| (9) 


- 89. 7 
-22.6 
456. 8 

30. 2 
-66.5 
112. 3 
- 30.0 











2010 年 公司 完成 国内 销售 10. 82 亿 元 ,其 中 大 中 型 电机 销售 
8. 94 亿 元 , 占 总 销售 收入 的 82. 6% 。 公 司 不 断 拓展 海外 市 
场 , 通 过 与 国内 外 中 间 商 洽谈 合作 ,完成 国外 订货 3 000 万 
元 ; 自 营 出 口 创汇 313. 4 万 美元 。 其 中 , 对 越南 的 出 口 继续 
保持 在 500 万 元 以 上 ;对 马来西亚 的 出 口 在 2009 年 592. 5 
万 元 的 基础 上 增加 到 1 033.4 万 元 ,同比 增长 74.4% ;向 捷 
T ER 哥斯达黎加、 马来西亚、 阿拉 伯 联 合 疯长 国 等 国家 
合计 出 口 大 中 型 电机 319. 2 万 元 , 计 31 6.1.64 万 KW。 
2010 年 ,重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 公 司 产销 率 为 103. 4196 , 
同比 下 降 11. 2% ,产销 衔接 更 为 严峻 。 发 电机 的 份额 减少 
较 快 ,成套 业务 也 在 减少 ; 中 型 电机 订货 有 下 滑 趋势 ,国家 
对 钢铁 .建材 ,水 泥 等 行业 产能 的 过 热 快 速 增长 ,实施 了 政 
策 性 调整 ,从 而 加 剧 了 电动 机 的 市 场 竞 争 。 公 司 除 进 一 步 
保持 西南 水 泥 行业 优势 及 已 涉足 的 部 分 钢铁 行业 外 ,努力 
争取 进入 电力 行业 市 场 ,发 展 汽车 电机 、 轨 道 电机 等 产品 并 
形成 量 产 ,同时 发 展 中 间 商 ,拓展 新 市 场 。 直 流 电 机 产品 方 
面 努 力 重 树 产品 质量 ,扩大 市 场 份 额 。 适 度 控制 小 电机 产 
量 增长 ,实现 平稳 发 展 。2010 年 销售 中 大 型 电机 62 528. 21 
万 元 , 占 总 收入 的 86. 51% ,同比 增长 3. 85% ;直流 电机 销售 
额 达 到 2 405. 72 万 元 ,同比 增长 59.796 。 实 现 出 口交 货 值 
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6 469. 86 万 元 ,其 中 大 电机 1 585.9 万 元 。 国 外 市 场 以 东 
南亚 、 南 亚 等 地 区 为 主 ,但 出 口 渠 道 向 多 元 化 发 展 ,辐射 面 
逐渐 扩大 到 欧洲 .美洲 等 地 区 。 

长 沙 电机 厂 有 限 责任 公司 产品 销售 主要 集中 在 国内 市 
场 ,2010 年 实现 销售 收入 36 899 万 元 ,销售 交流 电动 机 210 
万 kW ,产销 率 98% 。 出 口 配套 交流 电动 机 4 万 kW ,其 中 大 
型 交流 电动 机 3 万 kW ,主要 出 口 至 美国 及 东南 亚 、 中 亚 、 非 
洲 等 地 区 。 

险 尔 滨 电 机 厂 交 直流 电机 有 限 责任 公司 签订 合同 8. 06 
亿 元 ,130 万 kW ,金额 同比 下 降 0.6990 。 其 中 ,常规 产品 合 
同 5. 12 亿 元 ,同比 增长 76. 55% ;备品 备件 合同 0. 27 亿 元 ， 
同比 增长 60% ,计划 完成 率 13596 。 在 常规 产品 5.12 亿 元 
的 合同 额 中 ,冶金 能源、 矿山 领域 分 别 实现 2. 29 亿 元 、1. 19 
亿 元 和 1.21 亿 元 ,同比 分 别 增长 72% 60% 和 55.5%. El 
收 货款 6. 41 亿 元 ,同比 增长 15. 796 ,计划 完成 率 96% ;实现 
销售 收入 4.4 亿 元 ,同比 下 降 15.6% ,计划 完成 率 147% ;应 
收 账 款 余额 3. 99 亿 元 ,同比 增长 1.7% 。 新 能 源 领 域 订货 
取得 新 进展 ,承接 福清 3*、4* 主 泵 及 电动 机 项 目 合同 额 2. 18 
亿 元 , 田 湾 $ 6’ 主 泵 组 项 目 已 经 草签 。 用 户 服务 部 和 市 场 
部 的 顾客 意识 和 服务 意识 进一步 增强 ,为 176 家 用 户 完成 
服务 331 人 次 ,通报 外 部 质量 问题 42 起 ;人 处理 函电 387 份 ， 
下 达 返 修 任 务 129 项 ,顾客 满意 度 8996 。 

2010 年 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 实现 主 营业 务 收入 
11. 22 亿 元 、 利 税 1.25 亿 元 , 较 10 年 前 分 别 增长 近 10 倍 和 


30 倍 ; 销 售 交流 电动 机 354 台 、26.35 万 kW ,圆满 完成 了 
“十 一 五 ”的 各 项 指标 。 公 司 跻 身 "2010 年 中 国 机 械 工 业 
500 强 ” 和 “2010 年 中 国 机 械 500 K”. 

上 海 电 气 集团 上 海 电机 厂 有 限 公 司 加 大 新 市 场 拓展 力 
度 , 在 石化 行业 、 服 务 产 业 核电 领域 等 取得 了 较 好 的 业绩 。 
在 石化 行业 ,业务 年 度 订单 量 有 所 突破 , 比 上 年 增长 2.6 倍 ; 
服务 产业 方面 ,通过 改进 营销 策略 和 激励 政策 ,业务 量 达到 
7 000 余万元 ,销售 收入 5 000 万 元 ,实现 了 跳跃 式 发 展 ; 核 
电 产 品 业务 快速 增长 ,2010 年 订单 同比 大 大 增多 。 同 时 , 公 
司 在 重要 业务 来 源 火 电 、 治 金 行业 的 中 标 率 提高 ,巩固 、 提 
高 了 行业 占有 率 。2010 年 承接 业务 35.05 亿 元 , 比 上 年 增 
加 8 亿 元 ,增长 近 三 成 。2010 年 出 口 增加 ,正式 成 立 驻 越南 
办 事 处 ,并 在 印度 设立 两 个 特约 维修 点 。 

湘潭 电机 股份 有 限 公 司 坚 持 “ 效 益 营销 ” “以 效 定 销 ” 
原则 ,市 场 拓展 能 力 持续 增强 。 规 范 整合 营销 资源 ,合并 组 
建 了 长 沙 . 武 汉 合肥 等 同城 商务 中 心 。 高 附加 值 电机 产品 
实现 新 突破 ,冶金 、 水 利 , 建 材 、 石 油 、 化 工 等 市 场 订单 进 一 
步 增多 ,常规 电机 有 效 排 产 突破 13. 6 亿 元 。2010 年 ,交流 
电机 在 国内 市 场 销售 116 841. 09 万 元 ,同比 增长 21. 56% 。 
交 直 流 电 机 电气 成 套 设备 .水 泵 等 主要 出 口 到 泰国 .印度 、 
印度 尼 西 亚 .巴基斯坦 .越南 .巴西 土耳其 和 美国 等 国家 和 
地 区 ,出 口交 货 值 27 400 万 元 。 

2010 年 大 型 电机 行业 主要 企业 大 型 电机 产品 销售 收入 
风 表 4。 


表 4 2010 年 大 型 电机 行业 主要 企业 大 型 电机 产品 销售 收入 





企业 名 称 出 口 额 (万 美元 ) | 同比 增长 (多 ) 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 7 917 44 - 89.3 
上 海 电 气 集团 上 海 电 机 广 有 限 公司 121 402 2525 -92.5 
兰州 兰 电 电 机 有 限 公 司 57 636 
重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 公司 27 315 306. 5 
哈尔滨 电机 广 交 直 流 电机 有 限 责任 公司 22 622 
长 沙 电 机 广 有 限 责任 会 司 2 550 -20.8 
哈尔滨 电机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 责任 公司 28 
江西 东 元 电机 有 限 责任 公司 -66. 8 
科技 成 果 及 新 产品 ”哈尔滨 电机 厂 (昆明 ) 有 限 责任 公 模 设 计 ” “大 型 分 半 机 座 与 分 体 结构 的 上 机 架 新 加 工 工艺 ” 


司 研 制 了 以 下 新 产品 :YE3. IE3 铸 铜 转子 超 高 效 电机 (已 研 
制 9 个 规格 ) ,2 个 规格 的 电动 汽车 用 电机 ,6 个 规格 的 
4 300m 高 海拔 电机 新 产品 ,7 个 规格 的 高 压 电 机 (包括 
1 000kW 以 上 大 功率 电机 用 绝缘 滚动 轴承 ) ,还 有 其 他 100 
多 个 规格 的 电机 、20 多 个 规格 的 水 轮机 ,发 动机 等 。 

兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 完 成 了 2MW 1E 7J TR Gr 2E AR 7C 
刷 同 步 电 励磁 风力 发 电机 组 .6 500kW 6 600V 核电 用 大 型 
立 式 三 相 笼 型 异步 电动 机 、.ZYS12 一 1600 永 磁 直流 伺服 电动 
机 等 41 项 新 产品 项 目的 立项 策划 ,并 按 要 求 对 38 项 新 产品 
开发 项 目 进 行 了 设计 工艺 评审 。 完 成 了 YJS355 系列 高 压 
三 相 异 步 电动 机 、1FT6068 一 4AF21 正弦 波 永 磁 交 流 伺服 电 
动机 等 17 项 新 产品 以 及 “ 冲 转 子 槽 、 定 子 模 、 切 气 阶 兼 分 离 
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等 13 项 技术 改进 项 目的 鉴定 验收 。 完 成 了 ST125 一 01 RH 


.伺服 电动 机 、ZS12 一 01 及 ZS50 一 01 直流 伺服 电动 机 、ST 系 


列 经 济 型 正弦 波 伺服 电动 机 等 新 品 的 设计 开发 。2010 年 
初 ,公司 斥资 222. 8 万 元 奖励 了 对 公司 科技 进步 和 新 产品 开 
发 做 出 贡献 的 人 员 。 

重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 责任 公司 开发 的 YPT450 型 中 型 
高 压 变 频 电 动机 为 普通 中 型 高 压 电 机 的 派生 系列 产品 ,市 
场 售 价 比 普通 中 型 高 压 电 机 高 1096 。 按 2010 年 YPT450 高 
压 电 机 年 销量 100 台 计 算 , 每 年 可 实现 纯利 润 150 万 元 左 
右 。 开 发 设计 了 YFM900—12 1500kW 6kV IP54 大 型 风扇 
磨 煤 机 用 电动 机 共 16 台 ,已 完成 图 样 设 计 。 该 电机 为 当前 
国内 设计 制造 的 最 大 机 座 号 、 最 大 单机 功率 的 风扇 磨 煤 机 


用 电动 机 ,各 项 性 能 指标 要 求 高 。 开 发 设计 制造 了 钢铁 企 
业 大 型 轧机 用 的 YR2150 机 座 号 异步 电动 机 ,已 交付 使 用 。 
开发 设计 制造 了 YL1120 一 20/2150 10kV 大 推力 排涝 泵 用 电 
动机 共 9 台 , 已 交付 用 户 安装 调试 。 该 电机 的 成 功 开发 , 推 
进 了 公司 在 大 型 立 式 低 转 速 异 步 电 动机 的 设计 、 制 造 上 的 
进步 ,为 该 类 电动 机 的 设计 开发 提供 了 有 力 的 支撑 。 开 发 
制造 了 Z800 直流 电机 新 机 座 号 ,并 首次 出 口 泰 国 ,应 用 于 
要 求 电 机 过 载 能 力 强 、 转 速 高 的 榨 糖 行业 。2800 新 机 座 的 
开发 成 功 结束 了 该 公司 箱 式 直流 电机 1 600 ~2 000kW 功率 
档 的 空白 。2010 年 中 型 高 压 蜡 步 电 动机 (H355 ~ 1 000) 再 
次 获得 重庆 市 名 牌 产 品 称号 。 重 庆 赛 力 盟 电机 有 限 责任 
公司 对 采用 聚 酯 改 性 二 葵 醚 少 胶 粉 云母 带 与 高 压 VPI 无 
溶剂 绝缘 漆 组 成 的 HH 级 高 讨 少 胶 VPI 绝缘 结构 进行 了 工 
艺 研 发 。 采 用 先进 的 少 胶 VPI 绝缘 工艺 制作 模拟 线圈 ,经 
过 模拟 试验 ,检测 了 介质 损耗 .起 党 电压 . 击 穿 场 强 等 主要 
电 性 能 指标 ;人 研究 了 包 带 速度 线圈 平 直 度 、 防 尝 结 构 等 工 
艺 , 在 此 基础 上 试制 了 样机 ,检测 结果 符合 国家 标准 的 要 
求 。 高 耐 热 绝 缘 结 构 的 开发 ,为 公司 增添 了 新 的 利润 增 
长 点 。 

哈尔滨 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责任 公司 强力 推进 科研 
立项 和 新 产品 开发 管理 工作 ,以 技术 储备 和 年 度 开发 计划 
为 主线 ,制定 了 技术 创新 管理 条 例 。2010 年 围绕 大 型 舰 船 
惯性 储 能 发 电机 、1 000MW 核电 轴 封 泵 电机 、AP1000 ER 
电机 西 气 东 输 高 速 变频 调 速 大 型 同步 电机 等 具有 世界 水 
平 的 产品 开展 研发 工作 ,全 年 较 好 地 完成 了 相关 技术 创新 
和 技术 开发 工作 。2010 年 科技 投入 1 492. 5 万 元 ,科研 课题 
27 项 ,其 中 立项 15 项 ,追加 12 项 。 完 成 课题 12 项 ,中 止 4 
项 , 结 转 课题 11 项 。 新 产品 开发 70 项 ,同比 增长 89% ;一 
般 新 产品 182 项 ,同比 增长 73% ;总 出 图 量 42 000D ,同比 增 
长 56% 。 公 司 通过 自主 研发 .对 引进 技术 的 消化 吸收 再 创 
新 以 及 对 区 下 流 电动 机 等 传统 产品 的 设计 优化 及 新 产品 开 
发 ,进一步 提升 了 公司 的 技术 研发 能 力 ,掌握 了 交 直 流 特 色 
电动 机 核 主 聚 及 主 泵 电机 的 先进 设计 制造 技术 ,具备 了 市 
场 竞 争 力 。 完 成 了 西 气 东 输 天 然 气 液化 大 容量 高 速 电机 的 
可 行 性 方案 论证 并 得 到 用 户 的 认可 ,签订 了 研发 合同 ;完成 
了 福清 方 家 山 核电 主 泵 电机 的 设计 及 长 输 管线 高 速 变频 
电机 的 研发 。AP1000 核电 主 泵 电机 大 惯量 重金 属 飞 轮 的 研 
制 列 为 省 级 科研 项 目 。 该 项 目 涉及 结构 、 材 料 、 焊 接 、 精 加 
TL 热处理 装配、 超速 、 动 平衡 等 技术 ,需要 通过 试验 、 试 
制 ,积累 符合 我 国 国情 的 重金 属 飞轮 制造 经 验 。 


行业 概况 


山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 年 内 实现 技术 改造 投入 
7 502 万 元 ,依托 国家 级 技术 中 心 完成 75 个 品种 规格 新 产品 
的 开发 及 相关 工艺 工装 设计 和 60Hz 发 电机 新 产品 的 设计 
和 试制 ,为 开拓 市 场 英 定 了 基础 。YPT 系列 高 压 变频 电动 
机 及 大 型 电动 机 的 开发 ,成 为 新 的 经 济 增长 点 。“ 三 大 技术 
攻关 项 目 ” 取 得 明显 进展 ,产品 国产 化 水 平 进一步 提高 。 年 
内 申请 专利 33 项 ,获得 授权 18 项 。 公 司 将 继续 抓 好 “三 大 
重点 技术 攻关 项 目 ” ,进一步 提升 企业 自主 创新 能 力 , 打 破 
国外 技术 的 垄断 和 束缚 ,形成 自 有 知识 产权 。 

上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 2010 年 下 半年 筹建 
成 立 技术 研发 中 心 ,将 基础 科研 与 新 产品 开发 适当 分 离 , 跟 
踪 国际 业界 前 沿 技术 ,积累 基础 研究 成 果 , 支 撑 新 产品 开 
发 ,实现 了 基础 科研 领先 的 良好 开端 。 全 年 完成 新 产品 试 
制 21 项 科研 项 目 21 项 以 及 新 产品 研发 .工艺 攻关 ,标准 化 
项 目 等 技术 基础 工作 ,取得 良好 业绩 。 

(1) 引 进 技 术 的 STM 系列 产品 实现 工艺 突破 ,进入 批 
量 生产 ,形成 年 产 600 台 能 力 。 全 年 订单 300 多 台 , 产 值 超 
过 1.8 亿 元 , 比 上 年 有 较 大 幅度 增长 。 

(2) 制 造成 功 公 司 首 台 最 大 功率 的 同步 贯 流 泵 电机 , 配 
套 于 南水北调 工程 。 

(3) 试 制 成 功 国 内 最 大 容量 的 3. 6MW 双 馈 异步 海上 风 
力 发 电机 ,填补 了 国内 空白 。 

(4) 自主 研制 的 国产 首 台 核电 1E 级 6 300kW 应 急 柴 油 
发 电机 通过 了 鉴定 ,达到 了 国际 领先 水 平 。 核 主 泵 电机 按 
饶 发 计划 扎实 推进 。 

(5) 研制 成 功 国 内 输油管 线 用 最 大 功率 的 高 速 自 润滑 
无 火花 型 三 相 蜡 步 电 动机 ,通过 了 国家 授权 机 构 的 防爆 检 
验 认 证 和 中 国 机 械 工业 联合 会 组 织 的 专家 评审 ,填补 了 国 
内 空白 。 该 产品 达到 了 西门 子 公 司 同类 产品 水 平 ,为 拓展 
石化 行业 打下 了 良好 基础 。 

(6) 研 发 西 气 东 输 项 目 大 容量 高 转速 变频 同步 电动 机 ， 
拓展 了 石化 行业 市 场 。 

湘潭 电机 股份 有 限 公司 完成 新 产品 59 项 ,并 通过 了 厂 
内 试制 鉴定 ,其 中 电机 产品 40 项 。 完 成 高 效 高 压 三 相 异 步 
电动 机 研制 ,并 申报 科技 部 验收 。 完 成 4 500kW 永 磁 推进 
电机 样机 研制 , 正 进行 工业 运行 试验 。10MW .20MW 级 先 
进 感应 电机 研制 按 计划 进度 进行 。 在 节能 环保 领域 ,成 功 
研制 高 效 永 磁 同 步 电 机 、 无 刷 双 人 馈 变频 调 速 电机 和 大 中 型 
高 压 高 效 电 机 等 节能 产品 。 

2010 年 大 型 电机 行业 主要 企业 新 产品 完成 情况 见 表 5。 


表 5 2010 年 大 型 电机 行业 主要 企业 新 产品 完成 情况 





上 海 电 气 集 团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 
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YKS1000—4TH 
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额定 功率 ”| 额定 电压 | 额定 电流 | 额定 转速 功率 因数 效率 过 载 能 力 | 转动 惯量 
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Z800—1 
Z710—400B 
2630—4B 


哈尔滨 电机 三 (昆明 ) 有 限 责任 公司 


YKK710—8P—1250KW 


400 





哈尔滨 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责 任 公司 
Z250071400 
ZKJ2150/450 
Z900—2 
T11000—4/1800 
TBP4000—16/3000 
TBP1000—20 
TMW4500—30/3050 
TBP4500—20/3150 
T1600—6 
TFS15000—8 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 
BPY2050 一 12 
YRKS800 一 8 
ZD150/50—8 

Z110—4 

江西 东 元 电机 有 限 公司 
AEXW710 一 2 
TDW6000 一 36/3250 
AEXW900—4 
YTPKK900—6 





质量 及 标准 ”兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 通过 了 中 国 船 级 
社 质量 认证 公司 ISO 9001: 2008 质量 管理 体系 年 度 监督 审 
核 ,取得 了 质量 管理 体系 认证 证 书 和 UKAS 质量 管理 体系 认 
证 证 书 ; 通 过 了 北京 军 友 诚 信 质 量 认 证 公司 GJB 9001 B— 
2009 质量 管理 标准 换 证 审核 。 举 办 各 类 培训 班 30 多 期 , 培 
训 1 300 多 人 次 ,对 500 多 名 特殊 工序 (过 程 ) 作 业 人 员 进 行 
了 上 岗 年 度 复审 培训 。 开 展 了 工序 (过 程 ) 审 核 , 主 件 主 项 
零 部 件 审 核 均 达标 ,工序 (过 程 ) 稳 定 受 控 。 完 成 质量 改进 
项 目 65 项 ,其 中 重大 攻关 项 目 5 项 。2010 年 ,公司 产品 经 
甘肃 省 质量 技术 监督 检验 检疫 局 抽查 100% 合格 。Y 系列 
三 相 异 步 电动 机 (220 ~3 150kW ) 荣获 甘肃 省 名 牌 产 品 称 
55. 11H 13 日 公司 荣获 “中 国 质量 诚信 企业 ”称号 。 

哈尔滨 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责 任 公司 认真 落实 产品 
质量 专项 整治 活动 方案 ;强化 内 审 力度 ,注重 实际 效果 。 继 
续 采 取 对 产品 关键 过 程 不 断 发 现 、 不 断 改进 的 审核 方式 , 寻 
找 公 司 质量 管理 体系 的 薄弱 环节 ,质量 改进 成 效 显著 ;实施 
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质量 否决 权 , 重 奖 重 罚 ,发 挥 奖惩 机 制 的 作用 ;进一步 整顿 
和 完善 对 供 方 的 管理 ;稳定 质量 保证 队伍 ,确保 质量 保证 部 
拥有 10 名 以 上 质量 保证 工程 师 队 伍 。2010 年 交 直 流 电机 
现场 安装 一 次 起 动 成 功率 为 94. 2% 。2010 年 2 月 ,公司 获 
得 2008 版 质量 体系 认证 证 书 ;7 月 ,通过 了 中 国 新 时 代 认 证 
中 心 的 军工 产品 质量 体系 审核 ,获得 了 武器 装备 质量 体系 
认证 证 书 ;9 月 , NNSA 在 现场 审核 后 复 函 同意 公司 核电 基 
地 从 事 制 造 AP1000 产品 ; 10 月 ,公司 核电 基地 通过 了 
ASME 联检 组 现场 审核 。 

O 2010 年 ,上 海 电气 集团 上 海 电机 厂 有 限 公 司 按 卓越 绩 
效 评价 准则 开展 自我 评价 ,通过 了 上 海 市 质量 管理 奖 的 复 
评 ; 通 过 了 中 国 质量 认证 中 心 、 华 信 技 术 检 验 有 限 公 司 的 
ISO 9001: 2008 版 的 换 证 复审 ,以 及 中 国 新 时 代 认证 中 心 的 
国 军 标 质量 管理 体系 的 监督 审核 。2010 年 还 通过 了 防爆 电 
机 生产 许可 证 的 复审 ,核电 质量 管理 体系 进一步 完善 。 

湘潭 电机 股份 有 限 公司 加 强 对 领导 干部 质量 业绩 的 动 


态 评估 ,制定 了 各 单位 12% 的 质量 工资 加 分 考核 方案 ;改进 
了 质量 信息 的 收集 .分 析 方 法 ;建立 并 完善 了 外 部 质量 信息 
的 闭环 管理 机 制 ,疏通 了 外 部 质量 信息 反馈 途径 。 深 入 椎 
进 质 量 持续 改进 工作 ,申报 了 114 项 质量 持续 改进 项 目 , 实 
施 持续 改进 项 目 63 项 ,确定 了 88 项 公司 级 质量 持续 改进 项 
目 ,共有 83 个 项 目 取 得 成 果 ,2010 年 为 公司 创造 价值 
5 746. 49 万 元 。 全 年 质量 损失 率 控制 在 0.21% , 比 上 年 下 降 
0. 17% ,外 部 质量 损失 达到 了 比 2009 年 下 降 10% 的 目标 。 
持续 改进 活动 的 开展 ,提升 了 公司 质量 控制 的 整体 能 力 和 
绩效 。 全 年 完成 QC 成 果 179 个 ,创造 价值 1 578 万 元 以 上 。 
公司 累计 送 检 22 134 台 ( 件 ) 产 品 , 送 检 一 次 合格 率 
94. 6% ,优等 品 率 71. 6896 。2010 年 ,公司 获得 2010 年 湖南 
省 省 长 质量 奖 。 荣 获 省 机 械 工业 优秀 QC 成 果 一 等 奖 2 个 、 
二 等 奖 6 个 ;荣获 部 优 QC 成 果 一 等 奖 8 个 二 等 奖 2 个 ,其 
中 电机 事业 部 的 蹇 智 QC 小 组 、. 特 电 事 业 部 的 吉 瑞 QC 小 组 
和 308 车 间 钴 工 班 被 推荐 并 获得 国 优 QC 小 组 ”和 “ 国 优质 
量 信 得 过 班组 ”" 称 号。 公司 获 “ 全 国 机 械 工 业 群 众 性 质量 管 
理 活动 优秀 企业 ”称号 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 
司 以 工艺 技术 楼 、 生 产 服务 楼 等 为 代表 的 一 批 重 点 办 公设 
施 完 工 并 交付 使 用 ,为 公司 规范 管理 创造 了 优良 条 件 。 中 
型 电机 分 公司 .新 能 源 公 司 建设 项 目 以 及 控制 公司 异地 于 
建 等 一 批发 展 性 建设 项 目 相 继 展 开 , 为 公司 实施 “八大 产 
Jp." 发 展 创造 了 条 件 。 

兰州 兰 电 电机 有 限 公司 全 年 完成 项 目 投资 4713.06 万 
元 。 年 度 建设 项 目 共 有 3 个 , 即 1. 5MW 变速 恒 频 双 馈 风力 
发 电机 及 控制 系统 产业 化 项 目 、 高 效 节能 电机 产业 化 项 目 
及 兆 瓦 级 风力 发 电机 组 产业 化 项 目 。 投 资 主要 用 于 购置 车 
铣 复合 加 工 中 心 ( 德 国 进口 ) .高 速 冲模 机 (2 台 ) AE 
升降 库 以 及 桥 式 起 重 机 等 设备 ;调整 工艺 路 线 ,对 燃 煤 锅炉 
房 的 原 露天 煤 场 进行 挖潜 改造 ,经 加 固 、 封 闭 原 有 立柱 后 ， 
作为 大 中 型 电机 的 涂 装 作业 场地 ,建设 面积 3 000m , 

重庆 赛 力 盟 九 龙 电机 工业 园 第 一 期 工程 项 目 总 建筑 面 
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$190 783m! , F 2010 Æ 4 H 20 日 通过 交工 验收 ,完成 施工 
投资 9 485 万 元 。 截 至 2010 年 底 ,园区 绿化 工程 完成 验收 ， 
总 绿化 面积 达到 38 000m- 。 供 电 系统 、 供 水 系统 、 供 空气 系 
统 安装 完毕 ,重点 设备 安装 调试 完成 并 投产 试 运行 。 工 程 
投产 后 电机 综合 产量 可 达到 600 万 kW, 实 现 销 售 收入 
90 000 万 元 。 除 考虑 整体 技 改 搬 迁 以 外 ,公司 在 现 有 生产 场 
地 也 添置 了 关键 设备 ,对 瓶颈 工序 进行 了 技术 改造 ,10 年 技 
改 投资 总 计 148 万 元 。 

哈尔滨 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责任 公司 已 完成 除 厂 房 
地 面 设备 基础 预 留 区 以 外 的 全 部 基本 建设 工程 ,生产 辅 房 
已 装修 完毕 ,辅助 信息 网 络 .通信 网 络 铺设 完毕 ,装备 部 现场 
工作 小 组 已 进驻 办 公 ; 食 堂 \ 倒 班 宿舍 装修 工作 已 完成 。 线 
圈 厂 房 预 提 设 备 已 全 部 安装 完成 ,具备 成 产能 力 。 定 子 线圈 
包 带 机 (加 拿 大 ) ,定子 线圈 涨 型 机 (德国 ) .定子 线圈 绕 线 机 
(德国 ) . 平 直下 料 去 丝 系统 .同人 式 转 子 线圈 成 形 系统 .电磁 
线 对 焊 机 ,高 压 电 机 臣 间 试验 器 等 关键 设备 已 交付 使 用 。 

山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 的 技 改 以 交流 电动 机 产品 形 
成 60 71 kW 的 年 生产 能 力 为 目标 ,调整 冲 剪 .下 料 、 装 配 车 间 工 
艺 布局 ,新 增 或 改造 相关 设施 设备 ,进一步 扩大 生产 能 力 。 

湘潭 电机 股份 有 限 公 司 2010 年 完成 大 型 永 磁 厂 房 建 
设 ,建筑 面积 1.6 万 m ,投资 额 7 670 万 元 ;完成 电机 修造 厂 
房 5 644m? ,供应 公司 危险 化 学 品 库 377m ,电镀 银 库 18m, 
湘 电 风能 厂房 加 层 921. 3m ,总 投资 额 3 829 万 元 。2010 年 
技 改 计划 投资 3.2 亿 元 ,完成 了 2.9 亿 元 。2010 年 公司 高 
效 节能 电机 产业 化 项 目 纳入 中 央 投 资 预 算 备 选项 目 。 

公司 根据 国内 大 中 型 电机 配套 船用 、 油 田 用 、 备 用 电源 
用 等 行业 的 需要 ,在 现 有 电机 节能 减 排 改 造 的 基础 上 ,用 新 
材料 .新 技术 .新 工艺 开发 研究 改造 .修理 电机 。 项 目 实施 
后 实现 了 年 产 300 万 kW 节能 大 中 型 电动 机 改造 ,新 增 就 业 
岗位 260 个 ,实现 节 电 3 4Z, kW :bh, 节 约 标准 煤 10.5 万 t, 减 
少 二 氧化 碳 排放 5.4 H to 

2010 年 大 型 电机 行业 主要 企业 固定 资产 投资 完成 情况 
见 表 6。 





表 6 2010 年 大 型 电机 行业 主要 企业 固定 资产 投资 完成 情况 


企业 和 名称 


东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 42 266 





上 海 电 气 集团 上 海 电机 有 限 公司 5 644 
兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 4 713 
重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 公司 148 
哈尔滨 电机 厂 交 直流 电机 有 限 责 任 公 司 18 919 
长 沙 电机 厂 有 限 责任 公司 3 100 
哈尔滨 电机 厂 (昆明 ) 有 限 责 任 公司 448 
江西 东 元 电机 有 限 公司 4 847 
山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 7 502 


结构 调整 2010 年 12 月 经 省 国资 委 批复 同意 ,兰州 兰 
电 电机 有 限 公 司 以 整体 经 营 性 业务 相关 的 全 部 净 资 产 , 联 





固定 资产 投资 | ”同比 增长 ”| 基本 建设 投资 | 同比 增长 ”| 技术 更 新 改造 投资 | 同比 增长 
(万 元 ) (96) (万 元 ) (% ) (万 元 ) (46) 


-23.7 
-30. 4 
-7.6 
-66.3 
-19.5 





12.2 
-40. 7 
262. 0 





合 兰 州长 城 电工 股份 公司 和 甘肃 省 新 业 资产 经 营 有 限 公 司 
共同 发 起 成 立 了 兰州 电机 股份 有 限 公 司 。 股 份 公司 注册 资 
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本 23 000 万 元 ,其 中 兰州 兰 电 电 机 有 限 公 司 占 76. 0796 股 
份 。 公 司 依 法 成 立 了 股东 会 .董事 会 .监事 会 。2010 年 12 
月 31 日 兰州 电机 股份 有 限 公司 挂牌 运行 。 

公益 ”兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 为 青海 玉树 地 震 灾 区 捐 
ak 163 866. 8 元 ,为 陇南 灾区 提供 30 S ikW 发 电机 。 

管理 2010 年 ,上 海 电气 集团 上 海 电机 三 有 限 公 司 加 
快 创建 世界 级 工厂 的 进程 ,对 标 国际 先进 企业 ,围绕 企业 重 
点 工作 , 列 出 涉及 企业 内 部 运行 各 方面 管理 进步 课题 54 
项 ,其 中 重点 课题 16 项 。 

湘潭 电机 股份 有 限 公 司 完 善事 业 部 制 运行 机 制 ,强化 
事业 部 效益 主体 责任 ,加 大 对 资产 占用 回报 率 、 货 款 回收 、 库 
存 等 经 济 效益 指标 的 考核 力度 ,确保 了 各 项 目标 的 实现 。 不 
汤 改 进 优 化 管理 流程 ,推进 精益 生产 理念 。 积 极 推进 薪酬 体 
制 改革 ,全 面 实行 薪 点 工资 制 ,确保 职工 工资 总 额 年 均 增 长 
16% 。 强 化 资本 运作 能 力 ,成 功 完成 配股 融资 工作 ,实现 融资 
9. 42 亿 元 ;加 大 银 企 合作 力度 ,公司 授信 和 额度 达 110 亿 元 。 

【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 程 仁 超 、 中 国电 器 工业 协 
会 大 电机 分 会 王 金 华 ] 


中 小 型 电机 


生产 发 展 情况 ”2010 年 ,中 小 型 电机 行业 生产 818) 
现 “V" 形 反 转 强劲 走高 的 态势 ,电机 产销 指标 .出口 均 呈现 
恢复 性 增长 ;在 主要 原材料 价格 持续 走高 .生产 成 本 一 路 上 
升 的 压力 下 ,多数 企 业 保持 了 利润 稳步 提升 ,从 业 人 员 收 入 
平稳 增长 ,行业 经 济 效益 向 好 的 势头 进一步 巩固 。 

据 对 中 小 型 电机 行业 52 家 企业 的 统计 ,2010 年 工业 总 
产值 达到 491.91 亿 元 , 比 上 年 增长 29. 4% ;产品 销售 收入 
达到 500. 16 亿 元 , 比 上 年 增长 26. 9% ;实现 利润 30. 82 亿 
元 , 比 上 年 增长 9. 3% 。2010 年 中 小 型 了 业 52 家 企业 
主要 经 济 指标 见 表 1。2010 年 中 小 型 电机 行业 经 济 效益 综 
合 指数 前 20 名 企业 见 表 2。 


表 1 2010 年 中 小 型 电机 行业 52 家 企业 主要 经 济 指标 








增加 额 增长 率 (%) 
1 工业 总 产值 4 919 052 3 802 509 1 116 543 29.4 
2 工业 增加 值 ( 含 应 交 增值 税 ) 1 219 586 936 625 282 961 30.2 
3 工业 销售 产值 4 858 731 3 885 866 972 866 25.0 
4 | 产品 销售 收入 (不 含 税 ) 5 001 561 3 942 091 1 059 471 26.9 
5 货款 实际 回收 额 5 270 973 4 079 282 1 191 691 29. 2 
6 | 产品 销售 成 本 4 051 128 3 145 139 905 989 28.8 
7 | 产品 销售 费用 206 293 179 500 26 793 14.9 
8 | 产品 销售 税金 及 附加 (不 含 应 交 增 值 税 ) 22 733 17 742 4 991 28. 1 
9 | 管理 费用 321 964 266 891 55 073 20. 6 
10 | 财务 费用 55 800 42 813 12 986 30.3 
11 其 中 :利息 支出 52 433 38 242 14 191 37.1 
D | 其 他 业务 利润 20 002 13 286 6 715 50. 5 
13. | 利润 总 额 308 237 281 977 26 260 9.3 
l4 | 流动 资产 平均 余额 3 512 583 2 581 524 931 059 36. 1 
15 | 期 未 资产 总 额 5 737 164 4 331 973 1 405 191 32.4 
16 | 期 末 负 债 总 额 3 587 322 2 747 555 839 766 30. 6 
17 | 期 末 产 成 品 存货 413 767 310 494 103 273 33. 3 
18 inim 收 账 款 净 额 1 120 303 743 749 376 554 50.6 
19 末 应 付 账 款 933 916 604 922 328 994 54.4 
20 | 本 年 订货 总 量 ( 含 上 年 为 当年 订货 数 ) 17 337 14 390 2 947 20. 5 
21 | 从 业 人 员 劳 动 报酬 251 396 199 701 51 695 25.9 
22 | 从 业 人 员 平 均 人 数 72 262 73 371 -1 109 a15 
23 | 应 交 增 值 税 149 491 135 089 14 401 10.7 
24 | 平均 资产 总 额 5 014 345 3 946 552 1 067 793 27.1 
25 | 期 末 所 有 者 权益 2 151 029 1 593 581 557 448 35.0 


注 : 表 中 数据 有 微小 出 人 系 四 舍 五 人 结果 。 
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行业 概况 


表 2 2010 年 中 小 型 电机 行业 经 济 效益 综合 指数 前 20 名 企业 


企业 名 称 | 经 济 效益 综合 指数 (% )| 总 资产 贡献 率 (9 ) | 资本 保值 增值 率 (% ) 






序号 

























产品 销售 率 (% ) 


1 | 大 连天 元 电机 有 限 公司 91.4 
2 | 六 安江 淮 电 机 有 限 公司 100. 8 
3 | 上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 95. 9 
4 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 103. 1 
5 | 浙江 大 速 电 机 股份 有 限 公司 99. 8 
6 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 99. 1 
7 | 宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 86. 3 
8 | 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 99. 4 
9 | 酒 电 集团 有 限 公 司 96. 1 
10 | 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 100.7 
11 | 大 连日 牵 电 机 有 限 公司 106. 7 
12 | 上 海 电 气 集团 上 海 电 机 三 有 限 公司 99.7 
13 | 江西 特种 电机 股份 有 限 公司 95. 4 
14 | 大 连 电机 集团 有 限 公司 100. 0 
15 | 中 国 长 江 航 运 集团 电机 厂 98. 8 
16 | 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 99.6 
17 | 厦门 认 牌 电机 有 限 责任 公司 99.2 
18 | 杭州 新 恒 力 电机 制造 有 限 公司 98.0 
19 | 无 锡 华 达 电机 有 限 公司 99. 1 


ULL AE SUBE DPE PR S RI 
注 :此 排名 包含 上 报 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 统计 的 大 型 电机 和 分 马力 电机 企业 。 
2010 年 便利 企业 中 的 22 家 工业 增加 值 .电机 销售 收入 ”流动 资金 吃紧 ,行业 期 末 存 货 、 应 收 账 款 .应付 账 款 高 位 运 
及 销量 . 回 款 总 额 利润 总 额 人 均 收 入 、 所 有 者 权益 6 项 指 行 ,企业 资金 回笼 的 压力 及 风险 进一步 加 大 。2010 年 中 小 
标 同 时 实现 增长 。 由 于 国家 宏观 调控 ,银根 收 紧 ,许多 企业 ”型 电机 行业 52 家 企业 主要 经 济 指标 变化 情况 见 表 3。 


表 3 2010 年 中 小 型 电机 行业 52 家 企业 主要 经 济 指标 变化 情况 


































指标 名 称 变化 情况 [ 众 业 数 (家 )| 占 企业 总 娄 (%j 指标 名 称 变化 情况 [企业 数 (家 )| 占 企业 总 数 ( 允 
电机 总 产量 增长 46 人 均 收 入 增长 48 92.3 
销售 收入 增长 期 末 所 有 者 权益 46 88. 5 
工业 增加 值 增长 产 成 品 78. 8 
销售 成 本 率 负债 总 额 75.0 

货款 回收 总 额 应 收 账 款 净 额 59.6 
盘 利 企业 (利润 总 额 大 于 零 ) 应 付 账 款 






亏损 企业 





利润 总 额 超 2 000 万 元 


产品 分 类 产量 2010 年 全 行业 总 产量 达到 16 098.5 增幅 更 大 ,分 别 达 到 了 45. 20581 41. 096 ,出 口 产 品 1833.4 万 
万 kW, 比 上 年 增产 3 050.6 万 上 kW, 增长 23.4% 。 小 型 交流 kW, 比 上 年 增长 16.0% ,但 是 尚未 恢复 到 2008 年 同期 水 平 。 
电动 机 产量 比 上 年 增长 24. 9% ,大 中 型 交流 电动 机 产量 比 2010 年 中 小 型 电机 行业 52 家 企业 产品 产量 见 表 4。2010 年 
上 年 增长 16. 396 ,一 般 交 流 发 电机 产量 和 直流 电动 机 产量 ”中 小 型 电机 行业 产量 超 600 万 kW 的 10 家 企业 见 表 5。 


表 4 2010 年 中 小 型 电机 行业 52 家 企业 产品 产量 


2010 年 比 上 年 增长 
序号 指标 名 称 2010 年 (万 kW 2009 年 (万 kW) 





1 | 小 型 交流 电动 机 24.9 
2 | 大 中 型 交流 电动 机 16. 3 
3 | 一 般 交 流 发 电机 45.2 
4 | 直流 电动 机 41.0 
5 | 在 总 产量 中 :出 口 产量 16.0 





注 : 表 中 数据 有 微小 出 入 系 四 舍 五 人 结果 ( 以 下 各 表 同 )。 
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表 5 2010 年 中 小 型 电机 行业 产量 超 600 万 KW 的 10 家 企业 
z 
AREWRSSSSREEAS 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 
山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 
上 海 电 气 集 轩 上 海 电 机 广 有 限 公司 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 四 龙 控股 集团 有 限 公司 
湘 电 集 团 有 限 公 司 _| 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 















序号 总 产量 (万 kW) 



















t e Wù N ë me 


市 场 及 销售 2010 年 国家 宏观 经 济 形势 趋 好 、 国 际 市 。 利润 上 升 , 占 企 业 总 数 63. 5% (其 中 有 32 RITAR, A 
场 需求 逐步 转 旺 ,中 小 型 电机 行业 朝 着 全 年 预期 目标 快速 ”1 家 减少 了 亏损 ); 有 18 家 企业 利润 下 滑 , 占 企 业 总 数 的 
前 行 ,实现 了 行业 经 济 企 稳 回 升 ,取得 了 恢复 性 的 发 展 。 34. 6% ,行业 亏损 面 有 所 增加 (其 中 13 KRS TAA, 家 

据 对 中 小 型 电机 行业 52 家 企业 的 统计 ,2010 年 中 小 型 ”企业 亏损 加 剧 ) 。 人 民 币 持续 升值 ,消费 价格 指数 一 路 攀 
电机 行业 全 年 产品 销售 收入 达到 500.16 亿 元 , 比 上 年 增长 ” 升 ,货币 政策 收 紧 ,劳动 力 成 本 上 升 较 快 ,能 源 、 原 材料 价格 
26.9% ;出 口 32. 77 亿 元 , 比 上 年 增长 14.8% ;行业 骨干 企 。 波动 幅度 较 大 等 ,致使 行业 利润 增长 河 后 于 产销 售 的 增长 。 
业 新 兴 产 业 的 发 展 ,拉动 了 行业 销售 收入 大 幅 增 长 。 全 行 。 2010 年 中 小 型 电机 行业 销售 情况 见 表 6。2010 年 中 小 型 电 
业 电 动机 销售 收入 突破 10 亿 元 的 企业 有 11 家 。 行业 实现 机 行业 产品 销售 收入 前 10 名 企业 见 表 7。2010 年 中 小 型 电 
利润 30. 82 亿 元 , 比 上 年 增加 2.63 亿 元 ,增长 9.3%。, 5E 机 行业 电动 机 销售 收入 突破 10 亿 元 的 11 家 企业 见 表 8。 
年 相 比 ,在 52 家 企业 中 有 1 家 企业 利润 持平 ;有 33 家 企业 


表 6 2010 年 中 小 型 电机 行业 销售 情况 



















2010 年 比 上 年 增长 
增长 率 (%) 









































1 产品 销售 总 收入 (不 含 税 ) 5 001 561 3 942 091 1 059 471 26.9 
2 其 中 ;电动 机 收入 3 132 890 2 620 905 511 985 19. 5 
3 发 电机 收入 457 623 383 905 73 718 19.2 
4 总 收入 中 :出 口 收入 327 744 285 392 42 352 14.8 
5 产品 销售 总 量 15 886. 1 13 043.9 2 842.2 21.8 
6 其 中 ;电动 机 销售 量 14 185.1 11 782. 9 2 402.2 20.4 
7 发 电机 销售 量 1 674. 8 1 233.4 441.3 35.8 
8 总 销量 中 :出 口 量 1 863. 8 1577.2 286. 5 18. 2 





A7 2010 年 中 小 型 电机 行业 产品 销售 收入 前 10 名 企业 















Ts 
湘潭 电机 股份 有 限 公司 1 084 171 
卧龙 控股 集团 有 限 公司 706 128 
永 济 新 时 速 电机 电器 责任 有 限 公 司 506 086 
上 海 电气 集团 上 海 电 机 广 有 限 公司 251 195 西安 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 
山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公 司 224 938 兰州 电机 股份 有 限 公 司 


注 :此 排名 包含 上 报 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 统计 的 大 型 电机 积分 马力 电机 企业 。 


销售 收入 (万 元 ) 
220 620 
190 185 
137 946 
112 899 
103 410 









佳木斯 电机 股份 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 
六 安江 淮 电 机 有 限 公司 
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表 8 2010 年 中 小 型 电机 行业 电动 机 销售 收入 突破 10 亿 元 的 11 家 企业 


销售 收入 (万 元 ) 企业 名 称 销售 收入 (万 元 ) 












序号 













































l 和 限 公 482 268 湘潭 电机 股份 有 限 公 司 156 354 
2 | 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 221 788 六 安江 淮 电 机 有 限 公司 137 946 
3 | 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 220 620 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 102 762 
4 | 上海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 211 376 西安 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 101 475 
5 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 190 185 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 100 817 
6 | 永 济 新 时 速 电机 电器 责任 有 限 公 司 167 008 


注 :此 排名 包含 上 报 中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 统计 的 大 型 电机 和 分 马力 电机 企业 。 
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随 着 金融 危机 后 世界 经 济 结构 的 调整 加 快 ,中 小 型 电 
机 行业 发 展 转 型 升级 产品 结构 调整 的 任务 艰巨 紧迫 。 
2009 年 年 底 西 安西 玛 电机 (集团 ) 股 份 有 限 公司 ( 现 为 西安 
泰 宣 西 玛 电 机 有 限 公 司 ) 、 湘 电 集团 有 限 公 司 .安徽 皖南 电 
机 股份 有 限 公 司 等 3 家 企业 ,被 确定 为 第 一 批 机 电 产 品 再 
制造 试点 单位 ,试点 实施 方案 时 间 跨 度 为 3 年 。 

“十 一 五 ”期 间 , 湘 电 集团 有 限 公 司 积极 加 快 产业 结构 
调整 ,加 快 传统 产业 优化 升级 ,加 快 培育 战略 性 新 兴 产 业 ， 
着 力 培 育 自 主创 新 能 力 ,不 断 优化 产品 结构 ,公司 保持 了 持 
续 发 展 的 良好 态势 ,各 项 事业 和 经 营 指标 取得 了 重大 突破 。 
2010 年 ,该 公司 完成 工业 总 产值 101. 4 亿 元 ,是 “十 五 ” 末 的 
5. 8 倍 ;完成 销售 收入 108. 4 亿 元 ,是 “十 五 " 末 的 3.9 倍 ; 实 
现 利润 3. 73 亿 元 ,是 “十 五 > 末 的 3.6 倍 。 注 册 资 本 金 由 
“十 五 ”未 的 4.37 亿 元 增 至 8. 2 亿 元 , 净 资 产 由 “十 五 "未 的 
10. 工 亿 元 增 至 39. 3 亿 元 ,资产 总 额 由 “十 五 ” 末 的 32.5 亿 
元 增 至 155. 9 亿 元 ;“ 十 一 五 ”累计 实现 利润 11. 5 亿 元 。 

2010 年 是 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 走出 国际 金融 危机 阴 
影 ,反弹 快速 发 展 的 一 年 。 该 集团 公司 对 新 品 开 发 .技术 改 
造 和 产业 布局 调整 的 力度 大 大 加 强 ,企业 转型 升级 与 结构 
调整 工作 取得 了 突破 性 进展 。 全 年 实现 销售 收入 70.6 亿 
元 ,其 中 电动 机 销售 收入 48.2 亿 元 ,分 别 比 上 年 增长 
35.25% 和 36. 16% ;实现 利润 82 604 万 元 , 比 上 年 增长 
27. 88% 。 至 “十 一 五 ” 末 , 该 集团 资产 规模 突破 100 亿 元 大 
关 , 五 年 间 年 均 增 长 29.7%。 

南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 实 现 与 平安 集团 的 战略 合 
TE ,强力 推进 事业 部 制 ,圆满 完成 了 年 度 主要 指标 任务 ,在 
生产 经 营 和 内 部 和 谐 .稳定 等 方面 取得 了 可 喜 成 绩 。 主 导 
产品 向 高 端 化 .大 型 化 .节能 化 .集成 化 方向 迈进 。 全 年 完 
成 销售 收入 19. 02 亿 元 , 比 上 年 增长 11.75% 。 

长 沙 电 机 三 有 限 责任 公司 在 整体 搬迁 .流程 变革 、 恢 复 
生产 后 ,通过 加 强 营 销 管理 ,塑造 “长 利 ” 品 牌 ,打造 规模 直 
销 网 络 ,强化 货款 回 党 力度 等 措施 ,生产 能 力 逐 步 梦 升 。 全 
年 完成 销售 收入 3.7 亿 元 ,与 上 年 基本 持平 ;资金 回笼 4. 33 
亿 元 ,同比 增长 4. 6% ,为 2011 年 公司 实现 增长 25% 的 生产 
经 营 指标 打下 了 和 良好 的 基础 。 

广东 省 东莞 电机 有 限 公司 合同 订单 饱满 ,产品 供 不 应 
求 。 面 临 交 货 期 短 等 困难 ,该 公司 加 强 内 部 管理 ,严格 按 合 
同 要 求 组 织 生产 ,突破 了 生产 瓶 绒 ,产销 指标 全 面 增长 ,全 
年 销售 收入 比 上 年 增长 33.26% ;利润 比 上 年 增长 303% 。 

重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 责任 公司 面临 水 力 发 电 行业 滑 
坡 , 钢 铁 、 建 材 水泥 等 行业 发 展 受 国家 政策 性 宏观 调控 限 
制 ,对 发 电机 份额 减少 ,成 套 业 务 有 所 下 降 的 局 面 ,采取 各 
种 措施 继续 调整 优化 产品 结构 :直流 电机 通过 重 树 产 品质 
量 扩大 市 场 份额 ,开拓 汽车 电机 、 轨 道 电 机 新 领域 ,水 泥 行 
业 专 用 电机 巩固 西南 市 场 ,保持 现 有 行业 优势 ;在 大 中 型 电 
机 产能 严重 不 足 , 交 货 期 得 ,场地 .电力 紧张 等 严峻 形势 下 ， 
适当 控制 小 电机 生产 规模 ,加 强生 产 组 织 , 大 中 型 电机 产量 
增长 8. 29% ;同时 通过 稳定 销售 价格 .严格 采购 招标 和 费用 


行业 概况 


管理 等 措施 ,基本 完成 了 全 年 既定 目标 任务 。2010 年 完成 
工业 总 产值 73 183. 19 万 元 , 比 上 年 增长 17. 4196 ;完成 主要 
产品 产量 374. 18 万 kW , 比 上 年 增长 3. 79% ;实现 销售 收入 
72 275. 09 万 元 , 比 上 年 增长 3. 4696 ;货款 回笼 86 300. 72 万 
元 , 比 上 年 增长 11.26% ;实现 利润 总 额 5 038. 29 万 元 , 比 上 
年 增长 11. 8296, 

无 锡 华 达 电机 有 限 公司 克服 了 原材料 价格 持续 上 涨 、 
人 民 币 汇率 不 断 升值 带 来 的 重重 压力 ,在 调整 产品 结构 、 开 
发 高 端 产品 .增加 产品 附加 值 、 拓 展 高 端 市 场 等 方面 取得 了 
良好 的 效果 。2010 年 ,该 公司 产销 量 均 较 快 增长 ,电机 产量 
达到 531 万 kW ,电机 销量 达到 528 万 kW ,分 别 比 上 年 增长 
41.2% 和 39.7% ;全 年 实现 销售 收入 8.02 亿 元 , 比 上 年 增 
长 32. 1% ,其 中 出 口 销 售 收 入 占 总 销售 收入 的 3$% ,产品 主 
要 销 往 欧美 日 本 .韩国 等 国家 。 

德州 恒 力 电机 有 限 责 任 会 司 实现 销售 收入 27 703 万 
元 , 比 上 年 增长 18. 4% ,其 中 船用 电动 机 销售 收入 22 495 万 
元 , 占 公司 年 收入 的 81. 296 , 占 比 比 上 年 增加 16.6 个 百 分 
点 ;实现 工业 总 产值 20 000 万 元 , 比 上 年 增长 31% ;实现 利 
税 3 662 万 元 , 比 上 年 增长 146.396 ;完成 电动 机 总 产量 
121.2 万 kW, 比 上 年 增长 49% ,其 中 船用 电动 机 98.9 77 
kW , 比 上 年 增长 32.7% ,继续 以 明显 的 优势 领跑 船用 电动 
机 行业 。 

中 国 南车 株洲 电机 有 限 公 司 根据 南车 电机 产业 重组 发 
展 战 略 , 明 确 了 公司 的 发 展 方向 和 发 展 目标 ,加 强 了 国内 外 
市 场 分 析 ,大 力 拓展 轨道 交通 牵引 电机 与 牵引 变压器 、 风 力 
发 电机 和 工业 特种 电机 产品 的 开发 、 制 造 、. 销 售 和 服务 ,全 
年 实现 销售 收入 33.03 亿 元 , 比 上 年 的 18.39 亿 元 增 
K 79.6%, 

河北 电机 股份 有 限 公 司 在 出 口 订 单 持续 增加 的 情况 
下 ,加 大 产品 结构 调整 力度 ,调整 内 、 外 销 比 例 , 将 全 年 出 口 
产品 销售 收入 占 比 从 2009 年 出 口 最 为 困难 时 期 的 30. 6% 
下 调 到 26.596 ,但 出 口 收入 仍 比 土 年 增长 33% 。 该 公司 以 
其 优势 产品 大 力 拓展 国内 市 场 ,专用 配套 电机 销量 不 断 上 
升 ,2010 年 普通 电机 销售 收入 占 比 降 至 25% 左右 ,全 年 内 销 
量 达到 329. 8 万 kW ,产销 率 达 102% , 实现 国内 销售 收入 
49 316 万 元 ; 总 销售 收入 达到 67 111 万 元 , 比 上 年 增 
长 56%。 

佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 坚持 科学 发 展 ,不 断 加 强 企 
业内 部 管理 ,加 大 市 场 订货 、 回 款 、 市 场 开 发 .结构 调整 等 工 
作 力 度 ,产销 两 旺 ,尤其 是 新 能 源 产品 订货 好 于 预期 。 该 公 
司 全 年 产品 产量 达到 880. 07 万 kW, 比 上 年 增长 22. 23960 ; 
完成 工业 总 产值 211 126 万 元 , 比 上 年 增长 20. 17% ;实现 利 
润 21 030 万 元 ,同比 有 所 下 降 ,主要 原因 是 原材料 价格 上 涨 
引起 制造 成 本 上 升 ,销售 价格 却 略 有 下 降 ;实现 销售 收入 
220 620 万 元 , 比 上 年 增长 19. 25% 。 

江西 特种 电机 股份 有 限 公 司 走 多 元 化 发 展 之 路 ,形成 
了 以 各 种 永 磁 电 机 、 起 重 冶金 电机 、 变 频 电 机 、 高 效率 高 压 
电机 等 特种 电机 为 主 ,逐步 涉足 锂电 新 能 源 材料 .电动 汽车 
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驱动 总 成 的 发 展 格局 。 该 公司 不 断 开发 新 项 目 和 新 产品 ， 
并 快速 实现 产业 化 , 极 大 地 满足 了 国内 市 场 的 需要 ,给 公司 
带 来 可 观 的 经 济 效 益 。 全 年 完成 工业 总 产值 52 897 万 元 
(其 中 新 产品 产值 达 25 236 万 元 , 占 全 年 总 产值 47.7% )， 
实现 销售 收入 52 500 万 元 ,实现 利润 3 626 万 元 ,分 别 比 上 
年 增长 63. 27% .63. 55% 和 236. 05% , 

衡水 电机 股份 有 限 公司 在 美元 汇率 下 降 、 原 材料 价格 
波动 上 涨 .同行 业 竞 争 不 断 加 剧 的 不 利 形势 下 ,调整 经 营 策 
略 ,坚定 不 移 地 大 力 开 拓 国 际 市 场 ,电机 出 口 销量 达到 90. 3 
万 kW, 比 上 年 增长 62.7% ;电机 出 口 收入 达到 11 749 万 元 ， 
比 上 年 增长 67. 48% 。 

山东 华 力 电机 和 集团 股份 有 限 公司 瞄准 前 沿 技术 , 紧 跟 
用 户 需 求 ,不 断 加 大 创新 研发 和 技术 改造 力度 ,加 快 推进 企 
业 产品 结构 战略 性 调整 。 实 施 了 高 压 电机 、 风 电 电 机 等 一 
批 重点 项 目 和 一 批 重大 节能 技术 成 果 转 化 项 目 ,先后 投入 
大 量 资金 用 于 高 效 节 能 产品 的 产业 化 工作 ,取得 了 较 好 的 
经 济 和 社会 效益 。 积 极 拓展 国内 、 国 际 两 个 市 场 ,形成 了 国 
内 快捷 、 高 效 的 市 场 营 销 和 服务 网 络 ,以 及 构建 立足 亚洲 、 


面 辐 欧盟 辐射 世界 40 多 个 国家 和 地 区 的 全 球 一 体 化 销售 
网 络 格局 。2010 年 公司 电机 出 口 量 达 到 268 万 kW ,出 口交 
货 值 达到 40 225 万 元 ,分 别 比 上 年 增长 77. 4896 1 80.97% , 
同居 行业 出 口 第 一 位 。 公 司 在 国内 开始 减少 普通 电机 的 销 
量 , 加 大 了 专用 电机 的 推广 力度 ,把 高 效 电机 作为 主导 产品 
推 向 市 场 , 全 年 实现 销售 收入 (包括 出 口 收 入 )224 938 万 
元 ,完成 产量 1 280 万 kW, 分 别 比 上 年 增长 30% 和 14. 8% ; 
实现 利润 6 636 万 元 , 比 上 年 增长 26. 896 , 

国外 市 场 需 求 逐 步 转 旺 拉动 行业 电机 出 口 呈 现 恢复 性 
增长 。 行业 出 口 一 季度 快速 恢复 降幅 收 罕 ; 二 季度 电机 出 
口 量 降幅 比 一 季度 回落 2 个 百分点 ,电机 出 口 额 增幅 比 一 
季度 增加 4.7 个 百分点 ;三 季度 外 贸 出 口 形势 进一步 回暖 ， 
电机 票 计 出 口 量 和 出 口 额 同比 增幅 由 负 转 正 ; 年 末 电 机 标 
计 出 口 1 863. 8 万 kW ,同比 增加 286.5 7] kW ,增长 18.2% ; 
电机 出 口 额 32. 77 亿 元 ,同比 增加 4. 24 亿 元 ,增长 14. 8% 。 
但 是 ,这 两 个 指标 尚未 达到 2008 年 水 平 。 在 30 家 出 口 企 业 
中 ,22 家 出 口 量 增加 , 占 73.33% ,8 家 出 口 量 减少 。2010 年 
中 小 型 电机 出 口 额 前 10 名 企业 见 表 9。 


表 9 2010 年 中 小 型 电机 出 口 额 前 10 名 企业 
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山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 
浙江 金龙 电机 股份 有 限 公司 

无 锡 华 达 电机 有 限 公司 

河北 电机 股份 有 限 公司 

淮安 威 灵 清江 电机 制造 有 限 公司 


江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 
北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公司 
衡水 电机 股份 有 限 公司 
南阳 防爆 集团 有 限 公司 
湘潭 电机 股份 有 限 公司 
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科技 成 果 及 新 产品 2010 年 6 H 21 日 ,财政 部 委派 由 
江西 省 财政 厅 投 资 评审 中 心 专家 组 成 的 核查 组 对 上 海 电器 
科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 申报 的 2010 年 国家 重大 科技 
成 采 转 化 项 目 " 电 机 系统 节能 装置 及 微 网 能 效 监 测 .控制 系 
统 产业 化 "项 目 进 行 了 专项 核查 。 专 家 组 认为 该 项 目 具 备 
了 实现 产业 化 的 基本 和 条件, 确认“ 该 项 目 实施 后 将 为 节能 减 
排 及 单位 GDP 碳 排 放量 降低 提供 重要 的 支撑 和 技术 平台 ， 
对 国内 节能 行业 技术 水 平 的 整体 提高 和 节能 减 排 总 体 目 标 
的 实现 起 到 积极 的 推动 作用 ” ,一 致 同意 通过 审查 。 

2010 年 11 月 5 日, 上海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 
司 承 担 的 ”节能 型 电机 研发 公共 服务 平台 建设 ”项目 通 过 上 
海 市 科学 技术 委员 会 组 织 的 验收 。 专 家 组 认为 ; 该 平台 结 
构 措 建 合理 ,机 制 建 设 有 效 ,服务 制度 完善 ,取得 了 一 批 较 
高 水 平 的 科技 成 果 。 项 目 通过 紧 跟 国内 外 节能 型 电机 设计 
技术 的 最 新 发 展 、 效 率 测试 技术 的 最 新 进展 ,通过 人 员 、 资 
源 、 设 备 和 资金 整合 ,在 电机 节能 技术 研发 .标准 制定 、 研 究 
性 实验 及 检测 、 人 才 培 养 方面 提升 了 服务 能 力 ,为 我 国 节能 
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出 口 国家 或 地 区 
欧洲 .中东 地 区 .东南亚 .南非 .韩国 等 
澳大利亚 和 意大利 、 德 国 ,西班牙 等 欧洲 国家 
欧洲 .美国 .日 本 .印度 .韩国 南非、 新加坡 
北美 洲 ,南美 洲 .欧洲 .澳大利亚 .韩国 .日 本 
欧盟 .澳大利亚 埃及 等 
韩国 西班牙 .德国 .意大利 .美国 等 
北美 洲 .欧洲 、 东 南亚 .澳大利亚 
欧洲 .大洋洲 ,印度 泰国 等 
美国 澳大利亚 
巴基斯坦 ,印度尼西亚 





型 电机 的 发 展 提供 了 全 方位 的 服务 ,并 为 促进 行业 技术 进 
步 和 节能 减 排 葛 定 了 坚实 的 基础 ”。 

2010 年 12 月 29 日 ,由 上 海 电 问 科 学 研究 所 (集团 ) 有 
限 公司 ` 上 海 电 科 电 机 科技 有 限 公 司 、 华 北 电力 大 学 和 行业 
相关 单位 河北 电机 股份 有 限 公司 .山东 华 力 电 机 集团 股份 
有 限 公司 .浙江 金龙 电机 股份 有 限 公司 .浙江 中 龙 电 机 股份 
ARAR ,西安 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 河南 特 高 特 电机 科 
技 发 展 有 限 公司 \ 江 门市 江 晨 电机 厂 有 限 公司 淮安 威 灵 清 
江 电 机 制造 有 限 公司 、 江 苏 安 捷 机 电 技 术 有 限 公 司 、 江 西 特 
种 电机 股份 有 限 公司 ,苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 、 上 海 电 
科 电 机 实业 有 限 公司 等 共同 承担 的 “十 一 五 ”国家 科技 支撑 
计划 “工业 电机 及 典型 菏 阀 节能 关键 技术 一 一 高 效 、 超 高 效 
电机 设计 制造 技术 及 测试 技术 研究 和 稀土 永 磁 超 高 效 电 机 
与 低压 大 功率 变频 调 速 电机 设计 制造 技术 及 测试 技术 研 
究 ” 项 目 通 过 中 国 机 械 工业 联合 会 组 织 的 验收 。 专 家 组 认 
为 : “高效 、 超 高 效 电 机 设计 制造 技术 及 测试 技术 研究 ” 诬 题 
针对 高 效 . 超 高 效 电机 ,在 优化 设计 、 降 低 损 耗 、 提 高 效率 等 


方面 开展 了 研究 与 试验 ,掌握 了 设计 、 制 造 、 检 测 关 键 技术 ， 
取得 了 突破 性 的 成 果 , 完 成 了 课题 任务 书 确定 的 任务 、 目 标 
和 考核 指标 。 成 果 已 推广 到 29 家 电机 生产 制造 企业 ,具备 
批量 生产 能 力 。 该 课题 共 申请 专利 6 项 ,其 中 发 明 专利 3 
项 、 实 用 新 型 专利 3 项 (已 获 授 权 1 项 ) ;制定 国家 标准 3 项 
(2 项 报批 稿 ,i 项 草案 稿 ) ; 发 表 论文 9 篇 (EI 文献 源 2 篇 ， 
核心 期 刊 4 篇 ) ;软件 著作 权 登 记 2 项 。 专 家 组 认为 "稀土 
水 磁 超 高 效 电 机 与 低压 大 功率 变频 调 速 电机 设计 制造 技术 
及 测试 技术 研究 ”课题 掌握 了 稀土 永 磁 超 高 效 电机 关键 制 
造 工艺 以 及 测试 方法 等 技术 ,取得 了 突破 性 的 成 果 , 样 机 通 
过 型 式 试验 验证 ,性 能 指标 达到 了 相关 标准 的 要 求 。 成 果 
已 推广 到 11 家 电机 生产 制造 企业 ,具备 批量 生产 能 力 。 该 
RARER EGA 13 项 ,其 中 发 明 专 利 9 项 ,实用 新 型 专利 4 
项 (已 获 授权 2 项 ) ;申请 软件 著作 权 2 项 ;制定 国家 标准 7 
项 ;发 表 论文 20 篇 (EI 文献 源 3 篇 )。 

2010 Æ 12 H 30 日 ,由 上 海 电 机 系统 节能 工程 技术 研 
究 中 心 有 限 公司 .上海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 \ 浙 
江 金 龙 电 机 有 般 份 有 限 公司 .山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 
司 ,江门 市 江 居 电机 厂 有 限 公司 、 江 苏 清江 电机 制造 有 限 公 
司 西安 泰 窗 西 玛 电 机 有 限 公司 .江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 
公司 完成 的 YE2 系列 (IP55 ) 高 效率 三 相 异 步 电 动机 (机 座 
号 80 ~355) ,由 上 海 电 机 系统 节能 工程 技术 研究 中 心 有 限 
公司 .上海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 .浙江 金龙 电机 
股份 有 限 公 司 、 山 东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 、 江 苏 大 中 
电机 股份 有 限 公 司 、 开 封 电 机 制造 有 限 公 司 、 江 苏 清江 电机 
制造 有 限 公司 江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公 司 完 成 的 YE3 
系列 (IP55 ) 超 高 效率 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~355), 由 
上 海 电 机 系统 节能 工程 技术 人 研究 中 心 有 限 公司 上海 电 科 
电机 实业 有 限 公司 . 山 东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公司 、 浙 江 
金龙 电机 股份 有 限 公 司 ,江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 ,江西 
特种 电机 股份 有 限 公 司 .苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 、 江 门 
市 江 晟 电机 三 有 限 公 司 ,江苏 清江 电机 股份 有 限 公 司 ,浙江 
光 陆 振动 器 有 限 人 公司、 上海 电机 集团 梅山 电机 维修 有 限 公 
司 \ 安 徽 省 天 马 泵 阀 集 团 有 限 公司 完成 的 YVF3 系列 变频 调 
速 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 355 ~450) ,由 上 海 电 机 系统 节 
能 工程 技术 研究 中 心 有 限 公司 、 上 海 电 科 电 机 科技 有 限 公 
司 华北 电力 大 学 .新 江 中 龙 电机 股份 有 限 公 司 、 江 苏 爱 尔 
玛 电 机 制造 有 限 公司 ,浙江 中 源 电气 有 限 公 司 \ 开 封 电 机 制 
造 有 限 公司 江门 市 江 展 电机 厂 有 限 公 司 完 成 的 超 高 效 高 
起 动 转 矩 永 磁 同步 电动 机 系列 产品 ,由 上 海 电 机 系统 节能 
工程 技术 研究 中 心 有 限 公司 上 海 电 科 电 机 科技 有 限 公 司 、 
江苏 爱 尔 玛 电 机 制造 有 限 公 司 .浙江 中 源 电 气 有 限 公司 LAE 
北 电力 大 学 ,浙江 中 龙 电机 股份 有 限 公司 、 开 封 电机 制造 有 
限 公司 .江门 市 江 晟 电机 三 有 限 公 司 完成 的 纺织 专用 超 高 
效 永 磁 同 步 电 动机 系列 产品 等 $ 个 系列 产品 以 及 由 上 海 电 
机 系统 节能 工程 技术 研究 中 心 有 限 公司 .上 海 电 科 电 机 科 
技 有 限 公 司 .上海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 完成 的 
电机 效率 低 不 确定 度 测试 装置 ,通过 了 中 国 机 械 工 业 联 合 
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会 组 织 的 鉴定 。 与 会 专家 认为 :5 大 系列 节能 电机 及 电机 效 
率 低 不 确定 度 测试 装置 解决 了 高 效 、 永 磁 、 纺 织 专用 等 电机 
行业 设计 及 检测 领域 的 多 项 难题 ,取得 了 近 20 项 具有 自主 
知识 产权 的 创新 成 果 , 产 品 及 相关 技术 共 申 请 20 多 项 专利 
(发 明 专利 14 项 ) ,发表 20 多 篇 论文 .软件 著作 权 登 记 3 
项 ,制定 4 项 国家 标准 。 产 品 经 权威 机 构 测试 表明 ,各 项 性 
能 指标 均 达 到 相关 标准 的 要 求 ,综合 技术 处 于 国际 先进 水 
平 ; 经 用 户 使 用 ,其 运行 可 靠 、 节 能 效果 显著 。5 大 系列 产品 
及 电机 效率 低 不 确定 度 测 试 装 置 , 已 在 几 十 家 行业 骨干 企 
业 实 现 了 批量 生产 ,具有 良好 的 经 济 和 社会 效益 ,市 场 前 景 
广阔 。 

河北 电机 股份 有 限 公 司 承担 的 “变频 驱动 异步 电机 的 
研制 与 开发 "项 目 获 河北 省 科技 进步 奖 二 等 奖 ;参加 的 
“HALBACH 永 磁 无 齿轮 电梯 电 引 机 ”荣获 教育 部 科技 进步 
奖 一 等 奖 ;自行 研发 的 MAS 系列 三 相 异 步 伺 服 电机 ,通过 了 
省 级 鉴定 ,专家 -一 致 认为 该 项 目 达到 世界 先进 水 平 。 

长 江 航 运 集团 重大 科技 项 目 “ 船 用 轴 带 无 刷 双 人 馈 发 电 
机 ”的 研发 工作 取得 重大 突破 。 长 航 电机 厂 通过 走 产 、 学 、 
研 相 结合 的 道路 ,与 华中 科技 大 学 等 单位 组 成 联合 研发 团 
队 , 历 时 两 年 多 攻克 了 转速 变化 时 稳 频 恒 压 和 最 低 转 速 下 
保持 约 40kW 输出 能 力 等 多 项 技术 难关 ,多 项 技术 指标 达 
到 计 界 领先 水 平 。 该 项 目 涉及 电磁 理论 .电机 设计 与 制 
造 .变频 技术 ,控制 技术 、 调 速 技术 等 的 综合 应 用 ,技术 难 
度 大 、 科 技 含量 高 应 用 前 景 十 分 广阔 。 公 司 已 申报 3 项 
国家 专利 ,其 中 2 项 同时 申报 国际 发 明 专利 (PCT) ,1 项 实 
用 新 型 专利 已 获 专利 证 书 ,2 项 发 明 专利 已 被 国家 知识 产 
权 局 受理 。 

2010 年 12 月 ,长 沙 电机 厂 有 限 责 任 公司 研发 的 电动 螺 
旋 压 力 机 专用 三 相 异 步 电 动机 和 转子 变频 调 速 电机 两 大 新 

品 通过 省 级 新 产品 鉴定 。 与 会 专家 一 致 认 为 ,产品 各 项 
性 能 指标 符合 相关 标准 要 求 ,工艺 成 熟 ,制造 检测 设备 齐 
全 ,质量 保证 等 体系 健全 ,能 够 满足 批量 生产 要 求 ,特别 是 
电动 螺旋 压力 机 专用 三 相 蜡 步 电 动机 设计 合理 ,综合 技术 
经 济 指标 处 于 国内 领先 水 平 。 

山东 力 久 特种 电机 有 限 公 司 承担 的 山东 省 技术 创新 项 
日 “TYPL 永 磁 变频 螺杆 泵 专用 电机 系统 ”通过 山东 省 科学 
技术 打 组 织 的 专家 鉴定 ,技术 成 果 达 到 了 国际 先进 水 平 ;该 
公司 研发 的 DYTS 系列 大 功率 永 磁 同 步 力矩 伺服 电动 机 系 
统 获 山 东 省 工业 设计 优秀 产品 奖 。 

2010 年 11 月 ,威海 工友 电机 有 限 公 司 研制 的 
GSB160L—2 型 高 速 高 效 节能 电动 机 通过 了 由 山东 省 经 济 
和 信息 化 委员 会 委托 威海 市 经 济 和 信息 化 委员 会 组 织 的 新 
产品 技术 鉴定 ,获得 了 山东 省 新 产品 证 书 。 专 家 组 认为 ,该 
产品 技术 水 平 达到 了 国内 领先 水 平 。 

2010 年 12 月 ,由 湘潭 电机 事业 部 研究 所 承担 的 “ 永 磁 
风力 发 电机 绝缘 系统 研究 ”、“ 交流 电机 转子 高 .中频 针 焊工 
艺 技术 的 研究 与 应 用 ”两 项 课题 通过 湖南 省 科技 厅 组 织 的 
鉴定 。 专 家 评委 认为 ,两 项 课题 整体 技术 国内 领先 ,并 在 设 
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计 、 可 靠 性 等 方面 达到 了 国际 先进 水 平 ,建议 进行 产业 化 。 

广东 省 东莞 电机 有 限 公 司 与 广东 工业 大 学 联合 参与 粤 
港 招标 的 科技 创新 项 目 一 一 高 效 节能 异步 起 动 永 磁 同 步 电 
动机 ,完成 了 全 部 规格 的 样机 试制 ,进入 销售 阶段 。 该 电机 
具有 定子 激 磁 电 流 小 ,力学 性 能 指标 高 ,节能 效果 好 、 起 动 
方便 、 运 行 可 靠 等 优点 ,申请 的 2 项 实用 新 型 专利 已 获得 授 
权 ,2 项 发 明 专 利 处 于 实质 性 审查 阶段 。 该 公司 还 被 授予 
“广东 省 电机 节能 技术 创新 产业 化 基地 ”证书 。 

浙江 特种 电机 有 限 公司 的 高 效 节能 压缩 机 用 电动 机 获 
得 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 。 

河南 物 通 电机 股份 公司 的 “液压 齿轮 倘 与 电机 的 传动 
结构 ”2010 年 5 月 12 日 效 国家 实用 新 型 专利 证 书 (证 书 和 号 
第 1416524 号 )。 


无 锡 哈 电 电 机 有 限 公 司 的 “石油 钻机 驱动 电动 机 ”、“ 船 


舶 推进 直流 电机 ”2010 年 8 月 获得 实用 新 型 专利 授权 ,专利 
4593 200920256852. 1 .200920257224. 5 。 

重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责任 公司 2010 年 与 丹麦 KK 公司 
等 合作 ,完成 了 850kW 异步 双 馈 风力 发 电机 功能 试验 ,样机 
运往 丹麦 KK 公司 做 风 场 性 能 试验 。 试 验 结果 表明 样机 所 
测试 的 各 项 性 能 指标 良好 ;合作 开发 的 2MW 异步 双 馈 风力 
发 电机 样机 已 试验 成 功 。 | 

“十 一 五 期间 ,德州 恒 力 电机 有 限 责任 公司 共有 8 项 
研发 项 目 列 入 省 科技 创新 计划 项 目 ,其 中 “600kW 侧 辣 推进 
器 用 三 相 异 步 电 动机 的 研制 ”项 目 2010 年 获得 山东 省 机 械 
工业 科技 进步 奖 二 等 奖 “ 永 磁 无 刷 直流 电动 机 的 研制 "项 
日 和 “x x x 三 型 直流 电动 机 的 研制 ”项目 获得 山东 省 科技 
创新 优秀 成 果 二 等 奖 。 这 3 个 项 目的 主要 技术 性 能 指标 均 
达到 国际 先进 水 平 。 

西安 泰富 西 玛 电 机 有 限 公 司 出 口 北 美的 N 系列 高 效 三 
相 异 步 电动 机 获得 了 美国 能 源 局 的 能 效 认证 ,同时 获得 了 
陕西 省 西安 市 科技 进步 奖 三 等 奖 。 

中 国 南车 株洲 电机 有 限 公 司 的 “牵引 电机 及 变 压 需 技 
术 的 研究 ” 列 和 人 铁道 部 项 目 ;“3.2MW 半 直 驱 永 磁 同 步 风 
力 发 电机 研制 ” 列 入 湖南 省 科技 厅 项 目 。200 ~ 300km/h 
动车 组 用 TBQ28—3000/25 牵引 变压器 及 JD162 牵引 电机 
项 目 获得 湖南 省 科技 进步 奖 二 等 奖 。 该 公司 与 湘 漂 电 机 
合作 的 2MW 风力 发 电机 组 和 关键 零 部 件 研制 及 产业 化 项 
目 获得 湖南 省 科技 进步 奖 一 等 奖 。 公 司 全 年 完成 专利 申 
报 62 项 ,其 中 发 明 专 利 10 项 ,已 获得 专利 申请 受理 通知 
书 38 项 。 

2010 年 4 月 ,佳木斯 电机 股份 有 限 公司 获 得 中 广 核 核 
电 设 备 国产 化 联合 研发 中 心 认可 ,成 为 该 中 心 唯一 一 家 电 
机 制造 企业 成 员 ;7 月 ,该 公司 为 方 家 山 ,福清 核电 站 人 研制 成 
功 首 台 主 给 水 泵 用 电机 ,实现 了 我 国 核 工业 配套 电机 的 国 
产 化 ;8 月 ,成 功 完 成 核电 1E 级 Kl 类 电机 的 试制 ,填补 了 我 
国 在 该 技术 领域 的 空 巴 ;9 月 ,该 公司 制造 的 国内 最 大 的 18 
TR TAW 8000—18/3250 增 安 无 刷 励磁 电动 机 通过 了 由 黑龙 
江 省 科技 厅 组 织 的 科技 成 果 鉴 定 。 鉴 定 委员 会 一 致 认为 ， 
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该 电动 机 设计 先进 、 结 构 合理 、 性 能 优良 ,达到 国内 先进 水 
平 ;12 月 ,完成 了 “十 一 五 ”国家 科技 部 支撑 计划 项 目 一 一 高 
压 三 相 感应 电动 机 节能 关键 技术 的 研究 。 

江西 特种 电机 股份 有 限 公 司 通过 引进 先进 数控 设备 
及 先进 加 工 工 艺 ,提高 了 电机 性 能 和 生产 制造 效率 ,降低 
了 生产 成 本 ,实现 了 高 效 节 能 产业 化 。 公 司 被 江西 省 科技 
厅 认 定 为 “江西 省 特种 电机 工程 技术 研究 中 心 ”。 该 公司 
自主 研发 的 拥有 核心 知识 产权 的 Y(P) EJ 偏 航 驱动 用 电磁 
制 动 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 100 ~ 132) 具有 噪声 低 、 振 
动 小 .效率 高 ,性 能 可 靠 和 外 表 美 观 等 特点 ,经 江西 省 机 械 
产品 质量 监督 总 站 检测 ,各 项 技术 指标 均 优 于 行业 标准 。 
该 产品 通过 了 江西 省 工业 和 信息 化 委员 会 重点 新 产品 技 
术 鉴 定 , 产 品 达 到 国内 领先 水 平 , 获 2010 年 江西 省 新 产品 
证 书 。YX、YXKS 了 YXKK 系列 高 效率 高 压 三 相 异 步 电 动机 
(机 座 号 355 ~630) ,主要 技术 性 能 达到 国内 领先 水 平 , 获 
2010 年 度 江西 省 优秀 新 产品 三 等 奖 。YZTD 系列 塔 式 起 重 
机 用 变 极 多 速 三 相 异 步 电 动机 (H180 ~ 250) 为 国家 中 小 
型 创新 基金 项 目 , 具 有 调 速 比 大 起动 电流 小 .起 动力 所 
高 .过载 能 力 强 等 优点 ,特别 适用 于 塔 机 高 速 化 等 各 种 工 
况 的 使 用 要 求 。 项 目 获 得 实用 新 型 专利 : 
ZL200620056819. X( 双 冷却 风扇 电动 机 ) ,并 获得 国家 重 
点 新 产品 证 书 。 自 主 研发 的 TK 空气 压缩 机 用 大 型 高 压 交 
流 三 相同 步 电 动机 获得 3 项 实用 新 型 专利 ,专利 号 分 别 为 
Z1L200620051084.2( 电 机 绕组 )、ZL200620051183.0( 新 型 
风 冷 却 结构 高 压 电 动机 ) 、ZL200620050819. X XU 3 XU 
电动 机 ) YBJIL. 4—4, YBJ25—4 绞车 用 隔 爆 型 三 相 蜡 步 
电动 机 的 电机 安装 连接 装置 获 实用 新 型 专利 ,专利 号 为 
ZL201020582472X。YZP(F) 起 重 专用 变频 调 速 三 相 异 步 电 
动机 (机 座 号 100 ~ 560) ,获得 2 项 发 明 专 利和 多 项 实用 新 
型 专利 :绝缘 轴承 装置 及 其 绝缘 方法 (ZL200610031571.7) 、 
电机 绕组 (ZL200610031758.7)、 一 种 编码 器 的 小 轴 
( 2L2010205922281), 、 传 感 器 的 安装 连接 装置 
(ZL2010205899463) 大 电机 的 无 铸 铝 风 叶 的 铸 铝 转子 
(ZL2010206134806 ) 、 电 机 的 传感器 的 防护 装置 
(ZL2010205925222) ,该 新 产品 项 目 2011 年 通过 了 省 科技 
厅 组 织 的 鉴定 ,产品 达到 国内 领先 水 平 。 

山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 的 大 功率 高 速 高 能 量 
密度 永 磁 电 动机 列 人 2010 年 国家 重大 科技 成 果 转 化 项 目 ， 
获得 国家 和 地 方 1. 3 亿 元 财政 资金 支持 。 该 产品 的 研发 将 
填补 我 国 高 速 高 能 量 密度 永 磁 电 机 的 空白 ,并 要 求 达到 国 
际 先 进 水 平 。2010 年 已 完成 2 个 规格 样机 的 试制 工作 ,性 
能 指标 达到 设计 要 求 。TY 系列 汽车 用 永 磁 同步 电机 、Z 允 
系列 直流 无 刷 永 磁 电机 两 个 项 目 列 和 人 2010 年 山东 省 第 一 批 
技术 创新 项 目 。 该 公司 的 “三 相 异 步 电 动机 能 耗 制 动 模 
块 "“ 一 种 铸 铝 转子 冲 片 ”等 4 项 获得 了 国家 知识 产权 局 颁 
发 的 实用 新 型 专利 证 书 。 公 司 还 被 山东 省 科学 技术 厅 认 和 定 
为 “山东 省 稀土 永 磁 电 机 工程 技术 研究 中 心 ”。 

2010 年 11 H 18 日 ,卧龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 技术 


中 心 被 认定 为 第 17 批 国家 认定 企业 技术 中 心 。 

质量 及 标准 2010 年 7 月 19 日 至 9 月 8 日 ,国家 中 小 
电机 质量 监督 检验 中 心 对 上 海 市 8 个 区 /县 (分 别 为 奉贤 、 
金山 松江 .青浦 .嘉定 闵行、 浦东 崇明 ) 生 产 的 三 相 蜡 步 
电动 机 产品 进行 了 监督 抽查 。 

上 海 市 约 有 100 家 电机 生产 企业 ,大 部 分 分 布 在 郊区 ， 
上 且 以 生产 特种 系列 电机 产品 为 主 ,只 有 不 到 30% 的 企业 生 
产 普通 系列 三 相 异 步 电 动机 产品 。 此 次 共 抽 查 23 家 生产 
企业 的 23 批 次 三 相 异 步 电动 机 样品 ,抽查 的 产品 包括 低压 
三 相 异 步 电 动机 及 其 派生 系列 产品 ,每 组 抽取 同型 号 、 同 规 
格 的 三 相 异 步 电 动机 2 ~3 G CRAS (2010 年 第 3 季度 上 海 
市 三 相 异 步 电 动机 监督 抽查 实施 细则 》 规 定 的 抽样 原则 ,并 
按 电动 机 机 座 号 的 大 小 不 同 分 别 抽 取 不 同 数量 的 样品 )。 
重点 检验 电动 机 的 发 热 \ 耐 压 、 效 率 、 功 率 因 数 以 及 振动 和 
噪声 等 性 能 指标 。 抽 查 的 生产 企业 数 约 占 上 海 市 三 相 异 步 
电动 机 产品 生产 企业 的 85% 。 

抽查 依据 的 检验 标准 是 GB 18613 一 2006《 中 小 型 三 相 
异步 电动 机 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》、GB 14711 一 2006《 中 
小 型 旋转 电机 安全 要 求 》、GB 755—2000 (e BEL 定额 
和 性 能 》 和 相关 强制 性 标准 、 国 家 标准 .行业 标准 以 及 企业 
已 备案 的 企业 标准 或 质量 承诺 。 

监督 抽查 结果 为 :合格 企业 19 家 , 抽查 合格 率 为 
82. 696 ;不 合格 企业 4 家 ,不 合格 率 为 17.4% 。 此 次 抽查 都 
在 生产 领域 抽样 ,抽查 的 产品 中 没有 外 省 市 品牌 的 产品 。 

此 次 抽查 产品 的 检验 项 目 分 为 实物 质量 检验 项 目 和 标 
识 质量 检验 项 目 。 共 抽查 了 1 020 个 项 次 ,合格 1 004 项 次 ， 
项 次 合格 率 为 98.4% 。 不 同 质量 项 目 抽查 统计 结果 见 
表 10。 


表 10 不 同 质量 项 目 抽查 统计 结果 


合格 数 | 不 合格 数 | 抽查 总 数 | 合格 率 
4 3 3i 


产品 标识 标注 检查 
保护 接地 装置 检查 
接线 标志 ,接线 图 检查 


— 
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接线 装置 检查 
绝缘 电阻 测定 
旋转 方向 检查 


振动 的 测定 

噪声 的 测定 

超速 试验 

工 频 耐 电压 试验 

机 械 强 度 检 查 

引线 防护 

堵 转 试验 ( 堵 转 电 流 
和 堵 转 转 矩 的 测定 ) 

热 试验 ( 温 升 试验 ) 

效率 及 功率 因数 测定 
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抽查 发 现 的 不 合格 项 目 主要 是 产品 标志 标识 、 接 线装 
置 .旋转 方向 .噪声 和 发 热 等 。 

此 次 抽检 的 产品 虽然 基本 上 都 达到 GB 18613 一 2006 标 
准 规定 的 3 级 能 效 标准 ,但 大 多 是 计 及 容 差 后 达标 , 且 处 于 
3 级 能 效 指标 的 边缘 。 根 据 GB 18613 一 2006 标准 的 规定 ,3 
级 效率 指标 将 于 2011 年 7 月 淘汰 ,而 绝 大 部 分 电机 的 能 效 
水 平 还 没有 达到 2 级 水 平 ,这 与 2009 年 国家 监督 抽查 中 反 
映 出 来 的 产品 能 效 情况 相似 。 三 相 异 步 电 动机 产品 实际 能 
效 值 仍然 处 于 较 低 的 水 平 ,在 上 海 电 动机 市 场 乃 至 全 国电 
动机 市 场 上 ,低能 效 电动 机 仍 占据 市 场 的 主流 。 

造成 上 述 质 量 问题 的 主要 原因 是 :@ 生 产 电机 的 主要 
材料 铜 和 硅钢 片 价 格 大 幅 上 涨 ,行业 中 有 的 企业 为 降低 成 
本 ,无 视 电 机 的 温 升 ,效率 和 功率 因数 等 重要 性 能 指标 , ET 
目 减 少 材料 ,进行 所 谓 的 “优化 ” ,有 的 企业 甚至 采用 劣质 硅 
钢 片 制造 电机 铁 芯 , 导 致电 机 质量 下 降 。@ 有 的 企业 对 于 
电机 产品 相关 标准 、 法 规 等 方面 的 理解 和 认识 有 较 大 的 欠 
缺 ,工艺 文件 不 全 或 未 作 明 确 规定 ,缺乏 严格 的 工艺 纪律 约 
东 , 以 致 工艺 措施 .工序 质量 控制 不 到 位 ,主要 质量 项 日 不 
符合 标准 要 求 。@@ 三 相 异 步 电 动机 能 效 标准 宣传 力度 不 
够 ,企业 贯彻 能 效 标准 意识 不 强 , 有 的 企业 尚未 具备 相应 技 
术 能 力 来 改进 设计 提高 电机 能 效 水 平 ,一 旦 执行 新 的 能 效 
标准 ,将 很 难 达 到 标准 要 求 。 

2010 年 没有 进行 三 相 异 步 电 动机 产品 国家 监督 抽查 。 
2008 ~2010 年 三 相 异 步 电动 机 产品 上 海 市 监督 抽查 和 国家 
监督 抽查 对 比分 析 见 表 11, 


表 11 2008 -2010 年 三 相 异 步 电动 机 产品 上 海 市 监督 抽查 
和 国家 监督 抽查 对 比分 析 〈 单 位 :% ) 


上 海 市 监督 抽查 合格 率 国家 监督 抽查 合格 率 


71.6 
63.2 67. 5 
82. 6 







2008 年 
2009 年 


虽然 上 海 市 三 相 异 步 电 动机 监督 抽查 2010 年 的 合格 率 
比 2009 年 有 较 大 的 提高 ,但 仍 不 足以 说 明 总 体质 量 的 稳定 
性 ,还 有 符 进 一 步 观察 和 跟 踩 。 

为 加 快 推广 应 用 高 效 电 机 深入 推进 节能 减 排 ,2010 年 
8 月 以 来 ,国家 发 改 委 财政 部 先后 两 次 公告 了 “节能 产品 惠 
民工 程 ” 高 效 电机 推广 目录 。 北 京 毕 捷 电 机 股份 有 限 公司 
等 11 家 企业 的 996 个 规格 的 低压 三 相 异 步 电 动机 以 及 深圳 
市 安 托 山特 种 电机 有 限 公 司 等 3 家 企业 的 65 个 规格 的 稀土 
永 磁 三 相同 步 电动 机 人 围 第 一 批 推 广 目 录 ; 安 徽 皖 南 电 机 
股份 有 限 公 司 等 24 家 企业 的 1440 个 规格 的 低压 三 相 异 步 
电动 机 ,长 沙 电 机 三 有 限 责任 公司 等 10 家 企业 的 6 653 个 
规格 的 高 压 三 相 异 步 电 动机 ,以 及 大 连 电 机 集团 有 限 公 司 
等 15 家 企业 的 343 个 规格 的 稀土 永 磁 三 相同 步 电 动机 人 围 
第 二 批 推广 日 录 。 根 据 国 家 财政 部 ,发 展 改 革 委 确定 的 补 
贴 标 准 ,2011 年 我 国 将 对 购买 使 用 低压 高 效 电机 的 用 户 , 根 
据 功 率 档次 每 千瓦 分 别 补贴 58 元 和 31 元 ;对 购买 使 用 高 压 
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高 效 电 机 的 用 户 , 每 千瓦 补贴 26 元 ;对 购买 使 用 稀土 永 磁 
电机 的 用 户 ,每 千瓦 补贴 100 元 。2011 年 全 国 高 效 电 机 的 
推广 任务 是 3 177 万 kW, 约 占 国内 电机 销售 总 量 的 30% ,其 
中 ,低压 高 效 电 机 2 000 万 kW、 高压 高 效 电 机 1 000 万 kW, 
稀土 永 磁 电 机 177 万 kW, 

2010 年 6 月 8~9 日 ,上 海 电器 设备 检测 所 主办 的 电机 
绝缘 结构 认证 规则 宣 贯 既 电机 绝缘 技术 交流 会 在 上 海江 苏 
饭店 举行 。 会 议 重申 了 对 电机 绝缘 结构 进行 评定 的 重要 
性 ,对 绝缘 结构 CQC 标志 认证 规则 进行 了 宣 贯 。 

2010 年 9 月 1 日 ,我 国 首 家 从 事 能 效 检 测 的 专业 联盟 
机 构 一 一 上 海 能 效 检测 战略 联盟 在 上 海 市 能 效 中 心 成 立 。 
上 海 电 器 科学 研究 所 (和 集团) 有限 公司 所 属 上 海 电 机 系统 节 
能 工程 技术 研究 中 心 有 限 公司 成 为 首 批 加 盟 单 位 及 第 一 副 
理事 长 单位 。 

2010 年 ,湘潭 电机 有 限 公 司 生产 的 永 磁 同步 风力 发 电 
机 通过 了 欧洲 CE 认证 。 

南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 申报 的 “CNE” 牌 防爆 电 
机 、 防 爆 风机 荣获 “河南 省 名 牌 产 品 ” 称 号 。 

安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 获准 出 口 产品 实施 检验 检 
疫 绿色 通道 制度 。 





重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 公司 中 型 高 压 异 步 电 动机 
(H355 ~ 1 000) 再 次 获得 重庆 市 名 牌 产品 称号 。 该 公司 通 
过 了 中 国 质 量 认证 中 心 颁发 的 ISO 9001: 2008 标准 的 质量 
体系 认证 证 书 。 

2001 ~2010 年 ,“ 江 特 ” 牌 三 相 异 步 电 动机 被 江西 省 名 
牌 战略 推进 委员 会 授予 “江西 省 名 牌 产 品 ” 称 号 。 

2010 年 9 月 28 ~30 日 ,全 国 旋 转 电 机 标准 化 技术 委员 
会 秘书 处 组 织 我 国 专 家 参加 了 在 德国 Passau 召开 的 IEC/ 
TC2 WG12, WG28 工作 组 会 议 。 会 议 涉及 WG12 工作 组 负 
责 的 IEC 60034-1 „IEC 60034-30 IEC 60072-X 等 标准 的 补充 
修订 和 WG28 工作 组 负责 的 IEC 600342-1 标准 的 补充 修订 
及 对 Round - Robin 试验 结果 进行 分 析 。 

2010 年 11 月 26 ~29 日 ,全 国 旋转 电机 标准 化 技术 委 


. 员 会 六 届 四 次 年 会 在 云南 丽江 召开 ,会 议 总 结 了 “十 一 五 ” 


标准 制 修订 目标 的 完成 《2008 ~ 2010 年 资源 节约 与 综合 利 
用 标准 发 展 计划 3》 的 落实 《电机 行业 标准 化 “十 二 五 ”发展 
规划 》 的 编制 以 及 参加 IEC 国际 标准 制 修订 等 方面 的 工作 。 

2010 年 中 小 型 电机 行业 批准 发 布 的 标准 见 表 12。2010 
年 中 小 型 电机 行业 已 完成 上 报 的 标准 见 表 13。2010 年 中 小 
型 电机 行业 申报 修订 的 标准 计划 项 目 见 表 14。 


表 12 2010 年 中 小 型 电机 行业 批准 发 布 的 标准 








me | 标准 号 | 标准 名 称 
国家 标准 
1 GB/T 756—2010 旋转 电机 “圆柱 形 轴 伸 mE 
2 GB/T 757—2010 旋转 电机 EE Rn 
3 GB/T 25290—2010 Y3 系列 (IPS5 ) 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 63 - 355) 
4 GB/T 25302 一 2010 纺织 专用 高 效率 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 (机 座 号 90 ~ 225 ) 
5 GB/T 25303—2010 纺织 专用 高 效率 永 磁 同步 电动 机 技术 条 件 (机 座 号 90 ~ 225) 
6 GB/T 25442 —2010 旋转 电机 (牵引 电机 除外 ) 确定 损耗 和 效率 的 试验 方法 





行业 标准 
1 




















JB/T 5271 一 2010 
JB/T 5275—2010 
JB/T 6297—2010 
JB/T 6447—2010 
JB/T 6449—2010 
JB/T 6450—2010 
JB/T 6456—2010 
JB/T 7119—2010 
JB/T 7123—2010 
JB/T 7124—2010 
JB/T 7125—2010 
JB/T 7127—2010 
JB/T 7588—2010 





G oo uu CQ tA A UU n 


Y 系列 (IP23 ) 三 相 异 步 电 动机 “技术 条 件 ( 机 座 号 160 ~ 355) 

Y 一 W、Y 一 WF 系列 户外 及 户外 化 学 防腐 蚀 型 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 (机 座 号 80 -355) 
YI 系列 力矩 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 

YCJ 系列 齿轮 减速 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 71 ~280) 

YH 系列 (1P44) 高 转 差 率 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 80 ~280) 
YCTD 系列 电磁 调 速 电动 机 ”技术 条 件 (机 座 号 100 ~315) 

YEJ 系列 (IP44) 电 磁 制 动 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 80 ~225) 
YR 系列 (IP44) 绕 线 转子 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 (机 座 号 132 ~315) 
YCT 系列 电磁 调 速 电动 机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 112 ~355) 

Y 一 F 系列 防腐 刨 型 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 (机 座 号 80 ~355 ) 

小 型 平面 制 动 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 

YD 系列 (IP44) 变 极 多 速 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 (机 座 号 80 - 280) 
YL 系列 双 值 电容 单 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 80 ~ 132 ) 


表 13 2010 年 中 小 型 电机 行业 已 完成 上 报 的 标准 








序号 页 目 名 称 - 
国家 标准 
YE3 系列 (IP55 ) 超 高 效率 三 相 异 步 电动 机 “技术 条 件 (机 座 号 80 - 355) 
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行业 概况 





( 续 ) 
序号 ks 准 号 项 目 名 称 
2 GB/Txxxx 超 高 效率 永 磁 同 步 电 动机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 132 ~ 280) 
3 GB/T x x x x YVF 系列 变频 高 压 三 相 异 步 电动 机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 33$ -630) 
4 GB/T 1032 三 相 异 步 电 动机 试验 方法 
行业 标准 











换 向 器 和 集 电 环 的 定义 和 术语 
YDT 系列 (1P44) 变 极 多 速 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 80 ~315 ) 

YX 系列 高 效率 高 压 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 355 ~630) 

YRKS, YRKS—W 、YRQF 系列 高 压 绕 线 转子 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 { 机 座 号 355 ~630) 
YRKK,YRKK—W 系列 高 压 绕 线 转子 三 相 蜡 步 电 动机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 355 ~ 630 1) 
YKS、YKS 一 W、YQF 系列 高 压 三 相 异 步 电动 机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 355 ~ 630) 
YKK,YKK—W 系列 高 压 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 355 ~ 630 ) 


JB/T 8156 
JB/T 8681 
JB/T x x x x 
JB/T 10314. 1 
JB/T 10314. 2 
JB/T 10315. 1 
JB/T 10315. 2 


-J CN n Row Ho 





X14 2010 年 中 小 型 电机 行业 申报 修订 的 标准 计划 项 目 











序号 js NE 号 项 HOA EK 
国家 标准 计划 项 目 
1 GB 14711 中 小 型 旋转 电机 安全 要 求 
2 GB/T xxxx 包括 变速 应 用 的 能 效 电 机 选择 和 应 用 导 则 
3 | GB/T 12973 换 向 器 和 集 电 环 的 尺寸 
行业 标准 计划 项 目 





m 


JB/T x xxx 45 5 PETER TRAC —RHRZbHREMBLO BORARTE 

JB/T 10444 Y2 系列 高 压 三 相 异 步 电 动机 “技术 条 件 (机 座 号 355 - 560) 

JB/T 10445 YR 系列 10kV 绕 线 转子 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 450 ~ 630 ) 
JB/T 10446 Y 系列 10kV 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ( 机 座 号 450 ~ 630) 

JB/T 10447 Y3 系列 (IP55 ) 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 63 ~355) 

JB/T 7118 YVF2 系列 (1P54) 变频 调 速 专用 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 (机 座 号 80 ~315) 
JB/T 6762 矿 用 隔 爆 型 潜 污 水 电 汞 

JB/T x xxx 电机 产品 型 号 编制 方法 

JB/T xx x x YVF 系列 变频 调 速 高 压 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 (机 座 号 355 ~ 630) 
JB/T x x x x YVF3 系列 (IP55 ) 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 (机 座 号 355 ~ 450) 
JB/T x xxx YE2 系列 (IP55 ) 高 效率 三 相 异 步 电 动机 ”技术 条 件 ( 机 座 号 80 ~ 355) 


Wo 00 —- CQ h d UL N 


— | 一 
n clc 





全 国 旋转 电机 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 编制 了 《电机 技术 等 方面 标准 的 研究 和 制定 。 电 机 行业 标准 化 “十 二 五 ” 
行业 标准 化 “十 二 五 ”发展 规划 》, 规 划 的 重点 是 风机 、 水 泵 、 发 展 规划 标准 项 目 : 见 表 15 。 
压缩 机 电机 系统 能 效 现 场 测 试 方法 及 装置 .电机 系统 节能 
X15 电机 行业 标准 化 “十 二 五 ”发 展 规划 标准 项 目 








拟 立 项 时 间 






























1 “| 包括 变速 应 用 的 节能 电动 机 选择 和 应 用 导 则 国家 标准 2011 年 
2 | 的 机 ,水 又 .压缩 机 电机 系统 能 效 现场 测量 规范 行业 标准 2010 年 
3 “| 风机 ,水 条 .压缩 机 电机 系统 能 效 现场 测试 装置 技术 条 件 行业 标准 2010 年 
4 “| 变频 调 速 专用 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 行业 标准 2010 年 
5 | 变频 供电 下 专用 电机 系统 技术 规范 行业 标准 2010 年 
6 | 等 效 负 和 载 和 全 加 技术 一 间接 试验 确定 温 升 国家 标准 2013 年 
7 -| 电动 机 系统 (风机 ,水 泵 、 压 缩 机 ) 节能 运行 行业 标准 2015 年 
8 | 电动 机 系统 ( 风机、 水泵 .压缩 机 ) 能 效 评估 标准 行业 标准 2015 年 
9 “| 电动 机 系统 (风机 水 泵 压缩 机 ) 节能 量 审核 方法 行业 标准 2015 年 








— 
© 


电动 汽车 用 三 相 异 步 电机 技术 条 件 行业 标准 
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( 续 ) 

es 拟 立项 时 间 

和 行业 标准 2010 年 
12 “| 电压 源 变频 器 供电 旋转 电机 绝缘 结构 ( [类 ) 抗 局 部 放电 的 评定 和 验收 试验 国家 标准 2011 年 
13 “| 风机 专用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 行业 标准 2010 年 
14 “| 火力 发 电厂 的 辅 机 电机 系统 节能 工程 技术 导 则 行业 标准 2010 年 
15 “| 交流 旋转 电机 定子 成 型 线圈 耐 冲击 电压 水 平 国家 标准 2012 年 
16 | 开关 磁 阻 电机 系统 技术 规范 行业 标准 2010 年 
17 | 空 压 机 专用 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 行业 标准 2010 年 
18 “| 宽 负 载 范围 高 效 电机 系统 变频 节能 控制 装置 技术 条 件 行业 标准 2010 年 
19 “| 冷冻 机 专用 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 行业 标准 2010 年 
20 “| 内 馈 斩 波 交 流 调 速 电机 系统 技术 规范 行业 标准 2010 年 
21 | 汽轮机 或 燃气 轮机 驱动 的 同步 发 电机 的 特殊 要 求 国家 标准 2013 年 
22 “| 大 电机 .变频 电机 的 特殊 试验 方法 国家 标准 2013 年 
23 “| 三 相 永 磁 交 流 电机 伺服 系统 技术 条 件 行业 标准 2010 年 
24 “| 双 馈 控制 交流 调 速 电 机 系统 技术 规范 行业 标准 2010 年 
25 “| 水 泵 专用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 行业 标准 2010 年 
26 “| 同步 电机 参数 测定 方法 国家 标准 2013 年 
27 “| 往复 式 内 燃 机 驱动 的 交流 发 电机 国家 标准 2015 年 
28 “| 相 控 调 压 电机 系统 技术 规范 行业 标准 2010 年 
29 “| 旋转 电机 绝缘 结构 功能 性 评定 国家 标准 2014 年 
30 | 旋转 电机 有 效 部 分 潜在 故障 和 轴承 电流 的 在 线 检测 及 诊断 应 用 导 则 国家 标准 2012 年 
31 “| 中 小 型 旋转 电机 安全 通用 要 求 国家 标准 2011 年 





注 : 上 述 规划 已 上 报 中 国 机 械 工 业 联 合 会 


2010 年 10 月 ,安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 通过 了 
家 4A 级 标准 化 良好 行为 企业 ”的 验收 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”广东 省 东芝 电 机 有 限 公 司 总 投 
资 2 亿 多 元 在 东莞 市 麻 涌 镇 异地 改造 建设 的 环球 电机 工业 


园 新 厂区 ,2010 年 完成 固定 资产 投资 9 000 万 元 ,其 中 基本 


建设 投资 8 500 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 500 万 元 , 占 地 面 
积 13 万 wm、 建筑 面积 5 万 mw 的 新 厂区 和 厂房 已 竣工 。 新 
厂 工 艺 技术 将 达 国 内 同行 业 先 进 水 平 ,产能 翻番 ,可 年 产 各 
类 电机 500 万 kW。 

2010 年 长 沙 电 机 厂 有 限 责任 公司 投资 5.2 亿 元 的 新 厂 
建设 项 目 一 期 工程 竣工 ,8 月 2 日 举行 了 新 址 揭牌 仪式 。 新 
厂 占 地 面积 10 万 m ,规模 宏大 ,布局 合理 , 极 大 地 改善 了 生 
产 环境 。 新 厂 设计 能 力 为 年 产 各 类 电机 产品 800 万 kW, y 
”水 电 泵 20 万 kW, 实现 年 产值 15 亿 元 。10 月 ,该 公司 在 中 
国 (长 沙 ) 科 技 成 果 转 化 交易 会 上 与 株洲 变 流 技术 国家 工程 
研究 中 心 有 限 公司 签订 了 电机 设备 测试 研发 项 目的 合同 ， 
合同 金额 为 980 万 元 。 

中 国 南车 株洲 电机 有 限 公 司 列 和 人 国家 重点 技术 改造 项 
目的 “大 功率 交流 传动 电力 机 车 动车 组 牵引 电机 、 变 压 髓 
技术 改造 项 目 ” 于 2008 年 6 月 启动 ,2010 年 年 底 基 本 竣工 
投产 。 项 目 总 投资 50 241 万 元 ,总 建筑 面积 50 592m ,主要 
包括 兆 瓦 级 永 磁 同 步 、 双 人 馈 及 750kW 异步 风力 发 电机 联合 
生产 厂房 ,电动 汽车 电机 油田 销 井 电机 等 工业 特种 电机 联 
合生 产 厂房 ,风力 发 电机 、 电 动 汽 车 电机 油田 钻井 电机 淄 


108 





漆 作 业 厂 房 和 化 工 材 料 、 生 产 材料 库房 等 。 其 闻 该 项 目 获 
得 国家 发 展 和 改革 委员 会 .工信部 1 446 万 元 重点 产业 振兴 
和 技术 改造 项 目 扶持 资金 。 项 目 完 成 后 ,轨道 交通 .风力 发 
电 等 各 种 电机 年 新 增产 能 638.11 万 kW ,各 种 变压器 年 新 
增产 能 356. 54 万 kV - A, 2010 年 11 月 ,该 公司 启动 江苏 
大 丰 风 力 发 电机 基地 项 目的 建设 ,并 成 立 了 一 级 子 公 司 江 
苏 南车 电机 有 限 公司 。 项 目 一 期 工程 总 投资 约 1.6 亿 元 , 达 
产后 可 年 产 1 000 台 2.5MW 风力 发 电机 定子 以 及 6MW 风 
电机 组 试制 。 项 目 已 完成 投资 约 8 000 万 元 。 

重庆 赛 力 嚼 电机 有 限 责任 公司 九龙 电机 工业 园 第 一 期 
工程 项 目 投 资 9 485 万 元 .总 建筑 面积 90 783m ,于 2008 年 
10 月 16 日 正式 开工 建设 ,2010 年 年 底 通 过 竣工 验收 。 该 园 
区 供电 系统 .供水 系统 、 供 空气 系统 安装 完毕 ,新 购 重点 设 
备 完成 安装 调试 并 投入 生产 试 运 行 ,试验 机 组 .压缩 空气 站 
正在 安装 ,投产 后 电机 综合 产量 可 达到 600 万 kW ,实现 销 
售 收 入 90 000 万 元 。2010 年 公司 还 对 现 有 生产 瓶颈 工序 进 
行 了 技术 改造 ,添置 了 关键 设备 , 技 改 投资 总 计 148 万 元 。 

2010 年 4 月 14 日 , 永 济 新 时 速 电 机 电器 有 限 责任 公司 
兆 瓦 级 风电 电机 及 永 磁 电 机 项 目 举行 开工 奠基 仪式 。 该 项 
目 是 公司 实施 的 工业 化 改造 项 目 ,项目 投资 2 亿 余 元 ,包括 
一 个 兆 瓦 级 风电 电机 组 装 厂房 和 一 个 永 磁 电 机 厂房 ,建成 
后 将 具备 年 产 3MW 风力 发 电机 1 800 台 、 永 磁 电 机 3 600 台 
及 各 类 电机 线圈 5 400 套 的 生产 能 力 ,预计 年 产值 20 亿 元 。 

无 锡 哈 电 电机 有 限 公司 固定 资产 投资 4 380 万 元 ,其 中 





基本 建设 投资 2 069 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 2 311 万 元 。 

2010 年 12 月 12 日 ,无锡 华 达 电 机 有 限 公 司 举 行 新 厂 
葛 基 仪式 。 华 达 电 机 位 于 胡 雪 工 业 园 的 新 三 占 地 面积 约 
6.7 万 m ,总 投资 1.8 亿 元 。 迁 址 胡 壤 后 ,公司 推行 “精益 
生产 ”, 在 减少 资源 浪费 和 降低 员工 劳动 强度 的 基础 上 ,将 
实现 年 产值 20 亿 元 ,相当 于 华 达 老 厂 的 2 信和 多 。 

德州 恒 力 电机 有 限 足 任 公司 的 年 生产 能 力 300 万 kW 的 
船用 低压 大 功率 电动 机 生产 基地 建设 项 目 、 年 产 80 万 kW 的 
船用 高 效率 电动 机 建设 项 目 和 关于 船用 电动 机 减 振 降 噪 技 
术 的 研究 等 3 个 项 目 列 人 山东 省 德州 市 “十 二 五 ”重点 技术 
改造 项 目 。2010 年 该 公司 固定 资产 投资 5 200 万 元 ,其 中 基 
本 建设 投资 3 691 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 1 509 万 元 。 

西安 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 固定 资产 投资 800 万 元 ， 
其 中 基本 建设 投资 200 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 600 万 元 。 

江西 特种 电机 股份 有 限 公 司 固定 资产 投资 3 709 万 元 ， 
其 中 基本 建设 投资 1 485 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 2 224 
万 元 。 

山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 的 Y3 系列 低压 大功 
率 高 效 节 能 电机 产业 化 项 目 列 和 2010 年 国家 发 展 改 革 委 第 
四 批 资源 节约 和 环境 保护 项 目 ,项 目 计 划 总 投资 8 218 万 
元 ,其 中 建设 投资 5 818 万 元 ,铺底 流动 资金 2 400 万 元 ; 建 
设 投资 中 ,设备 购置 费 4 941 万 元 ,资金 来 源 全 部 为 自 筹 。 
项 目 投产 后 ,年 增 销售 收入 53 333 万 元 ,利润 4 060 万 元 。 
项 目 产 品 比 普通 电机 效率 平均 提高 2% 。2010 年 完成 固定 
资产 投资 4 730 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 250 万 元 ,技术 更 
新 改造 投资 3 480 万 元 。 

对 外 合作 2010 年 6 月 18 日 , 凯 捷 利 集团 与 中 国 工程 
院 顾 国 彪 院士 签约 合作 建设 “ 凯 捷 利 顾 国 彪 院士 工作 站 ”。 

2010 年 7 月 14 日 ,长 沙 电机 三 有 限 责任 公司 与 北京 核 
二 院 比 尼 新 技术 公司 在 长 沙 签署 合作 开发 核 级 电机 协议 ， 
双方 决定 投资 5 亿 元 在 天 心 区 建立 国内 首 个 核 级 电机 基 
地 ,3 年 内 研制 \ 开 发 出 具有 自主 知识 产权 的 核电 厂 用 核 级 
电机 ,并 形成 年 产值 30 亿 元 以 上 的 产业 规模 ,彻底 打破 核 
级 电机 由 国外 企业 芍 断 的 局 面 。 根 据 协议 ,2011 年 年 底 , 双 
方 将 研制 出 符合 设计 要 求 的 核 级 电机 ,并 取得 生产 许可 证 ; 
2012 年 将 形成 年 产 核 级 电机 3 000 台 左 右 的 生产 规模 。 

2010 4E 9 H 16 日 ,由 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 
公司 与 浙江 省 潮州 市 吴兴 区 人 民政 府 共 同 合作 组 建 的 上 电 
科 湖 州 电 右 科学 研究 院 在 吴兴 区 科技 创业 园 正 式 挂牌 成 
立 。 同 时 举行 了 湖州 电器 (电机 ) 特 色 产 业 园 产业 合作 对 接 
活动 ,并 就 一 批 高 新 技术 项 目 举行 了 签约 仪式 。 

2010 年 11 H ,佳木斯 防爆 电机 研究 所 与 英国 Sira 实验 
室 签订 了 互 认 协 议 , 国 内 出 口 欧洲 的 防爆 产品 通过 该 所 检 
测 即 获 认 可 。 

重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 责 任 公司 与 川 仪 联合 中 标 重 庆 轴 
道 交 通 一 号 线 电 牵引 系统 项 目 , 公 司 负 责 牵 引 电 机 的 国产 
化 。2010 年 该 公司 完成 了 技术 资料 的 消化 吸收 及 设计 ; 完 
成 了 所 有 和 零 部 件 的 材料 国产 化 替代 ,实现 了 绝 大 部 分 零 部 








行业 概况 


件 本 地 化 生产 ;完成 了 样机 总 装 ,准备 进行 样机 试验 。 

河北 电机 股份 有 限 公 司 通过 技术 引进 、 消 化 吸收 ,二 次 
开发 研制 了 高 速 机 车 制 动 用 压缩 机 电机 和 冷却 风机 用 三 相 
异步 电动 机 系列 产品 ,达到 年 产 5 万 台 的 生产 能 力 , 国 产 化 
W 9505. 

华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 引进 消化 吸收 德国 Lloyd- 
Dynamowerke GmbH Co. KG (简称 LDW 公司) 的 ASE 
500M51—04RB + WKspec 型 2100kW 的 风力 发 电机 技术 , 试 
制 生 产 了 2100kW 双 僻 异步 风力 发 电机 ,并 批量 生产 53 S 
风力 发 电机 ,预计 年 产量 500 台 ,国产 化 比率 达到 95% 。 

管理 及 改革 昆明 电机 厂 有 限 公 司 2010 年 11 月 顺利 
完成 了 整合 重组 , 成 为 哈 尔 演 电气 集团 公司 绝对 控股 
(78. 07% ) .哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 直接 管理 的 国有 全 
资 子 公司 。 公 司 更 名 为 哈 尔 演 电机 广 ( 昆 明 ) 有限 责任 
公司 。 

2010 年 12 月 ,由 兰州 兰 电 电 机 有 限 公司 、 兰 州长 城 电 
工 股份 有 限 公 司 .甘肃 省 新 业 资产 经 营 有 限 责 任 公司 共同 
以 发 起 方式 成 立 的 兰州 电机 股份 有 限 公 司 正 式 挂 牌 。 

根据 中 国 南车 电机 产业 重组 发 展 战略 ,2010 年 1 月 , 南 
车 电机 升格 为 中 国 南车 一 级 子 公司 并 更 名 为 中 国 南 车 株洲 
电机 有 限 公 司 。 新 南车 电机 的 成 立 和 升格 ,将 主要 服务 于 
国家 现代 化 铁路 建设 。 

2010 年 ,由 福建 远东 电机 集团 有 限 公 司 . 泰 格 工业 集团 
有 限 公 司 、 福 州 金 飞 鱼 柴 油 机 有 限 公 司 、 福 州 万 德 电气 有 限 
公司 .福建 安 波 电机 集团 有 限 公 司 .福建 福安 间 东 亚 南 电 机 
有 限 公司 等 6 家 企业 发 起 并 经 省 外 经 贸 厅 和 省 民政 厅 批 准 
组 建 的 民间 社团 组 织 一 一 福建 省 电机 出 口 基地 商会 成 立 。 








会 员 涵 盖 发 电机 电动机、 水 泵 出 口 生产 企业 ,或 以 电机 为 
主体 产品 的 生产 企业 ,电机 行业 的 相关 上 下 游 配 套 企 业 ( 包 
括 按摩 器 等 生产 企业 ) ,从 事 电机 类 产品 经 销 的 外 贸 流通 企 
业 , 以 及 同业 商 ( 协 ) 会 .金融 担保 公司 等 。 

【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 曹 莉 敏 
审 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 中 小 型 电机 分 会 陈 伟 华 ] 





“十 一 五 "期间, 通过 技术 引进 吸收 和 再 创 新 ,以 及 进口 
国外 先进 设备 ,企业 具有 了 很 强 的 自主 研发 能 力 , 拥 有 了 自 
主 知识 产权 ,形成 了 一 些 具有 广泛 市 场 知 名 度 的 产品 品牌 。 
应 用 于 风扇 空调 器 ,冰箱 洗衣机. 排 油烟 机 、 小 家 电 、 保 健 
俘 共 等 产品 的 小 功率 电机 (又 称 分 马力 电机 ) 已 缩小 了 与 发 
达 国 家 的 技术 差距 ,部 分 产品 的 技术 已 达到 国际 先进 水 平 。 

尽管 小 功率 电机 的 生产 厂家 众多 ,市 场 竞 争 激烈 ,但 正 
在 向 生产 相对 集中 的 方向 发 展 。 随 着 我 国体 制 改 革 的 不 断 


109 


中 国电 器 工业 年 鉴 2011 


深入 ,以 长 江 三 角 洲 和 珠江 三 角 洲 为 主体 的 小 功率 电机 产 
业 密 集 带 已 形成 ,小 功率 电机 龙头 企业 的 市 场 占有 率 不 断 
提高 。 以 空调 用 送 风 机 电动 机 为 例 ,国内 生产 厂家 主要 有 
卧龙 控股 集团 有 限 公 司 、 杭 州 松下 马达 有 限 公 司 .广东 威 灵 
电机 制造 有 限 公司 等 几 家 企业 ,合计 占据 国内 60% 左右 的 
市 场 份额 。 这 些 厂家 具有 一 定 的 资产 规模 ,装备 先进 ,生产 
工艺 成 熟 ,技术 设计 较为 领先 , 品种 规格 齐全 ,产品 质量 档 
次 高 ,具有 很 强 的 市 场 竞 争 能 力 。 

在 市 场 经 济 中 ,我 国 小 功率 电机 在 产品 结构 和 品种 、 产 
量 上 逐步 适应 我 国 经 济 结构 调整 和 对 外 贸易 的 需求 。 行 业 
龙头 企业 生产 的 小 功率 电机 均 符 合 TEC. 国际 标准 ,企业 竞 
争 能 力 稳步 提升 。 

生产 发 展 情况 ”2010 年 ,分 马力 电机 行业 加 大 基本 建 
设 和 技 改 投 资 力度 ,生产 制造 水 平 、 整 体 技 术 水 平和 研发 能 


力 大 幅 提高 ,产能 急剧 扩大 ;经 济 增长 方式 发 生 转 变 ,电动 
机 新 产品 产值 显著 增加 ;全 员 劳 动 生 产 率 不 断 提 高 ,企业 流 
动 资 金 周转 不 断 加 快 ,行业 综合 经 济 效 益 指数 上 升 ;优势 企 
业 越 来 越 强 ,生产 集中 度 进一步 提高 。 

据 32 家 分 马力 电机 企业 统计 ,2010 年 工业 总 产值 达到 
271. 83 亿 元 ,同比 增长 29% ;工业 销售 产值 266. 02 亿 元 , 同 
比 增长 43. 13% ;实现 利润 21. 54 亿 元 ,同比 增长 33. 3596 , 
其 中 利润 总 额 超过 500 万 元 的 企业 18 家 。 卧 龙 控 股 集团 有 
限 公 司 .浙江 京 马 电 机 有 限 公 司 、 常 州 市 永安 电机 有 限 公 
H] 杭州 富生 电器 有 限 公 司 等 13 家 企业 工业 总 产值 销售 
收入 和 利润 同步 增长 。2010 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 指 
标 见 表 1, 2010 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 效益 指标 见 表 
2, 2010 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 指标 前 10 名 企业 多 
表 3。 


R1 2010 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 指 标 








经 济 指 标 









工业 总 产值 (当年 价 ) 2 718 267.0 
工业 增加 值 442 304.5 
工业 销售 产值 2 660 184.0 
产品 销售 收入 2 543 329.7 





利润 总 额 215 391.9 


XX 总 "B 
流动 资产 平均 余额 
职工 平均 人 数 


全 员 劳 动 生产 率 





2 429 229.8 
1 426 727.0 
] 338 

167 
102 414. 7 











其 中 :工程 技术 人 员 





表 2 2010 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 效益 损 标 
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指标 名 称 
总 资产 贡献 率 
资本 保值 增值 率 
资产 负债 率 

流动 资产 周转 率 | 次 






















成 本 费用 利润 率 | 96 3. 70 5.32 6. 14 
全 员 劳 动 生产 率 | 元 /人 | 16 500.00 | 66 156.67 | 102 414. 67 
产品 销售 率 96 96. 00 99, 45 96. 22 


RI 2010 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 指标 前 10 名 企业 


企业 名 称 





广东 威 灵 电 机 制造 有 限 公 司 
卧龙 控股 集团 有 限 公司 

杭州 富生 电器 有 限 公司 

中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公 司 
珠海 凯 邦 电机 制造 有 限 公司 
江苏 三 江 电 器 集团 有 限 公 司 

上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 
浙江 永 马 电 机 有 限 公司 

枇 兴 集团 有 限 公司 

横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公 司 


| 771 026 
710 548 
203 919 
198 482 
129 399 
110 300 
78 515 
70 679 
59 101 


$ 00 — OD ha e ù o me 





E 
© 


52 810 


2010 年 ,天津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 继续 保持 平 
稳 .健康 发 展 ,2010 年 完成 工业 总 产值 6 578 万 元 ， 销售 收入 
6 466 万 元 ,出 口 创汇 457 万 美元 。 

中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公 司 2010 年 实现 营业 收入 
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企业 名称 


卧龙 控股 集团 有 限 公司 
广东 威 灵 电 机 制造 有 限 公 司 
中 出 大 洋 电 机 股份 有 限 公司 
杭州 富生 电器 有 限 公司 
珠海 凯 邦 电机 制造 有 限 公 司 


江苏 三 江 电 器 集团 有 限 公司 
上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 
浙江 京 马 电 机 有 限 公司 
SCR BUR BR) 
横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 








销售 F 
收入 企业 名 称 p 
(万 元 ) 
700 186 | 卧龙 控股 集团 有 限 公司 82 603 
679 621 | 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公 司 57 400 
202 374 | 中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公 司 21 194 
169 351 | 上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 | 7 534 
127 947 | 珠海 饥 邦 电机 制造 有 限 公司 6 937 
109 749 | 江苏 三 江 电 器 集团 有 限 公司 6 618 
75 276 | 浙江 京 马 电机 有 限 公 司 5 926 
70 679 | 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公 司 5 726 
56 670 | 杭州 富生 电器 有 限 公司 4 817 
51 091 | A MDKSE ELI BR ZA RJ 3 789 


218 712. 54 万 元 ,营业 利润 24 943.54 万 元 ,净利 润 
22 774.02 万 元 , 其 中 归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净利 润 
22 846. 78 万 元 ,同比 分 别 增长 50. 91% 、12. 16% 、16. 46% 和 
16.4796 。 报 告 期 内 公司 营业 收入 大 幅 增 长 ,主要 原因 是 内 


销 规模 扩大 及 原材料 价格 上 涨 带 动产 品 销售 价格 上 升 。 新 
能 源 汽车 电机 及 控制 系统 等 产品 实现 营业 收入 8 191 万 元 。 

2010 年 是 开平 市 三 威 微 电机 有 限 公 司 快速 发 展 的 一 
年 ,产值 销售 收入 、 利 税 都 创 历史 最 好 水 平 ,企业 员工 平均 
工资 也 同步 增长 。 生 产 各 种 电机 25 余 万 台 ,实现 利税 1 265 
万 元 。 

广东 嘉和 微 特 电 机 股份 有 限 公 司 2010 年 产量 同比 增长 
23. 01% ,销售 额 同 比 增长 49. 85% ,利润 同比 增长 57. 86% ， 
税收 同比 增长 109. 26% ,员工 数量 同比 下 降 5. 8% 。 

上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电 机 有 限 公 司 2010 年 销量 同比 
增长 22% ,产量 同比 增长 30% ,员工 人 数 同比 下 降 5.5% 。 
2010 年 经 营 遇 到 的 最 大 困难 有 两 个 :一 是 主要 金属 原材料 
价格 居 高 不 下 ,与 2009 年 相 比 ,材料 成 本 增加 590 万 元 ;二 
是 美元 对 人 民 币 的 汇率 下 调幅 度 达 到 3. 1% ,公司 承担 的 汇 
率 损失 超过 70 万 元 。 上 述 两 大 难题 严重 制约 了 公司 的 
TUI. 

杭州 富生 电器 有 限 公 司 2010 年 生产 各 类 电机 1 800 万 
台 ,实现 工业 总 产值 20. 4 亿 元 ,销售 收入 16.9 亿 元 ,创利 税 
14 899 万 元 ,同比 分 别 增长 20% 、73.9% , 65. 9% 和 
88. 09% ,各 项 经 济 指标 创 历 史 新 高 。 主 要 运行 特点 是 : 
中 技术 改造 提升 产能 ,全 年 无 明显 的 季节 性 差异 ,产销 两 
旺 ;@ 金 属 原材料 价格 持续 上 涨 ,压缩 了 利润 空间 ;信用 工 
紧缺 问题 加 剧 ; 约 市 场 的 差异 化 竞争 ,加 速 了 企业 新 产品 研 
发 进程 和 批量 生产 能 力 的 提升 ,高 效 节能 电机 系列 产品 产 
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销 持续 高 速 增长 ;人 海外 市 场 从 东南 亚 扩 展 到 欧美 ,成 效 明 
显 ,与 欧美 等 知名 企业 的 合作 进一步 加 深 。2010 年 ,该 公司 
制定 、 完 善 了 “十 二 五 ”发 展 战略 规划 。 

中 山 市 华 格 电器 有 限 公 司 2010 年 加 大 新 产品 开发 投入 
力度 ,加 强 技 术 改 造 , 提 升 了 产品 质量 ,提高 了 生产 效率 , 实 
现 工业 总 产值 11 822 万 元 ,同比 增长 22. 07% 。 

市 场 及 销售 2010 年 , 面 对 原 材料 价格 大 幅 上 升 以 及 
国际 贸易 保护 主义 .美国 量化 宽松 货币 政策 致使 人 民 币 升 
值 压力 持续 上 升 等 不 利 因 素 的 影响 ,我 国 分 马力 电机 行业 
大 部 分 企业 调整 市 场 销售 策略 ,适度 加 大 国内 市 场 的 开发 
力度 ,构建 国内 、 国 际 市 场 均 衡 发 展 的 格局 。 同 时 ,“ 家 电 下 
g” “家电 以 旧 换 新 ”“ 节 能 惠 民 工程 "等 对 家 电 行 业 扶 持 
政策 的 持续 实施 ,推动 了 国内 家 电 行 业 以 及 家 电 用 电机 行 
业 的 复苏 ,为 行业 的 市 场 调整 和 扩展 提供 了 良好 的 国内 
环境 。 

2010 年 , 据 分 马力 电机 行业 上 报 生 产 和 销售 的 25 种 产 
品 资料 ,28 家 企业 共生 产 交 流 电 机 (包括 单 相 、 三 相 ) 
1 615. 4 万 台 ,同比 增长 43. 63% , 占 全 年 总 产量 5. 3% ;家 用 
电机 22 474. 56 万 台 , 同 比 增长 $8.75% , 占 全 年 总 产量 的 
73.7% 。 销 售 分 马力 电机 30 000. 5 77 & ,同比 增长 39. 8% ， 
增 速 较 快 的 主要 原因 是 国内 销售 增 速 加 快 。 其 中 , 国内 销 
$ 14 120.6 万 台 , 占 全 年 总 销量 的 47.1% ;出 口 15 879.9 万 
台 , 占 全 年 总 销量 的 52.9% 。2010 年 分 马力 电机 行业 产品 
分 类 销量 见 表 4。 


表 4 2010 年 分 马力 电机 行业 产品 分 类 销量 





单 .三 相 异 步 交 流 电机 
家 用 电机 
其 他 电机 
在 总 销量 中 :出 口 量 
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2010 年 分 马力 电机 行业 32 家 企业 实现 产品 销售 收入 
2 543 329. 7 万 元 , 比 上 年 增长 29% ,电机 销售 收入 超 5 亿 元 
的 企业 有 10 家 ;出 口 创汇 580 524.5 万 元 , 比 上 年 增长 


TES 


10 414.3 
13 968. 5 
5 404.9 
8 856.6 











比 上 年 增长 (% ) 
43. 63 
58. 75 
17. 11 


] 495.8 
22 175.0 
6 329. 7 
15 879, 9 











41. 2696 , 2010 年 分 马力 电机 行业 出 口 额 前 10 名 企业 见 


X 5, 


RS 2010 年 分 马力 电机 行业 出 口 额 前 10 名 企业 


比 上 年 增长 


序号 
7 (%) 





广东 威 灵 电机 制造 有 限 公 司 
中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公司 
卧龙 控股 集团 有 限 公司 


155 152 
119 705 
60 452 
49 966 
43 564 
35 799 
23 777 
16 659 


江苏 三 江 电 器 集团 有 限 公 司 


枇 兴 集团 有 限 公 司 

福建 安 波 电机 集团 有 限 公 司 
ULIS HEU BR RJ 
广东 宝 力 电器 有 限 公 司 
横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 
杭州 富生 电器 有 限 公司 


wo 00 JJ OQ AA È v NÑ = 


14 240 
13 337 


— 
jam) 





主要 产品 


空调 用 电动 机 .洗衣 机 用 电动 机 、 泵 用 电动 机 、 直 流 电 机 等 

空调 用 电动 机 、 洗 衣 机 用 电动 机 、 吸 油烟 机 用 电动 机 等 

单 .三 相交 流 异 步 电 动机 等 

单 相交 流 电动 机 、 空 调用 电动 机 洗衣机 用 电动 机 ,又 用 电动 机 等 
各 类 电机 

单 、 三 相交 流 异 步 电动 机 

单 相 交流 异步 电动 机 

风扇 类 用 电动 机 等 

交流 电机 .直流 电机 家电 用 电动 机 

交流 电机 直流 电机 家电 用 电动 机 
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据 不 完全 统计 ,2010 年 我 国电 动机 出 口 呈现 全 面 增长 
的 良好 态势 ,小 功率 电机 出 口 20 亿 台 ,出 口 国家 及 地 区 达 


60 多 个 。2010 年 分 马力 电机 分 类 产品 出 口 情况 见 表 6。 


表 6 2010 年 分 马力 电机 分 类 产品 出 只 情况 


出 H 量 


合 H 

单 相 交流 ,三 相交 流 异 步 电 机 
空 苦 用 电动 机 冰箱 用 电动 机 
豚 油烟、 换气扇 .风扇 电动 机 
ECL ER SEL ZH IR SAIL 
其 他 电机 


注 :该 表 为 分 马力 电机 分 会 23 家 出 口 企业 统计 。 


卧龙 控股 集团 有 限 公 司 2010 年 实现 销售 收入 700 186 
万 元 ,同比 增长 34. 06% ;实现 利润 82 603 万 元 ,同比 增长 
27. 88% 。 该 公司 的 制造 产业 共 开 拓 新 客户 850 家 ,实现 销 
售 收 入 占 制造 产业 销售 总 额 的 22. 1596 。 

横店 集团 联 宜 电机 有 限 公 司 2010 年 完成 销售 收入 
51 091 万 元 ,同比 增长 20. 21% 。 公 司 成 为 2010 年 金华 市 唯 
一 的 全 国 和 谐 劳 动 关系 企业 ,是 全 国标 准 化 AAAA 企业 全 
国 创新 型 试点 企业 ,全 国 知识 产权 示范 创建 企业 和 国家 重 
点 高 新 技术 企业 。 | 

南京 南 微 电 机 有 限 公 司 2010 年 加 快 了 新 产品 开发 和 新 
市 场 开 拓 进 程 ,特别 是 出 口 市 场 的 开发 ,生产 销售 各 类 分 马 
力 电 机 和 油泵 电机 产品 190 602 台 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 2010 年 继续 调整 产品 
和 市 场 结构 ,形成 了 以 节能 环保 高 附加 值 为 主导 的 系列 产 
dn ;培植 优质 客户 ,开拓 新 市 场 ,做 大 市 场 规模 ,实现 国内 外 
市 场 互 补 ,国内 外 市 场 销售 各 占 50% ,达到 了 预期 目标 ,有 
效 扭转 了 经 济 下 滑 的 局 面 。 

宝应 电器 厂 始终 以 客户 需求 为 指导 方针 ,在 国内 建立 5 
个 办 事 处 ,在 日 本 和 欧洲 设立 产品 代理 机 构 , 已 拥有 海尔 、 
LG . 惠 尔 普 、 美 的 3M 、 赛 博 、 山 本 江淮 汽 车 .中国 一 汽 等 客 
户 。2010 年 实现 工业 总 产值 14 526 万 元 ,销售 产值 13 284 
万 元 。 

上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公 司 销售 结构 发 生 很 
大 变化 。 国 内 销售 增长 25% 以 上 ,而 且 是 客户 主动 性 增长 ， 
公司 没有 新 增 大 客户 。 主 要 原因 是 :中 国内 经 济 先 于 国外 
经 济 复苏 ;四 产品 销售 价格 稳定 ,形成 相对 竞争 优势 ;四 客 
户 的 产品 竞争 优势 明显 ,业务 增加 。 相 比 国内 销售 ,由 于 合 
资 外 方 订 单 减少 ,出 口 相 对 疲软 。 

BE Bii 7] EB BL RA 8] 2010 年 市 场 呈 现 前 高 后 低 的 
不 平稳 走势 。3 ~ 10 月 ,市场 销 售 旺 感 ,产能 和 销售 均 同 比 
增长 40% ,产能 仍 无 法 满足 客户 要 求 ;10 月 下 旬 开 始 , 订 单 
大 幅 下 滑 40% ,导致 企业 已 经 形成 的 生产 能 力 严重 过 剩 。 

汽车 电机 是 珠海 凯 邦 电机 制造 有 限 公 司 涉足 的 新 领 
域 ,2010 年 汽车 电机 车 间 成 立 并 通过 了 TS/16949 认证 。 产 
品 开发 定位 于 冷凝 风机 电动 机 、 暖 风电 动机 、 摇 窗 电 动机 、 
顶 置 风 机 和 座 棒 电 动机 ,已 与 比亚迪 海马 奇瑞. 江淮、 长 


4 878. 36 
996. 59 
2 016. 90 


7 686. 74 
1 616. 92 
3 750. 57 
112. 43 
884. 94 
] 321. 88 


77.21 
597. 03 
1 190. 63 
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比 上 年 增长 ( % )|2009 年 (万 美元 ) |2010 年 (万 美元 ) | 比 上 年 增长 (% ) 


出 Hd 8 
129 091. 47 20 7611. 06 60. 82 
74 318. 84 93 559. 99 25. 89 
46 907. 33 103 501. 03 120. 65 
347. 89 613. 33 76. 30 
2 553. 44 3 586. 30 40. 45 
4 963. 97 6 350. 41 27. 93 


安 等 汽车 厂 达 成 配套 合作 意向 。 空 调 电 动机 依然 偏重 分 体 
式 空调 领域 , 柜 机 的 内 外 机 同步 直流 变频 空调 及 商用 空调 
用 电机 销量 开始 加 大 。 

威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公 司 适 时 调整 销售 政策 ,加 大 
市 场 开 拓 力 度 ,扩大 市 场 占有 率 , 进一步 提 高 业务 人 员 的 合 
同 签约 率 和 合同 履约 率 , 加 强 拖欠 款 的 清 收 。2010 年 共 完 
成 销售 收入 33 211 万 元 ,实现 利税 1 696. 85 万 元 ,实现 利润 
564.16 万 元 ,上 缴 税 款 1 150.35 万 元 。 资 产 总 额 34 543 万 
元 ,资产 负债 率 42. 42% 。2010 年 销售 电机 571 948 台 , 其 
中 销售 单 相 电 机 361 629 台 .三 相 电 机 210 319 台 ; 出 口 各 类 
电动 机 25 178 台 。 

安 波 电 机 集团 在 国内 拥有 上 海 、 广 州 . 重 庆 、 福 州 四 大 
销售 网 点 ,并 通过 代理 商 .批发 商 、 终 端 工厂 使 产品 畅销 意 
KRA 英国、 德国 等 50 多 个 国家 和 地 区 。2010 年 安 波 电机 
集团 产销 保持 强劲 势头 ,完成 销售 额 4.2 亿 元 ,基本 达到 
2008 年 的 销售 水 平 ,集团 公司 正 朝 着 良好 的 态势 稳步 前 进 。 
2010 年 8 月 ,集团 公司 成 为 福建 省 首 家 “节能 产品 患 民工 
程 ”高 效 电机 推广 企业 。 

2010 年 , 受 人 民 币 升值 的 影响 ,中 出 大洋 电 机 股份 有 限 
公司 适时 调整 销售 策略 ,实现 国内 市 场 和 国外 市 场 均衡 发 
展 , 国 内 和 国外 市 场 的 主 营业 务 收入 同比 分 别 增长 85. 7796 
和 29.87%, 占 公司 主 营 业务 收入 的 比例 分 别 为 45% 和 
55% 。 该 公司 的 国外 市 场 主要 分 布 在 欧洲 .南美 .中 东 等 地 
区 及 美国 .日 本 韩国 ;国内 市 场 主要 分 布 在 珠 三 角 地 区 ,长 
三 角 地 区 以 及 环 渤海 湾 四川 .湖北 等 地 区 。2010 年 该 公司 
实现 营业 收入 218 712. 54 万 元 ,营业 利润 24 943. 54 HIG, 
净利 润 22 774. 02 万 元 ,出口 创汇 118 994. 35 万 元 。 

2010 年 ,江苏 三 江 电 器 集团 紧 抓 " 双 增 双 提 ”中 心 任务 ， 
销售 各 类 电机 800 多 万 台 ( 含 富 天 江 ) ,实现 开票 销售 9. 2 
亿 元 ,创造 利税 5 000 万 元 ,同比 分 别 增长 52% 、34. 326 、 
1296 。 该 公司 通过 了 日 本 大 金 SRAI EK HALSA 
司 的 体系 审核 , 自 营 出 口 创汇 7 000 多 万 美元 。 马 来 西亚 松 
下 空调 用 电机 市 场 异 军 突 起 ,集团 公司 疝 其 销售 125 万 台 ， 
同比 增长 10. 5% ;出 口 创汇 1223 万 美元 。 来 自 世 界 各 地 的 
LG 订单 均 呈 现 增长 态势 , 强 有 力 地 推动 了 集团 2010 年 电机 
外 销量 的 增长 。 干 衣 机 电动 机 、 串 激 电 机 对 印度 市 场 也 进 
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和 人 批量 供 货 阶 段 。 内 销 市 场 上 ,常州 友 奥 、 合 肥 三 洋 、 杭 州 
松下 .扬子 等 一 批 优质 主机 三 成 为 新 客户 。2010 年 各 子 公 
司 产销 均 达到 集团 公司 的 预期 指标 。 江 苏 富 天 江 电 子 电器 
有 限 公 司 面 对 日 元 汇率 持续 上 升 . 原 辅 材料 价格 上 涨 .直流 
无 刷 电 机 价格 下 滑 等 种 种 困难 ,不 断 推出 降 本 增 效 专利 新 
产品 ,取得 了 公司 成 立 以 来 的 最 好 业绩 ,生产 销售 各 类 电机 
900 多 万 台 , 同 比 增长 8. 6% ;实现 净利 润 6 618 万 元 。 江 苏 
三 江 迪 生 电 机 有 限 公 司 销售 各 类 串 激 电 机 140 万 台 。 靖 江 
东 晨 机 电 设 备 制造 有 限 公 司 成 立 半年 实现 僵 利 640 多 
万 元 。 

广东 嘉和 微 特 电 机 股份 有 限 公 司 及 时 调整 营销 策略 ， 
努力 开拓 国内 市 场 , 成 功 开 发 美的 集团 和 九 阳 集团 两 个 客 
户 。2010 年 销售 收入 同比 增长 49. 85% ,公司 订单 饱和 , 订 
单 金额 已 超 金融 危机 前 的 水 平 , 生 产 经 营 稳步 发 展 。 

2010 年 ,杭州 富生 电器 有 限 公司 的 无 氢 制 冷 压 缩 机 电 
机 的 产销 量 持续 上 升 ,高 效 电 机 的 占 比 大 幅度 提升 ,三 相 
永 磁 电机 实现 了 产业 化 。 公 司 获 韩 国 三 星 电 子 公 司 、LG 
电子 公司 “优秀 供应 商 " 称 号 ,巩固 发展 了 丹佛 斯 特 灵 空 
调 、 艾 默 生 .日 立 等 全 球 500 强 企业 的 配套 关系 ,与 德国 凯 
驰 、 百 德 , 华 意 压 缩 海 立 电器 等 知名 企业 的 合作 取得 新 进 
展 ,开发 了 美的 、 凌 达 、 比 亚 迪 等 国内 一 线 品牌 客户 。 公 司 
被 列 入 国家 火炬 计划 重点 支持 的 高 新 技术 企业 , 列 第 23 
届 中 国电 子 元 件 百 强 第 25 位 。 其 开发 的 立 式 冷 室 转子 全 
自动 压铸 机 列 和 人 国家 火炬 计划 并 通过 了 国内 首 台 ( 套 ) 

科技 成 果 及 新 产品 2010 年 ,分 马力 电机 行业 生产 企 
业 与 政府 ,高校 .研究 院 所 对 接合 作 ,凭借 各 自 的 产业 化 能 
力 以 及 技术 、 市 场 ,管理 等 优势 , 以 节能 、 环 保 ,高 附加 值 为 
切入 点 ,全 面 开 展 技术 创新 、 工 艺 创新 ,研发 各 类 新 型 高 效 
市 能 电机 ,新 产品 、 新 技术 呈现 遍地 开花 之 势 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 产业 化 重点 项 目 共 计 19 项 。 
其 中 , 输 变 电 事业 本 部 的 自 耦 牵引 变压器 、 微 电机 事业 部 的 
惠而浦 U9830 电机 杭州 卧龙 电气 研究 院 的 工业 缝 幼 机 侣 
服 驱 动 系统 .工业 电机 事业 部 的 铝 壳 类 电机 浙江 卧龙 家 用 
电机 有 限 公 司 的 割 草 机 电机 等 产业 化 均 圆 满 达 到 了 集团 
目标 。 

2010 年 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 立 项 新 产品 38 项 .技术 
革新 12 项 ,已 完成 或 阶段 性 完成 的 新 产品 项 目 21 项 ,技术 
革新 项 目 5 项 。 其 中 ,wldrive 高 压 变 频 器 被 认定 为 2010 年 
国家 重点 新 产品 ,WLSA 全 数字 通用 交流 伺服 系统 被 认定 为 
国家 火炬 技术 项 目 。 已 经 开始 生产 销售 的 新 产品 有 浙江 卧 
龙 家 用 电机 有 限 公司 的 分 体式 空调 用 无 刷 直 流 电 动机 、 微 
电机 事业 部 的 汽车 ABS 电动 机 等 。 已 经 完成 开发 或 正在 试 
样 的 新 产品 有 : 渐 江 卧龙 家 用 电机 有 限 公 司 的 于 衣 机 电动 
机 ,新品 开发 办 的 汽车 尾气 处 理 泵 用 无 刷 直 流 电动 机 武汉 
卧龙 电机 有 限 公司 的 低压 大 功率 电动 机 、 绍 兴 欧 力 一 卧龙 
振动 机 械 有 限 公 司 的 双 卧 轴 强 制式 混凝土 搅拌 机 等 。 省 级 
新 产品 试制 计划 有 :搅拌 机 用 无 刷 直 流 电动 机 、 烤 烟 专 用 三 





相 异 步 电 动机 .IE2 系列 (IP55 ) 高 效率 三 相 异 步 电 动机 (机 
Bk 80 ~355) .空气 净化 髓 用 无 刷 直 流 电机 及 其 控制 系统 、 中 
央 空 调 风 机 盘 管 无 刷 直 流 电 动机 、MVF 系列 立 式 振动 电动 
机 。 省 级 科技 成 果 鉴 定 有 :ZW 型 空调 用 无 刷 直 流 电动 机 、 
ELD 系列 低压 无 刷 直 流 外 转子 风机 电机 、YYG 系列 干 衣 机 
用 节 材 高 效 单 相 异 步 电动 机 、 割 草 机 用 无 刷 直 流 电动 机 、 
S—X—QY 系列 牵引 变压器 .IE2 系列 高 效 三 相 异 步 电动 机 、 
TPF 烟叶 烘 烤 风机 专用 三 相 异 步 电 动机 .空气 净化 器 用 无 刷 
直流 电动 机 及 其 控制 系统 、 盘 管 风 机 用 无 刷 直 流 电动 机 及 
其 控制 系统 MVE—F 系列 立 式 振动 电机 、MVE 一 SC 户外 隔 
爆 三 段 细 长 型 振动 电机 等 。 

2010 年 ,路 龙 控股 集团 有 限 公 司 与 西南 石油 大 学 合 
研发 XXCD 一 2W 型 激 振 器 。 主 要 研究 内 容 : 运 用 三 维 软件 
进行 结构 设计 ,仿真 运动 和 有 限 元 分 析 , 完 成 系统 设计 ; 结 
合 静 力学 和 动力 学 等 力学 知识 对 系统 进行 受 力 分 析 , 优 化 
结构 设计 ;选择 适当 材料 ,达到 最 佳 组 合 , 以 减少 重量 和 体 
职 ;运用 电力 电子 知识 和 EMC 高 级 设计 软件 进行 有 限 元 分 
析 , 实 现 节能 ,高效 功能 。2010 年 小 批量 生产 ,实现 销售 收 
入 2 980 万 元 。 与 哈尔滨 工业 大 学 合作 开发 引进 技术 项 目 
大 容量 锂 离 子 电池 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 2010 年 研发 了 CF56 
系列 双 值 电容 异步 电动 机 和 CFT 系列 风扇 电动 机 ,提高 了 
产品 的 各 项 性 能 指标 。 研 发 了 伦 欧 加 工 工艺 ,提高 了 生产 

美国 自 2011 年 1 月 起 实施 NEMA premium 超 高 效 三 相 
异步 电动 机 强制 标准 。2010 年 上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 全 特 电机 
有 限 公 司 开发 完成 NEMA 标准 的 超 高 效 不 锈 钢 电动 机 ,并 
通过 了 客户 试验 ,已 进入 批量 生产 阶段 。 该 公司 开发 的 符 
合 NEMA premium 要 求 的 全 钻 壳 三 相 异 步 电 动机 以 及 符合 
IEC 标准 的 80 .90 机 座 超 高 效 三 相 异 步 电 动机 ,已 全 面 达到 
4 级 标准 要 求 。 

珠海 凯 邦 电机 制造 有 限 公司 2010 年 开发 了 两 种 新 工 
艺 。 一 种 是 塑封 无 吊 直 流 电 机 的 防 电 刨 结构。 该 结构 是 将 
骨架 上 用 于 防 电 蚀 部 分 的 接线 片 捅 槽 打 穿 或 通过 外 延 结 构 
保证 用 于 防 电 蚀 的 接线 片 与 定子 铁心 有 效 接触 ,通过 接线 
片上 焊接 的 弹片 与 端 善 弹性 接触 ,从 而 实现 端 盖 与 定子 铁 
芯 的 电气 连接 , 减 小 电机 有 效 电容 值 ,降低 轴 电 压 , 从 而 达 
到 防 电 包 效果。 另 一 种 是 轴 的 加 工 改 进 技术 ,将 需要 加 工 
的 位 置 分 离 出 来 单独 加 工 , 结 构 简 单 ,加工 方 法 多 ,并 可 多 
工 位 加 工 ,大 大 提高 了 效率 。 以 上 两 种 工艺 均 获 得 专利 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 2010 年 研发 的 新 产品 ,采用 
CAD/CAM 软件 系统 设计 ,电机 定 转 子 由 日 本 AIDA 公司 的 
高 速 冲 床 及 双 列 自 扣 级 进 模具 生产 , 绕 赔 线 均 由 日 本 小 田 
艳 会 司 的 自动 绕 赃 线 机 生产 完成 ,转子 铸 锅 由 意大利 的 转 
子 一 叶 卧 式 铸 铝 机 生产 完成 。 总 装 时 采用 韩国 螺丝 固定 仪 
装配 ,电机 总 装 完 成 后 须 经 13 个 项 目的 性 能 检测 ,以 确保 
电机 的 出 厂 批 次 合格 率 和 产品 的 高 效 性 以 及 一 致 性 。 该 产 
品 具有 效率 高 .损耗 低 .振动 微 . 噪 声 低 .体积 小 .环保 .绝缘 
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强度 高 等 特点 ,广泛 用 于 医疗 器 械 、 自 动 化 办 公 系 统 、 民 用 
空调 器 等 众多 领域 。 

威海 泰富 西 玛 电 机 有 限 公 司 2010 年 完成 了 Y2 系列 
(80 ~ 160 .280 机 座 号 ) 三 相 异 步 电 动机 共 53 种 规格 型 号 的 
开发 试制 工作 ,其 中 Y2—80, Y2—90, Y2—100 和 Y2—280 
共 30 种 规格 型 号 已 投入 批量 生产 。 完 成 了 YX3 系列 (80 ~ 
160 机 座 号 ) 高 效 三 相 异 步 电动 机 共 31 种 规格 型 号 的 样机 
试制 工作 。 完 成 了 YC290S2 一 2  YC2901L2 一 2 YC29014—2 , 
YL90L 一 2 YL90L2 一 2 Y19013—2 t: 6 种 规格 型 号 使 用 新 
材料 后 的 开发 试制 。 

北京 京 仪 敬业 电工 科技 有 限 公 司 2010 年 开发 了 
70LYX06 稀土 永 磁 式 直流 力矩 电动 机 和 SYX 系列 交流 水 磁 
同步 电动 机 。70LYX06 稀土 永 磁 式 直 流 力矩 电动 机 采用 新 
型 稀 士 永 磁 材料 制 成 ,不 易 退 磁 , 定 子 设 计 为 凸 极 式 径 回 磁 
路 结构 形式 ,简化 了 工艺 ,降低 了 成 本 ,提高 了 电机 的 可 靠 
性 。 该 电机 具有 低 转 速 、 大 扭矩 \ 反 应 速度 快 线 性 度 好 、 力 
和 矩 波 动 小 、 结 构 紧 竣 等 特点 。 该 电机 可 直接 耦合 传动 ,省 去 
齿轮 传动 链 ,消除 了 齿 辽 误差 ,提高 了 系统 精度 。SYX 系列 
交流 永 磁 同步 电动 机 集 光 电 式 编码 器 与 磁 电 式 编码 句 优 点 
于 一 体 , 具 有 结构 与 定位 组 装 简单 成 本 低 .使 用 寿命 长 、 晋 
劣 环 境 适 应 性 好 的 特点 ,满足 了 电机 恶劣 环境 下 高 精度 位 
置 的 检测 要 求 。 产 品 技术 ,性 能 达到 了 国内 领先 水 平 。 

2010 年 , 安 波 电机 集团 研发 的 单 相 电机 AB. 系列 离心 开 
关 由 导 板 .定位 套 、 离 心 锤 、 复 位 弹簧 .底板 组 成 ,具有 以 下 
优良 的 技术 特性 :中 不 因 电 机 的 长 时 间 运 转发 热 而 变形 ; 
念 开关 灵敏 度 高 ,不 会 造成 环境 污染 ; 鲜 结构 简 单 .安装 维 
护 方便 ;@ 约 安装 使 用 无 需 辅助 工装 ,避免 了 辅助 工装 变形 造 
成 安装 定位 不 准 。 产 品 通过 了 福建 省 电机 产品 质量 监督 检 
验 中 心 鉴定 ,已 进入 批量 生产 阶段 。 研 发 的 浴 饶 泵 钢板 充 
电动 机 属于 小 型 异步 电动 机 ,工作 电压 范围 达到 额定 电压 
+10% ,能 够 在 50^C 的 环境 温度 下 长 期 工作 ,离心 开关 达到 
25 万 次 循环 的 要 求 , 具 有 外 置式 热 保 护 器 。 产 品 通 过 了 加 
拿 大 国家 CSA 认证 ,达到 美国 NEMA 电机 标准 ,正在 向 国家 
节能 中 心 申 报 认 证 ,产品 已 大 批量 生产 。 人 研发 的 MSHE, 
Y2HE 系列 高 效 三 相 异 步 电 动机 的 效率 指标 达到 EFFI 标 
准 , 大 于 IE2 效率 值 1% ~2% ,同时 超过 我 国 在 2011 年 7 月 
1 日 强制 实施 的 GB 1861—2006 的 2 级 标准 值 。 与 EFF2 3$ 
通电 机 相 比 ,具有 效率 提高 2% ~7% 损耗 平均 降低 20% ， 
噪声 小 ,污染 少 ,结构 灵活 方便 四 大 优势 。 该 产品 列 人 国家 
“节能 产品 惠 民 工程 ”补助 项 目 ,已 正式 投放 市 场 。 研 发 的 
永 磁 伺 服 电机 及 调 速 控 制 电机 实现 批量 生产 。 

2010 年 ,横店 集团 联 宜 电机 有 限 公 司 的 球 包车 电机 AX 
血循环 机 用 电动 机 、 高 档 按摩 椅 二 代 机 心 揉 捍 电 动机, 均 通 
过 了 省 级 新 产品 鉴定 。 球 包车 电机 采用 内 置 铜 皮 钒 金 刷 架 
结构 ,在 电 刷 底部 增设 与 刷 架 同 材料 的 钢 片 , 增 大 电 刷 的 散 
热 面 积 ,避免 电 删 和 刷 架 板 直接 接触 ;电机 转子 轴 和 蜗轮 箱 
的 蜗杆 同 轴 加 工 , 提 高 了 传动 效率 。 产 品 具有 低速 扭矩 大 、 
效率 高 .噪声 低 等 特点 ,技术 处 于 国内 同类 产品 领先 水 平 。 
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气 血循环 机 用 电动 机 采用 专用 绕 线 模具 绕 线 , 整 距 绕组 结 
构 , 提 高 了 槽 满 率 ;电机 的 前 后 端 盖 为 通风 结构 ,在 冲 片 锤 
部 开通 风 横 ,提高 电机 的 散热 性 能 。 高 档 按摩 椅 二 代 机 心 
揉 捏 电 机 将 减速 器 和 电机 设计 成 一 体 ,采用 LC 电路 ,降低 
了 由 换 向 火花 引起 的 电磁 噪声 ; 箱 体 、 箱 盖 由 尼龙 注塑 成 
型 ,蜗轮 由 原生 料 蜂 粒 注塑 成 型 。 产 品 具 有 传动 平稳 .噪声 
低 .重量 轻 、 使 用 寿命 长 等 特点 ,技术 处 于 国内 外 产品 先进 
水 平 。 

中 山大 洋 电机 股份 有 限 公 司 2010 年 新 科技 成 果 及 新 产 
iul F: 

(1) 新 能 源 车 辆 动力 及 控制 系统 研究 开发 与 应 用 。 主 
要 研发 内 容 为 :新 能 源 车 辆 驱动 电机 轻 量化 设计 和 标准 化 
技术 方案 ,控制 模型 的 建立 ,软件 编制 及 优化 ,硬件 设计 以 
及 可 靠 性 标准化、 系统 化 产品 开发 技术 , 系统 和 驱动 电机 
批量 生产 的 工艺 技术 ,新 能 源 车 辆 整 车 控制 及 辅助 系统 方 
案 设 计 。 该 公司 继续 加 强 与 北京 理工 大 学 在 新 能 源 汽 车 电 
驱动 技术 领域 的 合作 ,其 新 能 源 汽 车 电 驱 动 系 统 产业 化 建 
设 项 目 已 初 具 规 模 。 中 山 、 北 京 的 新 能 源 汽 车 用 大 功率 永 
磁 同 步 电 机 及 控制 系统 产业 化 年 产能 达到 5 000 台 ( 套 )。 
2010 年 ,经 过 公司 EV 产业 的 技术 及 管理 团队 的 共同 努力 ， 
新 能 源 汽车 电机 及 控制 系统 等 产品 实现 营业 收入 8 191 万 
元 ,处 于 国内 行业 领先 地 位 。2010 年 底 , 电 动车 辆 国家 工程 
实验 室 一 一 大 洋 电机 驱动 实验 室 正式 揭牌 成 立 。 

(2) 中 央 空调 外 机 电机 技术 攻关 项 目 。 主 要 研究 优化 
改进 产品 结构 方案 ,改善 中 央 空调 外 机 的 风机 与 风 道 位 置 ， 
降低 能 量 损失 和 空气 回流 ;将 传统 的 能 量 源 由 内 转子 电机 
改 为 外 转子 电机 ;开发 高 效 配套 转子 风 时 , 达到 能 效 要 求 。 
引 风 机 电机 研发 , 主要 研究 产品 冲 片 的 设计 、 关 键 结构 设 
计 、 低 温 升 设计 、 低 振动 技术 等 。 

(3)NEMA 48PRAME 高 压 电机 研究 开发 。 主 要 改善 高 
压 电机 的 加 工 方法 ,研究 开发 NEMA 48PRAME 高 压 电机 的 
设计 技术 及 可 靠 性 试验 验证 技术 。 

(4) 节 能 高 效 电机 用 各 向 异性 粘 结 狂 铁 硼 用 永 磁 件 的 
产业 化 。 主 要 研究 内 容 为 各 向 异性 NdFeB 磁粉 SC - HDDR 
的 制备 技术 和 装备 ,粉末 表面 包 覆 处 理 技 术 和 多 循环 热 处 
理工 艺 , 电 机 用 多 极 和 整体 辐 向 粘 结 钞 铁 确 永 磁 环 制备 技 
术 和 装备 ,以 及 高 性 能 直流 无 刷 电动 机 的 开发 。 

江苏 三 江 电 器 集团 有 限 公司 2010 年 完成 的 科技 项 目 及 
新 产品 新 技术 有 : 

(1) 洗 衣 机 用 铝 线 电动 机 。 主 要 是 优化 设计 定 转子 片 
HO RETE ,提高 馈线 电机 的 效率 ,满足 客户 要 求 。 在 铜 、 铝 线 
或 铝 . 铝 线 焊 接 或 压 接 后 ,在 接头 处 用 包 封 胶 进行 包 封 并 套 
上 一 端 密封 的 带 胶 热 缩 套 管 , 加 热 后 在 接头 处 形成 密封 保 
护 , 或 将 接头 处 注塑 密封 或 用 易 熔 接头 进行 熔接 密封 ,以 保 
证 接头 处 接触 良好 ,防止 接头 氧化 ,提高 了 电机 的 使 用 寿 
命 。 该 项 目 为 江苏 省 高 新 技术 产品 。 

(2) 离 心 开关 式 干 衣 机 用 电动 机 。 该 产品 噪声 低温 升 
低 、 效 率 高 。 优 化 设计 了 离心 开关 ,使 其 寿命 在 10 万 次 以 


上 。 获 1 项 美国 发 明 专 利 授权 ,10 项 实用 新 型 专利 授权 。 

(3) 超 声波 电动 机 。 超 声波 电动 机 利用 压 电 陶瓷 的 逆 
压 电 效应 将 电能 转换 为 机 械 振 动能 ,再 通过 摩 控 耦 合作 用 
使 定子 的 振动 能 量 转换 为 转子 的 转动 能 量 。 该 产品 具有 低 
速 大 转 矩 、 响 应 速度 快 、 无 输入 自 锁 、 结 构 简 单 .噪声 小 ,不 
受 电磁 场 干 扰 .不 产生 电磁 辐射 等 特点 。 

杭州 富生 电器 有 限 公 司 以 "节能 减 排 " 为 导 回 ,不 断 开 
发 高 效 制 冷 机 电机 、 高 效 节 材 型 电机 ,加 快 新 型 材料 替代 研 
究 , 积 极 采 用 国内 领先 的 ESAIMAG, ESAI MOTOR 分 析 技 
术 、 电 参数 化 设计 等 优化 设计 技术 ,重点 开发 压缩 机 用 三 相 
永 磁 电机 及 节能 节 材 型 电机 。 全 年 开发 三 相 永 磁 电 机 5 
款 , 电 机 最 高 效率 达到 93% 以 上 。 完 成 了 德国 丹佛 斯 SC 系 
列 等 24 个 规格 型 号 电机 的 开发 ,进入 批量 生产 阶段 ;完成 
了 德国 丹佛 斯 NL、TL 系列 前 期 工作 的 试制 开发 。 全 年 共 完 
成 48 个 空调 压缩 机 电机 型 号 的 开发 。2010 年 完成 以 下 科 
BOWH: 

(1)“ 十 一 五 ”浙江 制造 业 信 息 化 科技 示范 工程 项 
目 一 一 面向 电机 行业 的 数字 化 设计 制造 和 管理 综合 集成 
平台 开发 与 应 用 。 主 要 内 容 是 :研究 以 三 威 产 品 模 型 为 核 
心 的 产品 设计 ,分 析 仿 真 、 质 量 检测 的 集成 技术 ;人 研究 以 数 
字 化 综合 资源 模型 为 核心 的 生产 管理 和 经 营 管理 集成 技 
术 ; 研 究 电 机 行业 企业 与 客户 之 间 的 信息 集成 .商务 协同 
的 模式 与 技术 ;在 集成 企业 现 有 三 维 设计 、 电 机 设计 、 有 限 
元 分 析 、 电 机 测试 等 软件 的 基础 上 ,开发 微 特 电机 专用 设 
计 平 台 ; 开 发 面向 电机 行业 的 客户 关系 管理 系统 ,提供 客 
户 资源 管理 销售 管理 ,客户 服务 相关 资源 的 统一 有 效 管 
理 ; 建 立 企业 间 协 同 商务 平台 ,提供 网 上 下 单 、 生 产 进 度 查 
询 .物流 信息 查询 .质量 信息 反馈 等 功能 ,基于 互联 网 架构 
企业 与 客户 之 间 的 快速 沟通 渠道 ;在 设计 制造 集成 和 企业 
经 营 管理 一 体 化 的 基础 上 ,研究 设计 、 制 造 和 管理 信息 共 
对 过程 协同 和 功能 集成 的 综合 集成 应 用 技术 ,构建 基于 
PDM 的 面向 电机 行业 的 数字 化 设计 制造 和 管理 综合 集成 

台 。 

(2) 承 担 的 浙江 省 重点 工程 “年 产 2 500 
感应 电机 及 专用 设备 生产 线 项 目 " 基 本 完成 。 

(3) 铁 心 自动 整形 机 。 该 设备 主要 由 自动 料 库 .自动 整 
形 压 紧 机 测量 装置 .自动 分 离 装置 组 成 , 主要 采用 多 传 感 
句 信 息 融 合 技 术 、PLC 技术 .人 工 智能 技术 ,精密 成 形 技术 、 
在 线 测试 技术 ,对 热处理 后 的 铁心 自动 整形 压 紧 , 检 测 分 离 
加 工 后 铁心 合格 与 否 ,具有 测量 自动 修复 功能 。 该 设备 的 
研发 成 功 解决 了 铁心 热处理 后 要 扣 点 松动 .铁心 致密 度 差 、 
牌 直 度 超 差 等 问题 ,有 效 减 小 了 电机 在 运转 过 程 中 的 噪声 ， 
提高 了 电机 效率 。 

(4) 省 级 企业 高 新 技术 研发 中 心 。 以 技术 开发 部 、 微 电 
机 研究 所 为 基础 ,联合 浙江 大 学 电气 工程 学 院 ,浙江 省 机 电 
设计 研究 院 等 相关 大 学 和 科研 院 所 建立 的 立体 创新 体系 ， 
旨 在 推进 高 新 技术 成 果 转 化 。 

此 外 ,该 公司 还 与 特 灵 空 调 .丹佛 斯 等 世界 500 强 企业 


台 高 效 节 能 


行业 概况 


合作 ,完成 了 高 效能 中 央 空 调制 冷 压 缩 机 电机 、 商 务 压缩 机 
电机 ,并 实现 批量 生产 。 

芜湖 通力 电机 有 限 责 任 公司 2010 年 新 科技 成 果 及 新 产 
品 共 3 项: 

(1) 高 效 小 功率 系列 电动 机 优化 设计 与 工艺 研究 。 主 
要 内 容 为 :完成 了 多 目标 、 分 层次 、 多 约束 、 非 线性 条 件 下 混 
合 多 维 空间 电机 优化 设计 的 建 模 工作 ,完成 了 小 功率 电机 
部 分 型 号 的 优化 ,完成 了 小 功率 电机 工艺 优化 的 研究 工作 。 
该 项 目 系 2008 年 安徽 省 科技 攻关 项 目 , 于 2010 年 3 月 通过 
了 省 科技 厅 验 收 并 被 评 为 省 级 科技 成 果 。 

(2) 直 驱 式 工 颖 三 自动 系统 的 研制 开发 。 开 发 工 缝 控 
制 系统 的 软件 、 硬 件 ,实现 目 动 前 线 . FI SI PEZ. EL DR 2E RS 
功能 ,满足 高 精度 定位 的 要 求 ,提高 服装 生产 效率 和 产品 质 
量 。 该 项 目 为 2008 年 芜湖 市 科技 计划 项 目 , 已 上 报 所 有 鉴 
定 材料 , 待 验收 。 

(3)5 项 电机 产品 获 实用 新 型 专利 授权 。 

浙江 特种 电机 有 限 公司 2010 年 共有 3KW 永 磁 同步 风 
力 发 电机 、 SAWT7424 一 10 永 磁 同 步 风 力 发 电机 、1. SMW XX 
铬 风力 发 电机 、 车 用 无 和 制 直流 电机 BLDC 系统 4 项 新 产品 ， 
成 为 浙江 省 省 级 新 产品 开发 项 目 。 | 

上 海 金 陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电 机 有 限 公 司 共 开发 250 多 个 
规格 的 新 产品 ,主要 侧重 于 节能 高效 电机 。 

广东 嘉和 微 特 电机 股份 有 限 公司 2010 年 与 浙江 大 学 、 
上 海 交 大 合作 研发 超声 波 电机 项 目 , 与 西安 徽 特 电机 研究 
所 共 建 微 电 机 试验 室 ,与 广东 嘉 应 学 院 合作 提高 工艺 水 平 ， 
与 广东 工业 大 学 合作 建设 企业 信息 化 。 

质量 抽查 ”2010 年 第 三 季度 ,上 海 市 质量 技术 监督 局 
对 上 海 市 生产 的 三 相 异 步 电 动机 产品 质量 进行 了 专项 监督 
抽查 。 共 监督 抽查 23 批 次 产品 ,覆盖 上 海 市 85% 的 三 相 异 
步 电动 机 生产 企业 ,经 检验 ,不 合格 4 批 次 。 本 次 监督 抽查 
依据 GB 755 一 2008《 旋转 电机 ”定额 和 性 能 》、GB 1971— 
2006《 旋 转 电 机 ” 线 端 标志 与 旋转 方向 》、GB 10068 一 2008 
《 轴 中 心 高 为 56mm 及 以 上 电机 的 机 械 振动 ”振动 的 测量 、 
评定 及 限 值 》、GB 10069. 3 一 2008《 旋转 电机 噪声 测定 方法 
及 限 值 第 3 部 分 :噪声 限 值 》.GB 14711 一 2006《 中 小 型 旋 
转 电 机 安全 要 求 》.GB 18613 一 2006《 中 小 型 三 相 异 步 电 动 
机 能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》、GB/T 12497—2006 ( 三 相 异 步 
电动 机 经 济 运行 》 国 家 标准 及 CEL—007 能 源 效率 标识 管理 
办 法 (2008. 06) 等 相关 标准 要 求 ,对 产品 的 各 项 目 指标 进行 
了 检测 :标识 检查 接线 标志 接线 图 检查 、 保 护 接地 装置 检 
dr ,接线 装置 检查 ,绝缘 电阻 测定 、 旋 转 方向 检查 、 超 速 试 
验 、 工 频 耐 电压 试验 、 机 械 强 度 检查 、 引 线 防护 、 振 动 的 测 
XE .噪声 的 测定 . 堵 转 试验 ( 堵 转 电 流 和 堵 转 转 抢 的 测定 ) 、 
发 热 试验 ( 温 升 试验 ) 效率 及 功率 因数 测定 。 

四 川 省 质量 技术 监督 局 于 2010 年 第 四 季度 对 电机 产品 
质量 进行 了 专项 抽查 , 共 抽 查 12 家 企业 生产 的 15 批 次 产 
品 ,合格 13 批 次 ,抽查 批 次 合格 率 86.7%., MERREN, 
标注 由 山 市 佳能 电机 水 泵 厂 2010 年 11 月 1 日 生产 的 一 个 
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批 次 “佳能 ” 三 相 异 步 电 动机 (Y100L1 一 4 2 200W ) 及 标注 
南京 控 特 电机 有 限 公 司 2010 年 10 月 3 日 生产 的 一 个 批 次 
“ 控 达 ”三 相 异 步 电 动机 (Y90S 一 4 1 100W) ,被 检 出 效率 指 
标 不 符合 标准 规定 。 

2010 年 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 对 电动 自行 车 用 电 
动机 产品 质量 进行 国家 监督 专项 抽查 ,此 次 共 抽 查 天 津 、 河 
Ab .江苏 .浙江 .山东 .广东 6 个 省 (市 )140 家 企业 的 140 批 
次 产品 ,产品 合格 率 为 83.6% 。 抽 查 依 据 JB/T 10888— 
2008 ( 电动 自行 车 及 类 似 用 途 用 电动 机 ”技术 要 求 》 等 行业 
标准 要 求 ,对 绝缘 电阻 . 耐 电压 、 夏 间 绝 缘 、 过 转 和 矩 、. 温 升 、 低 
温 ,高温 .湿热 .振动 试验 、 防 护 等 级 试验 ( 防 溅 水 ) RE AB 
转速 与 效率 等 11 个 主要 项 目 进行 检验 。 结 果 显 示 ,23 家 企 
业 的 23 批 次 产品 不 符合 标准 要 求 , 不 合格 项 目 涉 及 过 转 
XB .低温 .高温 湿热 效率、 转速 等 。 

安徽 省 质量 技术 监督 局 组 织 开展 了 电机 产品 能 效 的 省 
级 监督 抽查 ,涉及 合肥 市 .安庆 市 .芜湖 市 ,池州 市 ,黄山 市 、 
六 安 市 . 集 湖 市 \、 宣 城市 和 马鞍 山 市 等 9 个 城市 , 共 抽 取 13 
家 生产 企业 和 7 家 经 销 企业 的 20 种 中 小 型 三 相 异 步 电 机 。 
此 次 抽查 ,17 组 合格 ,抽样 合格 率 85.0% 。 其 中 ,抽取 安徽 
省 生产 的 电机 产品 13 组 ,检验 合格 11 组 ,抽样 合格 率 为 
84. 6% ;流通 领域 抽取 电机 7 组 ,检验 合格 6 组 ,抽样 合格 率 
为 85. 7% 。 结 果 显 示 ,“ 桑 塔 "、“ 开 元 ” 牌 三 相 异 步 电 动机 
检 出 “效率 ”项目 不 合格 。 抽 查 中 发 现 ,少数 企业 对 标准 的 
重要 性 认识 不 足 , 对 国家 能 效 政策 不 了 解 。 

质量 及 认证 ”南京 南 微 电 机 有 限 公司 产品 已 经 全 部 执 
行 现行 国家 标准 和 行业 标准 以 及 QANWF 企业 标准 。 产 品 
均 已 通过 3C 安全 认证 ,并 通过 了 1SO 9000 质量 管理 体系 
认证 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 2010 年 通过 了 CQC 
质量 管理 体系 外 审 的 监督 审核 ,接受 CUL 认证 进 厂 检查 4 
次 ,3C 认证 进 厂 检 查 1 次 ,天 津 出 入 境 检验 检疫 局 分 级 管理 
检查 2 次 及 重要 客户 进 厂 审查 6 次 。2010 年 质量 目标 / 指 
标 完成 情况 :主导 产品 一 次 合格 率 95% ,顾客 满意 度 9996 , 
出 口 商检 一 次 合格 率 100% , 计量 器 具 周 检 率 9996 ,仪器 仪 
表 送 检 率 100% 。 

珠海 凯 邦 电机 制造 有 限 公 司 2010 年 获得 国家 标准 化 良 
好 企业 AAAA 级 企业 称号 ,通过 了 ISO/IEC 17025: 2005 检 
测 和 校准 实验 室 能 力 认 可 体系 认可 。 全 年 推行 质量 目标 责 
任 制 ,建立 月 度 滚动 变化 目标 、 责 任 分 挫 和 考核 机 制 ,统筹 
各 指标 的 变化 情况 ;实现 作业 流程 .作业 方法 标准 化 ,2010 
年 新 增 管理 .作业 标准 化 文件 285 份 ;成 立 售后 专项 小 组 , 建 
立 每 半月 探讨 改善 机 制 ,外 派 总 部 复核 人 员 及 时 处 理 售后 


质量 问题 ,取样 故障 电机 进行 改进 分 析 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 的 “ 京 马 ”有 牌 电 机 连续 五 年 经 国 
家 、 省 市 质 检 部 门 抽查 均 100% 合格,2010 年 共 参 与 制 修 订 
国家 标准 5 项 。 

威海 泰富 西 玛 电 机 有 限 公 司 2010 年 通过 了 小 功率 单 、 
三 相 异 步 电 机 CCC 认证 监督 检查 ,通过 了 ISO 9001 ISO 
14001, OHSAS 18001 管理 体系 认证 监督 检查 。YX3 系列 
(HUE 80 ~355 ) 高 效 三 相 异 步 电 动机 取得 国家 2 级 能 效 
认证 ,并 申报 国家 "节能 产品 惠 民 工程 ”。 

北京 京 仪 敬业 电工 科技 有 限 公 司 2010 年 通过 了 ISO 
9001 质量 体系 认证 .ISO 9001A 质量 体系 认证 .ISO 9002 质 
量 体 系 换 版 审核 。 

开平 市 三 威 微 电 机 有 限 公 司 不 断 完善 ISO 9001: 2008 
质量 管理 体系 ,Y2、YX3 系列 电机 全 部 达到 国家 能 效 标准 ， 
大 部 分 产品 达到 国家 二 级 或 一 级 能 效 标准 水 平 。 

2010 年 ,江苏 三 江 电 器 集团 有 限 公 司 获 国家 质量 监督 
检验 检疫 总 局 颁发 的 “全 国 质量 诚信 企业 ” 称号。 公司 ISO 
9001,ISO 14001, OHSAS 18001 管理 体系 均 通 过 了 监督 审 
核 。 江 苏 富 天 江 电 子 电器 有 限 公 司 的 产品 一 次 装配 合格 率 
达到 99. 65% ,同比 增长 0.31% ;江苏 三 江 迪 生 电 机 有 限 公 
梧 的 内 部 管理 .生产 现场 管理 及 其 工艺 过 程 管理 按照 TS 
16949 标准 执行 , 串 激 电 机 的 产品 质量 得 到 提高 。 

标准 2010 年, 全国 旋转 电机 标准 化 技术 委员 会 小 功 
率 电机 分 技术 委员 会 对 JB/T 10490 一 2004《 小 功率 电机 机 
械 振动 ”振动 的 测量 评定 和 限 值 > 进 行 了 复审 ,认为 该 标 
准 继续 有 效 。 

2010 年 发 布 的 GB 25958 一 2010《 小 功率 电动 机 能 效 限 
定 值 及 能 效 等 级 于 2011 年 7 月 实施 。 该 标准 规定 了 小 功 
率 异步 电动 机 的 能 效 等 级 、 能 效 限定 值 . 目 标 能 效 限定 值 、 
节能 评价 值 和 试验 方法 。 标 准 的 第 4.3 条 、 第 4.4 条 为 强制 
性 条 款 , 强 制 内 容 为 小 功率 电动 机 的 能 效 限定 值 和 目标 
效 限定 值 ;其 余 为 推荐 性 条 款 。 标 准 适用 于 690V 及 以 下 电 
压 和 50Hz 交流 电源 供电 的 小 功率 三 相 异 步 电 动机 (10 ~ 
2 200W) 电容 运转 异步 电动 机 (10 ~2 200W) .电容 起 动 异 
步 电 动机 (120 ~ 3 700W ) 、 双 值 电容 异步 电动 机 (250 ~ 
3 000 W) 等 一 般 用 途 电动 机 以 及 房间 空调 器 风扇 电动 机 
(6 -550W), 

GB/T 25441—2010( IR ^b 38 ra BL) F 2010 4E 11 H 10 H 
发 布 ,2011 年 5 月 1 日 实施 。 

2010 年 完成 上 报 的 标准 见 表 7。2010 年 批准 立项 的 行 
业 标 准 见 表 8。2010 年 申报 制定 、 修 订 的 标准 计划 项 目 见 
X9, 


4&7 2010 年 完成 上 报 的 标准 





标准 编号 


标准 名 称 














JB/T 4376 
JB/T 9545 
JBT x xxx 
JB/T x x x x 


2009 -0887T - JB 
2009 - 0889T - JB 
2009 —0890T - JB 
2009 -0891T - JB 


水 泵 用 小 功率 异步 电动 机 ”技术 条 件 
变压器 冷却 风 遍 用 三 相 异 步 电 动机 .技术 要 求 
家 用 潜水 冥 用 罩 极 式 电动 机 ”技术 条 件 
工业 缝 纠 机 用 交流 永 磁 同步 电动 机 ”技术 条 件 





行业 概况 


X8 2010 年 批准 立项 的 行业 标准 
F3 
2010 - 1675T - JB 
2010 -1679T - JB 
2010 — 1680T - JB 
2010 - 1685T - JB 
2010 - 1676T - JB 


JB/T 4270—2002 
JB/T 6744—1993 
JB/T 5879—1991 
JB/T 6741—1993 
JB/T 4269 —2002 


2010 —- 1683T - JB 
2010 — 1668T - JB 
2010 — 1669T - JB 
2009 —2337T - JB 
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A9 2010 年 申报 制定 .修订 的 标准 计划 项 目 


标准 名 称 
按摩 椅 用 电动 机 技术 条 件 
高 尔 夫 球 包车 用 电动 机 技术 条 件 

滚 简 洗衣 机 用 串 激 电动 机 通用 技术 条 件 
吸 排 油烟 机 用 电动 机 通用 技术 条 件 

家 用 缝 幼 机 电动 机 及 其 调 速 孝 

食物 搅 碎 器 用 串 励 电 动机 

扑 极 式 同步 电动 机 技术 条 件 

外 转子 低 品 声 三 相 异 步 电动 机 










JB/T 6737 一 1993 
JB/T 4052—1994 
JB/T 7578—1994 
JB/T 8311—1996 
JB/T 8658—1997 


oo ~u CO tn A vu hl æ 


2010 年 ,全国 旋转 电机 标准 化 技术 委员 会 小 功率 电机 
分 技术 委员 会 制定 了 《全 国 小 功率 电机 行业 标准 体系 “十 二 
五 ”规划 网 要 》, 并 上 报 中 国 机 械 工业 联 合 会 审批 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”宝应 电器 厂 2010 年 引进 JW6 一 
焉 温 控 器 产品 先进 生产 线 1 条 , 购 进 国外 快捷 动作 碟 片 分 
选 机 、 碟 片 成 形 机 .温度 检测 箱 . 旋 镀 机 各 1 台 , 购 进 多 台 国 
内 先进 的 生产 .试验 设备 。 此 生产 线 总 投资 1 000 万 元 , 增 
加 生产 面积 1 500m ,增加 就 业 岗位 50 人 。 同 年 ,该 企业 对 
ZKC 系列 产品 JW6 Tivi Prag A PI PT ah ,点 烟 器 系列 产品 等 
多 项 产品 生产 工艺 进行 了 技术 改造 ,有 效 提 高 了 劳动 生产 
率 , 节 约 了 生产 成 本 。 

2010 年 ,南京 南 微 电 机 有 限 公司 在 南京 市 六 合 经 济 技 
术 开 发 区 的 新 厂区 竣工 , 逾 10 000m 的 各 类 生产 及 办 公用 
房 全 部 投入 使 用 。 完 成 技术 更 新 改造 投资 12 万 元 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 2010 年 共 完 成 33 万 
元 的 基本 建设 与 技术 改造 投资 ,投向 基础 设施 建设 以 及 提 
高 生产 及 检测 能 力 。 

中 山 市 华 格 电器 有 限 公 司 2010 年 完成 280 万 元 基本 建 
设 与 技术 改造 投资 ,其 中 200 万 元 用 于 技术 更 新 改造 。 

中 出 市 至 威 电机 电器 制造 有 限 公 司 在 2010 年 投入 70 
多 万 元 购置 生产 设备 ,生产 能 力 有 了 很 大 的 提高 , 获 政 府 技 
术 改 造 项 目 资金 补贴 。 

浙江 京 马 电机 有 限 公 司 2010 年 在 基本 建设 和 技术 改造 
方面 共 投 资 10 500 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 794 万 元 。 项 
目 于 2011 年 3 月 开始 ,2012 年 12 月 竣工 。 项目 购置 变频 电 





标准 名 称 


电动 轮椅 用 电动 机 技术 条 件 

家 用 潜水 和 泵 用 电容 式 电 动机 技术 条 件 

空气 调节 器 风扇 用 直流 无 刷 电动 机 ”技术 条 件 
自动 门 用 电动 机 技术 条 件 

房间 空调 器 风 遍 用 电动 机 ”通用 技术 条 件 

小 功率 电动 机 试验 用 测 功 机 通用 技术 条 件 
YSB 系列 三 相机 床 冷 却 电 泵 

YSD 系列 变 极 双 速 三 相 异 步 电 动机 

娃 极 异步 电动 机 ”通用 技术 条 件 


机 全 自动 定子 绕 线 机 、 电 机 生产 线 以 及 定子 自动 退 线 机 , 注 
塑 机 、 铸 铀 自动 模具 、 端 盖 模 具 压 镜 机 、 高 速 冲床 模具 、 打 端 
子 机 、 电 炉 、 型 式 试验 室 、 滴 漆 机 、 自 动 输送 线 等 国产 设备 ， 
形成 年 产 500 万 台新 型 高 效 节 能 变频 电机 的 生产 能 力 。 

北京 京 仪 敬业 电工 科技 有 限 公 司 2010 年 投资 332 万 元 
进行 技术 改造 ,主要 用 于 购置 电机 测试 系统 .示波器 、XY 记 
录 仪 测 振 仪 数控 机 床 及 立 式 加 工 中 心 。 

慈 兴 集 团 2010 年 投资 2 075. 76 万 元 全 部 用 于 设备 更 
新 改造 。 

威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公 司 2010 年 完成 16 000 万 元 
的 基本 建设 和 技术 改造 投资 。 完 成 单 相 电机 基本 系列 的 产 
品 图 样 (H63 71 、80 .100) 的 整理 。 对 单 相 90 机 座 号 2 极 电 
机 的 定子 冲 片 进行 改造 。 大 修 冲 压 车 间 压 力 机 6 台 , 改 造 
液压 压 装机 4 台 , 修 换 冲 压 车 间 压 力 机 项 钢 套 14 台 ( 套 )， 
改造 机 加 工 数控 立 式 车 床 液压 胎 模 1 套 。 投 入 资金 823 万 
元 ,购置 了 专用 设备 及 普通 设备 共计 50 台 ( 套 ) ,其 中 固定 
台 压 力 机 14 台 、 单 相 电 机 绕 般 整 设备 14 台 数控 立 式 车 床 
4 台 。 投资 1.5 亿 元 建设 6 万 m 电机 总 装 生产 车 间 , 用 于 制 
造 高 效 电机 ,2010 年 完成 基础 土建 工程 。 

2010 年 安 波 电机 集团 投资 1 500 万 元 用 于 基本 建设 和 
技术 改造 。 其 中 扩建 厂房 面积 8 000m ;对 年 产 16 万 台 美 
国 浴 饶 录 钢 板 完 电动 机 生产 线 进行 技术 改造 。 该 项 目 列 入 
国家 2010 年 技术 改造 补助 项 目 , 于 2011 年 2 月 竣工 。 

横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公 司 2010 年 完成 9 582 万 元 基 
本 建设 和 技术 更 新 改造 投资 。 项 目 新 建 热处理 厂房 等 生产 
设施 ;新 增 绕 线 机 、 加 工 中 心 、 全 自动 波峰 焊接 机 在线 仿 真 
器 等 关键 生产 、 检 测 设 备 , 达 产后 年 产 10 万 台 基 于 全 参数 
同步 实时 辨识 的 高 性 能 变频 调 速 电机 。 该 项 目 已 申请 实用 
新 型 专利 3 项 。 

中 山大 洋 电机 股份 有 限 公 司 完 成 总 额 为 8 436 万 元 的 
基本 建设 和 技术 改造 投资 。 其 中 ,新 能 源 车 辆 动力 及 控制 
系统 研究 开发 与 应 用 项 目 , 列 人 国家 重点 技术 改造 项 目 , 计 
划 总 投资 额 7 630 万 元 ,2010 年 计划 投资 1 500 万 元 ,实际 
完成 1 491 万 元 ;中 央 空 调 外 机 电机 技术 攻关 项 目 计划 三 年 
投资 5 500 万 元 ,2010 年 计划 投资 1 500 万 元 ,实际 完成 
1 459 万 元 ; 引 风 机 电机 研究 开发 项 目 计 划 开 发 三 年 ,2010 
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年 完成 投资 1 238 万 元 ; NEMA 48FRAME 高 压 电机 研究 开 
发 项 目 计 划 开 发 三 年 ,2010 年 完成 投资 1 270 万 元 ;节能 高 
效 电机 用 各 向 异性 粘 结 狂 铁 硼 永 磁 件 的 产业 化 项 目 计 划 投 
资 两 年 ,2010 年 投资 完成 1 000 万 元 ;其 他 基建 技 改 项 目 完 
成 1 937 万 元 。 

江苏 三 江 电 器 集团 有 限 公 司 2010 年 投入 3 000 万 元 用 
于 基本 建设 和 技术 更 新 改造 。 投 资 建立 了 靖江 东 尾 机 电 设 
备 制造 有 限 公 司 ,新 建 7 000 多 m^ 的 三 栋 车 间 , 购 置 先进 的 
硅钢 片 分 切 .高 冲 设备 ,于 2010 年 上 半年 正式 投入 生产 ; 投 
资 新 建城 南开 发 区 20 000m) Bj, 2010 4E 8 月 ,该 公司 申 
报 了 国家 重点 实验 室 项 目 。 

开平 市 三 威 微 电机 有 限 公司 2010 年 采用 高 速 节 能 压力 
机 取代 传统 设备 ,主要 采用 微机 控制 的 高 速 压力 机 以 及 精 
密级 进 模 技术 取代 传统 的 三 联 冲 装置 ,达到 节能 增 效 、 提 高 
生产 效率 的 目的 。 该 项 目 列 人 广东 省 技术 改造 投资 项 目 。 

广东 嘉和 微 特 电 机 股份 有 限 公 司 年 产 1 000 万 台 的 永 
磁 直 流 电 机 技 改 项 目 预计 总 投资 4 800 万 元 ,2010 年 完成 投 
资 1 200 万 元 。 该 项 目 列 人 广东 省 技 改 项 目 。 

杭州 富生 电器 有 限 公 司 2010 年 加 紧 建设 总 投资 为 6.7 
亿 元 的 年 产 2 500 万 台 高 效 节能 感应 电机 及 电机 专用 设备 
生产 线 项 目 。 截 至 2010 年 12 月 ,已 投资 完成 土建 施工 、 电 
力 增 容 技术 交流 .工艺 设计 开发 .设备 引进 、 安 装 调试 等 工 
作 , 累 计 投 资 4.8 亿 元 ,用 汇 3 669 万 美元 ,投资 完成 率 达 
100% 。 新 建 定子 冲压 成 形 车 间 、 定 子 绕 赂 线 生产 车 间 、 电 机 
专用 设备 车 间 等 建筑 ,总 建筑 面积 1 064 437m ,分 别 从 德国 、 
瑞士 .美国 .日 本 进口 龙门 式 五 面体 加 工 中 心 .数控 光学 曲线 
磨床 . 立 式 键 铣 加 工 中 心 .五 轴 联 动 数控 铀 铣 加 工 中 心 、 数 控 
精密 慢 走 丝线 切割 机 床 、 数 控 精 密 外 圆 磨床 数控 万 能 精密 
外 圆 磨床 数控 精密 内 圆 磨床 各 类 专用 设备 250 & C). 


芜湖 通力 电机 有 限 责任 公司 2010 年 完成 5 400m 三 层 


厂房 的 基建 工程 ,总 投资 400 万 元 ,新 增 厂房 将 主要 生产 高 
效 节能 电机 。 技 改 投资 100 万 元 主要 购买 数控 机 床 .更 新 检 
测 设备 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 的 基本 建设 项 目 “ 高 压 . 超 高 压 
变压器 项 目 ” 总 投资 5.2 亿 元 ,2010 年 完成 投资 26 580 万 
元 ,已 完成 主体 厂房 建设 及 部 分 设备 订购 。 技 改 项 目 “ 高 效 
节能 中 小 型 交流 电机 项 目 ” 总 投资 3 亿 元 ,2010 年 完成 投资 
8 040 万 元 ,正在 进行 厂房 建设 及 设备 订购 ;“ 年 产 70 万 台 
汽车 用 ABS 电机 项 目 ” 总 投资 1.5 亿 元 ,2010 年 完成 投资 
2 765 万 元 ,正在 进行 厂房 建设 。2010 年 卧龙 控股 集团 有 限 
公司 按时 完成 了 5 号 厂房 .集团 宿舍 楼 等 共计 6. 95 万 m 的 
土建 工程 ,并 通过 了 竣工 验收 。 同 时 完成 了 工业 电机 等 事 
业 部 办 公 楼 .科技 楼 的 设计 方案 和 装饰 ,以 及 人 民 西 路 工业 
园区 围墙 改造 和 道路 工程 。 与 此 同时 ,杭州 卧龙 电气 研究 
院 一 期 工程 建设 完成 二 期 工程 启动 开工 ,上 眶 变压器 项 目 
主 厂 房 封顶 ,浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公 司 袍 江 项 目 完成 主 
体 厂 房 建设 ,武汉 卧龙 电机 有 限 公 司 完 成 厂房 封顶 ,卧龙 电 
气 银川 变压器 有 限 公 司 技 改 有 效 推进 。 
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浙江 特种 电机 有 限 公 司 2010 年 完成 总 额 为 2980 万 元 
的 投资 , 均 用 于 年 产 10 万 kW 高 效 节能 永 磁 电 机 生产 线 技 
术 改 造 项 目 。 

安 波 电 机 集团 宁德 工厂 五 号 厂房 投入 使 用 ,新 增 4 条 
手工 生产 线 ,1 条 自动 化 生产 线 , 宁 德 工 厂 已 拥有 12 条 生产 
线 , 日 产值 可 达 130 万 元 。 

融资 ”卧龙 控股 集团 有 限 公司 整体 经 济 水 平和 规模 实 
力 显著 提高 。2010 年 上 半年 ,卧龙 电气 集团 有 限 公 司 公开 
增发 A 股 5 467 万 股 , 募 集资 金 92 583. 74 万 元 。 

安 波 电机 集团 启动 上 市 计划 ,与 广发 证 券 股 份 有 限 公 
司 签订 企业 改制 协议 。 

企业 结构 调整 ”珠海 凯 邦 电机 制造 有 限 公司 2010 年 成 
立 合 肥 分 公司 ,企业 集团 初步 形成 。 

2010 年 5 月 ,北京 京 仪 敬业 电工 集团 有 限 公司 分 立 为 
北京 京 仪 敬业 电工 科技 有 限 公 司 和 北京 京 仪 敬业 电工 有 限 
公司 。 北 京 京 仪 敬 业 电 工科 技 有 限 公 司 下 属 两 个 控股 子 公 
司 一 一 北京 敬业 北 低 自动 化 设备 有 限 公 司 和 北京 敬业 北 微 
节能 电机 有 限 公司 。 

横店 集团 联 宜 电机 有 限 公司 成 立 浙江 金光 太阳 能 科技 
有 限 公 司 ,主要 从 事 太 阳 能 发 电 系统 产品 的 开发 和 推广 , 包 
括 系统 的 优化 ,适用 不 同 负 载 逆 变 占 的 开发 和 优化 ,太阳 能 
水 泵 等 。 已 获得 意向 订单 3 000 万 美元 ,项 目 投产 后 可 实现 
年 产值 4 亿 元 ,年 创汇 3 000 万 美元 ,利润 4 000 万 元 ,税收 
1 800 万 元 。 

无 锡 市 凯旋 电机 有 限 公 司 2010 年 调整 企业 股份 ,无 锡 
市 洛 社 师 范 学 校 的 20% 股份 退出 , 现 主要 股东 是 顾 方 明 , 占 
Hit 5496 。 

2010 4£ 3 月 ,中 山大 洋 电机 股份 有 限 公 司 出 资 设立 武 
汉 大 洋 电机 新 动力 公司 。2010 年 8 月 ,中 山大 洋 电 机 股份 
有 限 公司 全 资 子 公 司 大 洋 香 港 公司 在 美国 密 吹 根 州 注册 成 
立 大 洋 ( 美 国 ) 科 技 有 限 公 司 ( 英 文 注册 名: BROAD - 0- 
CEAN TECHNOLOGIES LLC) 。 

行业 组 织 活动 2010 年 3~5 月 ,分 马力 电机 分 会 与 中 
国 质量 认证 中 心 等 机 构 联合 组 织 开 展 GB 12350 一 2009《 小 
功率 电动 机 的 安全 要 求 》 的 换 版 宣 贯 工作 ,邀请 标准 主要 起 
草 人 讲解 新 旧版 标准 的 差异 ,以 及 企业 在 生产 过 程 中 运用 
新 版 标准 需要 注意 的 事宜 。 

6 月 中 名 ,在 广州 举办 欧盟 ErP 指令 及 第 一 批 9 项 实施 
措施 培训 会 ,邀请 相关 专家 对 ErP 指令 及 相关 实施 措施 进 
行 了 重点 解读 和 交流 。 

6 月 ,在 宁波 花溪 召开 分 会 六 届 二 次 理事 长 会 议 , 主 要 
审议 《分 马力 电机 行业 “十 二 五 "发 展 规划 》 草 案 和 分 会 工作 
重点 ,并 对 行业 当前 热点 问题 展开 了 交流 和 讨论 。 

7 月 ,组 织 相 关 行 业 企业 \ 高校、 研究 院 所 联合 开展 绿色 





高效 小 功率 电机 的 研制 。 该 项 目 正 处 于 第 一 阶段 。 


9 月 ,与 中 国电 器 科学 研究 院 及 国内 外 相关 机 构 联 合 举 
办 “2010 中 国电 子 电器 产品 应 对 绿色 低 碳 国际 研讨 会 ” ,130 


行业 概况 


9 月 ,在 广州 召开 了 分 会 六 届 二 次 理事 扩大 会 议 ,就 高 。 整 产 业 结构 ,加 快 技术 创新 ,开拓 新 市 场 ,各 项 经 济 指标 较 
效 电 机 展开 了 专题 讨论 。 上 年 有 了 较 大 的 增长 。 但 受 全 球 经 济 形 势 仍 不 明 关 、 不 确 
11 月 ,在 济南 召开 2010 年 全 国 小 电机 学 术 交 流 会 , 征 ”定性 因素 较 多 ,加 之 我 国 经 济 通胀 ,原材料 价格 居 高 不 下 ， 
$E .评选 、 编 印 了 《2010 年 小 功率 电机 学 术 交 流 会 论文 集 》， ”美元 对 人 民 币 汇率 不 断 下 调 等 不 利 因素 的 影响 ,2010 年 微 


共 评 选 出 优秀 论文 19 篇 。 电机 行业 企业 整体 运营 成 本 大 幅度 提高 ,企业 盈利 空间 相 
《分 马力 电机 行业 通讯 》 全 年 累计 提供 45 万 字 信 息 ; 积 对 缩小 。 
极 做 好 中 国 小 功率 电机 网 的 维护 和 更 新 工作 。 据 对 微 电 机 行业 36 家 企业 的 统计 ,2010 年 完成 工业 总 


[ 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 分 马力 电机 分 会 张 丽 芳 、 产值 127.80 亿 元 ,同比 增长 38.76% ;工业 销售 产值 125. 13 
吴 展 审 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 分 马力 电机 分 会 周 修 源 ]】 亿 元 ,同比 增长 26. 61% ;新 产品 产值 44. 02 亿 元 ,同比 增长 
47.37% ;实现 利润 13. 48 亿 元 ,同比 增长 52. 46% ,其 中 利润 
总 额 增 加 额 超 500 万 元 的 企业 有 9 家 ; 总 体 运营 成 本 
111. 95 亿 元 ,同比 增长 38. 88% ;出 口交 货 值 18. 86 亿 元 , 同 
比 增长 57. 38% ,其 中 同比 增长 超 50% 的 企业 有 19 家 ,这 表 
明 微 电机 行业 出 口 业 务 基 本 步 人 正轨 ;全 年 从 业 人 员 23 665 
人 ,同比 增长 10. 3296 2010 年 微 电 机 行业 36 家 企业 主要 
经 济 指标 见 表 1, 2010 年 微 电 机 行业 36 家 企业 主要 经 济 效 
益 指 标 抑 表 2, 2010 年 微 电 机 行业 出 口 额 前 10 名 企业 见 表 

生产 发 展 情况 ”2010 年 , 微 电 机 行业 企业 随 着 国际 经 3, 2010 年 微 电 机 行业 重点 企业 经 济 效 益 综合 指数 见 表 4。 
济 环境 的 好 转 和 国家 宏观 调控 政策 的 效果 逐渐 显现 ,及 时 调 2010 年 微 电 机 行业 重点 企业 工业 增加 值 见 表 5。 


表 1 2010 年 微 电 机 行业 36 家 企业 主要 经 济 指标 



























































































DNE ERR 2010 EE LAC] 
l 工业 总 产值 1 277 983 920 983 38. 76 
2 “| 工业 销售 产值 1 251 285 988 276 26. 61 
3 | 新 产品 产值 440 188 298 696 47. 37 
4 出 口交 货 值 188 588 119 826 57.38 
5 其 他 收入 34 616 42 877 - 19.27 
6 “| 流动 资产 年 平均 余额 890 200 622 400 43. 03 
7 “| 年 末 负 债 合 计 776 085 661 919 17. 25 
8 “| 年 末 所 有 者 权益 合计 792 946 568 987 39. 36 
9 “| 主 营 业务 收入 1 224 942. 876 840 39. 70 
10 “| 主 营业 务 成 本 990 237 707 597 39. 94 
11 | 营业 费用 37 077 27 887 32. 95 
12 “| 主 营业 务 税金 及 附加 5 401 4 857 11. 20 
13 “| 管理 费用 及 财务 费用 86 774 65 739 32. 00 
14 “| 利润 总 额 134 754 88 384 52. 46 
15 “|! 年末 资产 合计 1 567 893 1 231 269 27.34 
16 “| 从业 人 员 数 23 665 21 452 10. 32 
17 “| 科技 活动 经 费 筹 集 总 额 51 737 43 034 20. 22 
18 ”| 主 营业 务 利润 210 604 147 941 42. 36 


表 2 2010 年 微 电 机 行业 36 家 企业 主要 经 济 效益 指标 


指标 名 称 






























1 总 资产 贡献 率 10. 70 12. 94 9. 09 
2 | 资本 保值 增值 率 120. 00 139. 36 113. 30 
3 “| 流动 资产 周转 率 1.52 1.38 1.42 
4 | 全 员 劳 动 生 产 率 16 500. 00 120 570. 46 102 644. 97 
5 | 成 本 费用 利润 率 3.71 9. 70 12. 30 
6 “| 产品 销售 率 96. 00 97. 9] 107. 31 
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表 3 2010 年 微 电 机 行业 出 口 额 前 10 名 企业 


aliia o |t 出 口 额 | 比 上 年 增长 
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“1 | 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 贵州 华 烽 电器 有 限 公司 

2. 深圳 拓 邦 股份 有 限 公司 横店 集团 东 磁 股份 有 限 公司 105 
3 | 河北 电机 股份 有 限 公司 上 海 金 陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公司 -2 
4 “| 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 

5 | 温州 安 固 集团 有 限 公司 浙江 人 迪 贝 机 电 集团 有 限 公司 





o RA 2010 年 微 电 机 行业 重点 企业 经 济 效益 综合 指数 









经 济 效益 综合 指数 







































1 ;南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 人 2. 14 
2 | 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 广东 嘉和 第 特 电机 股份 有 限 公 司 2. 11 
3 | 成 都 精密 电机 三 浙江 尤 奈 特 电 机 有 限 公司 1.91 
4 | 河北 电机 股份 有 限 公 司 西安 徽 电 机 研究 所 1. 87 
5 | 浙江 迪 贝 机 电 集 团 有 限 公 司 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公 司 1. 72 
6 | 深圳 拓 邦 股份 有 限 公司 桂林 华晨 特种 电机 发 展 有 限 公 司 1.71 
7 | 金 坛 市 微 特 电 机 有 限 公司 浙江 瑞星 电子 有 限 公司 1. 66 
8 | 重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公司 






TRMA rE 序 工业 增加 值 | 比 上 年 增长 
卧龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 137 812 江苏 超 力 电器 有 限 公司 13 794 
深圳 拓 邦 股份 有 限 公 司 21 370 大 连天 显 精密 轴承 有 限 公 司 
河北 电机 上 股份 有 限 公 司 18 229 温州 安 固 集团 有 限 公司 
浙江 迪 册 机 电 集 团 有 限 公司 14 601 HEIR REREH 


横店 集团 联 宜 电机 有 限 公 司 13 919 10 | 上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公 司 
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市 场 及 销售 2010 年 尽管 受 原材料 价格 上 涨 、 经 济 通 业 仍 继续 保持 平稳 较 快 的 发 展 态势 ,出 口 表现 尤为 突出 。 
Be .运营 成 本 升 高 等 诸多 不 利 因素 的 影响 ,但 在 国际 .国内 2010 年 微 电 机 行业 重点 企业 成 本 费用 利润 率 见 表 6。 
经 济 形势 逐渐 好 转 ,市 场 需求 逐渐 增 大 的 带动 下 , 微 电 机 人行 
表 6 2010 年 微 电 机 行业 重点 企业 成 本 费用 利润 率 


序号 成 本 费用 利润 率 (% ) 企业 名 称 成 本 费用 利润 率 (9% ) 





















1 r TE 横店 集团 联 宜 电机 有 限 公 司 12. 47 
2 | 淄博 博 山 杰 瑞 微 电 机 有 限 公司 12 | 桂林 华晨 特种 电机 发 展 有 限 公司 12. 10 
3 | 成 都 精密 电机 20. 73 13 | 本 溪 恒 达 微 电 机 有 限 公 司 9. 32 
4 | 广东 嘉和 微 特 电机 股份 有 限 公 司 19. 67 14 | 浙江 尤 奈 特 电机 有 限 公司 9. 06 
5 | 北 微 微 电 机 厂 |. 19.00 15 | 金 坛 市 微 特 电 机 有 限 公司 6. 24 
6 | 河北 电机 股份 有 限 公 司 17. 05 16 | 浙江 瑞星 电子 有 限 公司 6. 13 
7 | 新 江 迪 页 机 电 集 团 有 限 公 司 | 16. 98 17 ;山东 祥和 集团 博 山 微 电 机 厂 5.47 
8 | 重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公 司 18 | 山东 丐 源 机 械 有 限 公司 5.30 
9 | 深圳 拓 邦 股份 有 限 公司 19 | 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公司 4. 94 
10 | 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 20 | 横店 集团 东 磁 股份 有 限 公司 4. 90 


上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公 司 是 以 出 口 为 主 的 ”销售 业绩 比 上 年 增长 2690 。 通 过 减员 增 效 ,在 人 员 比 2009 
外 贸 型 企业 。 国 际 金融 危机 致使 外 需 市 场 大 面积 攻 缩 , 企 年 下 降 12% 的 基础 上 ,产量 增长 29% ,人均 产 量 增长 4796 ， 
业 外 销 市 场 损失 较 重 。2010 年 , 随 着 国际 大 环境 逐渐 好 转 ”人均 销售 额 增长 37.796 。 但 原材料 价格 居 高 不 下 、 美 元 对 
和 国外 订货 需求 加 大 ,企业 销售 情况 得 到 了 较 大 改观 ,总 体 人 民 币 汇率 下 调 以 及 运营 成 本 大 幅 提 高 等 不 利 因素 使 得 企 
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Ay AUREAS [RI CAE ,2010 年 成 本 费用 利润 率 仅 为 0.29% 。 

江苏 超 力 电器 有 限 公 司 是 专业 制造 汽车 用 电动 机 及 配 
套 产品 的 现代 化 高 新 技术 企业 。2010 年 该 企业 尽管 面 对 原 
材料 价格 大 幅 上 扬 .产品 所 处 产业 链 较 低产 品 议价 能 力 不 
强 等 不 利 局 面 , 仍 实现 产品 销售 额 3. 43 亿 元 , 比 上 年 增加 
1.3 亿 元 ,同比 增长 43% ,国外 市 场 销售 额 同 比 增长 4. 3%。 
2010 年 该 公司 的 轿车 配套 产品 销售 额 占 销 售 总 额 的 
52.6% ,B 级 车 配套 产品 占 29% , 共 开 发 北汽 .首钢 .福田 等 
新 客户 7 家 。 该 企业 2010 年 成 本 费用 利润 率 为 1. 97% 。 

重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公 司 抢 抓 市 场 开 拓 , 强 化 自主 
创新 ,加 大 研发 力度 ,优化 产业 结构 ,强化 以 成 本 控制 为 核 
心 的 内 部 管理 机 制 ,继续 保持 平稳 快速 的 发 展 态 势 。 全 年 
实现 销售 收入 5 541.2 万 元 ,同比 增长 10896 ;工业 总 产值 
6 061. 44 万 元 ,同比 增长 163% ;利润 558.97 万 元 。 从 统计 
数据 来 看 ,该 企业 2010 年 运营 成 本 控制 相对 较 好 ,成 本 费用 
利润 率 16. 6496 。 

深圳 拓 邦 电子 股份 有 限 公 司 业 务 覆 盖 工 业 自 动 化 、 数 
但 电 子 等 多 领域 。2010 年 公司 加 大 了 国际 市 场 开拓 力度 ， 
加 快 技术 攻坚 ,完善 主导 产品 ,克服 了 企业 运营 中 的 不 少 难 
题 ,实现 产量 4 762 万 套 , 产 值 83 433 万 元 ;出 口 2 188 万 
套 ; 主 营业 务 收 入 8.3 亿 元 ,同比 增长 84. 3% ;科技 活动 人 
员 249 人 ,同比 增长 11. 2% 。 该 企业 2010 年 成 本 费用 利润 
XX 16. 1396 , 

东阳 市 东 政 电机 有 限 公司 专业 研究 、 开 发、 制造 和 销售 
各 类 交 、 直 流 微型 减速 电动 机 。2010 年 生产 交 、 直 流 减 速 电 
动机 49. 2 万 台 , 销 售 45.4 万 台 ,其 中 出 口 5.6 万 台 ;实现 销 
售 收 入 4 000 万 元 ,同比 增长 54% ;净利 润 240 万 元 ,同比 增 
”长 54% ;上 缴 税金 200 万 元 ,同比 增长 29% ;成 本 费用 利润 
率 2.9896 。 该 企业 结合 市 场 与 自身 发 展 状况 ,制定 了 今后 
加 强 产品 质量 .企业 管理 的 相关 措施 。 

桂林 华晨 特种 电机 发 展 有 限 公司 是 专业 研发 .生产 直 
流 印 制 绕组 电动 机 和 直流 无 刷 电 动机 的 高 新 技术 企业 ,对 
外 销售 额 占 总 销售 额 的 75% 。2010 年 尽管 受 原材料 涨 价 、 
人 民 币 升值 等 不 利 因素 的 影响 ,该 公司 主要 销售 市 场 仍然 
平稳 增长 ,新 市 场 的 开发 也 取得 了 一 定 的 进展 ,南亚 地 区 的 
印度 .巴基斯坦 客户 已 开始 批量 订货 ,南美 地 区 的 巴西 客户 
也 已 开始 小 批量 订货 。2010 年 生产 电动 机 7 400 & , 出口 
5 200 台 ,库存 560 & ,出 口 收入 同比 增长 10% 以 上 ,成 本 费 
用 利润 率 12. 1096 。 

金 坛 市 微 特 电机 有 限 公 司 凭借 2010 年 国家 产业 政策 调 
整 的 契机 ,围绕 “做 精 、 做 大 ”的 目标 ,积极 贯彻 抓 开 发 . 抓 质 
量 . 抓 管理 的 方针 , 主 抓 产品 管理 .质量 细节 LTD TIER ER RT 
力度 .采购 成 本 控制 等 方面 ,加 大 力度 提高 企业 核心 竞争 力 ， 


行业 概况 


经 济 指标 创 历 史 最 高 水 平 ,全 年 销售 额 同比 增长 101% ,利润 
增幅 达到 4% 以 上 的 预算 目标 ,资本 回笼 率 达 到 99. 4596 ,外 
销 产品 产销 率 接近 100% ,全 部 产品 产销 率 超过 95% 。 

温州 安 固 集团 有 限 公 司 是 专业 生产 和 销售 电机 换 问 器 
的 大 中 型 企业 ,2010 年 实现 销售 收入 3.1 亿 元 ,同比 增长 
24% ;利税 同比 增长 10% ;成 本 费用 利润 率 4. 90% 。2010 
年 企业 针对 管理 层 观念 需 改 变 、 人 才 缺 乏 \ 企 业 运营 成 本 大 
幅 上 升 的 问题 ,加 强 绩 效 考 核 大 力 加 强人 员 培 训 , 培 养 基 层 
管理 人 员 和 技术 人 员 和 以 老 带 新 ”, 广 开 招聘 ,引进 开拓 创 
新 型 人 才 , 提 高 了 成 品 率 和 劳动 成 本 回报 率 。 

卧龙 控股 集团 有 限 公 司 作 为 本 行业 的 龙头 企业 ,2010 
年 紧 紧 围绕 年 初 制定 的 生产 经 营 目 标 , 以 提高 经 济 效益 、 促 
进 企 业 发 展 为 核心 ,大 力 推 进 企业 机 制 创 新 、 管 理 创新 、 技 
术 创 新 、 市 场 创 新 ,充分 发 挥 调 动 企业 各 级 员工 积极 性 ,有 
效 地 缓解 了 人 民 币 升值 .原材料 价格 大 幅 芋 扬 等 造成 的 不 
利 影响 ,全 年 主 营业 务 收入 700 186 万 元 ,同比 增长 34. 06% ; 
实现 利润 82 603 万 元 ,同比 增长 27. 88% ;进出 口 额 同比 增 
长 41.7%。 

广东 威 灵 电 机 制造 有 限 公 司 开 发 的 汽车 助力 转向 器 电 
动机 已 经 批量 生产 ,投资 开发 的 工业 控制 项 目 已 经 取得 较 
大 突破 。2010 年 实现 工业 总 产值 77.1 亿 元 ,同比 增长 
3896 ;新 产品 产值 27 亿 元 ,同比 增长 40% 。 

科技 成 果 及 新 产品 ”江苏 超 力 电 副 有限 公司 2010 年 为 
开发 新 品 项 目 EPS, 已 累计 投入 资金 2 420 万 元 。 该 公司 已 
具备 EPS 研发 工艺 和 制造 等 能 力 ,并 完善 了 采购 、 质 量 和 
市 场 等 流程 , 现 已 做 好 量 产 准备 。BSG 电机 等 新 能 源 产品 
研发 进展 顺利 。2010 年 该 公司 申请 专利 17 项 ,已 受理 
10 项 。 

贵州 华 烽 电 器 有 限 公 司 2010 年 申请 专利 30 项 ,其 中 机 
电 产 品 27 项 ; 雾 化 器 产品 获 贵州 省 科技 进步 奖 三 等 奖 、 贵 
阳 市 科技 进步 奖 二 等 奖 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 2010 年 研发 的 新 品 主 
要 包括 真空 泵 电动 机 、 直 流 无 刷 电动 机 、 执 行 器 电动 机 、 工 
业 风 而 电 动机 。 

上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公 司 2010 年 新 品 项 目 
以 研发 节能 RHE .高 效 的 250J 规 格 产品 为 主 。 

重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公 司 2010 年 开发 新 品 超 20 种 ， 
其 中 开发 了 400N,600N.,1000N., M825 , M9000 系列 220V 电 
动机 ;获得 5 项 专利 授权 ,其 中 发 明 专 利 1 项 、 实 用 新 型 专利 
2 项 .外观 专利 2 项 ,另外 有 2 项 发 明 专 利 已 进入 公示 阶段 。 
2010 年 通过 了 高 新 技术 企业 的 认证 。 
2010 年 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 科技 成 果 及 新 产品 
见 表 7。 | 


R7 2010 年 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 科 技 成 果 及 新 产品 


国家 重点 新 产品 
国家 火炬 计划 
省 级 新 产品 试制 计划 










Wldrive 高 压 变频 器 





WLSA 全 数字 通用 交流 伺服 系统 
搅拌 机 用 无 刷 走 流 电 动机 





备 注 
编号 :2010GRC20041 
编号 :2010CH040880 
2010D605A620046 








TELM 
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(2) 
序号 & 
3 | 省 级 新 产品 试制 计划 8 BAEHR aap TPF10012 一 6/4 ,TPF100L1—6/4 — |2010D60SA620045 
IE2 系列 (IP55 ) 高 效率 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~ 355) 2010D60SA620046 
空气 净化 器 用 无 刷 直 流 电 动机 及 其 控制 系统 2010D60SA620047 
空气 净化 器 用 无 刷 直 流 电动 机 及 其 控制 系统 2010D60SA620043 
中 央 空 调 风 机 盘 管 无 刷 直 流 电 动机 2010D60SA620042 
MVF 系列 立 式 振动 电动 机 2010D60SA620040 
振动 第 用 特大 型 振动 电动 机 2010D60SA620041 
4 ;省 级 科技 成 果 11 ZW 型 空调 用 无 刷 直 流 电 动机 登记 号 ;10006034 
ELD 系列 低压 无 刷 直流 外 转子 风机 电动 机 登记 号 ;10006033 
YYG 系列 干 衣 机 用 节 材 高 效 单项 异步 电动 机 登记 号 ;10006036 
割 草 机 用 无 刷 直 流 电 动机 登记 号 :10006035 
S 一 X 一 QY 系列 牵引 变压器 登记 号 :10006085 
IE2 系列 高 效 三 相 异 步 电 动机 2010. 12. 18 日 签订 
TPF 烟叶 烘 烤 风机 专用 三 相 异 步 电 动机 2010. 12. 18 日 签订 
空气 净化 器 用 无 刷 直 流 电动 机 及 其 控制 系统 2010. 12. 18 日 签订 
盘 管 风机 用 无 刷 直 流 电动 机 及 其 控制 系统 2010. 12. 18 日 签订 
MVE—F 系列 立 式 振动 电动 机 2010. 12. 18 日 签订 
MVE—SC 户外 隔 爆 三 段 细 长 型 振动 电动 机 2010. 12. 18 日 签订 
5 | 浙江 省 科学 技术 奖 l S—X—QY 系列 牵引 变压器 | 三 等 奖 
6 | 绍兴 市 科学 技术 奖 1 S- 一 X 一 QY 系列 牵引 变压器 一 等 奖 
7 | 上 广 市 科学 技术 奖 1 S—X—QY 系列 牵引 变压器 一 等 奖 


深圳 拓 邦 电子 股份 有 限 公 司 2010 年 申请 并 受理 15 项 
专利 ,获得 12 项 专利 授权 ,其 中 发 明 专 利 2 项 。 该 公司 在 动 
力 电 泄 控制 板 的 研发 方面 已 进行 近 两 年 的 技术 储备 ,正在 
尝试 普通 锂电 池 的 生产 和 销售 。 

桂林 华晨 特种 电机 发 展 有 限 公司 2010 年 获 实 用 新 型 专 
利 授权 2 项 ,申请 实用 新 型 专利 2 项 ,承担 了 多 项 课题 的 研 


究 。 直 流 无 刷 电 动机 研制 实现 新 突破 ,正在 研发 盘 式 高 速 
直流 无 刷 电动 机 。 

东阳 市 东 政 电机 有 限 公 司 2010 年 共 申报 专利 7 项 ， 
获 专利 授权 8 项 ,其 中 实用 新 型 专利 7 项 。2010 年 东阳 
市 东 政 电机 有 限 公 司 通过 省 级 新 产品 鉴定 、 审 查 的 产品 
见 表 8。 


表 8 2010 年 东阳 市 东 政 电机 有 限 公 司 通过 省 级 新 产品 鉴定 .审查 的 产品 





4572Y68—2450/60 Y JB120G 智能 割 草 机 专用 行走 电动 机 


DZ145 * 356 智能 游泳 池 盖 控制 电动 机 


根据 经 营 发 展 战略 规划 ,温州 安 关 集团 有 限 公 司 2010 
年 共 开发 新 产品 153 种 ,其 中 4 个 新 产品 为 国内 行业 首创 ， 
分 别 是 :将 换 向 器 中 碳 与 铜 基 面 焊接 的 办 法 (发 明 专 利 号 : 
ZL200910096483. 9) HAF A JETRE RHEA S: 


| 产品 型 号 规格 及 名 称 


802Y115—22030/60JX56 低速 榨 汁 机 专用 永 磁 直流 减速 电动 机 


70YN18—2/70JB200C1025 管 能 生活 垃圾 处 理 器 专用 电动 机 
702Y96—2440/70J]W17. 5G1031 智能 和 专用 直流 涡轮 减速 电动 机 





鉴定 .评审 部 门 







浙江 省 科技 厅 
浙江 省 经 济 和 信息 化 委员 会 
浙江 省 科技 厅 
浙江 省 科技 厅 
浙江 省 经 济 和 信息 化 委员 会 


2L200910097028. 0) . 换 回 器 弯 钩 一 次 成 型 模具 (发 明 专利 
号 :ZL200910097030. 8) .自动 称 重 粉饼 成 型 机 。 

2010 年 广东 嘉和 微 特 电 机 股份 有 限 公 司 专利 受理 情况 
见 表 9。 


RI 2010 年 广东 嘉和 微 特 电机 股份 有 限 公司 专利 受理 情况 


日 其 类 别 (包括 证 书 名 称 .编号 等 ) 
2010.5.26 | 碎 肉 机 用 的 电动 机 实用 新 型 专利 ”申请 号 :200920194337. 5 
2010. 5.19 ”| 家 用 电动 机 用 的 齿轮 实用 新 型 专利 ”申请 号 ;200920194339. 4 
2010. 5. 26 打 和 蛋 器 电动 机 用 的 夹 芯 齿 轮 实用 新 型 专利 ”申请 号 ;200920194338. X 
2011. 1. 12 | 一 种 减速 电动 机 实用 新 型 专利 ”申请 号 :ZL201020239074. 8 
2011. 2.9 步 进 电动 机 定子 实用 新 型 专利 申请 号 :2L201020238915.3 
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本 溪 恒 达 微 电机 有 限 公 司 2010 年 以 市 场 需求 为 导向 ， 
在 电梯 开门 电动 机 领域 开发 出 新 型 永 磁 无 刷 电动 机 。 该 电 
动机 采用 交流 电机 结构 替代 直流 有 刷 电 机 模式 ,属国 内 首 
创 ,具有 运行 可 靠 、 维 修 方便 、 调 速 性 能 好 等 特点 。 

微 电 机 企业 还 应 继续 加 大 产品 创新 力度 ,提高 技术 创 
新 能 力 和 产品 附加 值 , 从 根本 上 提升 企业 的 核心 竞争 力 和 
抗 风 险 能 力 。 

质量 及 标准 ” 微 电 机 分 会 继续 组 织 行业 实施 “信用 体 
系 评价 ”工作 ,分 会 会 员 单 位 广东 嘉和 电器 股份 有 限 公 司 被 
总 会 授予 信用 体系 AAA 级 单位 。 

全 国 微 电 机 标准 化 技术 委员 会 顺利 完成 了 国家 标准 及 
国家 标准 计划 项 目 和 行业 标准 计划 项 目的 清理 整顿 工作 ， 
在 推进 国际 标准 的 转化 ,加速 行业 产品 标准 的 制 修订 步伐 ， 
面向 市 场面 向 企业 开展 标准 工作 等 方面 做 了 一 定 工作 。 

2010 年 制定 完成 《小 型 齿轮 减速 电动 机 通用 技术 条 
件 》《 按 摩 椅 用 永 磁 直流 电动 机 通用 技术 条 件 》 等 4 项 行业 
标准 项 目 ,年 底 前 完成 报批 。 组 织 申 报 了 12 项 行业 标准 的 
制 修订 工作 ,完成 了 “十 二 五 ”规划 编制 工作 。2010 年 国家 
标准 化 管理 委员 会 下 达 了 《 永 磁 交 流 伺服 电动 机 通用 规范 》 
国家 标准 制定 项 目 ,《 微 电机 安全 通用 要 求 》( GB 18211— 
2000) 5& 2 项 国家 标准 修订 项 目 以 及 机 械 行 业 标准 《4 交 流体 
Ht 3 orae) Sy 9 项 行业 标准 制 修订 项 目 , 上 述 标准 处 于 起 草 
阶段 ,将 于 2012 年 完成 报批 稿 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2010 年 卧龙 电气 集团 股份 有 限 
公司 总 投资 5. 2 亿 元 的 高 压 、 超 高 压 变压器 项 日 ,当年 完成 投 
9t 26 580 万 元 ;总 投资 3 亿 元 的 高 效 节能 中 小 型 交流 电机 项 
目 ,当年 完成 投资 8 040 万 元 ;总 投资 1.5 亿 元 的 年 产 70 万 台 
(E) AEH ABS 电机 项 目 ,当年 完成 投资 2 765 万 元 。 

温州 安 固 集团 有 限 公 司 共 完 成 技 改 资金 投入 615 万 
元 ,新 添置 设备 包括 液压 机 、 线 切割 机 床 .自动 排 片 机 、 铣 醒 
机 等 共计 137 台 ( 套 )。 同 时 批量 使 用 高 速 冲床 、 自 动 排 片 
机 、 自 动 收 排 线 拉丝 机 等 自动 化 .半自动 化 先进 设备 ,有 效 
解决 了 劳动 密集 型 企业 用 工 难 问题 。 该 公司 继续 与 杭州 华 
智 软件 工程 技术 有 限 公 司 合作 在 企业 中 推广 应 用 进 销 存 管 
理 模块 考勤 系统 、 人 事 管 理 系统 和 生产 质量 模块 。 

江苏 超 力 电器 有 限 公司 投资 487. 46 万 元 用 于 扩建 和 改 
造 厂 房 .购置 土地 ,投资 690. 28 万 元 用 于 增添 机 械 设 备 、 安 
装 设备 。 投 入 资金 收购 了 南京 惠 俊 技术 开发 有 限 公 司 。 访 
仙 工 业 园 区 基建 .购置 EPS 量 产生 产 线 等 项 目 己 相继 启动 。 

东阳 市 东 政 电机 有 限 公 司 的 技 改 项 目 取 得 阶段 性 成 
Ro RE 2010 年 12 月 底 ,项 目 已 完成 设备 投资 358 万 元 ， 
其 中 当年 投资 230.5 万 元 。 浙 江 省 电子 信息 产业 重点 项 目 
计划 一 一 年 产 40 万 台 精 密 齿 轮 减速 电机 及 控制 系统 项 目 
已 于 2010 4E 9 月 获 批准 立项 。 

广东 嘉和 微 特 电 机 股份 有 限 公 司 2010 年 投资 4 800 万 
元 完成 了 年 产 1 000 万 台 永 磁 直 流 电 动机 的 技 改 项 目 ,该 项 
目 已 列 人 广东 省 技 改 项 目 。 

天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 为 提高 企业 劳动 生产 


行业 概况 


率 及 检验 检测 技术 水 平 ,2010 FERA 33 万 元 用 于 企业 基 

桂林 华晨 特种 电机 发 展 有 限 公 司 投入 资金 购 和 数控 机 
PR ,增加 办 公设 备 ,提高 生产 能 力 和 工作 效率 。 

行业 管理 ” 微 电 机 分 会 于 2010 年 4 月 25 日 在 西安 召 
开 了 五 届 四 次 理事 会 议 ,33 名 代表 出 席 会 议 。 会 议 围绕 原 
材料 价格 .汇率 机 制 等 提出 了 应 对 措施 。 

微 电 机 分 会 于 2010 年 9 月 16 日 在 西安 成 功 主 办 了 第 
十 六 届 微 特 电 机 技术 创新 与 发 展 论坛 。 论 坛 的 主题 是 “高 
效 、 节 能 与 智能 化 的 微 特 电 机 ”,200 余人 参 会 。 会 议 围 绕 电 
动 汽 车 、 风 力 发 电 、 家 用 电器 中 的 电机 节能 、 运 动 控 制 等 作 
了 专题 报告 。 

微 电 机 分 会 秘书 处 发 展 新 会 员 单 位 5 家 :杭州 集 智 机 
电 设 备 制 造 有 限 公司 .佛山 市 耐 保 电气 有 限 公 司 、 精 密 机 电 
公司 .深圳 恒心 微 电 机 公司 和 成 都 银河 磁体 股份 有 限 公司 。 

微 电 机 分 会 荣获 2010 年 度 中 国电 器 工业 协会 统计 及 经 
济 运行 分 析 先 进 集体 称号 , 延 石 获 先 进 个 人 称号 。 

《 微 电 机 》 期 刊 2010 年 发 表 论 文 共 300 多 篇 ,并 入 编 
2010 年 版 中文 核心 期 刊 要 目 总 览 ( 中 文 核心 期 刊 )》。 中 
国 微 电 机 行业 网 站 自 2010 年 10 月 起 再 次 全 面 改 版 。 

[拟稿 人 :西安 徽 电 机 研究 所 延 石 ” 审 稿 人 :西安 徽 电 
机 研究 所 张 朴 ] 





生产 发 展 情况 ”2010 年 ,在 国家 加 快 转变 经 济 发 展 方 
式 和 调整 经 济 结 构 的 拉动 下 ,防爆 电机 行业 继续 保持 恢复 
性 增长 。 行业 整体 呈现 产销 快速 增长 带动 产值 .收入 、 经 济 
效益 较 快 增长 的 态势 。 但 在 下 半年 , 受 原 材料 价格 快速 上 
涨 的 影响 ,行业 整体 利润 增 速 下 降 ,行业 全 年 增 量 不 增 效 特 
点 比较 明显 。 因 此 ,原材料 价格 和 产品 销售 价格 的 走势 将 
决定 行业 企业 2011 年 的 经 营业 绩 。 

2010 年 ,防爆 电机 行业 全 年 总 产量 9 110 万 kW, 同 比 增 
加 1 655 7j kW, 增长 22.2% ;防爆 电机 工业 总 产值 达到 
469 621.9 万 元 ,同比 增加 83 553 万 元 ,增长 21.64% 。 全 行 
业 工 业 销 售 产值 达到 3 121 541.7 万 元 ,同比 增加 752 792 
万 元 ,增长 31. 78% ;其 中 ,防爆 电机 工业 销售 产值 461 229. 6 
万 元 ,同比 增加 84 754 万 元 ,增长 22. 51% ;防爆 电机 销售 量 
同比 增加 414 万 kW, 增 长 24. 5%。 

2010 年 防爆 电机 产量 超过 百 万 千瓦 规模 的 防爆 电机 企 
业 有 南阳 防爆 集团 股份 有 跟 公 司 .佳木斯 电机 股份 有 限 公 
司 、 江 苏 锡 安 达 防 爆 股份 有 限 公 司 .抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 
责任 公司 .宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公 司 江苏 大 中 
电机 股份 有 限 公 司 、 上 海 品 星 防 爆 电 机 有 限 公 司 和 无 锡 市 
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南方 防爆 电机 有 限 公 司 8 家 企业 , 比 2009 年 增加 2 家 企业 ， 

合计 产量 1 562. 85 万 kW, 占 行业 总 产量 的 64. 1% 。 其 中 ， 

防爆 电机 产量 达到 300 万 kW 以 上 的 企业 有 南阳 防爆 集团 
股份 有 限 公司 和 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 2 家 企业 ,南阳 
防爆 集团 股份 有 限 公 司 产量 达到 400 万 KW ,同比 增加 81.9 
万 kW ,增长 25.7% ;佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 产量 达到 
322.7 万 kW ,同比 增加 41. 29 F kW ,增长 14. 796 。 而 江苏 
锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公 司 产量 达到 182 万 kW ,同比 增加 19 
J kW ,同比 增长 11.7% ;抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 责 任 公司 
产量 达到 167 万 kW ,同比 增长 28% ;宁夏 西北 骏马 电机 制 
造 股份 有 限 公 司 产量 146. 79 万 kW ,同比 增长 43% ,是 防爆 
电机 产量 增幅 最 大 的 企业 ;江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 达 


到 134 万 kW ,同比 增长 11.6% ;上 海 品 星 防 爆 电 机 有 限 公 
司 达 到 107. 36 万 kW ,同比 增长 28. 6% ;无 锡 市 南方 防爆 电 
机 有 限 公 司 达 到 103 万 kW ,同比 增长 14. 496 。 防 爆 电 机 产 
量 50 万 ~90 万 kW 的 有 3 家 企业 ,他 们 是 浙江 浦东 电机 有 
限 公司 、 江 苏 环球 特种 电机 有 限 公 司 和 分 宜 宏 大 煤矿 电机 
制造 有 限 公司 ,产量 分 别 为 98 万 kW ,58 万 kW 和 50 77 kW, 
占 行业 的 8.45% 。 

上 述 企 业 2010 年 防爆 电机 产量 合 
万 kW, 占 行业 总 产量 的 72. 55% 。 

2010 年 防爆 电机 行业 工业 总 产值 前 15 名 企业 见 表 1。 
2010 年 防爆 电机 行业 工业 增加 值 前 15 名 企业 见 表 2。2010 
年 防爆 电机 行业 部 分 企业 经 济 效益 指标 见 表 3。 


计 达 到 1 768.85 


X1 2010 年 防爆 电机 行业 工业 总 产值 前 15 名 企业 

















n 


A EEREN 

南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 

六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 * 

安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 " 

衡水 电机 股份 有 限 公司 

宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 “ 
江苏 清江 电机 制造 有 限 公司 * 

广东 东莞 电机 有 限 公司 

江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公司 

上 海 品 星 防爆 电机 有 限 公司 

德州 恒 力 电机 有 限 责 任 会 司 

山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 

无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 

浙江 浦东 电机 有 限 公司 
注 : 带 * 者 的 工业 总 产值 含 非 防 爆 电 机 数据 。 
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同比 增长 (和 ) 



















































211 126 175 687 20. 17 
187 276 156 474 19. 69 
136 851 100 128 36. 68 
113 556 80 878 40. 40 
104 230 103 028 1. 17 
71 177 61 821 15. 13 
65 350 46 581 40. 29 
51 514 25 421 102. 64 
28 399 2] 026 35. 07 
27 400 35 130 - 22. 00 
25 499 16 584 53. 76 
20 052 15 308 30. 99 
19 394 17 818 8. 84 
18 331 13 846 32. 39 








12 270 





表 2 2010 年 防爆 电机 行业 工业 增加 值 前 15 名 企业 






















南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 

安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 

宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公 司 
江苏 清江 电机 制造 有 限 公司 “ 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 

衡水 电机 股份 有 限 公 司 

江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公司 

山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 

无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公 司 

山东 山 防 防爆 电机 有 限 公 司 

分 宜 宏大 煤矿 电机 制造 有 限 公司 
德州 恒 力 电机 有 限 责 任 公司 

重庆 特种 电机 厂 

丹东 黄海 电机 有 限 公司 
注 : 带 * 者 的 工业 增加 值 含 非 防爆 电机 工业 增加 值 数据 。 
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同比 增长 (多 ) 
3. 24 
-25. 90 
28.24 
37. 55 
78.42 
4. 47 
11. 35 
15. 00 
- 18.03 
67. 76 
8. 85 
69.31 
-35. 87 
-3.05 





序号 


有 00 -1 C a È ù N —— 


pM 
D å wha A A N 一 5O 


17 


R3 


企业 名 称 


南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 
江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 
衡水 电机 股份 有 限 公司 

安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 
江苏 清江 电机 制造 有 限 公 司 
江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公 司 


宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 


山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 
无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公 司 
德州 恒 力 电 机 有 限 责任 公司 

分 宜 宏大 煤矿 电机 制造 有 限 公司 
山东 山 防 防爆 电机 有 限 公 司 
重庆 特种 电机 广 

丹东 黄海 电机 有 限 公 司 





河南 安阳 华安 煤矿 电机 有 限 责任 公司 


浙江 浦东 电机 有 限 公 司 

温州 南洋 防爆 电机 有 限 公司 
无 锡 市 双 云 防爆 电机 有 限 公司 
宁波 长 江 电 机 实业 有 限 公司 
苏州 特种 电机 厂 

浙江 沪 新 防爆 电机 有 限 公 司 
浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 
广东 东莞 电机 有 限 公 司 * 
鞍山 三 环 防爆 电机 有 限 公 司 
中 泉 集 团 有 限 公 司 


| 浙江 防爆 电机 有 限 公司 


上 海 喜 开 特 防 爆 电机 有 限 公司 

山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公司 
河南 移 通 电机 股份 公司 

沈阳 大 明 电 机 有 限 公 司 

六 安江 淮 电机 有 限 公 司 

江苏 环球 特种 电机 有 限 公司 

湘 电 集团 有 限 公 司 

南阳 防爆 集团 新 普 电 机 有 限 公司 
沈阳 黎明 电机 制造 有 限 公司 

上 海 品 星 防 爆 电 机 有 限 公 司 

无 锡 市 锡 安 防爆 电机 有 限 公司 


无 锡 锡 山 安达 防爆 电气 设备 有 限 公司 


无 锡 瑞 佳 电 机 有 限 公 司 
无 锡 浩 德 电机 制造 有 限 公司 





PESE “者 含 非 防爆 电机 数据 。 





行业 概况 


2010 年 防爆 电机 行业 部 分 企业 经 济 效益 指标 









































资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 
利润 率 
(%) 


165 415. 
135 541. 
111 048. 
105 121. 
310 673. 
165 258. 
277 186. 
211 508. 
30 215. 
107 950. 


61 317. 
55 467. 
30 592. 
35 931. 
21 711. 
212 411. 


235 415. 
53 413. 
25 344. 
35 321. 
- 12 107. 


203 131. 


362 516. 56 
117 595. 63 
307 070. 35 
30 094. 79 
347 142. 86 
180 764. 71 
93 750. 00 
100 869. 57 
131 383. 51 
11 333. 33 


经 济 效益 
综合 指数 
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产品 产量 及 销售 2010 年 ,从 整体 来 看 ,防爆 电机 行业 
的 生产 销售、 订货 同比 继续 增长 。 

2010 年 行业 总 产量 9 110 万 kW, 同比 增加 1 655 万 
kW ,增长 22. 2% 。 防 爆 电 机 产量 同比 增加 469 万 kW, 同比 
增长 23.9% 。 其 中 ,高 压 防爆 电机 产量 651 万 kW, 同 比 增 
加 114 万 kW, 同 比 增长 21.2% ;低压 防爆 电机 产量 1 308 
万 kW, 同 比 增加 276 万 kW ,增长 26.7% , 2010 年 防爆 电机 
销量 同比 增长 24. 52% , 累计 订货 同比 增长 27. 38% 。 

在 41 家 统计 企业 中 ,有 33 家 企业 增产 , 占 统计 企业 总 
数 的 80. 5% ;有 31 家 企业 销量 同比 增长 , 占 统计 企业 总 数 
的 75. 6% ;有 27 家 企业 防爆 电机 订货 增长 , 占 统计 企业 总 
数 的 65. 9% 。 

产销 量 较 快 增长 带动 收入 高 速 增长 ,2010 年 电机 产品 
销售 收入 204 亿 元 ,同比 增加 41 亿 元 ,同比 增长 25.2% ,但 
电机 平均 售 价 小 幅 下 降 。30 家 企业 电机 销售 收入 较 上 年 增 
加 ,4 家 企业 销售 收入 较 上 年 下 降 。 

2010 年 ,防爆 电机 行业 出 口 防爆 电机 的 企业 为 3 家 ,分 
齐 是 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 .佳木斯 电机 股份 有 限 公 
司 .南阳 防爆 集团 新 善 电机 有 限 公 司 。 受 世界 经 济 危 机 影 
0,2010 年 上 述 3 家 企业 防爆 电机 出 口 额 仅 为 499. 59 万 美 
元 , 比 2009 年 锐 减 73.8% 。 其 中 ,南阳 防爆 集团 股份 有 限 
公司 出 口交 货 值 18 020 万 元 ,同比 增长 7.45% ,出 口 创汇 
248 万 美元 , 比 上 年 下 降 85.7% , 占 防 爆 电 机 出 口 创 汇总 额 
的 49. 6% ;南阳 防爆 集团 新 普 电 机 有 限 公 司 出 口交 货 值 
1 834 万 元 ,出 口 创 汇 215. 59 万 美元 , 比 上 年 增长 33.3% , 占 
防爆 电机 出 口 创 汇总 额 的 43. 296 ;佳木斯 电机 股份 有 限 公 
司 出 口交 货 值 3 523 万 元 ,出 口 创汇 36 万 美元 , 比 上 年 增长 
800% , 占 防 爆 电 机 出 口 创 汇总 额 的 7.2% 。 

还 有 一 部 分 防爆 电机 行业 企业 通过 非 防爆 电机 出 口 为 
企业 创汇 。 如 浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 出 口交 货 值 

60 452 万 元 山东 华 力 电机 和 集团 股份 有 限 公 司 出 口交 货 值 
40 225 万 元 .江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 出 口交 货 值 28 975 
万 元 湘 电 集团 有 限 公 司 出 口交 货 值 22 866 万 元 、 江 苏 清江 
电机 制造 有 限 公 司 出 口交 货 值 13 173 万 元 .衡水 电机 股份 
有 限 公司 出 口交 货 值 11 749 万 元 .安徽 皖南 电机 股份 有 限 
公司 出 口交 货 值 3 921 万 元 、 六 安江 淮 电机 有 限 公 司 出 口交 
赁 值 2 376 万 元 .沈阳 大 明 电 机 有 限 公司 出 口交 货 值 2 272 
万 元 广东 东莞 电机 有 限 公 司 出 口交 货 值 1 053 万 元 。 

2010 年 ,行业 骨干 企业 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 进 
一 步 融 合 内 外 贸 业 务 ,统一 .整合 了 品牌 销售 ,构建 高 端 . 重 
点 用 户 管理 机 制 , 开 展 了 高 端 .重点 用 户 的 星 级 服务 试点 ; 
细 分 行业 管理 ,加 强 技术 支持 力度 ,健全 市 场 服 务 体系 ,在 
国内 组 建 服务 基地 ,加 快 向 现代 制造 服务 型 企业 转变 。 自 
主 品牌 出 口 比重 首次 突破 50% ,出 口 产品 结构 发 生 了 质 的 
变化 ;与 美国 德 兰 塞 兰 公司 等 战略 伙伴 密切 合作 ,中标 多 个 
国内 石化 .油气 项 目 ; 风 力 发 电机 批量 订货 ,大 型 同步 电机 
订货 实现 零 的 罕 破 ;顺利 进入 伊 明 国家 石油 部 .意大利 塞 班 
公司 的 供应 商 名 录 。 南 阳 防 爆 集团 股份 有 限 公 司 生 产 的 产 
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品 国内 市 场 主要 集中 在 石油 石化、 煤炭、 化工 、 钢 铁 、 电 力 
等 行业 ,而 国外 市 场 主要 分 布 在 美国 澳大利亚、 印度 、 伊 明 
等 国家 。 

广东 省 东莞 电机 有 限 公 司 生产 的 伺服 电动 机 、 高 压 电 
动机 .低压 大 功率 电动 机 、 永 磁 电 动机 、 高 效 电 动机 、 电 动 汽 
车 电动 机 、Y/Y2 系列 电动 机 、YSJ 系列 注塑 机 专用 电动 机 、 
YFD 系列 风机 用 低 噪声 电动 机 , 主要 出 口 新 西 兰 . 加 拿 大 、 
马来西亚 等 国家 ,并 销 往 中 国 台湾 .中 国 香港 。2010 年 实现 
销售 收入 3. 24 亿 元 ,其 中 内 销 2.98 4556, h O 2 600 万 元 
(加 拿 大 和 新 西 兰 合 计 2 000 万 元 ,东南亚 600 万 元 ) 。 该 公 
司 的 产品 主要 以 内 销 为 主 , 且 集 中 在 广东 地 区 ( 占 销售 收入 
的 85% ) ,但 外 省 市 场 及 外 销 呈 增 长 趋势 。 

宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 生 产 的 输送 机 电 
机 产品 产量 963kW ,销售 990. 2kW; 采 煤 机 电机 产品 产量 
225. 2kW ,销售 242. 4kW ;掘进 机 电机 产品 产量 146. 6kW , 销 
入 131.3kW; 乳化 液 泵 电机 产品 产量 35.8kW, 销售 
41. IkW; YB 系列 电机 产品 产量 36. 9kW ,销售 35. 8kW 。 

分 宣 宏大 煤矿 电机 制造 有 限 公司 生产 煤矿 用 防爆 电动 
机 13 610 & ,3 50 万 kW ,产值 9 000 多 万 元 ,同比 分 别 增长 
61% 、74% 和 6995; 销售 电机 45.2 万 kW, 销售 收入 
8 100 万 元 。 

抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 责 任 公司 实现 营业 收入 7 亿 
元 ,同比 增长 22. 8% ;销售 回 款 7 亿 元 ,同比 增长 17% ;实现 
利润 9 310 万 元 。 

重庆 特种 电机 厂 有 限 责任 公司 成 都 分 公司 与 川 煤 集 团 
下 属 公 司 建立 了 稳固 的 合作 关系 ,昆明 办 事 处 开发 新 用 户 7 
家 , 渝 办 与 能 投 集团 .机 床 集团 等 建立 了 关系 。 重 庆 机 电 控 
股 ( 集 团 ) 公 司 初步 同意 其 与 重庆 水 轮机 三 有 限 责 任 会 司 进 
行 合作 。 

2010 年 防爆 电机 行业 实现 利润 22. 61 亿 元 ,同比 增加 
2. 12 亿 元 ,增长 10. 3% ,利润 增幅 低 于 收入 增幅 14. 9 AA 
分 点 。 利 润 增幅 相对 较 低 主要 是 由 于 2010 年 9 月 以 来 , 主 
要 原材料 价格 快速 上 涨 导致 成 本 迅速 增加 ,行业 销售 成 本 
同比 增长 33. 3496 ,增幅 高 于 收入 8. 14 个 百分点 。 

科技 成 果 及 新 产品 2010 年 ,防爆 电机 行业 对 YB3 系 
列 高 效 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 新 产品 资料 进行 了 修改 完 
善 ,南阳 防爆 电气 研究 所 组 织 行 业 有 关 单 位 对 新 产品 进行 
试制 。2010 年 9 月 17 ~20 日 在 四 川 省 成 都 市 召开 了 YB3 
系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 鉴定 会 。 会 议 成 立 了 由 7 名 专 
家 组 成 的 鉴定 委员 会 ,鉴定 会 由 鉴定 委员 会 主任 傅 丰 礼 主 
持 。 鉴 定 委员 会 对 提交 的 YB3 系列 电机 全 部 图 样 .技术 文 
件 和 样机 进行 了 认真 审查 后 认为 :YB3 系列 电机 设计 合理 、 
工艺 可 行 .性 能 指标 先进 ,试制 是 成 功 的 ,产品 主要 性 能 达 
到 国内 外 同类 产品 的 先进 水 平 ,效率 指标 完全 符合 国家 标 
准 GB 18613 一 2006《 中 小 型 三 相 蜡 步 电 动机 能 效 限定 值 及 
能 效 等 级 》 的 能 效 限定 值 (能效 2 级 )。 鉴 定 委员 会 全 体委 
员 一 致 同意 通过 定型 鉴定 ,投入 批量 生产 ,并 建议 投产 时 严 
格 工艺 管理 ,加 强 质量 控制 ,确保 防爆 性 能 安全 可 靠 。 


2010 年 ,35 家 企业 完成 了 YB3 系列 高 效 隔 爆 型 三 相 异 
步 电 动机 新 产品 样机 试制 工作 并 送 国家 检验 中 心 进行 检 
验 , 完 成 检验 22 家 (提供 了 检验 报告 ) 。YB3 系列 高 效 隔 爆 
型 三 相 异 步 电 动机 新 产品 已 面向 全 行业 推广 。 

2010 年 ,防爆 电机 行业 各 企业 根据 用 户 需 求 开 发 设计 
了 不 同类 型 的 防爆 电机 ,取得 了 丰硕 成 果 。 

南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 试制 成 功 首 台 QFW 50—2 
发 电机 ,研制 出 DTZR 一 No. 18H 地 铁 轴 流通 风机 和 FB- 
CDZ 一 No. 28/2 主 通风 机 ;企业 试验 中 心 取 得 了 “国家 认可 
试验 室 " 证 书 ; 参 加 了 矿 用 设备 国际 标准 制定 工作 ;承担 的 
国家 科技 支撑 计划 项 目 课题 一 一 大 型 增 安 型 同步 电动 机 防 
爆 关 键 技术 研究 、YBZT 系列 隔 爆 型 超 高 效 钴 铀 转子 电动 机 
研制 及 国家 标准 草案 ,河南 省 重大 科技 专项 一 一 核电 厂 用 
系列 核 级 电动 机 关键 技术 研究 等 项 目 顺 利通 过 验收 。 申 报 
专利 36 项 ,获得 专利 25 项 ,其 中 发 明 专 利 5 项 ;完成 5 项 省 
市 级 科技 成 果 鉴 定 。 除 开发 生产 各 种 高 低压 防爆 电机 以 
外 ,公司 还 在 国内 大 力 开 发 煤矿 风机 用 防爆 电机 ,市 场 规模 
不 断 扩大 ;研发 的 FBCD 主 通风 机 在 国内 煤炭 行业 占有 率 已 
处 于 行业 前 列 。 研 发 的 地 铁 风 机 、 风 力 发 电机 已 处 于 批量 
生产 阶段 ,地 铁 风 机 将 尽快 实现 规模 生产 。 

佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 完成 了 国内 最 大 的 18 极 增 
安 型 同步 机 TAWS000—18/3250 的 设计 及 制造 ;完成 了 
YFKS1000 一 4 14 000kW 三 相 异 步 电 动 /发 电机 、YLKK1250 一 
10/1190 1 250kW .HYKS1000 一 4 12 000kW 6. 6kV 主 给 水 泵 
电机 、YZYKS710 一 2 3 230kW , YZYKS800—2 4 450kW 10kV 
正 压 型 电机 等 产品 的 图 样 设 计 工 作 , 完 成 了 HYKSI000—4 
10 250kW 大 型 主 给 水 泵 电机 图 样 设计 并 试制 成 功 。 该 公司 
新 产品 试制 主要 围绕 风 为 发 电机 、YB3、NEMA 超 高 效 电 机 
开展 ,并 依托 国家 科技 支撑 计划 对 高 效 高 压 电 机 进行 试制 。 
YB3 电动 机 NEMA 电机 隧道 电 机 、1. 5MW 双人 馈 风 力 发 电 
机 已 全 部 完成 样机 试制 并 投入 批量 生产 。2010 年 ,高 效 电 
机 有 151 个 规格 被 列 人 国家 节能 产品 惠 民 工程 高 效 电机 首 
批 推广 目录 。YB3 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~ 
355) .1. SMW 变速 恒 频 双 馈 风力 发 电机 、TAW8000 一 187 
3250 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电动 机 3 项 科技 成 果 已 顺利 通过 


省 科技 厅 的 科技 成 果 鉴 定 。 该 公司 2010 年 共 获 奖 4 项 ,分 


别 为 :YZP(112 ~ 400) 系列 起 重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 步 
电动 机 获 佳木斯 市 科技 进步 奖 特 等 奖 ;YBF(710 ~ 900) 系 列 
风机 用 高 压 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 、 核 电站 用 1E 级 三 相 异 
步 电 动机 获 市 级 科技 进步 奖 一 等 奖 ;YZP(112 ~400) 系 列 起 
重 及 冶金 用 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 获 省 级 科技 进步 奖 三 
等 奖 。 申 报 专利 8 项 ,并 全 部 获得 授权 。 

重庆 特种 电机 三 有 限 责 任 公司 把 产品 开发 作为 重要 工 
作 之 一 ,完成 非 标 产品 设计 30 余 个 ,组 织 评审 合同 及 非 标 
信息 33 份 ,完成 Y3 系列 9 个 机 座 号 的 设计 及 YB3—160— 
4/8 的 试制 工作 。 

上 海 电气 集团 上 海 电 机 三 有限 公 司 研发 的 9 000kW, 
20P、10kV 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电动 机 已 正式 生产 。 重 点 研 


行业 概况 


发 的 国内 领先 的 输油管 线 用 2 000kW 2P 防爆 无 火花 型 自 
润滑 异步 电动 机 已 在 中 国 石油 管道 沈阳 输 油 气 分 公司 铁岭 
输 油 站 和 运行。 最 近 成 功 研 发 的 国内 首 台 20 000kW .2P 超 高 
速 防爆 变频 调 速 同步 电动 机 通过 了 专家 鉴定 组 的 鉴定 。 鉴 
定 认为 ,产品 总 体 达 到 国际 同类 产品 先进 水 平 ,部 分 性 能 指 
标 达 到 国际 领先 水 平 ,目前 已 正式 投入 生产 。 

广东 省 东莞 电机 有 限 公 司 研 发 生产 的 交流 永 磁 伺服 电 
动机 (功率 5.5 - 37kW) 具有 体积 小 .效率 高 、 低 噪声 .运行 
平稳 控制 精确 等 诸多 优点 , 比 传 统 电 机 节 电 约 30% ,成 本 
仅 为 同 种 型 号 电机 产品 的 一 半 。 自 主 研发 的 中 心 高 H355 ~ 
630 ,额定 功率 200 ~ 2 800kW ,额定 电压 6 ~ 10kV 系列 高 压 
三 相 异 步 电 动机 是 消化 吸收 国内 外 高 压 电 机 制造 经 验 并 结 
合 该 公司 几 十 年 生产 高 压 电机 的 实践 经 验 , 优 化 设计 制造 
的 新 一 代 高 压 电机 新 产品 ,结构 先进 ,性 能 优良 。 自 主 研发 
的 Y2—400 系列 .200 ~630kW 的 大 功率 三 相 异 步 电 动机 主 
要 用 于 中 大 型 设备 的 驱动 动力 ,和 同样 功率 的 中 压 电 动机 
相 比 ,效率 可 提高 2% — 396 ,节能 效果 明显 ,填补 了 国内 同 
类 产品 的 空白 。 

宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公 司 对 DS2B—40(F, 
Q) ,DSB—55( F,Q) ,DSB—75,DSB-—90, YBS—110A , YBS— 
132A, YBS—1604 输送 机 用 隅 爆 型 三 相 异 步 电动 机 ,YBSD 
系列 矿 用 隔 爆 型 双 速 三 相 异 步 电 动机 YBSD—400/200 , 
YBSD—315/160Y , YBSD—200/100 和 YBC 系列 采 煤 机 用 隔 
爆 型 三 相 异 步 电 动机 YBC 一 300G、YBC 一 500G、YBC 一 
650G1 , YBC—750G, YBC—825G, YBC—900 , YBC—1000 进 
行 了 宁夏 名 牌 产 品 复评 。YBU 系列 据 进 机 用 隔 爆 型 三 相 异 
步 电 动机 YBU—75 , YBUS—75 ( 75A) , YBU—120 ( 120A, 
120B) , YBU—125 , YBU—132 , YBU—150/80 , YBUD—160/ 
100, YBUD—200/110., YBUD—200/150 , YBUD—260/200 3k 
宁夏 名 牌 产品 称号 。2010 年 开发 的 52 种 新 产品 的 技术 性 
能 、 技 术 参 数 均 能 满足 CB 3836 的 防爆 性 能 要 求 , 同 时 满足 
行业 标准 要 求 。 

江苏 清江 电机 制造 有 限 公司 参 与 了 防爆 电机 行业 研发 
的 YB3 系列 防爆 电机 全 国联 合 设计 ,目前 已 经 进 人 生产 阶 
段 ;生产 的 YX3 系列 高 效 电机 获得 节能 认证 ,使 公司 成 为 江 
苏 省 第 三 家 获得 节能 证 书 的 电机 制造 企业 ;“ 交流 电机 节能 
创新 技术 研究 与 应 用 "项目 荣获 上 海 市 科学 技术 进步 奖 二 
等 奖 。 

抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 责 任 公司 开发 新 产品 48 AP dh 
种 。 完 成 了 为 辽源 煤 机 厂 配 套 的 70kW 永 磁 电 动机 、15kW 
输送 机 电动 机 、100kW 采 煤 机 电动 机 ,为 上 海天 地 配套 的 
150kW ,160kW 牵引 电动 机 和 太 矿 急需 的 170kW 牵引 电动 
机 ,为 太 矿 、 鸡 西 煤 机 厂 配套 的 400kW ,250kW 掘进 机 电动 
机 等 设计 任务 。 其 中 TBYC 一 70 采 煤 机 电动 机 是 该 公司 与 
沈阳 工业 大 学 合作 开发 的 又 一 种 高 效 永 磁 电 动机 ,其 突出 
特点 是 效率 高 ,体积 小 ,功率 大 ,与 同体 积 的 55kW 电机 相 
比 , 体 积 不 变 , 功 率 提 高 27% ,是 今后 电机 的 发 展 方向 ,也 是 
该 公司 今后 发 展 新 的 增长 点 。 在 薄 煤 层 采 煤 机 电机 方面 也 
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取得 了 新 的 进展 ,完成 了 为 太 矿 配套 的 100kW.4. 25kW, 
7. 5kW 3 种 电机 和 为 辽源 厂 3 种 薄 煤 层 采 煤 机 配套 的 电动 
机 。 研 制 开发 了 为 北京 中 纺 配 套 的 132kW 开关 磁 阻 电动 
机 ,同时 还 开发 储备 了 160kW 、220kW 两 种 采 煤 机 电机 。 先 
后 完成 了 55kW 采 煤 机 电动 机 等 产品 ,将 螺旋 水 套 改 成 折 流 
水 冷 型 式 , 既 市 约 成 本 也 方便 生产 ;在 1 200kW , 700kW , 
375kW 等 输送 机 电动 机 上 加 设 了 放水 箱 ,解决 了 电机 使 用 
过 程 中 的 冷凝 水 问题 。 

抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 责任 公司 完成 了 800kW 电机 热 
装 及 定子 装配 工艺 .合金 钢 大 直径 薄 壁 套 的 加 工 工艺 ,接线 
板 喷 砂 防护 工艺 和 电工 一 车 间 绕 线 架 的 设计 等 ,编制 了 “ 关 
于 解决 生产 中 常见 问题 的 指导 书 ”, 有 效 地 解决 了 新 老 厂 临 
时 工时 不 统一 、 处 理 不 一 样 的 问题 。 申 报 专利 17 项 ,其 中 
发 明 专 利 6 项 实用 新 型 专利 11 项 。 截 至 2010 年 12 H 31 
日 ,该 公司 已 获得 授权 专利 31 项 ,其 中 外 观 专利 4 项 ,实用 
新 型 专利 27 项 。YBSS 一 855 、YBSS2 一 1000 重型 刮 板 输送 
机 电机 项 目 , 获 辽宁 省 科学 技术 奖 三 等 奖 , 辽 宁 省 优秀 新 产 
品 三 等 奖 .抚顺 市 科学 技术 进步 奖 一 等 奖 。YBUS 一 300 Hi 
进 机 用 三 相 异 步 电 动机 项 目 获 辽 宁 省 优秀 新 产品 三 等 奖 、 
抚顺 市 科学 技术 进步 奖 三 等 奖 。 该 公司 获 抚 顺 市 2010 年 度 
专利 工作 先进 单位 称号 .2010 年 度 高 新 技术 发 展 促进 奖 。 

分 宜 宏 大 煤矿 电机 制造 有 限 公 司 成 功 开发 .试制 了 
YBSD—525/262 , YBC—70 , YBC—5008 等 隔 爆 电机 新 产品 。 

质量 及 标准 2010 年 ,国家 防爆 电气 产品 质量 监督 检 
验 中 心 (CQST) 依 据 防 烛 系 列国 家 标准 及 国际 标准 完成 样 
机 检验 3 000 台 次 ,发 放 防 爆 合格 证 2 000 多 份 ,煤矿 安全 标 
志 产 品 检验 497 台 ,国外 厂商 委托 办 理 中 国防 爆 合格 证 172 
份 , 国 内 客户 委托 办 理 国 外 认证 110 家 。CQST 顺利 通过 了 
国家 安全 生产 甲 级 机 构 复查 评审 , 零 缺 陷 通 过 了 IECEx E 
际 实验 室 复 评审 和 中 国 船 级 社 实验 室 复评 审 。 

2010 年 ,防爆 电机 行业 骨干 企业 普遍 重视 产品 质量 和 
质量 管理 , 均 取 得 很 大 成 绩 。 南 阳 防 爆 集 团 股 份 有 限 公 司 
一 次 性 通过 了 总 装备 部 装备 承 制 单位 资格 的 “二 方 认 证 ” 现 
场 审核 ;推行 卓越 绩效 管理 模式 ,对 各 系统 业务 管制 文件 进 
行 了 评审 优化 ;严格 落实 质量 责任 ,加 大 质量 问题 处 理 力 
度 ; 梳 理 OEM 物资 进 厂 检验 流程 ,建立 OEM 供应 商 评 价 与 
淘汰 机 制 ;加 大 日 常 计 量 巡 查 、 指 导 与 监督 力度 ,完善 检测 
手段 ,提高 服务 意识 。 

重庆 特种 电机 厂 有 限 责任 公司 2010 年 4 月 取得 了 Y, 
YZ.YZR,YB2 三 大 系列 中 小 型 电机 的 出 口 许可 证 ,7 月 取得 
T Y. YB2 系列 电机 能 效 标 识 认证 , 11 月 YBBP200L2—6 
(380/660 ) 隔 爆 型 变频 调 速 三 相 异 步 电 动机 及 YBM355LI — 
12(380/660 ) 隔 爆 型 慢 速 三 相 异 步 电 动机 取得 了 防爆 电机 
合格 证 。2010 年 完成 了 降低 成 本 设计 4 项 ;YZR 系列 改换 
包装 设计 ;YJZR 、YJ]23, YIZR5, YJZR6, Y315 ~ Y355, YB2— 
315 ~355 钠 风 叶 改 塑料 风 叶 的 设计 ;YZR400 钢 机 座 改 用 和 铸 
件 机 座 的 配套 设计 ,并 完成 样机 试制 , 交付 用 户 ; 完 成 
YZR315 树脂 砂 铸造 的 模型 改 型 设计 。 
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全 国防 爆 电气 设备 标准 化 技术 委员 会 (简称 SAC/TC9) 
圆满 完成 了 2010 年 国家 标准 制 修订 计划 。2010 年 8 月 
22-23 日 ,全 国防 爆 电气 设备 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 在 
上 海 召开 防爆 电气 国家 标准 起 草 工 作 组 会 议 , 对 GB 
3836. 14《 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 ”第 14 部 分 :危险 场 
所 分 类 》( 修 订 ) .GB x x x x《 爆 炸 性 环境 用 气体 探测 
器 一 一 国定 式 气 体 探 测 系统 的 功能 安全 要 求 》( 制定 )、GB 
x x x x [YHD 系列 核电 站 用 低压 三 相 异 步 电 动机 技术 条 
件 》( 制定 ) 和 GB x x x x《 核 电站 用 中 压 三 相 异 步 电动 机 
基本 技术 要 求 》( 制定 ) 标 准 草案 稿 进行 了 讨论 ,提出 了 修改 
意见 。 会 后 根据 工作 组 讨论 的 意见 形成 了 征求 意见 稿 ,发 
送 全 体委 员 及 相关 单位 征求 意见 。 其 中 《爆炸 性 环境 用 气 
体 探测 项 一 一 固定 式 气 体 探测 系统 的 功能 安全 要 求 》 等 同 
采用 TEC 国际 标准 ,而 国际 标准 目前 还 处 在 草案 阶段 ,工作 
进度 将 随 IEC 标准 的 进展 情况 而 定 。 

全 国防 爆 电 气 设备 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 上 报 了 
GB 12476. 5《 可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 ”第 5 BEY LP oC 
保护 型 “tD”"》.GBAT x x x x《 煤 矿 通 风机 用 隔 爆 兼 本质 安 
全 型 变频 调 速 控 制 器 》 和 GB/T x x x x.1《 爆 炸 性 气体 环 
境 用 电气 耦合 连接 器 ”第 1 部 分 :“n” 型 看 合 连 接 器 》3 项 
国家 标准 报批 稿 。 

2010 年 ,国家 标准 化 管理 委员 会 批准 发 布 公 告 第 3 号 
和 第 8 号 (总 第 158 号 和 总 第 163 号 ), 共 批准 发 布 24 项 由 
全 国防 爆 电 气 设 备 标准 化 技术 委员 会 制定 的 国家 标准 , 主 
要 涉及 三 大 系列 :GB 3836《 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 》、 
GB 12476《 可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 》 和 GB 25286 (4R KE 
性 环境 用 非 电 气 设备 》。 发 布 的 标准 如 下 ;GB 3836. 1 一 
2010《 爆炸 性 环境 第 1 部 分 :设备 通用 要 求 》、GB 
3836. 2 一 2010《 爆 炸 性 环境 第 2 部 分 :由 隔 爆 外 壳 ”“d” 保 
护 的 设备 》、GB 3836. 3 一 2010《 爆 炸 性 环境 第 3 部 分 :由 
增 安 型 “e” 保护 的 设备 》、GB 3836. 4 一 2010《 爆 炸 性 环境 
第 4 部 分 :由 本 质 安全 型 “i” 保 护 的 设备 》、GB 3836. 18— 
2010《 爆 炸 性 环境 第 18 部 分 : 本 质 安全 系统 》、GB 
3836. 19 一 2010《 爆 炸 性 环境 第 19 部 分 :现场 总 线 本 质 安 
全 概念 (FISCO)》.GB 3836. 20 一 2010《 爆 炸 性 环境 第 20 
部 分 : 设备 保护 级 别 (EPL) 为 Ga 级 的 设备 》、GB 
12476. 10 一 2010《 可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 第 10 部 
分 :试验 方法 粉尘 与 空气 混合 物 最 小 点 燃 能 量 的 测定 方 
1x) GB 12476. 2 一 2010《 可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 ”第 2 
部 分 : 选 型 和 安装 》、GB 12476. 4 一 2010《 可 燃 性 粉尘 环境 用 
电气 设备 ”第 4 部 分 ; 本质 安 全 型 “iD”》、GB 12476. 6 一 
2010( 可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 第 6 部 分 : 浇 封 保护 型 
“mD” $ GB 12476. 7 一 2010《 可燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 
第 7 部 分 : 正 压 保 护 型 *“pD”》、GB 12476. 8—2010( n] PATI; 
尘 环境 用 电气 设备 ”第 8 部 分 :试验 方法 ”确定 粉尘 最 低 
点 燃 温度 的 方法 》、GB 12476. 9 一 2010《 可燃 性 粉尘 环境 用 
电气 设备 ”第 9 部 分 :试验 方法 ”粉尘 层 电 阻 率 的 测定 方 
Æ) GB 22380. 2 一 2010《 燃油 加 油 站 防爆 安全 技术 第 2 


部 分 :加 油 机 用 安全 拉 上 断 闪 结构 和 性 能 的 安全 要 求 》、GB 
22380. 3 一 2010《 燃油 加 油 站 防爆 安全 技术 第 3 部 分 : 剪 切 
图 结构 和 性 能 的 安全 要 求 》、.GB 25285. 1 一 2010《 爆 炸 性 环 
HE 爆炸 预防 和 防护 ”第 1 部 分 :基本 原则 和 方法 》、GB 
25285. 2 一 2010《 爆 炸 性 环境 ”爆炸 预防 和 防护 ”第 2 部分: 
矿山 爆炸 预防 和 防护 的 基本 原则 和 方法 》、GB 25286. 1 一 
2010《4 爆 炸 性 环境 用 非 电 气 设 备 ” 第 1 部 分 :基本 方法 和 要 
KR) GB 25286. 2 一 2010《 爆 炸 性 环境 用 非 电 气 设备 第 2 
部 分 : 限 流 外 充 型 “fr”》、GB 25286. 3 一 2010《 爆 炸 性 环境 用 
非 电气 设备 ”第 3 部 分 : 隔 爆 外 过 型 *d”》、GB 25286. 5 一 
2010《 爆 炸 性 环境 用 非 电 气 设备 ”第 5 部 分 :结构 安全 型 
“c”》、GB 25286. 6 一 2010《 爆 炸 性 环境 用 非 电 气 设备 第 6 
部 分 :控制 点 燃 源 型 “b”》、GB 25286. 8 一 2010《 爆 炸 性 环境 用 
非 电气 设备 ”第 8 部 分 : 液 漫 型 “<k”》。 上 述 标准 的 正式 实施 
日 期 为 2011 年 8 月 1 日 或 9 月 1 日 (以 颁布 标准 为 准 )。 

2010 年 ,全 国防 爆 电 气 设 备 技术 委员 会 秘书 处 完成 了 
IEC/TC31 对 口 的 日 常 和 投票 工作 ,全 年 共处 理 阶 段 工 作文 
件 20 多 项 ,对 需要 投票 的 21 项 文件 全 部 进行 了 处 理 ,并 在 
网 上 进行 了 投票 , 收 到 正式 标准 (电子 版 )3 项 ,修改 单 2 项。 
2010 年 10 月 ,南阳 防爆 电气 研究 所 王 军 所 长 参加 了 在 美国 
西雅图 举行 的 国际 电工 技术 委员 会 IEC/TC31 年 会 和 非 电 
气 防爆 分 技术 委员 会 TC31M 全 体会 议 。 

全 国防 爆 电机 标准 化 分 技术 委员 会 根据 中 国 机 械 工 业 
联合 会 的 要 求 ,上 报 了 防爆 电机 行业 2010 年 推荐 性 标准 制 
修订 项 目 计划 ,并 按照 制 修订 计划 ,征询 了 行业 有 关 单 位 对 
YB3—W TH,THW 系列 户外 湿热 带 户外 湿热 带 隔 爆 型 电 
机 等 14 项 标准 的 制 修订 意见 ,组 织 有 关 行 业 单位 对 这 些 产 
品 标准 进行 了 制 修 订 。2010 年 底 ,14 项 产品 标准 草案 稿 已 
经 完成 ,其 中 部 分 标准 完成 了 征求 意见 稿 ,正在 做 修订 
工作 。 

2010 £9 H 18 ~20 日 ,全 国防 爆 电 机 标准 化 分 技术 委 
员 会 在 四 川 省 成 都 市 举办 了 二 届 三 次 会 议 ,78 家 单位 103 
名 代表 出 席 。 会 议 一 致 审查 通过 了 《YBZT 系列 隔 爆 型 超 高 
效率 铸 铜 转子 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 80 ~ 200) 技 术 条 
件 》 国 家 标准 送审 稿 。 

南阳 防爆 电气 研究 所 负责 制 修订 的 JB/T 7565. 1—200 x 
《 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 技术 条 件 ”第 1 部 分 :YB3 系列 隔 
爆 型 三 相 异 步 电 动机 (机 座 号 63 ~ 355) 》 标 准 ( 报 批 稿 ) 上 
报 中 国 机 械 工 业 联 合 会 。 

佳木斯 电机 股份 有 限 公司 起 草 了 行业 标准 《TZYW E 
压 型 高 速 (四 级 ) 无 刷 励 磁 同步 电动 机 技术 标准 》 和 《YA2 
系列 高 压 增 安 型 三 相 异 步 电动 机 技术 条 件 ( 机 座 号 355 一 
560)6kV》 ,正在 征求 意见 。 

抚顺 煤矿 电机 制造 有 限 责 任 公 司 参与 了 《YBI 系列 装 
宕 机 用 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 》 和 《YBSD 系列 双 速 矿 用 隔 
爆 型 三 相 异 步 电 动机 3》 行业 标准 的 制 修 订 工 作 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2010 年 ,防爆 电机 行业 实现 基 
本 建设 及 更 新 改造 投资 额 149 965.3 万 元 ,同比 增长 
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47.26% ,投资 速度 加 快 。 统 计 的 防爆 电机 行业 41 家 企业 
中 ,21 家 企业 进行 了 基本 建设 及 技术 改造 , 占 被 调查 企业 总 
数 的 51.2% 。 其 中 ,投资 额 1 亿 元 以 上 的 企业 为 湘 电 集团 
有 限 公 司 .山西 防爆 (集团 ) 有 限 公司 和 卧龙 控股 集团 有 限 
公司 ,投资 额 分 别 为 51 822 7176.26 731 万 元 和 26 582 万 
元 。 投 资 额 1 000 万 ~1 亿 元 的 企业 为 佳木斯 电机 股份 有 限 
公司 .南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 、 江 苏 锡 安 达 防 爆 股份 有 
限 公司 六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 .江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 
司 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 、 衡 水 电机 股份 有 限 公 
司 .分 宜 宏 大 煤矿 电机 厂 、 宁 夏 西 北 验 马 电机 制造 股份 有 限 
公司 山东 山 防 防 爆 电 机 有 限 公司 和 上 海 品 星 防爆 电机 有 
限 公司 。 上 述 绝 大 多 数 企 业 年 产量 超 百 万 千瓦 。 

南阳 防爆 集团 有 限 公 司 技术 改造 和 基本 建设 总 投资 
5 457 万 元 ,其 中 8096 资金 用 于 更 新 设备 ,其 他 用 于 改善 企 
业 员 工 的 工作 条 件 ,为 企业 生产 发 展 打下 了 良好 基础 。 

佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 完 成 投资 9 944 万 元 。 完 成 
厂房 建设 面积 5 400m ,引进 了 400t 自动 落 料 线 、 数 控 铀 铣 
加 工 中 心 .数控 冲模 中 心 . sm 立 式 车 床 等 重大 装备 ;完成 了 
成 都 佳 电 建 设 项 目 并 已 投产 使 用 。 

宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 技术 改造 和 基本 
建设 总 投资 3 436 万 元 。 新 建 现代 综合 车 间 1 座 , 集 电机 可 
工 . 电 机 组 装 及 电机 试验 于 一 体 ,总 建筑 面积 10 023m ,项 
目 总 投资 1 984 万 元 。 投 资 改造 其 他 辅助 . 亮 化 基建 项 目 4 
项 ,共计 投资 755 万 元 。 设 备 更 新 改造 项 目 实施 49 项 81 台 
( 套 ) 设 备 , 总 计 投 资 1 927 万 元 。 新 增 7 台数 控 卧 式 车 床 .1 
台数 控 钻 铣床 (加 工 中 心 ) 1 ARILAR Go RUM SER 
面 打 中 心 孔 机 床 和 1 台 花 键 铣 床 ,淘汰 部 分 普通 车 床 , 提高 
THX . 端 盖 类 零件 的 加 工 精度 和 产能 ;新 增 3 台 加 高 C516 
立 式 车 床 1 台数 显 铣 铀 床 .1 GRE BEBE ER Loc ASTE 
件 的 加 工 精度 与 产能 ;新 增 1 套 涂 装 流水 线 .4 套 打磨 喷漆 
室 、1 台 喷 砂 机 ,大 幅 提 高 了 电机 的 外 观 质量 ,改善 了 作业 环 
境 ; 新 增 2 台数 控 高 速 冲模 机 、1 & JL21—250 高 性 能 大 台 
面 压力 机 、2 台 定 子 铁心 又 片 机 ,提高 了 电机 的 冲 片 质 量 ;新 
增 1 台 龙 门 铣 床 , 提 高 了 下 料 结 构件 的 加 工 能 力 ;新 增 ]1 台 
数控 涨 形 机 、3 台 半 自动 包 带 机 自制 1 台 定 子 除 漆 机 ,解决 
了 电机 定子 的 质量 问题 ;安装 1 E VPI 真空 当 漆 系统 、1 E 
热 态 绝缘 电阻 在 线 监测 系统 ,提升 了 电机 定子 的 绝缘 性 能 ; 
新 增 2 台中 走 丝线 切割 机 床 , 提 高 了 模具 加 工 质 量 ; 新 安装 
1 台 井 式 回 火炉 ,提升 了 电机 轴 类 质量 。 电 机 试验 站 扩容 改 
造 项 目 实施 后 ,不 仅 被 试 电 机 功率 可 达 2 500 kW ,而 且 增 加 
了 变频 电机 试验 台 ,被 试 变频 电机 功率 可 达 1 000kW, 2011 
年 ,该 公司 将 进一步 加 大 重型 设备 .数控 设备 等 高 精 先 进 工 
艺 设备 的 投入 与 引进 ,调整 工艺 布局 ,进一步 向 精益 化 生产 
流水 线 迈进 ,逐步 提升 市 场 占 有 率 , 最 终 实现 10 亿 元 /a 以 
上 的 产值 目标 。 

分 宜 宏大 煤矿 电机 制造 有 限 公 司 企 业 改 制 后 ,20095 ~ 
2010 年 投入 1 亿 元 资金 进行 技术 改造 ,新 建 了 年 产 100 万 
kW 10kV 及 以 下 的 防爆 电机 项 目 工程 和 新 厂区 车 间 、 综 合 


129 


中 国电 器 工业 年 鉴 2011 


办 公 楼 等 ,合计 建筑 面积 达 4.5 万 m^ ,已 建设 完成 。 电 机 涂 
装 线 、VPI 真空 淄 漆 成 套 设备 .电机 试验 装置 .大 型 数控 机 床 
等 已 安装 完工 。 加 工 车 间 ,装配 车 间 已 完成 搬迁 并 投产 。 
江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 投资 2 320 万 元 。 继 续 实 
施 的 项 目 有 :中 智能 变频 高 效 电动 机 项 目 总 投资 6 000 万 
元 ,预计 达 产 产值 32 000 万 元 ,达到 国内 领先 .国际 先进 水 
平 。@YX3 effl 高 效 电 动机 项 目 总 投资 800 万 元 ,完成 年 限 
2011 年 ,预计 达 产 产值 8 000 万 元 。2010 年 ,专项 实施 的 项 
目 6 项 ,分 别 是 ;(DIE 级 核电 专用 电机 的 产业 化 :总 投资 800 
万 元 ,完成 年 限 2011 年 ,预计 达 产 产值 4 000 万 元 。@YB3 
高 效 电动 机 :总 投资 600 万 元 ,完成 年 限 2011 年 ,预计 达 产 


产值 3 000 75755. (9910 ~ 30kW 风力 发 电机 (引进 国外 技 
术 ) :总 投资 6 000 万 元 ,完成 年 限 2011 年 ,预计 达 产 产值 
30 000 Ft, 100 ~ 485kW 高 速 电机 :总 投资 3 000 万 元 ， 
完成 年 限 2011 年 ,预计 达 产 产值 14 000 万 元 。 包 交流 变频 
电机 取代 直流 电机 :总 投资 1 000 万 元 ,完成 年 限 2010 年 ， 
预计 达 产 产值 4 0007775, (ONEMA 超 高 效 电 机 :总 投资 
500 万 元 ,完成 时 间 2012 年 ,预计 达 产 产值 5 000 万 元 。 

山东 山 防 防爆 电机 有 限 公司 除 继续 实施 2009 年 未 完成 
项 目 外 ,2010 年 又 投资 2 320 万 元 进行 厂区 搬迁 建设 。 

2010 年 防爆 电机 行业 部 分 企业 完成 基本 建设 及 技术 改 
造 投 资 额 见 表 4。 


表 4 2010 年 防爆 电机 行业 部 分 企业 完成 基本 建设 及 技术 改造 投资 额 


序号 企业 名 称 。 ”| 投资 所 (万 元 ) 


"EPI 

山西 防爆 ( 集团) 有限 公司 
浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 
佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 
南阳 防爆 集团 有 限 公 司 


山东 山 防 防爆 电机 有 限 公 司 

江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公司 

江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 

宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 
广东 东莞 电机 有 限 公司 

江苏 环球 特种 电机 有 限 公司 


$ 00 u CN tan A U N 一 


— = 
= C 


行业 活动 ”2010 年 ,防爆 电机 行业 协会 秘书 处 配合 中 
国电 器 工业 协会 ,开展 了 行业 信用 等 级 评价 工作 ,南阳 防爆 
集团 股份 有 限 公 司 、 宁 夏 西 北 骏 马 电 机 制造 股份 有 限 公 司 
获得 奖牌 和 证 书 。 

[所 稿 人 :南阳 防爆 电气 研究 所 程 雅 部 ] 





2010 年 是 我 国 继续 应 对 国际 金融 危机 ,保持 经 济 平稳 
较 快 发 展 、 加 快 转变 经 济 发 展 方式 的 关键 一 年 ,是 全 面 实现 
“十 一 五 ”规划 目标 、 为 “十 二 五 ”发 展 打 好 基础 的 重要 一 年 。 
在 这 一 年 里 ,变压器 行业 企业 认真 贯彻 党 中 央 、 国 务 院 的 决 
策 部 署 ,坚决 实施 应 对 国际 金融 危机 的 一 揽 子 计划 ,经 济 效 
益 逐 步 企 稳 回升. 向 好 。 
变压器 行业 新 技术 
1. 首 台 套 产品 
2010 年 2 月 23 日 ,世界 上 电压 等 级 最 高 的 ZZDFPZ— 
250000/500—800 sr fes Hs d yi AE Hs AF T P e Pu ra, AB HR dH 
限 责任 公司 (以 下 简称 西 电 西 变 ) 通 过 全 部 试验 ,各 项 指标 
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企业 名 称 投资 额 (万 元 ) 
安徽 六 安江 淮 电 机 有 限 公司 6 500 
南阳 防爆 集团 新 普 电 机 有 限 公司 226 
山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 2 100 
衡水 电机 股份 有 限 公 司 278 
重庆 特种 电机 厂 有 限 责任 公司 190 
无 锡 瑞 住 电机 有 限 公 司 115 
中 录 集 团 有 限 公 司 718 
分 宜 宏 大 煤矿 电机 制造 有 限 公 司 4 500 
浙江 温州 南洋 防爆 电机 有 限 公司 25 
上 海 品 星 防爆 电机 有 限 公 司 1 030 





完全 满足 了 国家 标准 和 技术 协议 的 要 求 ,技术 性 能 达到 了 
国际 领先 水 平 。 该 高 端 换 流 变 压 器 是 西 电 西 变 为 云南 一 广 
东 + 800k V 特 高 压 直流 输电 工程 研制 的 。 





ZZDFPZ 一 250000/500 一 800 特 高 压 换 流 
变压器 在 做 试验 
9 月 4 日 ,由 西 电 西 变 自 主 设计 、 且 主 研制 的 国际 首 台 
1 O00kV/1 000MV - A 双 柱 结构 . 单 柱 容量 500MV. ' A 特 高 
压 自 耦 变压器 在 西 电 集团 常州 西 电 变压器 有 限 责 任 公司 通 
过 全 部 例 行 试验 和 型 式 试验 ,打破 了 国际 上 特 高 压 变压器 


单 柱 最 大 容量 334MV' A 的 世界 纪录 ,标志 着 我 国 特 高 压 
交流 工程 建设 技术 创新 取得 新 的 重大 进展 ,装备 制造 业 自 
主创 新 成 果 得 到 了 巩固 和 发 展 。 





人 


1 000kV/1 000MV - A 双 柱 结构 、 单 柱 容量 500MV - A 
特 高 压 自 看 变压器 

12 月 ,南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简称 南京 
电气 ) 自主 研发 .世界 首创 的 SSOkN 大 的 距 直 流 玻璃 绝缘 子 
通过 国家 级 技术 鉴定 ,产品 综合 技术 性 能 达到 国际 同类 产 
品 的 领先 水 平 。550kN 大 让 上 距 直流 玻璃 绝缘 子 主要 用 于 直 
流 特 高 压 输电 线路 ,产品 采用 公司 自 有 专利 的 伞 盘 造型 结 
构 ,最 大 公称 疏 电 距离 达到 710mm ,为 同类 产品 的 世界 之 
R, FUR Edi EE BECA . 耐 污 性 能 好 的 特点 ,保证 了 产品 在 高 
电压 条 件 下 优异 的 绝缘 性 能 。 

12 月 16 日 , 特 变 电 工 沈 阳 变 压 器 集团 有 限 公 司 (以 下 简 
称 沈 变 ) 会 同 国家 电网 公司 及 五 大 发 电 集团 公司 联合 研制 的 
世界 首 台 400MV - A/1 000kV 特 高 压 交 流 升 压 变压器 通过 全 
部 试验 项 目 ,一 次 试验 合格 ,指标 优异 ,性 能 稳定 。 该 产品 代 
表 了 国际 同类 设备 研制 的 最 高 水 平 ,填补 了 世界 空白 。 

2. 性 能 指标 达到 国际 先进 水 平 产品 

S H 19 日 ,常州 西 电 变压器 有 限 责 任 公司 自主 研制 的 
x 800kV 直流 换 流 变压器 一 次 性 通过 了 全 部 试验 项 目 , 各 项 
性 能 指标 达到 国际 先进 水 平 。 这 侣 变压器 是 为 国家 电网 重 
点 工程 向 家 坝 一 上 海 特 高 压 直流 输电 工程 制造 的 。 





-800kV 直流 换 流 变压器 


3. 性 能 指标 达到 国际 领先 水 平 产品 
2010 年 7 月 ,国产 容量 最 大 的 ZZDFPZ— 403000/330— 
660 换 流 变 压 器 ,在 西 电 西 变 一 次 通过 全 部 出 厂 试验 ,各 项 


行业 概况 


性 能 指标 满足 国家 标准 和 技术 协议 的 要 求 ,其 技术 性 能 达 
到 了 国际 领先 水 平 。 该 产品 是 为 宁 东 一 山东 + 660kV 直流 
输电 示范 工程 制造 的 ,具有 直流 电压 高 、 容 量 大 、 调 压 范围 
大 .开关 和 网 侧 引 线 都 采用 外 置 方 式 等 特点 。 该 产品 不 仪 
是 国内 制造 的 首 台 了 阅 侧 直流 电压 为 +660KV 产品 ,也 是 国际 
E +660kV 电压 等 级 直流 和 输电 工程 中 换 流 变压器 浆 侧 电压 
最 高 的 产品 。 





ZZDFPZ-—403000/330—660 换 流 变压器 进行 出 厂 试 验 
( 李 杰 摄 ) 

7 月 19 日 , 西 电 西 变 为 向 家 坝 一 上 海 特 高 压 直 流 输电 
示范 工程 自主 研制 的 2 台 高 端 和 8 台 低 端 换 流 变 压 器 ,在 西 
安 和 西 变 常州 基地 全 部 制造 成 功 ,其 技术 性 能 达到 国际 领 
先 水 平 ,标志 着 西 电 西 变 全 面 掌握 了 Ox 800kV 换 流 变压器 设 
计 、 工 艺 . 制 造 .试验 .质量 控制 和 生产 管理 等 技术 。 

西 电 西 变 自行 研制 的 国内 铝 电解 行业 电压 等 级 最 高 的 
6 Æ 330kV .134 050kV - A 变 流 变 压 器 ,于 5 月 31 日 深夜 全 
部 发 运 到 宁夏 锦 宁 铝 镁 新 材料 有 限 公 司 年 产 30 万 t 铝 镁 合 
金 项 目 建 设 工 地 。 该 产品 将 330kV 电网 电压 直接 转化 为 低 
电压 输送 给 电解 设备 ,为 后 续 生 产 提供 电源 ,具有 国际 领先 
水 平 。 








330kV .134 050kV - A 变 流 变压器 
(CERTE) 
10 H 18 H, EAK A 750kV 三 相 一 体 发 电机 变压器 





SFP—720000/750 三 相 发 电机 升 压 变压器 ,在 西 电 西 变 一 次 
性 通过 全 部 出 厂 试验 ,各 项 指标 达到 或 优 于 国家 标准 和 技 
术 协 议 的 要 求 , 其 技术 性 能 达到 国际 领先 水 平 。 该 变压器 
为 华能 陕西 秦岭 电厂 2 x600MW 发 电机 组 配套 研制 ,是 西 
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电 西 变 有 史 以 来 生产 的 重量 及 尺寸 最 大 的 产品 。 

产品 鉴定 7 月 4 日 ,山东 电力 设备 制造 有 限 公 司 自 主 
研制 的 DFP—270000/750 电力 变压器 顺利 通过 国家 级 技术 
鉴定 。 此 次 鉴定 ,填补 了 山东 省 750V 等 级 变压器 生产 的 
Z3 F4 ,使 该 公司 成 为 山东 省 唯一 具备 生产 该 电压 等 级 变 压 
器 的 企业 。 鉴 定 委 员 会 一 致 认 为 ,该 产品 结构 合理 ,具有 噪 
声 低 、 损 耗 小 .局 放 低 等 特点 , 主要 技术 性 能 指标 达到 国内 
同类 产品 先进 水 平 。 

9 月 25 日 ,由 中 国 机 械 工业 联合 会 主办 ,辽宁 省 经 济 和 
信息 化 委员 会 主持 的 国家 级 新 产品 鉴定 会 在 沈 变 举行 。 沈 
变 生 产 的 向 家 坝 一 上 海 + 800kV 特 高 压 直 流 输电 工程 换 流 
变压器 ,及 中 国 首 台 上 自主 研发 的 DFP 一 420000/500TH 单 相 
发 电机 变压器 等 5 种 新 产品 达到 国际 领先 水 平 ,国内 自主 
研发 的 首 批 智 能 变压器 SSZ 一 ZN 一 240000/220 产品 等 5 种 
新 产品 达到 国际 先进 水 平 。 


新 产品 5 月 ,正泰 电气 股份 有 限 公 司 ZF(W)21A—126 
( L)/T2500—40 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 被 上 海 市 科学 技 
术 委 员 会 评 为 2010 年 度 上 海 市 重点 新 产品 ”。 该 产品 采用 
PLC 智能 控制 系统 ,具有 双 气 人 缸 全 自 能 灭 弧 室 结构 ,采用 先进 
的 三 工 位 开关 ,具有 体积 小 .可靠 性 高 寿命 长 及 少 、 免 维护 等 
特点 , 深 受 用 户 的 青睐 ,并 拥有 多 项 专利 技术 。 

2010 年 11 月 初 , 特 变 电工 新 疆 变压器 厂 (以 下 简称 新 
变 厂 ) 为 郑 西 线 自主 开发 生产 的 世界 首 台 330kV AT Bt xe 
引 变 压 器 ,荣获 2010 年 度 国家 重点 新 产品 ”称号 。330kV 
级 AT 供电 牵引 变压器 是 新 变 厂 为 我 国 第 一 条 开工 建设 
350km/h 客运 专线 郑 西高 铁人 研制 的 关键 设备 之 一 ,已 于 
2009 年 10 月 试 投 运 成 功 ,开始 带电 作业 ,并 通过 了 国家 铁 
道 部 科研 课题 组 验收 。 

2010 年 变压器 行业 新 产品 型 号 注册 情况 见 表 1。2010 
年 变压器 行业 新 产品 试验 情况 见 表 2。 


R1 2010 年 变压器 行业 新 产品 型 号 注册 情况 


企业 名 称 
特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公司 


批准 产品 型 号 


SB11—M-—2500/20 , SZ11—100000/110 , DFP—420000/500TH , ZZDFPZ—-297100/500—3800 | ZZD- 


FPZ—297100/500—600 ,ZZDFPZ—297100/500—-400 , ZZDFPZ—297100/500—200 


SBH15—315 -1000/10,813—M - RL—315 -1000/10,811—M - RL—630 ~ 1600/10 


ODFS—250000/500 , SFP10—420000/220 , 8C10—30 ~ 315/10, SCB10—400 ~ 2500/10 , SFSZ11— 
180000/220 , SCB10—1600/20 , 5813—M —30 ~ 250/10 , OSFPSZ—240000/330 


广东 广 特 电气 有 限 公 司 

青岛 益 和 亚 力 变压器 有 限 公 司 S11—M - R—630 ~ 1600/10 

西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责 任 公 司 | LB 一 110W2 .LVB 一 110W2 .LVB 一 220W2 
宁波 奥克斯 高 科技 有 限 公 司 SCB10 一 630 ~ 800/20 ,S13—M—315 ~ 500/10 
武汉 变压器 有 限 责 任 公司 $11—63000/110 

南通 晓 星 变压器 有 限 公 司 

淮安 市 淮阴 清江 变压器 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 

特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公 司 


宁波 仁 栋 变 压 占 有 限 公司 
APR AE dE]. 


江苏 省 泰和 兴业 电气 自动 化 控制 设 
备 有 限 公司 


江苏 恒 炫 电气 有 限 公 司 
浙江 派 尔 电气 有 限 公司 
保定 天 戌 保 变 电气 股份 有 限 公 司 


常州 东方 三 环 电 气 有 限 公 司 


OSFPS—JT—750000/500 , ODFPSZ—150000/500 , OSFSZ—150000/330 , OSSPS10—JT—300000/ 
220 ,SZ10—240000/220 , SFP10—820000/220 , SFP—720000/400 , BKD—320000/1000 , BKD—30000/ 
330. ZZDFPZ—297600/500—250. ZZDFPZ—297600/500—500. ODFPS—500000/750, ODFPS— 
700000/750 

S11—M—630 ~ 1000/20 (10) ,SCB11—1000 ~ 1250/20 (10) 

$13—M—315 ~ 1000/10 .SH15—M—30 ~ 500/10 

S11—M—30 ~ 1600/10 


SCB11—1000 ~ 1250/20(10) ,$11—M—1250 ~ 2500/20(10) 

SC10—30 ~ 400/10. SCB10—500 ~ 2500/10 

SFP—1140000/500 , ZZDFPZ—244100/500—800 , BKDF—240000/1000 . ZZDFPZ—250000/500— 
200 ,ZZDFPZ—250000/500—400 .ZZDFPZ—250000/500—8600 , SFP—840000/500 ,'TX—650000/230 

YBM-—24/0. 4—200 ~ 800 

SFSZ10—6300 ~ 25000/110 ,SCB10—1600 ~ 2500/10 

$13—M—30 - 500/10 , SB13—M—9630 ~ 1600/10, SCB11—9630 ~ 800/10 , SCB10—630 ~ 800/20 


511—M—30 ~ 1600/10 .59—M—30 ~ 1600/10 ,SCB9—630 ~ 1250/10 ,SCB10—1000 ~ 1250/10 


出 东 金 曼 达 电工 股份 有 限 公 司 

"pg gm ^0 CRM UR RA Hl 

六 盘 水 兴 泰 变压器 有 限 公司 $11—M—30 ~ 1600/10 

新 疆 华 德 利 变压器 有 限 公 司 

无 锡 亿 能 电力 设备 有 限 公司 SCB11—1600 ~ 2500/20 

无 锡 亿 能 电气 有 限 公 司 SCB10—1000 ~ 1250/10 

VERE SX HR AUB RAR] SCB9—1600 ~ 2500/10 ,813—M . R—630/10 


中 电 电 气 ( 南 东 ) 特 种 变压器 有 限 公司 
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SCR( H) BH15—315 ~ 800/10 


行业 概况 


(5E) 
企业 名 称 批准 产品 型 号 
安徽 广 润 发 电气 设备 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 
琦 洲 电 气 有 限 公 司 = $11—M—30 ~ 1600/10 
佛山 市 南海 银 科 电力 设备 有 限 公司 | SCR(H)B10 一 315 -2500/10,811—M-—30 ~ 1600/10 
湖南 雁 能 配 电 设 备 有 限 公 司 SBHI5—M—315 - 500/10 .SBH15- 一 M 一 630 ~ 1000/10 
河北 天 路 变压器 制造 有 限 公司 S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 
福建 和 盛 置信 非 唱 合 金 变 压 器 有 限 |  SHIS—M-——50/10 ( HZX ) , SBHI5—M-—100/10 ( HZX ) , SBH15—M-—160 ~ 250/10 ( HZX ) 、 
F SBH15—M—315 ~ 1000/10 ( HZX) .ZGSBH15—2—630 ~ 1000/10 
山东 和 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 SC10—30 ~ 200/10 ,SCB10—250 ~ 2500/10 


p> 
z 


本 漂 泰 让 电 力 设备 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 
杭州 钱 江 电 气 集团 股份 有 限 公 司 SSZ11—50000/110 、SSZ11 一 180000/220 、SFP 一 200000/220、SCB10 一 1600 ~ 2500/20 ( 10 )、 
SCB11—1600 ~ 2500/20 

泰安 圣 诸 电 气 有 限 公司 S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 

河南 大 达 电 力 设备 有 限 公 司 S11—M—30 ~ 1600/10 

潍坊 开元 变压器 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 .SH15—M—315 ~ 500/10 

浙江 武 变 高 压 电力 设备 有 限 公司 Sil 一 M 一 30 ~ 1600/10 

西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 ZZDFPZ—244100/500—600 , ZZDFPZ—-250000/500—800 , ODFSZ—200000/500 , ODFPZ—250000/ 


400. ZHSFPTK—134050/330. SFP—467000/500.. ZZDFPZ—403000/330—330., ZZDFPZ—403000/ 
330—660. SFP—1170000/500. ODFPS—1000000/1000. LKDGKL—110——309—43.8. ZZDFPZ— 
321100/500—200 ,ZZDFPZ—321100/500—600 , ZZDFPZ—321100/500—800 

宣 城市 中 奥 特 种 变压器 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 

青岛 海 电 电 气 有 限 公司 SCB10 一 630 ~ 800/10 

河南 龙 源 置 信 非 晶 合 金 变压器 有 限 | SBHIS—M—315 ~ 500/10 


公司 
常州 东芝 舒 电 变压器 有 限 公 司 S11 一 M 一 630 ~ 1600/10 .S211—6300 ~ 20000/35 
合肥 通用 变压器 厂 S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 ,SCB10—1000 ~ 1250/10 
沈阳 全 密封 变压器 股份 有 限 公司 SCB11—1600/10 ,SZ11—63000/110 ,ZGS—Z - F—1600/35 ,S13—M—800/10 
山东 省 沂 南 县 沂蒙 变压器 有 限 责任 | SI1-—M—30 ~ 1600/10, SH15—M —30 - 500/10 
公司 
中 电 电 气 (江苏 ) 股份 有 限 公司 “ SCB11—1600 ~ 2500/10 
江苏 圣 洲 变压器 有 限 公 司 S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 
镇 江天 力 变压器 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 ,SH15—M—315 ~ 1000/10 
重庆 重 变 电 器 有 限 责 任 公司 SCB11—1600 ~ 2500/10 
衡水 邦 泰 电气 有 限 公 司 S11—M—30 ~ 1600/10 
广州 增 变 电气 有 限 公司 S11-—M—30 ~ 1600/10 
广 丰县 兴 丰 电 控 设备 有 限 责 任 公司 | S11—M—30 ~ 1600/10 
天 津 市 兆 安 变压器 有 限 公 司 $11-——M—30 ~ 1600/10 
大 连 伟业 电力 设备 有 限 公 司 S11—M—30 ~ 1600/10 
昆明 赛 格 近 电 气 有 限 公司 SC(H)10—30 ~ 160/10 .SC(H)B10—200 ~2500/10 
常州 市 旺 达 变压器 有 限 公司 $11—3150/35 
泰州 海 田 电气 制造 有 限 公 司 SCB10—30 ~ 160/10 .SCB10 一 200 ~2500/10 
山东 泰 开 电 力 电 子 有 限 公司 CKGKL—2400/35—12 ,BKGKL—20000/35 , BKGKL—20000/66 
陕西 瑞 达 变压器 有 限 责 任 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 
淮安 市 清 变 变压器 有 限 公司 $11—M—30 ~ 1600/10 
丹阳 市 华 特 电 力 设 备 有 限 公司 SCB10—1000 ~ 1250/10 
安 德 利 集团 有 限 公司 $11—M-—30 ~ 1600/10 ,S9—M—30 ~ 1600/10 
丹东 欣 泰 电气 股份 有 限 公 司 CKDGKL—400/66—6 S11 一 M 一 630 ~ 1000/20 
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(2) 
企业 名称 批准 产品 型 导 
河南 三 三 变压器 股份 有 限 公 司 S11—M—30 ~ 1600/10 .SH15—M-—315 ~ 500/10 
武汉 万 昌 机 电 设 备 有 限 公 司 S11—M—30 ~ 1600/10 
九江 苏 一 特 电 气 有 限 公司 $11—M—30 ~ 1600/10 
江苏 瑞 恩 电气 有 限 公司 SCB10—1000 ~ 1250/10, SGB11—1000 ~ 1250/10, S11—M—630 ~ 1600/10, SCB10—1000 ~ 
1250/20 
寿光 巨 能 电气 有 限 公 司 SZ11—5000 ~ 20000/35 
浙江 华电 变 压 项 有 限 公司 S11—M—30 ~ 1600/10 
江西 赣 电 电气 有 限 公 司 ZGS11—Z—630 ~ 1250/10 , SCB10—1000 ~ 1250/10 
广州 广 高 高 压 电 器 有 限 公 司 SFSZ11—180000/220 
河南 逐鹿 变压器 有 限 公 司 S11—M—30 ~ 500/10 .SB11 一 M 一 630 ~ 1600/10, SBH15—M—315 ~ 500/10 
佛山 市 斯 隆 电 气 有 限 公司 SCB10—1000 ~ 1250/20 
佳 字 电气 有 限 公 司 S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 
上 馈 市 华 隆 电气 有 限 公司 S11—M—-30 ~ 1600/10 


广州 市 番禺 明珠 电器 有 限 责 任 公司 SBH15—M—630 ~ 1000/10、 SB11-—M-—630 ~ 1600/10, SCBH15—1600 ~ 2500/10. DH15—M-—- 
100/10, CKSC—720/10—12 .XHD2—125/10 ,XHDCZ—630/10 , XHDCZ—2200/35 


明珠 电气 有 限 公 司 XHDZ—650/35 ,XHDCZ—1800/20 ,DZJ—10—6/1000 
韶关 市 韶 特 变压器 有 限 公 司 SC11—30 ~ 250/10 ,SCB11—1000 ~ 1250/10 
保定 思源 电力 设备 有 限 公 司 S11—M—30 ~ 1600/10 
邢台 县 电力 实业 有 限 责 任 公司 S11 一 M 一 30 ~ 1600710 
江苏 省 泰和 兴业 电气 自动 化 控制 设 | SC10 一 30 -250/10,SCB10—315 ~ 2500710 
备 有 限 公司 
Vi 3z 4E fun ^U BR S11 一 M 一 30 ~ 1600/10 
编 阳 市 金 久 电气 有 限 公 司 S11—M—30 ~ 1600/10 
武汉 振 源 电力 设备 有 限 公司 SC10—315/20 ,SCB10—1000/20 
山东 省 金 曼 克 电气 集团 股份 有 限 | SCB10 一 30 - 2500/10 
公司 
上 海山 门 变压器 有 限 公司 S11—M-—30 ~ 1600/10 
合肥 景 喜 电气 设备 有 限 公 司 SB13 一 M 一 630/10 ,SCB10—1000/10 
山东 达 驰 电气 有 限 公司 QYD 一 400007220 
环宇 集团 (南京 ) 有 限 公 司 SCI0—50 -250/10SCB10—315 - 2500/10 
表 2 2010 年 变压器 行业 新 产品 试验 情况 
企业 名 称 产品 型 号 
烟台 东 源 变压器 有 限 责 任 公司 SZ11—20000/35 .SSZ11 一 63000/110 
福建 省 泉州 变压器 制造 有 限 公司 S13—M—100/10 、SB13 一 M 一 1250/10 .S13 一 M 一 315/10、S13 一 M 一 630/10 
宁波 仁 栋 变 压 嚣 有限 公司 SCB11—1600/20 ,SCB11—1000/20 (10) .S11 一 M 一 630/(20)10 
青岛 益 和 亚 力 变压器 有 限 公司 S11—M - R—630/10 
广州 市 新 里 程 变压器 有 限 公 司 SB13—1000/10 ,SB13—400/10 , SCB11—400/10 ,SCB11—1000/10 
常州 市 旺 达 变压器 有 限 公 司 $11—3150/35 
泰安 特 变 电 力 设备 有 限 公司 $211—3150/35 ,S$13—M —200/10 
宁波 天 安 变压器 有 限 公司 $11—M-—630/20 (10) ,SCB10—2000/20 ( 10) 
辽宁 永 发 电器 有 限 公 司 S13—M—315/10 
莱芜 银河 电气 集团 有 限 公司 S11—M-—800/10、S11 一 M 一 100/10 
衡水 衡 源 电气 有 限 责 任 公司 SBH15—-M—630/10 
本 溪 泰 和 电力 设备 有 限 公 司 S11—M-—100/10 
VEAEAE FE 884 Pos n] SCLB10——2500/10., SCB11—2000/10 ,SCB11—2000/20( 10) 
上 海 置 信 电 气 股 份 有 限 公司 SFBHI5—M—1100/35 
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企业 名称 
保定 天 威 顺 达 变压器 有 限 公 司 
西门 子 变 压 带 (武汉 ) 有 限 公 司 
浙江 派 尔 电气 有 限 公 司 


特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公司 


行业 概况 


( 续 ) 
产品 型 号 
ZQSCB—800/10 
SZ10—50000/110 
SCB10—1000/10., SCB10—1600/10., SC10—250/10., $CI10—315/10, SCB10—500/10., SCBI0— 
630/10 


SFP10—720000/400. OSFPSZ—360000/330GY, ODFPS—700000/750. ODFSZ—334000/500 , 
BKS—60000/66 


江苏 省 泰和 兴业 电气 自动 化 控制 设 | SI1—M-—1000/10,511—M—100/10 


备 有 限 公司 

济南 济 变 志 享 电力 设备 有 限 公 司 
上 海山 门 变压器 有 限 公司 

宁波 奥克斯 高 科技 有 限 公司 
山东 泰 开 变压器 有 限 公司 

出 东 爱 普 电气 设备 有 限 公司 
昆明 变 下 器 三 

河北 高 唱 电 器 设备 有 限 公 司 
保定 天 威 集团 特 变 电 气 有 限 公司 
嘉兴 饥 城 实业 有 限 公司 

个 旧 市 变压器 厂 

西安 西 电 变压器 有 限 责 任 公司 
六 盘 水 兴 泰 变压器 有 限 公司 
浙江 志 同 变压器 制造 有 限 公 司 
佛山 市 南海 银 科 电力 设备 有 限 公 司 


山东 临 清 益 和 变 压 占 有 限 公司 
新 疆 华 德 利 变压器 有 限 公司 


遵义 桦 坤 节能 变压器 有 限 公司 
宿迁 中 电 电气 有 限 公司 
施耐德 (苏州 ) 变压器 有 限 公司 
广州 科 琳 电气 设备 有 限 公司 

三 变 科技 股份 有 限 公司 

保定 天 威 恒通 电气 有 限 公司 
正泰 电气 股份 有 限 公司 

常州 华 迪 特种 变压器 有 限 公司 
日 立 钱 电 ( 杭 州 ) 变压器 有 限 公司 
中 电 电气 (南京 ) 特 种 变压器 有 限 公司 
琦 洲 电气 有 限 公司 

江苏 华 哆 变压器 有 限 公司 

浙江 德 通 变压器 有 限 公司 

河北 天 路 变压器 制造 有 限 公司 
安徽 广 润 发 电气 设备 有 限 公司 
杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 


湖南 脸 能 配 电 设备 有 限 公司 
北 变 电 气 ( 上海 ) 有 限 公司 
广州 广 高 高 压 电 器 有 限 公司 


S11—1600/10 

$11—M—1000/10,811—M-—100/10 

SCB10—800/20 

SZ11—50000/66 

SBHI5—M-—500/10 

S13—M-—315/10,$13—M—630/10 ,SBH15—M—315/10 ,SBH15—M-—630/10 

SB11—M-—1000/10 | 

SFZ11—120000/220 

ZTSC—1100/6 

$13—M—315/10,$13—M—315/10.,SH15—M—500/10 ,813—M——5800/10 ,SH15—M—100/10 

ZZDFPZ—321100/500—200 

S11-—M—4630/10 ,$11—M—100/10 

S11—M-—800/10 

SCR(H) B10—400/10, SCR ( H) B10—800/10, SCR ( H) B10—1000/10 , S11 —M—315/10, $11— 
M—800/10 

SCB9—500/10 

SCB9— 800/10, $11—M-—1000/10 , $11—M—100/10., S9—M-—100/10 , SC10—1000/10 , S9—M-—- 
1000/10 

$11—M—630/10 ,S11—M—100/10 

S11—M-—800/10 ,S11—M-—100/10 

SCB11—2500/20(10) 

SBHI5—M—315/10 

SSZ11—63000/110 

DZJ—20—15. 5/800 

SF(S)Z—45000/230 

SC10—10000/20 

SH15—M-—200/10 ,SH15—M-—400/10 .SH15 一 M 一 630/10 

SCR( H)15—500/10 ,SCR( H) BH15—315/10 ,SCR( H) 15—800/10 

S11—M—100/10 ,$11—M—800/10 

SZ11—40000/66 

SC10—-1000/10 ,SCB9—1600/10 

S11—M—100/10 ,S11—M—800/10 

S11—M—200/10 , SCB10—800/10 ,$11—M—630/10 

S11—M-—1600/20 , $11—M-—800/20 , $11—M—800/20 , D11—M-—80/10 , D11 —M—380/20 , $11— 
M—5630/20(10) ,S11—M—1600/10 

SHI5—M-—315/10,SBH15—M—630/10 

ZPSG—1500/6 

S11—M—1000/20 
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(2E) 
产品 型 号 
SC10 一 200/10 、SCB10 一 400/10 SCB10—500/10 , SCB10—800/10., SCB10—1000/10.,, SCB10— 


SC(H) B10—1000/10.,SC ( H) B10—800/10, SC ( H) B10—500/10, SC ( H) B10—315/10, SSZ11— 


SCB10—250/20 , SCB10—300/20 , SCB10— 630/20 , OD—40000/35 . SCLB—1500/11—96. 6, SC10— 


特 变 电 工 股份 有 限 公 司 新 疆 变 压 |  QD—QY—32000/55 ,.QD—QY-——32000/55 ,XKGKL—10—4000—12 ,SCB10—4000/35 





SCB10—1250/10 ,SCB10—500/10 SCB10 一 2500710 


企业 名 称 
山东 和 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公 司 
2000/10 .SSZ11 一 63000/110 
镇 江天 力 变 压 器 有 限 公司 SCB10—2000/35 
江西 人 民 输 变 电 有 限 公司 SSZ11—80000/110 
本 溪 泰 丰 电 力 设 备 有 限 公司 S11—M—630/10 
合肥 通用 变压器 厂 SCB10—1000/10 
湖北 天 元 电力 变压器 有 限 公司 $211—50000/110 
云南 省 楚雄 变压器 有 限 责任 公司 SH15—M—100/10 
昆明 赛 格 迈 电气 有 限 公 司 
63000/110 
山西 辉 洋 电气 设备 制造 有 限 公司 $11—M—1000/10 ,$11—M—160/10 
吴江 市 变压器 厂 有 限 公司 $11—M—1000/20( 10) 
衡水 邦 泰 电气 有 限 公司 $11—M—200/10 .S11 一 M 一 1000710 
南通 晓 星 变 压 器 有 限 公 司 SCB10—1600/20 
中 电 电 气 ( 江 苏 ) 股份 有 限 公司 
QL—50/10 
沪 光 集团 有 限 公 司 SCB10 一 1250/20 .SCB10 一 2500710 
上 海 磁 浮 交 通 发 展 有 限 公司 ZQSCLB—4000/20 
上 海 沪 光 变压器 有 限 公司 ZSCB9—3150/20 
重庆 市 亚 东 亚 集 团 变压器 有 限 公 司 | SC(H)BI1I—1250/10 
亚 力 电机 股份 有 限 公 司 E94440EQ .E9475EM 
山东 达 驰 电气 有 限 公司 $13—M—1600/10 
芜湖 恒生 电器 有 限 公司 SCB10—800/10 
陕西 瑞 达 变压器 有 限 责任 公司 S11—M—1000/10 ,S11—M—315/10 
山东 威 特 变压器 厂 SCB10—1000/10 
福州 天 宇 电气 股份 有 限 公 司 SC11—800/10 
沈阳 全 密封 变压器 股份 有 限 公 司 ZGS—Z - F—1600/35 
中 验 电 气 ( 泉 州 ) 有 限 公司 SCB11—800/10 ,SCB10—800/20 
本 溪 电 力 设备 制造 有 限 责任 公司 $13—M—100/10 
器 厂 
海南 金 盘 电气 有 限 公 司 
日 新 电机 ( 无锡) 有限 公司 CKSQ—600/22—6 
顺 特 阿 海 球 电气 有 限 公 司 ZQSC—3200/22 
郑州 祥和 集团 电气 设备 有 限 公 司 1 SBII—M-—800/20 ,SB11—M—200/20 
锦州 新 生变 压 嚣 有限 责 任 公司 | HTSSPZ—22000/110, HKDSPZ—10000/35 


辽宁 易 发 式 电气 设备 有 限 公司 | SF11—5100/69 


质量 及 管理 2010 年 ,变压器 行业 又 有 多 家 企业 通过 
质量 管理 体系 审核 和 认证 ,质量 管理 逐步 走向 成 熟 和 完 
善 。 三 变 科 技 股份 有 限 公 司 通过 北京 中 广 核 公 司 委托 通 
标 标准 技术 服务 有 限 公 司 上 海 分 公司 的 质量 管理 体系 现 
场 审 核 。 杭 州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公 司 通 过 了 电能 ( 北 
京 ) 产 品 认证 中 心 有 限 公司 检查 组 的 第 三 次 监督 检查 ， 钱 
WU RR AIRE II PCCC" 产品 质量 认证 和 节能 认证 。 
西 电 西 变 推出 质量 管理 工作 目标 , 提高 产品 实物 质量 , 产 
品 一 次 送 试 合格 率 和 用 户 满意 度 不 断 提 高 。 沈 变 从 2010 
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年 4 月 开始 正式 开展 “质量 月 "活动 。 南 阳 金 冠 电 气 有 限 
公司 顺利 通过 深圳 环 通 认 证 中 心 的 审核 专家 对 其 质量 、 环 
境 和 职业 健康 安全 一 体 化 管理 体系 的 审核 ,其 中 对 质量 、 
环境 管理 体系 进行 第 三 次 监督 审核 ,对 职业 健康 安全 进行 
初次 审核 。 明 珠 电 气 有 限 公 司 顺利 通过 香港 品质 保证 局 
(HKQAA) 质量 体 系 监 督 审 核 。 许 继 集团 有 限 公 司 案 获 首 
届 “ 省 长 质量 奖 ” 并 获得 100 万 元 奖励 。 由 对 无 锡 锡 洲 电 
磁 线 有 限 公司 的 质量 、 环 境 、 职 业 健 康 安全 三 体系 通过 华 
信和 技术 检验 有 限 公 司 的 现场 审核 认证 。 特 变 电 工 衡阳 变 


压 器 有 限 公 司 获得 "全国 机 械 行业 群众 性 质量 管理 活动 优 
秀 企 业 ” 称 号。 

【 撰 稿 人 :沈阳 变压器 研究 院 股 份 有 限 公 司 陈 萍 ” 审 稿 
人 :沈阳 变压器 研究 院 股份 有 限 公 司 曲 万 里 ] 


电气 控制 成 套 设备 


生产 发 展 状况 ”2010 年 ,根据 对 101 家 生产 企业 的 统 
计 , 电 气 控 制 成 套 设备 行业 各 项 指标 均 比 上 年 有 所 增长 。 


行业 概况 


全 行业 完成 工业 总 产值 622 亿 元 ,同比 增长 11. 5396 ;利润 
总 额 53 亿 元 ,同比 增长 22.08% ;职工 总 数 57 997 人 ,同比 
增长 1. 6% 。2010 年 电气 控制 成 套 设 备 和 Meist 
业 总 产值 排序 见 表 1, 2010 年 电气 控制 成 套 设备 行 

点 企业 工业 增加 值 排序 见 表 2。2010 
备 行业 重点 企业 工业 销售 产值 排序 见 表 3。2010 年 电气 
控制 成 套 设备 行业 重点 企业 主 车 业务 收 入 排序 见 表 4。 
2010 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 总 资产 贡献 率 排 
序 见 表 5。2010 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 资本 
保值 增值 率 排序 见 表 6。2010 年 电气 控制 成 套 设备 行业 
重点 企业 资产 负债 率 排序 见 表 7。2010 年 电气 控制 成 套 
设备 行业 重点 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 见 表 8。2010 年 
电气 控制 成 套 设 备 行 业 重点 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 
见 表 9。 


表 1 2010 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重 氮 企 业 工业 总 产值 排序 


工业 总 产值 工业 总 产值 
~ 7 a (万 元 ) 


—, 


大 全 集团 有 限 公 司 

华 聘 集团 有 限 公司 
江苏 东 源 电器 集团 

上 海德 力 西 集团 有 限 公司 

上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公 司 
江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 
深圳 市 宝安 任 达 电 器 实业 有 限 公司 
宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公司 
江苏 波 瑞 电气 有 限 公 司 

10 | 环宇 集团 有 限 公司 

11 | 杭 申 集团 有 限 公 司 

12 | 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 
13 | 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 
14 | 上海 朽 中 (集团 ) 有 限 公司 

15 | 安徽 奢 龙 电器 股份 有 限 公司 

16 | 川 开 电气 股份 有 限 公司 

17 | 四 川 电器 集团 有 限 公 司 

18 | 上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 

19 | 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公 司 

20 | 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 

21 | 上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公司 

22 | 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 
23 | 天津 久 安 集团 有 限 公司 

24 | AEREN) ERA RAR 
25 | 向 荣 集 团 有 限 公 司 

26 | 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公司 

27 | 成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 

28 | 云南 云 开 电气 股份 有 限 公司 

29 | 浙江 群 力 电气 有 限 公司 

30 | 杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 


有 





| 024 654 


538 350 
497 080 
240 328 
198 420 
174 639 
168 565 
167 678 
152 000 
148 053 


146 742 | 


143 425 
134 722 
128 939 
125 630 
118 559 
89 866 
88 366 
82 292 
82 237 
71 847 
62 680 
60 816 
60 157 
59 454 
58 183 
56 129 
48 551 
48 418 
45 385 





许 继 智 能 中 压 开 关公 司 45 316 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 44 548 
上 上海 大 华电 器 设备 有 限 公司 43 066 
天 水 二 一 三 电器 有 限 公 司 41 908 
锦州 锦 开 电器 集团 有 限 公 司 41 180 
宁波 烷 原 电器 集团 股份 有 限 公司 38 650 
武汉 市 武昌 电 控 设备 有 限 公司 38 588 
广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 35 428 
杭州 杭 开 电气 有 限 公司 32 092 
江苏 海 纬 集 团 有 限 公 司 30 273 
上 海 电器 成 套 厂 有 限 公司 29 946 
河南 新 开 电 气 集 团 股份 有 限 公 司 29 340 
上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公 司 29 100 
天 津 市 三 源 电力 设备 制造 有 限 公 司 28 550 
汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 27 802 
HERBER 27 602 
BEDA EEA 27 200 
山东 和 鲁 亿 通电 气 设备 有 限 公司 23 100 
中 煤 电 气 有 限 公 司 22 814 
FRR E (RIN E JRRA RAA 22 130 
北京 通州 开关 有 限 公 司 21 200 
苏州 电 顺 科学 研究 院 股 份 有 限 公司 21 069 
深圳 市 光辉 电器 实业 有 限 公 司 21 008 
诬 圳 市 奇 辉 电气 有 限 公司 20 986 
广东 番 开 电气 设备 制造 有 限 公 司 19 745 
唐山 盾 石 电气 有 限 责任 公司 19 023 
唐山 创 元 方 大 电气 有 限 责任 公司 18 900 
苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公司 17 550 
FRI ESUUREDCI X588 DE EET PRA RI 17 414 
上 海 电 器 陶瓷 厂 有 限 公 司 16 863 
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表 2 2010 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 工业 增加 值 排 序 







































































































































































(万 元 ) (万 元 ) 
1 | 大 全 集团 有 限 公司 284 995 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 l 11 799 
2 | 华 朋 集团 有 限 公 司 152 297 天 水 二 一 三 电器 有 限 公司 11 778 
3 | 江苏 东 源 电器 集团 143 004 武汉 市 武昌 电 控 设备 有 限 公 司 11 462 
4 | 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 87 695 浙江 群 力 电气 有 限 公司 11 308 
5 | 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 73 145 杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公 司 10 566 
6 | 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 64 741 成 都 通力 集团 股份 有 限 公 司 9 843 
7 | 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 48 285 广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 9 685 
8 | 川 开 电 气 股份 有 限 公司 45 225 唐山 创 元 方 大 电气 有 限 责任 公司 9 250 
9 | 上海 朽 中 ( 集团) 有限 公 司 44 198 广东 和 看 开 电 气 设备 制造 有 限 公司 8 746 
10 | 江苏 波 瑞 电 气 有 限 公司 41 977 浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公司 7 890 
11 | 深圳 市 宝安 任 达 电器 实业 有 限 公 司 40 723 山东 重 亿 通 电气 设备 有 限 公司 7 389 
12 | 宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公司 39 926 宁波 粮 原 电器 集团 股份 有 限 公 司 7 342 
13 | 安徽 读 龙 电器 股份 有 限 公 司 37 689 广东 必 达 电器 有 限 公 司 7 278 
14 | 上 海德 力 西 集团 有 限 公 司 36 500 汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 6 932 
15 | 江苏 海 纬 集团 有 限 公司 32 369 锦州 锦 开 电器 集团 有 限 公 司 6 929 
16 | 环宇 集团 有 限 公 司 31 518 日 新 恒通 电气 有 限 公司 6 775 
17 ;天 津 入 安 集团 有 限 公司 31 431 ET SERERE CAPRA 6 562 
18 | 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公 司 30 887 永康 市 电力 设备 厂 6 016 
19 | 四 川 电器 集团 有 限 公 司 29 411 珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 5 878 
20 | 杭 申 集团 有 限 公司 22 906 深圳 市 奇 辉 电气 有 限 公司 5 666 
21 | 苏州 电器 科学 研究 院 股 份 有 限 公 司 21 069 天 津 市 汇 和 电气 设备 有 限 公 司 5 530 
22 | 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公 司 19 592 上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 5 471 
23 | 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公司 18 658 余姚 市 电力 设备 修造 厂 5271 
24 | 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 17 695 北京 通州 开关 有 限 公 司 4 700 
25 | 癌 荣 集团 有 限 公 司 17 648 慈溪 市 大 明 电 气 设备 成 套 有 限 公 司 4 699 
26 | 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公 证 16 590 土 海安 科 瑞 电 气 有 限 公 司 4 541 
27 | 许 继 智 能 中 压 开关 公司 15 359 苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设 备 制造 有 限 公司 4 500 
28 | 上海 电 器 成 套 厂 有 限 公司 14 040 天 津 市 三 源 电力 设备 制造 有 限 公司 4 314 
29 | 云南 云 开 电气 股份 有 限 公司 12 020 浙江 三 展 电 器 有 限 公司 4 260 
30 | 上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公 司 11 981 上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公司 4 046 


表 3 2010 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 工业 销售 产值 排序 






工业 销售 
产值 
(JJG) 






























































1 | 大 全 集团 有 限 公 司 1 024 654 杭 申 集团 有 限 公司 143 767 
2 | 江苏 东 源 电器 集团 487 139 常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 诛 常熟 开关 厂 ) 142 043 
3 Eg E PUR ES i] 485 052 ERP RHA) PR Ri] 128 939 
4 | 土 海德 力 西 集团 有 限 公 司 208 215 安徽 竟 龙 电器 股份 有 限 公 司 125 630 
5 | 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 198 420 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 125 560 
6 | 江苏 天 源 华 威 电气 集团 有 限 公司 168 754 川 开 电 气 股份 有 限 公司 112 358 
7 | 于波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公司 150 910 上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 86 166 
8 | 江苏 波 瑞 电 气 有 限 公司 150 393 四 川 电器 集团 有 限 公司 85 871 
9 | 环宇 集团 有 限 公 司 146 910 上 海 一 并 电气 集团 有 限 公司 82 319 











深圳 市 宝安 任 达 电 器 实业 有 限 公司 145 682 上 海天 有 灵 开 关 厂 有 限 公 司 78 792 


行业 概况 


(S£) 








































上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公 司 





上 海 大 华电 器 设备 有 限 公司 














































沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 江苏 海 纬 集团 有 限 公司 30 273 
23 | 成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公司 29 100 
24 | 天 津 久 安 集团 有 限 公司 河南 新 开 电气 集团 股份 有 限 公司 28 750 
25 | 浙 宝 电气 ( 杭州) 集团 有 限 公司 汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 27 803 
26 | 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公司 广东 必 达 电器 有 限 公司 23 042 
27 | MRANA BR S rd] 山东 和 鲁 亿 通 电气 设备 有 限 公 司 21 705 
28 | 云南 云 开 电 气 股份 有 限 公司 素 豪 科技 ( 深圳) 电力 技术 有 限 公司 21 554 
29 | 浙江 群 力 电气 有 限 公 司 深圳 市 光辉 电器 实业 有 限 公司 21 504 
30 | 杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 北京 通州 开关 有 限 公司 21 200 
31 | 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 苏州 电器 科学 研究 院 股份 有 限 公司 21 069 
32 | 天 水 二 一 三 电器 有 限 公 司 深圳 市 奇 辉 电气 有 限 公司 20 315 
33 | 宁波 粹 原 电器 集团 股份 有 限 公司 唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责任 公司 18 900 
34 | 锦州 锅 开 电器 集团 有 限 公 司 天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公司 18 460 
35 | 许 继 智能 中 压 开关 公司 中 煤 电气 有 限 公 司 18 095 
36 | 广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 苏州 工业 园区 隆 厂 电 器 成 套 设备 制造 有 限 公司 17 550 
37 | 上海 电器 成 套 厂 有 限 公 司 唐山 盾 石 电气 有 限 责任 公司 17 035 
38 | 天津 市 三 源 电力 设备 制造 有 限 公司 珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 16 942 
39 | 武汉 市 武昌 电 控 设 备 有 限 公司 天 津 市 汇 和 电气 设备 有 限 公 司 16 760 





BLAN SUIT E ^U RR 广东 番 开 电气 设备 制造 有 限 公司 


























































































































































1 | 大 全 集团 有 限 公司 1 021 856 四 川 电 器 集团 有 限 公司 78 524 
2 | 华 觅 集团 有 限 公司 518 483 上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公司 68 676 
3 | 江苏 东 源 电器 集团 487 139 天 津 久 安 集 团 有 限 公司 61 786 
4 | 上 海德 力 西 集团 有 限 公 司 205 839 问 荣 集团 有 限 公司 59 454 
5 | 杭 申 集团 有 限 公司 187 130 浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公司 59 086 
6 | 上 海中 发 电气 (和 集团) 有限 公司 186 515 字 波 天 元 电气 集团 有 限 公 司 57 053 
7 | 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 168 754 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公 司 53 572 
8 “| 宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 166 616 成 都 通力 集团 股份 有 限 公 司 51 158 
9 | 江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 150 997 云南 云 开 电 气 股份 有 限 公司 47 422 
10 | 环宇 集团 有 限 公 司 146 910 浙江 群 力 电气 有 限 公 司 45 373 
11 | 深圳 市 宝安 任 达 电 器 实业 有 限 公司 144 171 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 43 702 
12 | 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常 熟 开 关 厂 ) 142 043 天 水 一 一 三 电器 有 限 公 司 42 089 
13 | 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 127 011 锦州 锦 开 电器 集团 有 限 公司 41 386 
14 | 上 海 要 中 (集团 ) 有 限 公司 124 059 天 津 市 三 源 电 力 设 备 制造 有 限 公司 41 216 
15 | 安徽 读 龙 电器 股份 有 限 公司 116 440 "p BRE V ut ls BLEU RAT 38 610 
16 | 川 开 电 气 股 份 有 限 公司 105 467 杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公 司 38 226 
17 | 上 海宝 临 电 气 集团 有 限 公 司 88 655 广东 顺 开 电气 集团 有 限 公 司 35 428 
18 | 上 海 一 开 电气 集团 有 限 公司 82 319 许 继 智能 中 压 开 关公 司 31 717 








上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公 司 79 040 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公司 
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( 续 ) 


















江苏 海 纬 集团 有 限 公 司 深圳 市 奇 辉 电气 有 限 公 司 




























上 海 电 器 成 套 厂 有 限 公司 天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公司 18 460 
41 | 武汉 市 武昌 电 控 设备 有 限 公司 中 煤 电 气 有 限 公司 18 072 
42 | 河南 新 开 电 气 集团 股份 有 限 公司 苏州 电器 科学 研究 院 股 份 有 限 公 司 17 844 
43 | 汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 唐山 盾 石 电气 有 限 责 任 公司 16 976 
44 | 上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公 司 天 津 市 汇 和 电气 设备 有 限 公司 16 760 
45 | 广东 必 达 电器 有 限 公司 珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 16 518 
46 | ERREA CRID H7] BOROH Bi zs 8] 唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责任 会 司 16 460 
47 | 深圳 市 光辉 电器 实业 有 限 公司 苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公司 15 836 
48 | 山东 和 鲁 亿 通 电气 设备 有 限 公司 温州 市 中 意 锁具 电器 有 限 公司 15 753 


北京 通州 开关 有 限 公司 杭州 杭 开 电气 有 限 公司 



























































































总 资产 
序号 企业 名 称 贡献 率 

(%) 
1 | 江苏 波 瑞 电 气 有 限 公司 安徽 锣 龙 电器 股份 有 限 公司 22. 67 
2 | 遵义 长 征 电 器 开关 设备 有 限 责 任 公司 宁波 迷 原 电器 集团 股份 有 限 公 司 22. 59 
3 | 杭州 鸿 程 科技 有 限 公 司 浙江 三 辰 电器 有 限 公 司 22. 08 
4 | 天津 市 汇 和 电气 设备 有 限 公司 江苏 东 源 电器 集团 21. 15 
5 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 21. 1 
6 | 江苏 海 纬 集团 有 限 公司 上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 21.11 
7 | 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 三) 广东 必 达 电器 有 限 公司 20. 72 
8 “| 浙江 海 纳 电 气 有 限 公司 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 20. 29 
9 | 永康 市 电力 设备 厂 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 20. 02 
10 | 上 海安 科 瑞 电气 有 限 公 司 法 泰 电器 (江苏 ) 上 股份 有 限 公司 19. 29 
11 | 浙江 群 力 电气 有 限 公 司 匡 江 金 通力 电器 成 套 有 限 公 司 19. 06 
12 | 江苏 万 奇 电 器 设备 有 限 公 司 余姚 市 电力 设备 修造 厂 18. 18 
13 | 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 福建 森 达 电气 有 限 公司 17. 98 
14 | 慈溪 市 华 通 输 变 电 设备 有 限 公 司 浙江 万 电 电 气 有 限 公司 17. 63 
15 | 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公司 天 津 市 正本 电气 有 限 公 司 17. 44 
16 | 唐山 创 元 方 大 电气 有 限 责任 公司 四 川 电器 集团 有 限 公 司 17. 39 
17 | 天津 久 安 集 团 有 限 公司 深圳 市 奇 辉 电气 有 限 公司 17. 05 
18 | 慈溪 市 大 明 电 气 设备 成 套 有 限 公司 苏州 电器 科学 研究 院 股份 有 限 公 司 16. 39 
19 | 上海 大 华电 器 设备 有 限 公司 上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公司 16. 24 
20 | 杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公司 上 海 电 器 陶 资 厂 有 限 公 司 15. 88 
21 | 唐山 盾 石 电气 有 限 责 任 公 司 大 全 集团 有 限 公 司 15. 64 
22 | 华 鹏 集团 有 限 公司 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 15. 62 
23 | 上 海 梧 中 (集团 ) 有限 公司 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 14. 82 
24 | 武汉 市 武昌 电 控 设备 有 限 公司 川 开 电 气 股 份 有 限 公司 13. 98 
25 | 山东 和 鲁 亿 通电 气 设备 有 限 公司 成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 13. 94 
26 | 天津 市 德 利 泰 开 关 有 限 公 司 长 沙 电 控 辅 件 总 厂 13. 88 
27 | 环宇 集团 有 限 公司 上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公司 13. 73 
28 | 常德 市 天 马 电器 成 套 设备 有 限 公司 沈阳 飞驰 电气 设备 有 限 公司 13. 73 
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行业 概况 


"o e 


( 续 ) 














企业 名 称 
苏州 凯 达 电器 仪表 成 套 有 限 公 司 13. 58 59 | 烟台 恒 泰 电气 设备 有 限 公司 
许 继 智 能 中 压 开 关公 司 13. 36 60 | 温州 市 中 意 锁 具 电 器 有 限 公司 





X6 2010 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 资本 保值 增值 率 排 序 





资本 保值 资本 保值 
ms 企业 名 称 增值 率 |‖ 序号 企业 名 称 增值 率 

( 96 ) ( 96 ) 
1 | 许 继 智能 中 压 开 关公 司 1 139. 37 日 新 恒通 电气 有 限 公司 120. 35 
2 | 出 东 重 亿 通 电气 设备 有 限 公司 449. 81 吴江 金 通力 电器 成 套 有 限 公 司 119. 82 
3 | 衡阳 衡 仪 电气 有 限 公司 254.81 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公 司 119. 47 
4 | 杭州 鸿 程 科技 有 限 公司 210. 00 深圳 市 奇 辉 电气 有 限 公 司 119. 44 
5 | 珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 196. 89 遵义 长 征 电器 开关 设备 有 限 责 任 公 司 118. 57 
6 | 沈阳 飞驰 电气 设备 有 限 公 司 178. 21 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公 司 118. 51 
7 | 苏州 电器 科学 研究 院 股份 有 限 公司 170. 01 浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公司 117. 85 
8 | 泰 之 科技 (深圳 ) 电 力 技术 有 限 公司 162. 25 浙江 万 电 电气 有 限 公 司 117. 35 
9 | 四 川 电 器 集团 有 限 公 司 157. 03 江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 117. 31 
10 | 上海 大 华电 器 设备 有 限 公 司 150. 61 杭 申 集团 有 限 公 司 115. 40 
11 | 法 泰 电器 (江苏 ) 上 股份 有 限 公 司 146. 11 EE AU RAE E Al 115. 00 
12 | 广东 珠江 开关 有 限 公司 142. 49 威海 华 通 开关 设备 有 限 公司 114. 27 
13 | 大 全 集团 有 限 公司 141. 79 天 水 二 一 三 电器 有 限 公司 113. 04. 
14 | 上 海安 科 瑞 电气 有 限 公司 140. 33 慈溪 市 华 通 输 变 电 设备 有 限 公司 112.66 . 
15 | 天 津 市 德 利 泰 开 关 有 限 公司 139. 48 深圳 市 光辉 电器 实业 有 限 公司 111. 91 
16 | 西安 电器 开关 厂 138. 66 浙江 群 力 电 气 有 限 公司 111. 88 
17 | 上 海宝 临 忠 气 集团 有 限 公司 137. 93 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 111. 43 
18 | 云南 云 开 电气 股份 有 限 公司 137. 59 杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公司 | 110. 76 
19 | 唐山 盾 石 电气 有 限 责 任 公司 137. 17 河南 新 开 电 气 集团 股份 有 限 公司 109. 33 
20 | 苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设 备 制造 有 限 公司 132. 76 江苏 东 源 电器 集团 109. 21 
21 | 深圳 市 宝安 任 达 电 器 实业 有 限 公司 132. 75 浙江 海 纳 电 气 有 限 公 司 109. 14 
22 | 长 沙 电 控 辅 件 总 厂 129. 43 华 鹏 集团 有 限 公司 109. 00 
23 | 福建 森 达 电气 有 限 公司 127. 77 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 108. 48 
24 | 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公 司 127. 23 天 津 市 正本 电气 有 限 公司 108. 33 
25 | 余姚 市 电力 设备 修造 厂 126. 75 汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 108. 27 
26 | 天 津 久 安 集 团 有 限 公司 126. 66 上 海航 大 电气 有 限 公 司 108. 17 
27 | 宁波 粹 原 电 器 集团 股份 有 限 公司 126. 40 上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公 司 108. 10 
28 | 常德 市 天 马 电 器 成 套 设 备 有 限 公 司 125. 15 北京 通州 开关 有 限 公司 108. 00 
29 | 上海 纳 杰 电 气 成 套 有 限 公 司 123. 94 广东 番 开 电气 设备 制造 有 限 公 司 107. 98 
30 | 苏州 饥 达 电器 仪表 成 套 有 限 公司 122. 58 浙江 三 展 电 器 有 限 公司 107. 95 





表 7 2010 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 资产 负债 率 排序 


上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 


REGE AT ES rp SU EROS n] 天 津 久 安 集团 有 限 公司 
烟台 人 恒 泰 电气 设备 有 限 公 司 上 海 精 成 电器 成 套 有 限 公司 
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( 续 ) 
(%) (46) 
7 | 浙江 海 纳 电 气 有 限 公 司 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公 司 48. 25 
8 | 上 海安 科 瑞 电气 有 限 公 司 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公司 48. 46 
9 | 江苏 东 源 电器 集团 长 沙 电 控 辅 件 总 三 48. 51 
10 | 沈阳 飞驰 电气 设备 有 限 公司 佛山 奇 正 电气 有 限 公 司 49. 00 
11 | 日 新 恒通 电气 有 限 公司 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 49. 40 
12 | 成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 49. 43 
13 | 河南 新 开 电 气 集团 股份 有 限 公 司 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 49. 98 
14 | 江苏 海 纬 集团 有 限 公司 吴江 金 通力 电器 成 套 有 限 公 司 50. 13 
15 | 江苏 波 瑞 电 气 有 限 公 司 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公司 50. 30 
16 | 常德 市 天 马 电 器 成 套 设备 有 限 公司 环宇 集团 有 限 公司 50. 30 
17 | 福建 森 达 电气 有 限 公 司 上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 51. 19 
18 | 川 开 电 气 股 份 有 限 公 司 泰 豪 科技 ( 深圳) 电力 技术 有 限 公司 51. 24 
19 | 汕头 正 超 电气 集团 有 限 公 司 上 海 电 器 陶瓷 厂 有 限 公司 51. 36 
20 | 苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公 司 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公 司 52. 29 
21 RETE Eo f e UC DR n] 天 津 市 建 电 实业 有 限 公司 52. 31 
22 | 上 海航 大 电气 有 限 公 司 齐齐哈尔 齐 力 达 电子 有 限 公司 53. 59 
23 | 深圳 市 光辉 电器 实业 有 限 公司 浙江 三 展 电 器 有 限 公司 54. 10 
24 | 江苏 万 奇 电器 设备 有 限 公 司 华 鹏 集团 有 限 公司 54. 14 
25 | 西安 电器 开关 厂 广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 54. 20 
26 1 天 津 市 正本 电气 有 限 公 司 法 泰 电 器 (江苏 ) 股 份 有 限 公司 54. 54 
27 | 唐山 盾 石 电气 有 限 责 任 公 司 天 津 市 德 利 泰 开关 有 限 公 司 54. 56 
28 | 杭州 杭 开 电气 有 限 公司 天 水 二 一 三 电器 有 限 公 司 55. 46 
29 | 四川 电器 集团 有 限 公司 余姚 市 电力 设备 修造 厂 55. 82 
30 | 南京 华 洋 电 气 有 限 公 司 遵义 长 征 电器 开关 设备 有 限 责 任 公司 56. 24 
31 | 浙江 万 电 电 气 有 限 公司 杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公 司 56. 83 
32 | 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 57. 07 
33 TEX ÉEEERS UH PRS HR] 苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设备 制造 有 限 公司 57. 31 





































































1 | 江苏 波 瑞 电气 有 限 公 司 1 320 031. 45 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公 司 530 056. 82 
2 | 江苏 东 源 电器 集团 1 267 765. 96 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 485 368. 28 
3 | 天 津 久 安 集团 有 限 公 司 1 034 622. 95 唐山 创 元 方 大 电气 有 限 责任 公司 462 500. 00 
4 | 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公 司 952 366. 86 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公司 436 347. 44 
5 | 江苏 海 纬 集 团 有 限 公 司 838 572. 54 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公 司 433 313. 73 
6 | 浙江 群 力 电气 有 限 公司 790 769. 23 苏州 电器 科学 研究 院 股 份 有 限 公司 388 726. 94 
7 | 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 691 600. 95 上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公司 386 493. 55 
8 | 上海 电 器 成 套 厂 有 限 公司 668 571. 43 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 383 008. 66 
9 | 永康 市 电力 设备 厂 646 881. 72 大 全 集团 有 限 公 司 376 479. 52 
10 | 州 开 电 气 股份 有 限 公 司 641 487. 94 苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设 备 制造 有 限 公 司 368 852. 46 
11 | 许 继 智能 中 压 开 关公 司 595 310. 08 上 海 一 开 电 气 集 团 有 限 公 司 342 427. 94 
12 | 四 川 电器 集团 有 限 公 司 546 672. 86 珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公 司 341 744. 19 









江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 





535 936. 18 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 339 051. 72 
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HERRAR ARAR 
上 海天 灵 开 关 三 有 限 公 司 

广东 番 开 电气 设备 制造 有 限 公司 
上 海德 力 西 集团 有 限 公司 

杭州 欣 美 成 套 电器 制造 有 限 公司 
向 荣 集团 有 限 公 司 

武汉 市 武昌 电 控 设 备 有 限 公司 
广东 必 达 电器 有 限 公司 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 

Aut p d ec A HUE RAR 
成 都 通力 集团 股份 有 限 公 司 

深圳 市 宝安 任 达 电器 实业 有 限 公司 
山东 鲁 亿 通电 气 设 备 有 限 公司 
安徽 奢 龙 电器 股份 有 限 公司 

上 海 精 成 电器 成 套 有 限 公司 

宁波 烷 原 电器 集团 股份 有 限 公 司 
华 鹏 集团 有 限 公 司 





338 247. 42 
337 195. 12 
336 384. 62 
331 818. 18 
324 113. 50 
295 117. 06 
283 712. 87 
273 609. 02 
273 108. 81 
263 988. 76 
261 781.9] 
261 044. 87 
257 456. 45 
256 387. 76 
253 880. 60 
253 172. 41 
239 800. 03 






































行业 概况 


日 新 恒通 电气 有 限 公司 
北京 通州 开关 有 限 公司 
广义 长 征 电器 开关 设备 有 限 责任 公司 
浙江 容 大 电力 设备 制造 有 限 公司 
宁波 天 安 (集团 ) 股份 有 限 公司 

天 津 市 汇 和 电气 设备 有 限 公司 
深圳 市 奇 辉 电气 有 限 公司 

苏州 凯 达 电器 仪表 成 套 有 限 公司 

天 津 市 正本 电气 有 限 公司 

唐山 盾 石 电 气 有 限 南 任 公司 

杭 申 集团 有 限 公司 

汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 

上 海 纳 杰 电气 成 套 有 限 公司 

浙江 海 纳 电 气 有 限 公司 

广东 顺 开 电气 集团 有 限 公司 

中 煤 电气 有 限 公司 | 

法 泰 电器 (江苏 ) 股 份 有 限 公司 


































表 9 2010 年 电气 控制 成 套 设备 行业 重点 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 


浙江 万 电 电气 有 限 公司 
江苏 波 瑞 电 气 有 限 公司 
江苏 东 源 电器 集团 

天 津 久 安 集 团 有 限 公司 
江苏 海 纬 集团 有 限 公司 
上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 

浙江 群 力 电气 有 限 公 司 

苏州 电器 科学 研究 院 股 份 有 限 公 司 
常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 
许 继 智 能 中 压 开 关公 司 

江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 
永康 市 电力 设备 三 

江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 

上 海 大 华电 器 设备 有 限 公 司 

Hd HUE HERI RI 

川 开 电气 股份 有 限 公司 

四 川 电 器 集团 有 限 公司 

唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责任 公司 

宁波 天 元 电气 集团 有 限 公司 

Eitt (RH) 有 限 公司 

遵义 长 征 电器 开关 设备 有 限 责 任 公 司 
上 海 一 开 电 气 集 团 有 限 公 司 
天 津 市 汇 和 电气 设备 有 限 公司 






经 济 效益 
综合 指数 





































































中国 


上 海安 科 瑞 电气 有 限 公司 
山东 鲁 亿 通电 气 设备 有 限 公司 

沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 

大 全 集团 有 限 公司 

上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公司 

杭州 砍 美 成 套 电 右 制 造 有 限 公司 

上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 

宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 

武汉 市 武昌 电 控 设备 有 限 公 司 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 

浙江 海 纳 电 气 有 限 公司 

安徽 诸 龙 电器 股份 有 限 公司 

慈溪 市 大 明 电气 设备 成 套 有 限 公司 

苏州 工业 园区 隆盛 电器 成 套 设 备 制造 有 限 公 司 
Eig SE PET ARAR 

珠海 经 济 特区 广 达 电器 设备 有 限 公司 

广东 必 达 电器 有 限 公司 

宁波 迷 原 电解 集团 股份 有 限 公司 

广东 番 开 电气 设备 制造 有 限 公司 

aer Se E35 8 C MICE RS RJ 

唐山 盾 石 电气 有 限 责任 公司 
华 鹏 集团 有 限 公司 

成 都 通力 集团 股份 有 限 公 司 






























(5) 








239 399, 29 
235 000. 00 
218 750. 00 
218 000. 00 
209 805. 57 
197 500. 00 
188 866. 67 
187 500. 00 
186 666. 67 
185 043. 63 
180 220. 30 
174 170. 85 
171 440. 68 
170 307. 69 
166 408. 93 
146 571. 43 
146 260. 16 


经 济 效益 
综合 指数 
3. 68 
3. 63 
3. 62 
3. 58 
3. 55 
3. 51 
3. 38 
3. 37 
3. 33 
3. 33 
3. 24 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


2. 86 


中 国电 器 工业 年 鉴 2011 


经 济 效 益 
江苏 万 奇 电器 设备 有 限 公 司 
上 海德 力 西 集团 有 限 公司 
汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 
向 采集 团 有 限 公司 
法 泰 电 器 (江苏 ) 股 份 有 限 公司 
BRIEF STRE LAUR ER RI 
北京 通州 开关 有 限 公 司 








48 
49 
50 
51 
52 


科技 成 果 及 新 产品 2009 年 11 H Æ 2010 4Æ 4 H , H 
天 津 电气 传动 设计 人 研究 所 和 中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设 
备 分 会 组 织 的 XBZ2 智能 型 /XBJ2 紧凑 型 24kV 箱 式 变电站 
全 国联 合 设 计 组 两 次 在 天 津 集中 开展 设计 工作 ,并 按 计 划 
完成 了 800kV - A,630kV - A 和 315kV， A 三 套 样 机 的 试制 
和 试验 工作 。2010 年 8 月 完成 了 产品 鉴定 ,2010 年 10 月 在 
南京 举行 了 新 产品 发 图 /发 布 会。 

质量 及 标准 ”中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 
2010 年 底 成 立 JB/T 10216 一 2000《 电 控 配 电 用 电缆 桥架 》 行 
业 标 准 修订 工作 组 ,该 标准 计划 将 于 2011 年 底 完成 报批 
工作 。 

全 国 低压 成 套 开 关 设 备 和 控制 设备 标准 化 技术 委员 
会 一 届 七 次 年 会 蜂 标 准 审查 会 于 2010 年 1 月 26~27 日 在 
天 津 召 开 。 会 议 对 GB/T 10217—200 x《 电 工控 制 设 备 造 
型 设计 导 则 》.JBXMT 8511 一 200 x《 空 气 绝 缘 母 线 干 线 系统 
(空气 绝缘 母线 柳 )》、JB/T 9662—200 x《 密 集 绝缘 母线 干 
线 系统 (密集 绝 绿 母线 权 )》、JBAT 10327—200 x (p K EF 
线 干线 系统 (耐火 母线 槽 )》4 项 标准 的 送审 稿 进行 了 
审查 。 

2010 年 6 月 ,全 国 低压 成 套 开 关 设备 和 控制 设备 标准 
化 技术 委员 会 秘书 处 在 上 海 召 开 了 标准 制 修订 工作 组 会 ， 
XP GB/T x x x x 一 x x x x《 低 压 无 功 功 率 补偿 投 切 装 
置 》、JBAT 9663— x x x x《 低 压 无 功 功率 补偿 控制 设备 》、 
JB/T 10316— x x x x《 低 压 成 套 开 关 设 备 和 控制 设备 用 母 
线 支撑 设备 》、JB/AT 3752. 1 一 x x x x《 低 压 成 套 开关 设备 
和 和 控制 设备 产品 型 号 编制 方法 第 1 部 分 :低压 成 套 开关 
设备 》、JB/T 3752. 2 一 x x x x《 低 压 成 套 开 关 设 备 和 控制 
设备 产品 型 号 编制 方法 ”第 2 部 分 : 电 控 设备 》、JB/T 
9665— x x x x《 低 压 成 套 开 关 设 备 和 控制 设备 辅 件 产品 
型 号 编制 方法 》6 项 标准 的 草案 稿 进 行 了 讨论 。 

2010 年 电 控 配 电 设备 分 会 在 会 员 单位 中 再 次 对 GCK、 
GCS. GGD 等 低压 成 套 开关 设备 、 箱 式 变电站 RIE, E 
桥架 .无 功 功 率 补偿 装置 直流 电源 柜 等 产品 及 与 以 上 产品 
配套 的 专用 辅 件 .配套 元 器 件 . 壳 体 等 产品 开展 “质量 可 信 
产品 ”推介 评比 工作 。 最 终 有 30 家 企业 的 71 个 产品 获得 
了 "质量 可 信 产 品 " 证 书 。 

行业 活动 ” 2010 年 9 月 中 旬 , 中 国电 器 工业 协会 电 控 
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(5) 
经 济 效益 
综合 指数 






企业 名 称 


上 海 精 成 电器 成 套 有 限 公 司 








浙江 三 辰 电 器 有 限 公 司 2. 33 
环宇 集团 有 限 公司 2. 31 
常德 市 天 马 电器 成 套 设 备 有 限 公司 2. 26 
吴江 金 通力 电器 成 套 有 限 公 司 2. 26 
天 津 市 正本 电气 有 限 公 司 2.21 






浙江 容 大 电力 设备 制造 有 限 公 司 


配 电 设备 分 会 在 杭州 召开 了 第 五 届 会 员 代表 大 会 ,208 位 会 
员 单 位 代表 参加 。 选 举 产 生 了 第 五 届 理 事 会 ,并 审议 通过 
了 《第 四 届 理 事 会 工作 报告 和 《中 国电 器 工业 协会 电 控 配 
电 设备 分 会 工作 条 例 》 等 有 关 章 程 。 同 时 召开 了 五 届 一 次 
理事 会 ,选举 产生 了 第 五 届 理 事 长 、 副 理事 长 、 秘 书 长 及 常 
务 理事 单位 ,并 审议 通过 了 “2011 年 工作 计划 ” “中 国电 器 
工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 秘书 处 挂靠 单位 及 设置 机 构 ” 
等 文件 。 

2010 年 4 月 ,中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设备 分 会 组 
织 20 家 单位 33 位 代表 赴 欧 考察 ,代表 团 参 观 了 2010 年 法 
兰 殉 福建 筑 照明 展 多 会 。 出 访 者 对 行业 产品 的 定位 有 了 新 
的 认识 ,对 发 达 国 家 生产 的 电器 产品 有 了 深刻 了 解 ,并 与 国 
外 厂商 洽谈 了 合作 意向 。 

(ERA: RAE AAAA YMAR 
EE AE SL ELE S) 








生产 发 展 情况 ”2010 年 , 受 国家 经 济 持续 发 展 传统 产 
业 升 级 改造 和 七 大 战略 性 新 兴 产 业 加 快 发 展 的 拉动 ,加 之 
产业 政策 的 扶持 和 国家 战略 安全 的 需要 ,我 国电 力 电子 产 
业 继 续 保 持 较 好 发 展 态势 。 

根据 中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 对 电力 电子 行 
业 34 家 主要 生产 厂家 的 统计 ,2010 年 共 实现 工业 总 产值 
1 281 588. 5571 76, 比 上 年 增长 33.1390 ;工业 销售 产值 
1 237 725.28 万 元 , 比 上 年 增长 8.94% ;工业 增加 值 
285 365. 80 万 元 , 比 上 年 增长 57.91%; 主 营业 务 收 入 
1 242 865. 58 万 元 , 比 上 年 增长 34.39%; 主 营业 务 利润 
178 141. 30 万 元 , 比 上 年 增长 28. 9696 ; 鳃 亏 相 抵 后 实现 利 
润 总 额 118 021. 88 万 元 , 比 上 年 增长 30. 20% 。2010 年 电 
力 电 子 行业 34 家 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 见 表 1。 
2010 年 电力 电子 行业 34 家 企业 经 济 效 益 指 标 完成 情况 见 
表 2。 


行业 概况 


表 1 2010 年 电力 电子 行业 34 家 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 







指标 名 称 

工业 总 产值 1 281 588. 55 
工业 销售 产值 1 237 725. 28 

其 中 :出 口交 货 值 52 584. 90 
工业 增加 值 285 365. 80 
主 营业 务 收 入 1 242 865. 58 
主 营业 务 利润 178 141. 30 
利润 总 额 118 021. 88 
Pim A 41 607. 56 
科技 活动 和 研发 投资 额 97 456. 00 
新 产品 开发 经 费 支 出 28 903. 00 
新 产品 产值 532 327. 00 
累计 完成 固定 资产 投资 92 335. 00 
全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 15 168( 人 ) 


表 2 2010 年 电力 电子 行业 34 家 企业 经 济 效 益 指标 完成 情况 
2010 年 电力 | ”达标 







指标 名 称 














总 资产 贡献 率 15. 37 23 
资本 保值 增值 率 120. 00 166. 65 14 
资产 负债 率 <60. 00 42.85 | 25 
流动 资产 周转 率 1. 52 1. 84 17 
成 本 费用 利润 率 3.71 10. 72 23 
全 员 劳 动 生产 率 元 /人 | 16 500. 00 | 169 916. 63 31 
产品 销售 率 96. 00 94. 42 16 





经 济 效益 综合 指数 2.32 


产品 分 类 产量 及 销量 2010 年 电力 电子 行业 参加 年 报 
统计 的 34 家 企业 共生 产 电 力 电子 器 件 52 116 万 只 ,销售 


2010 年 (万 元 ) 比 上 年 增长 (% ) | 增长 的 企业 数 (家 ) | 增长 30% 以 上 的 企业 数 (家 ) 
30 18 


56 049 万 只 (其 中 销 往 国外 18 119 万 只 ) ;生产 电力 电子 设 
备 12 万 台 、1 124 万 kW ,销售 11 万 台 、884 万 kW( 其 中 销 往 
国外 5 万 台 、12 万 kW) ;生产 电力 电子 配套 件 1 872 万 套 + 
55t, 销 售 1 878 万 套 +55t( 其 中 销 往 国外 498 万 套 +10t)。 

电力 半导体 器 件 主要 生产 厂家 有 :北京 金 自 天 正 智 能 
控制 股份 有 限 公司 .北京 京 仪 椿 树 整 流 器 有 限 责 任 公司 .大 
连 宏光 电气 有 限 公 司 .丹阳 可 控 硅 元 件 厂 .丹阳 市 科 宇 整流 
器 有 限 公 司 .湖北 台 基 半导体 股份 有 限 公 司 ,江苏 宏 微 科技 
有 限 公 司 .江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公 司 、 九 江 整 流 器 厂 、 山 
东 朗 进 科技 股份 有 限 公 司 .天 津 中 环 半 导体 股份 有 限 公 司 、 
西安 电力 电子 技术 研究 所 西安 永 电 电气 有 限 责任 公司 、 扬 
州 四 萎 电 子 有 限 公司 宜昌 市 是 石 电力 电子 有 限 公 司 ,浙江 
正邦 电力 电子 有 限 公 司 和 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 
电力 电子 事业 部 。2010 年 电力 电子 行业 34 家 企业 电力 电 
子 器 件 产 、 销 、 存 情况 见 表 3。 


RI 2010 年 电力 电子 行业 34 家 企业 电力 电子 器 件 产 、 销 、 存 情况 


产量 
器 件 名 称 (只 ) 

A 计 521 163 929 
整流 管 516 755 031 
da RE 2 039 685 
晶体 管 73 
电力 模块 2 106 982 
电力 组 件 36 811 
其 他 :MOSFET( $6in FD) 56 596 

SBD( $6in A) 151 251 
男 态 继电器 17 500 


电力 电子 设备 主要 生产 厂家 为 :北京 京 仪 椿 树 整流 器 
有 限 责任 公司 大连 宏 光电 气 有 限 公 司 、 大 台电 气 科 技 股份 
有 限 公 司 ,河南 森 源 集团 有 限 公司 .江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 
公司 九江 整流 器 三、 荣 信 电力 电子 股份 有 限 公 司 西安 电 











国内 销量 国外 销量 年 末 库 存 
CH) (R) (只 ) 

379 305 156 181 187 748 108 298 160 
373 886 285 181 018 582 108 117 923 
2 524 605 103 110 128 941 
179 175 
2 632 760 39 499 
50 317 107 
51 323 704 
142 587 9 315 
17 100 1 496 


力 电子 技术 研究 所 西安 华西 电气 有 限 公司 西安 西 电 电 力 
整流 侨 有 限 责任 公司 西安 永 电 电气 有 限 责 任 公 司 和 厦门 
科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 。2010 年 电力 电子 行业 34 家 企业 
电力 电子 设备 产 、 销 、 存 情况 见 表 4。 
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表 4 2010 年 电力 电子 行业 34 家 企业 电力 电子 设备 产 、 销 、 存 情况 


、 产量 产量 国内 销量 | 国内 销量 | 国外 销量 | 国外 销量 | 年 末 库 存 | 年 末 库 存 
设备 名 称 
(f) (kW) (8) (kW) (f) (kW) (£) (kW) 









f d 115983 | 11235900 | 59626 8 723 804 116 383 321 895 
一 般 工业 用 变 流 器 190 335 163 831 168 
交流 变频 调 速 设备 3 209 200 2 956 000 253 200 
软 起 动 器 | 960 
电镀 电源 194 
电解 电源 2 284 251 | 441 215 39 500 
其 他 电化 学 用 电源 391 670 105 000 
感应 加 热 及 热处理 电源 261 17 541 
充电 ` 浮 充电 整流 设备 165 154 
交流 电力 控制 器 70 000 70 000 
直流 输电 用 阁 组 件 4 203 200 4 203 200 
无 功 补 偿 设备 374 960 374 960 
串联 补偿 设备 
UPS 101 982 362 261 216 898 116 383 28 981 
有 源 滤 波 装置 258 50 450 50 450 
电力 机 车 控制 电源 300 60 000 60 000 
其 他 | 37 935 63 401 46 


注 : 表 中 数量 ( 台 ) 与 数量 (kW) 不 吻合 的 ,是 因为 有 的 单位 只 报 了 二 者 之 一 。 


电力 电子 配套 件 主要 生产 厂家 为 常州 市 武进 可 控 硅 附 ” 陶 次 有 限 责 任 公司 、 宜 兴 市 东 吴 合金 材料 有 限 公司 。2010 
件 有 限 公司 河北 华 整 实业 有 限 公 司 .江阴 九 华 集团 有 限 公 ”年 电力 电子 行业 34 家 企业 电力 电子 配套 件 产 、 销 、 存 情况 
司 电子 陶 次 元 件 厂 、 江 阴 市 赛 英 电子 有 限 公 司 、 无 锡 小 天 笋 。 Ux. 

表 S 2010 年 电力 电子 行业 34 家 企业 电力 电子 配套 件 产 、 销 、 存 情况 


配套 件 名 称 产量 (只 / 套 ) 国内 销量 (只 / 套 ) 国外 销量 ( 只 / 套 ) 年 末 库 存 ( 只 / 套 ) 


















































































































































合 H 18 718 371 + 55t 13 791 616 +45t 4 975 560 +101 287 450 
螺栓 型 管 壳 ( 含 内 压 接 式 结构 ) 231 007 2 000 208 038 31 918 
平板 型 管 党 ( 凸 台 ) 2 374 067 686 517 1 625 602 116 358 
平板 型 管 壳 (种 人 台 ) 925 202 285 325 616 238 31 562 
BE 16 700 15 500 0 1 200 
其 他 管 壳 115 500 0 142 500 3 000 
水 冷 散热 器 29 300 69 145 2 746 1 774 
风 冷 散热 器 147 857 174 381 4 810 7 010 
XE RUE 6 086 6 180 271 
组 件 散热 器 17 300 38 574 1 391 
散热 器 配套 件 173 120 174 130 12 459 
HE 55t 45t 86 720 +10% 

门 极 引 线 4 780 000 3 640 000 1 110 000 30 000 
定位 环 5 460 000 4 856 000 585 800 18 200 
模块 结构 件 1 632 232 1 302 367 331 106 14 102 
压 接 式 门 极 结构 件 2 810 000 2 530 000 262 000 18 000 
熔断 器 ( 台 / 套 ) 11 497 199 


市 场 及 销售 ”大 融 电 气 科技 股份 有 限 公司 加 强 传统 产 ”改进 了 产品 的 智能 性 设计 与 制造 . 调 速 控制 PLC 控制 人 机 
品 的 技术 改造 和 高 新 产品 的 研发 ,不 断 巩 固 市 场 优势 。 一 。 ”界面 .闭环 智能 控制 等 技术 ,全 国 市 场 占 有 率 达 20% 。 一 是 
是 瞄准 需求 研发 产品 ,巩固 传统 市 场 。 公 司 在 武汉 大 学 的 。 ”瞄准 技术 前 沿 开发 新 产品 。 与 武汉 理工 大 学 合作 研发 的 高 
支持 下 ,抢先 一 步 研发 智能 化 水 电阻 软 起 动产 品 ,突破 性 地 ”不 交 流 电 动机 电磁 调 压 软 起 动 装置 项 目 ,经 省 级 科技 成 采 
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鉴定 认为 “技术 水 平 国 际 先进 ”, 在 同 煤 集团 成 功 应 用 ;与 
华中 科技 大 学 联合 研发 的 高 压 大 功率 电动 机 固态 软 起 动 补 
偿 装 置 ,打破 了 国外 技术 的 封锁 。 三 是 瞄准 特种 行业 ,抢占 
新 兴 市 场 。 与 华中 科技 大 学 联合 研发 的 矿 用 型 高 压 水 电阻 
起 动 器 , 隔 爆 高 压 固态 软 起 动 器 获 国 家 矿 用 合格 证 ,在 阳泉 
煤矿 大同 煤矿 推广 应 用 ,降低 了 瓦斯 爆炸 事故 发 生 率 。 

天 津 中 环 半 导体 股份 有 限 公司 调 整 产 业 布 局 ,优化 产 
品 结构 ,强化 管理 程序 ,创新 经 营 模式 ,转变 生产 经 营 理念 ， 
开展 经 营 革新 活动 ,引进 并 自主 培养 技术 和 管理 人 才 , 各 项 
业务 取得 快速 增长 ,整体 销售 收入 较 大 幅度 增加 ,产品 毛利 
率 和 和 鱼 利水 平 得 以 提升 。 

受 瑞士 法 即 汇 率 持续 走高 的 影响 ,北京 华 瑞 赛 晶 电子 
科技 有 限 公司 在 利润 下 降 较 多 的 情况 下 ,采取 了 锁 汇 ,大 批 
进货 分 批 销 售 '`、 提 高 销售 价格 等 多 项 措施 减少 了 利润 损失 。 

科技 成 果 及 新 产品 2010 年 电力 电子 行业 参加 年 报 统 
计 的 企业 共 筹 集 科 技 活 动 经 费 54 045 万 元 , 比 上 年 增长 
30. 54% ;研究 与 试验 经 费 支 出 43 411 万 元 , 比 上 年 增长 
44. 4096 ;新 产品 开发 经 费 支 出 28 903 万 元 , 比 上 年 增长 
16.51% ;新 产品 产值 532 327 万 元 , 比 上 年 增长 31. 8296 。 

西安 电力 电子 技术 研究 所 与 包头 铝 业 有 限 公 司 共 辐 研 
制 的 非 同 相 逆 并 联 同 极 单元 上 下 结构 整流 器 通过 了 国家 专 


利 局 审批 ,取得 国家 实用 新 型 专利 证 书 ,产品 在 包头 铝 业 有 


限 公 司 135kA 电解 槽 系列 环境 治理 及 置换 产能 技术 改造 工 
程 中 运行 良好 。 该 所 目 主 研制 的 6in 4 000A/8 000V 特大 功 
率 光 控 帅 阐 管 成 功 应 用 于 向 家 坝 一 上 海 + 800kV 特 高 压 直 
流 输电 示范 工程 的 两 端 换 流 阐 上 。 

西安 永 电 电 气 有 限 责任 公司 以 铁路 高 速 动 车 和 电力 机 
车 变 流 器 为 主打 产品 ,人 研发 的 产品 有 :职高 速 机 车 用 600A/ 
6 500V IGBT 模块 .1 200A/3 300V IGBT 模块 以 及 风力 发 电 
用 2 400A/1 700V IGBT 模块 , 均 已 小 批量 生产 ;@ 地 铁 辅 助 
变 流 器 控制 装置 ;@ 成 都 地 铁 2 号 线 整流 器 (直流 1 500V) 、 
北京 地 铁 10 号 线 整流 器 ( 直流 750V) .北京 地 铁 6 号 线 整流 
器 (直流 1500V) .西安 地 铁 1 号 线 整流 器 (直流 1 500V), 
广州 地 铁 6 号 线 整流 器 ( 直流 1 500V) 的 设计 ;@@ 成 都 地 铁 2 
号 线 排 流 柜 设计 ;@@ 出 口 印度 的 牵引 电机 用 整流 器 ;@@ 成 都 
地 铁 二 号 线 单 向 导 通 装置 ;@O 地 铁 48 脉 波 整流 器 ;人 @ 地 铁 
能 量 回馈 装置 ;@200kW 光伏 变 流 器 ;的 风电 SCOPE. 上 位 机 
监控 系统 ;风电 变频 器 低 电 压 穿 越 驱 动 装置 研究 及 变频 柜 
布局 改进 ; 风电 变频 器 通信 网 络 系统 。 

株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 按照 
工信部 要 求 开 展 大 功率 IGBT 技术 研究 ,已 实现 3 300V IG- 
BT 的 批量 生产 。 自 主 研发 的 4 000A/4 500V 非 对 称 IGCT 
器 件 经 工艺 优化 与 推广 应 用 ,初步 在 公司 内 形成 了 IGCT dx 
本 产业 链 ,为 大 规模 推广 应 用 黄 定 了 良好 基础 。 

湖北 台 基 半导体 股份 有 限 公司 自 主 研发 产品 有 : 
(D6. 5kV 高 压 器 件 , 已 完成 部 分 规格 产品 试制 和 型 式 试验 ， 
并 投放 市 场 ;名 焊接 模块 ,小 批量 试制 线 已 打通 ; 04. 000V 
脉冲 功率 器 件 , 已 投入 生产 正 逐 步 优 化 ;四 机 车 专用 


行业 概况 


3 5004/5 000V 器 件 , 已 批量 生产 ,成 套 安装 于 各 型 机 车 ; 
(4 000V.3 500V 高 压 模 块 已 小 批量 投放 市 场 , 正 在 开发 
4 200V 高 压 模块 。 

浙江 正邦 电力 电子 有 限 公 司 研发 的 国家 科技 项 目 大 功 
率 超 快 恢复 二 极 管 ,处 于 试 生产 阶段 ;地 方 科技 项 目 一 一 省 
电力 半导体 器 件 创 新 平台 建设 项 目 中 的 方 片 晶闸管 芯片 ， 
处 于 中 试 阶 段 ;大 功率 高 压 二 极 管 芯 片 ,已 经 完成 。 

西安 西 电 电力 系统 有 限 公 司 自 主 研发 的 产品 有 :中 向 
家 坝 一 上 海 + 800kV/4 000A 特 高 压 直 流 工 程 换 流 闪 ,已 完 
成 全 部 研发 任务 并 通过 集团 公司 鉴定 ;@@ 芋 1 000kV/4 750A 
直流 输电 换 流 痪 ,可 进行 特 高 压 直 流 换 流 阀 数字 仿真 ,已 完 
成 换 流 巍 的 电压 分 布 特性 研究 和 阀 的 方案 设计 ;号 特 高 压 
直流 输电 用 直流 开关 成 套装 置 : 额 定 直流 电流 4 750A ,额定 
直流 电压 100kV ; (45 € 800kV/4. 500A 直流 输电 换 流 阁 ,完成 
了 换 流 痊 基本 单元 的 例 行 试验 ,初步 完成 了 直流 换 流 阀 电 
路 分 析 与 研究 、 换 流 阀 数值 分 析 与 研究 、 换 流 阀 电气 设计 技 
术 研 究 ;@@) 高 压 变频 装置 :额定 输出 正弦 波 电压 0 ~3.3kV， 
额定 输出 电流 262A ,已 完成 全 部 研发 任务 并 通过 集团 公司 
鉴定 ;@@ 换 流 立 阳极 饱和 电抗 器 相关 内 容 试 验方 法 的 研究 
以 及 换 流 阀 阳极 饱和 电抗 器 可 靠 性 的 研究 试验 ,已 完成 全 
部 研发 任务 并 通过 集团 公司 鉴定 ;CD +525kV/3 000A 溪 洛 
渡 直 流 输电 换 流 闹 ,完成 了 换 流 立 基 本 单元 的 研制 和 例 行 
试验 ;@ 高 压 软 起 动 装 置 ;额定 输入 电压 10kV ,额定 输出 功 
Z 1 000kW ,完成 了 主 电 路 原理 图 装置 主 回路 结构 和 冷却 、 
DSP 编程 控制 保护 系统 的 设计 ,正在 进行 样机 试验 工作 ; 
@ 晶 疗 管 可 控 串 补 电容 补偿 装置 (TCSC): 串 补 系 统 额定 电 
压 宇 500kV, 串 补 线路 额定 电流 宇 2 000A; 名 静止 同步 无 功 
动态 补偿 器 (STATCOM) :交流 电压 等 级 10kV ,额定 输出 电 
流 1 670A ,无 功 调节 范围 50Mvar, 编 写 完成 成 套装 置 技术 规 
范 IGCT BTE RAO A. 

九江 九 整整 流 器 有 限 公 司 自主 研发 的 产品 有 :中 分 极 
式 整 流 柜 项 目 : 变 厅 器 浆 侧 交流 进 线 采 用 同 相 逆 并 联 技术 ， 
整流 柜 采 用 非 传 统 同 相 逆 并 联 技术 ,已 完成 ; 包 新 型 晶闸管 
整流 控制 系统 可 编程 VO 组 件 项 目 : 针 对 化 工 、 治 金 行 业 整 
流 特点 研制 的 专用 可 编程 VO 组件, 可 应 用 于 晶 闻 管 整流 
装置 的 控制 系统 ,取代 现 有 产品 中 的 PLC 系统 ,实现 晶闸管 
整流 装置 的 数据 采集 、 操 作 监 控 \、 刻 辑 处 理 、 报 警 保护 和 网 
络 通信 等 功能 ,正在 实施 ;多 电动 汽车 充电 站 技术 项 目 : 采 
用 交流 380V 三 相 四 线 制 , 单 台 充电 机 额定 功率 12kW ,最 高 
输出 电压 75V ,最 大 输出 电流 150A ,正在 实施 。 

大 蜗 电 气 科技 股份 有 限 公司 自主 研发 的 产品 有 : 候 矢 
量 控 制 低压 变频 器 ,正在 测试 样机 ;名 低压 动态 无 功 补偿 装 
置 一 一 TSC 投 切 调节 器 ,准备 委托 试验 ;(@@ 无 刷 双 馈 电 动机 
驱动 控制 器 ,处 于 样机 研制 阶段 ; 亿 交 流 电动 汽车 主 驱 电机 
控制 器 ,正在 系统 联 调 ;人 @ 四 象限 变频 器 ,正在 进行 结构 
设计 。 

大 连 宏光 电气 有 限 公 司 自 主 研发 的 HXN3 机 车 辅助 变 
流 器 (100kW) 已 小 批量 装 车 。 
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江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公司 自主 开发 的 产品 有 :GDKS 
1 200A/1 200 V 集成 大 功率 双向 晶 阅 管 , 已 批量 生产 ;@OZK 
7 000A 晶闸管 ,已 试 生产 ;@@GGP/GCP 交流 无 触 点 开关 柜 ， 
处 于 中 试 阶段 ;多 滤波 补偿 柜 ,处 于 研发 阶段 。 

山东 朗 进 科技 股份 有 限 公司 自主 开发 的 电动 汽车 用 空 
调 压缩 机 项 目 和 电动 汽车 用 空调 控制 装置 ,已 完成 可 研 
报告 。 

河北 华 整 实业 有 限 公 司 按照 省 科技 支撑 计划 研制 的 
W -1596 Cu 新 型 电子 复合 材料 已 小 批量 生产 ,自主 研发 的 
IGBT 模块 结构 件 已 批量 生产 。 

质量 管理 ”厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 严 格 按照 ISO 
9001 和 ISO 14001: 2004 国际 标准 建立 质量 和 环境 管理 体 
系 ,形成 一 整套 质量 和 环境 管理 规范 性 文件 ,在 原材料 采 
购 .生产 制造 .出厂 检验 以 及 销售 服务 等 多 个 环节 建立 了 完 
整 的 质量 控制 标准 。 公 司 建立 了 质量 控制 组 织 结构 ,全 面 
负责 质量 管理 体系 的 有 效 实施 。 

株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 专项 
整改 惯性 质量 问题 ,降低 惯性 质量 问题 的 发 生 率 。 

江苏 宏 微 科技 有 限 公司 贯彻 实行 ISO 9001 质量 管理 体 
系 和 ERP 管理 系统 ,采用 国外 半导体 企业 “人 + 制度 + 创 
新 ”的 先进 管理 模式 ,建立 责 权 利明 确 、 奖 罚 分 明 、 沙 汰 优 补 
的 机 制 。 

湖北 台 基 半导体 股份 有 限 公 司 在 质量 管理 上 采取 如 下 
措施 :中 供 方 及 原材料 质量 控制 :与 主要 供 方 签订 质量 技术 
协议 , 按 图 纸 和 检测 规范 对 材料 进行 检验 ,及 时 要 求 供 方 解 
决 出 现 的 问题 ,并 对 供 方 进行 月 度 评价 ;@ 对 生产 过 程 进行 
质量 控制 :制定 工艺 操作 流程 ,严格 按 工艺 指导 作业 ,设置 
质量 控制 点 ,对 不 良品 进行 有 效 控制 ,制定 改善 措施 并 验证 
效果 ;@@ 产 品 成 品 的 出 厂 检 验 : 按 检测 规范 检验 产品 ,防止 
不 良品 流 人 客户 ;多 主要 针对 监视 .测量 设备 的 计量 和 标准 
设立 了 计量 室 ;@@ 设 置 了 客户 售后 服务 部 ,开展 产品 失效 分 
析 ;他 设置 实验 室 负责 产品 的 型 式 试验 。 

KARAR RHA PRA H tk ISO 9001: 2008 版 标 
准 建 立 健 全 了 全 套 质 量 管 理 体 系 文件 ,实行 三 级 质量 管 
理 制 。 

河北 华 整 实业 有 限 公 司 按 ISO 9001 质量 管理 体系 的 要 
求 制定 严格 的 产品 质量 管理 制度 ,配置 了 先进 的 检测 设备 
和 专职 检验 人 员 。 

山东 朗 进 科技 股份 有 限 公 司 通过 ISO 9001 质量 管理 体 
系 和 1ISO 14001 环境 管理 体系 认证 ,获得 全 国 工 业 产 品 生产 
许可 证 。 

江阴 市 赛 英 电子 有 限 公 司 2010 年 通过 了 ISO 14001 环 
境 管理 体系 现场 审核 ,正在 进行 GB/T 28001 职业 健康 和 安 
全 管理 体系 认证 。 

标准 化 ”2010 年 ,GB/T 25093 一 2010《 高 压 直 流 系统 交 
流 滤波 器 》.GBAT 25308 一 2010《 高 压 直 流 输电 系统 二流 滤 
WAY GB/T 25316 一 2010《 静 止 式 岸 电 装 置 》 和 GB/T 
25839 一 2010《 零 过 渡 过 程 低 压 动态 无 功 功率 补偿 装置 )4 项 
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国家 标准 以 及 JB/T 3283 一 2010《 晶闸管 交流 电力 控制 器 》、 
JB/T 10095 一 2010《 工业 电池 用 充电 设备 》、JB/AT 10979 一 
2010《 电 力 工程 直流 系统 用 整流 设备 ) 和 JB/AT 11050—2010 
《交流 固态 继电器 》4 项 行业 标准 发 布 。 

国家 标准 《 调 速 电气 传动 系统 第 6 部 分 :确定 负载 工 
作 制 类 型 和 相应 电流 额定 值 的 导 则 》 报 批 。《 高 压 直 流 输电 
系统 接地 极 》、《 + 800kV 特 高 压 直 流 输电 用 晶闸管 阀 电 气 
试验 》《 调 速 电 气 传动 系统 ”第 3 部 分 :电磁 兼容 性 要 求 及 
其 特定 试验 方法 》《 调 速 电气 传动 系统 ”第 5 -1 部 分 : 安 
全 要 求 ” 电 气 、 热 和 能 量 》《 调 速 电气 传动 系统 第 5 -2 
部 分 :安全 要 求 ” 功 能 》《 调 速 电气 传动 系统 第 7-1 部 
分 :电气 传动 系统 的 通用 接口 各 使 用 规范 REDE X) B 
态 投 切 系统 第 1 部 分 :总 则 和 安全 要 求 》《 静 态 投 切 系统 
第 2 部 分 :电磁 兼容 性 (EMC ) 要 求 》 和 《静态 投 切 系统 第 
3 部 分 :确定 性 能 的 方法 和 试验 要 求 》 等 15 项 国家 标准 以 及 
行业 标准 《电力 变 流 器 用 水 冷却 设备 》 完 成 审查 。 

截至 2010 年 底 , 电 力 电 子 器 件 和 附件 专业 以 及 电力 电 
子 系统 和 设备 专业 58 项 国际 标准 中 ,已 等 同 采用 29 m 
改 采 用 9 项 等 效 采用 3 项 ,14 项 拟 采 用 ,3 项 不 适合 采用 ; 
拟 修改 采用 1 项 电力 电子 系统 和 设备 专业 国外 先进 标准 。 

工业 和 信息 化 部 统一 部 署 对 2004 年 以 前 ( 含 2004 年 ， 
但 之 前 已 经 复审 或 列 入 标准 修订 计划 的 除外 ) 批 准 发 布 的 
行业 标准 进行 复审 。 按 要 求 ,复审 标准 中 未 涉及 电力 电子 
器 件 和 附件 .电力 电子 系统 和 设备 行业 标准 。 

高 压 直 流 输电 系统 和 设备 关键 技术 12 项 国家 标准 共 
[i] 2 3k 2010 年 中 国标 准 创 新 贡献 奖 一 等 奖 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”湖北 台 基 半导体 股份 有 限 公 司 
全 面 启动 了 125 万 只 大 功率 半导体 器 件 技术 升级 及 改 扩建 项 
目 建设 。 新 建 的 唱 圆 净化 车 间 于 2010 年 9 月 投产 ,新 的 散热 
器 车 间 于 10 月 投入 使 用 ,2 号 净化 生产 楼 已 顺利 封顶 ,试验 
检测 楼 完成 基础 施工 。 公 司 购置 了 大 量 先进 设备 ,如 6in 扩 
散 炉 和 自动 清洗 设备 .晶闸管 和 模块 自动 测试 设备 等 , 忌 
制程 的 电子 束 蒸 发 台 更 新 为 进口 设备 ,同时 购置 了 用 于 散热 
器 生产 的 数控 车 床 ,数控 铣床 等 机 械 加 工 设 备 20 台 ( 套 ) 。 

株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公 司 电 力 电子 事业 部 对 
6in 大 功率 半导体 器 件 生产 线 和 IGCT 生产 及 检测 设备 进行 
了 进一步 投入 ,IGBT 模块 封装 线 及 测试 设备 已 经 投入 生产 ， 
制造 的 IGBT 模块 已 经 装 车 考核 并 投入 市 场 。 

西安 永 电 电气 有 限 责 任 公司 完成 了 高 压 大 功率 IGBT 
模块 封装 生产 线 建设 ,产品 实现 试 生产 。 

厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 在 厦门 火炬 高 新 园区 建设 
的 研发 生产 基地 , 占 地 面积 3. 33 万 m^ ,新 增 建 筑 面积 2.8 
万 m ,投资 建设 研发 试制 中 心 .超大 功率 UPS 电源 项 目 、 新 
能 源 发 电 系 统 项 目 和 整体 机 房 项 目 。 

大 雷电 气 科 技 股 份 有 限 公司 总 投资 13 589 万 元 ,在 孝 
感 市 高 新 区 的 10 万 m^ 土地 上 兴建 年 产 650 台 ( 套 ) 高 压 大 
功率 电动 机 固态 软 起 动 补偿 装置 生产 线 3 条 。 项 目 竣工 投 
产后 ,年 销售 收入 可 达 3. 51 亿 元 ,年 利润 6 306 万 元 ,税金 


4 1577170. 

江苏 宏 微 科技 有 限 公司 建立 了 1 条 必 片 后 道 工 序 生 
产 线 。 

丹阳 市 科 宇 整流 船 有 限 公司 增加 新 设备 ,改进 或 淘汰 
能 耗 大 .效率 低 的 设备 ,并 改进 了 部 分 工艺 及 版 图 。 

“十 二 五 ”规划 ”中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 成 立 
以 理事 长 陆 剑 秋 任 组 长 的 《电力 电子 行业 “十 二 五 ” 发展 规 
划 》 编 制 组 ,成 员 34 人。 经 过 多 次 修改 ,形成 了 《电力 电子 
行业 “十 二 五 "发 展 规划 》, 确定 “十 二 五 "期 间 电 力 电 子 行 
业 发 展 的 指导 思想 是 :以 科学 发 展 观 为 指导 ,围绕 我 国 低 碳 
经 济 发 展 的 重大 战略 部 矫 , 眶 准 节能 减 排 .新 能 源 等 战略 性 
新 兴 产 业 的 培育 ,充分 利用 国内 市 场 的 巨大 需求 ,坚持 “ 政 
府 推 动 ,市 场 主导 ,自主 创新 ,广泛 合作 ,整合 资源 ,重点 突 
破 ,立足 国情 ,跨越 发 展 "的 原则 , 抓 住 机 遇 推动 电力 电子 必 
片 及 高 频 场 控 器 件 产业 化 ,促进 使 用 国产 器 件 装置 的 产业 
化 ,做 好 示范 应 用 ,优化 我 国电 力 电子 产业 结构 ,为 国家 低 
碳 经 济 发 展 做 出 贡献 。 《规划 /明确 了 七 大 发 展 目标 :攻克 
并 掌握 高 频 场 控 器 件 的 关键 技术 ,形成 产业 并 使 产品 的 国 
内 市 场 占有 率 达 到 20% ;鼓励 和 促进 国产 高 频 场 控 电 力 电 
子 器 件 的 应 用 ;充分 发 挥 唱 阐 管 技术 和 产业 的 优势 ;形成 完 
整 的 电力 电子 产业 链 ; 开 展 宽 禁 带 半导体 材料 和 器 件 的 研 


行业 概况 


制 ; 充 分 发 挥 电力 电子 在 信息 化 与 工业 化 融合 中 的 作用 ; 培 
养 造就 素质 优良 的 电力 电子 人 才 队 伍 。 

【 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 郭 彩霞 W 
稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 会 志 红 旗 ] 


生产 发 展 情况 ”2010 年 , 受 我 国电 网 投资 减速 .市 场 总 
体 份 额 减少 \ 市 场 竞争 加 剧 以 及 行业 诸多 生产 厂家 完成 技 
改 后 生产 能 力 过 剩 等 不 利 因素 的 影响 ,电力 电容 髓 行业 发 
展 陷 人 停滞 ,工业 总 产值 .销售 产值 . 主 营业 务 收 入 等 主要 
指标 仪 保持 微弱 的 增长 ,新 产品 产值 ,产品 订货 额 \、 利 润 总 
额 等 出 现 不 同 程度 的 下 降 。 行业 骨干 企业 大 多 出 现 产 值 、 
产量 下 滑 的 现象 ,高 压 电容 髓 生产 厂家 受到 影响 更 大 。 
2009 ~2010 年 电力 电容 器 行业 (31 家 企业 ) 主要 经 济 指标 
见 表 1。 


"s TET: CTETTETTTDS 


3&1 2009 ~2010 年 电力 电容 器 行业 (31 家 企业 ) 主要 经 济 指标 





1 工业 总 产值 万 元 
2 其 中 :新 产品 产值 万 元 
3 工业 销售 产值 

4 其 中 :出 口交 货 值 万 元 
5 工业 增加 值 

6 产品 订货 额 万 元 
7 主 营业 务 收 入 万 元 
8 主 营 业务 成 本 万 元 
9 主 营业 务 税金 及 附加 万 元 
10 应 交 增 值 税 万 元 
11 营业 费用 万 元 
12 管理 费用 万 无 
13 财务 费用 万 元 
14 其 中 ;利息 支出 万 元 
15 其 他 业务 收入 万 元 
16 利润 总 额 万 元 
17 年 末 资 产 合 计 HFG 
18 年 末 流 动 资产 万 元 
19 流动 资产 年 平均 余额 万 元 
20 其 中 :应 收 账 款 余额 万 元 
21 年 末 固 定 资产 万 元 
22 固定 资产 净值 年 平均 余额 万 元 
23 全 年 完成 固定 资产 投资 额 万 元 
24 年 末 人 负债 合计 万 元 
25 年 末 所 有 者 权益 合计 万 元 


516 381. 61 516 133. 59 0. 05 
80 050. 11 109 712. 55 - 27. 03 
498 047. 90 481 793. 17 3.37 
12 756. 59 7 685. 17 65. 99 
127 926. 20 137 248. 64 - 6. 79 
500 857. 14 563 207. 98 -11.07 
428 510. 77 421] 323. 29 0. 28 
283 481. 87 208 670. 92 - 5. 09 
2 495. 76 1 986. 65 25. 63 
25 516. 76 22 620. 52 12. 80 
42 192. 97 46 900. 49 -8.78 
30 735. 23 26 804. 84 14. 66 
4 324. 98 5 755.17 - 24. 85 

3 878. 11 4 812. 62 - 19. 41 

3 044. 72 2 105. 82 44. 59 
37 905. 62 45 932. 42 - 17. 48 
605 317. 01 539 136. 20 12. 28 
434 265. 61 374 846. 01 15. 85 
415 989. 34 347 102. 06 19. 85 
187 850. 52 170 212. 14 10. 36 
151 589. 70 131 131. 09 15. 60 
102 540. 85 89 966. 75 13. 98 
28 826. 14 24 884. 40 17. 73 
328 855. 17 324 355. 25 ]. 39 
276 328. 32 214 880. 75 28. 59 


149 


中 国电 器 工业 年 鉴 2011 











工业 中 间 投 入 合计 

全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 
年 末 科 技 活 动人 员 合计 
年 末 研 究 与 试验 发 展 人 员 
科技 活动 经 费 筹集 总 额 
研究 与 试验 发 展 经 费 支 出 
新 产品 开发 经 费 支 出 

万 元 产值 能 耗 ( 标 准 煤 ) 


l. 产值 指标 

(1) 工 业 总 产值 。2010 年 行业 31 家 上 报 企业 完成 工业 
总 产值 51. 64 亿 元 ,剔除 不 可 比 因素 ,2010 年 行业 总 产值 同 
比 下 降 9.6596 。 加 上 部 分 未 申报 企业 ,行业 总 产值 在 60 亿 
元 左右 。31 家 企业 中 ,产值 在 1 亿 元 以 上 的 企业 共有 11 
家 ,其 中 产值 超过 5 亿 元 的 企业 2 家 。 

行业 产值 排名 靠 前 的 企业 中 ,桂林 电力 电容 器 有 限 责 
任 公司 .陕西 合 容 电气 电容 器 有 限 公司 保持 微弱 增长 ;西安 
西 电 电力 电容 器 有 限 责 任 会 司 .日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公司 、 
上 海 思源 电力 电容 器 有 限 公 司 .新 东北 电气 (锦州 ) 电力 电 
容器 有 限 公 司 等 企业 2010 年 工业 总 产值 降幅 均 在 20% 
以 上 。 

(2) 工 业 销 售 产值 。2010 年 电力 电容 器 行业 共 完 成 工 
业 销 售 产 值 49. 80 46 26, A ER AS RT EC ESL E, F8] EG F 
6. 56% 。 其 中 ,工业 销售 产值 排名 前 十 位 的 企业 中 ,有 5 X 
企业 出 现 了 负增长 。 

(3) 出 口交 货 值 。2010 年 电力 电容 器 行业 实现 出 口交 
货 值 12 756. 59 万 元 , 比 2009 年 增加 5 071 万 元 ,同比 增长 
65. 99% 。 部 分 中 小 企业 拓宽 销售 渠道 ,出 口交 货 值 快速 
增加 。 

(4) 工 业 增 加 值 。2010 年 电力 电容 融 行 业 实 现 工业 增 
加 值 12.79 亿 元 , 比 上 年 下 降 6.79% ,主要 是 2009 年 下 半年 
以 来 原材料 价格 重新 走高 ,企业 材料 成 本 增长 所 致 。 工 业 
增加 值 占 工 业 总 产值 的 比率 由 2009 年 的 26. 59% F EBI 
2010 年 的 24.77% , 行业 企业 中 工业 增加 值 在 5 000 万 元 
以 上 的 有 9 家 。 

2. 收入 指标 

(1) 主 营业 务 收 入 。2010 年 电力 电容 器 行业 实现 主 营 
业务 收入 42. 85 亿 元 ,其 中 10 家 企业 收入 超 1 亿 元 ,行业 排 
名 前 三 位 的 企业 收入 均 超 4 亿 元 。 

(2) 主 营业 务 成 本 与 费用 项 目 。2010 年 电力 电容 器 行 
业 实 现 主 营业 务 成 本 28. 35 亿 元 , 比 上 年 下 降 5.09% ;营业 
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费用 4. 28 亿 元 , 比 上 年 下 降 8.78% ;管理 费用 3. 07 亿 元 , 比 
上 年 增长 14.66% ;财务 费用 0.43 亿 元 , 比 上 年 下 降 
24. 8596 ;利息 支出 0.39 亿 元 , 比 上 年 下 降 19. 4196 。 

由 于 新 一 轮 产 能 扩张 高 潮 渐 趋 结束 ,行业 整体 产能 过 
剩 的 问题 凸显 ,各 企业 减少 了 不 必要 的 贷款 ,以 控制 财务 
风险 。 

(3) 利 润 。2010 年 电力 电容 器 行业 实现 利润 总 额 3.79 
亿 元 , 较 上 年 减少 0.8 亿 元 , 比 上 年 下 降 17. 48% ,利润 总 额 
超 干 万 元 的 企业 有 10 家 。 

2010 年 ,电力 电容 器 行业 经 济 效 益 综合 指数 有 一 定 的 
下 降 , 主 要 是 2010 年 电力 电容 器 产品 原材料 价格 的 上 涨 和 
人 工 费 用 的 增加 导致 企业 利润 下 降 , 突 出 表现 为 资本 保值 
增值 率 比 上 年 下 降 $8. 76 个 百分点 。 男 一 方面 ,各 企业 加 快 
了 资金 流转 速度 以 保证 生产 的 顺利 进行 ,突出 表现 为 流动 
资产 周转 率 比 上 年 增长 0.27 个 百分点 。2010 年 电力 电容 
需 行 业经 济 效益 指标 评价 对 比 见 表 2。 


R2 2010 年 电力 电容 器 行业 经 济 效益 指标 评价 对 比 
ERAR 
总 资产 贡献 率 . 
资本 保值 增值 率 
资产 负债 率 
流动 资产 周转 率 
成 本 费用 利润 率 
全 员 劳 动 生产 率 
工业 产品 销售 率 
经 济 效 益 综合 指数 


产品 分 类 产量 产值 2010 年 国家 电网 削减 投资 后 , 电 
力 电容 器 行业 大 多 数 产 品 的 产值 .产量 都 出 现 不 同 程度 的 
下 降 ,单位 产值 下 降 。2009 ~ 2010 年 电力 电容 器 行业 主要 
产品 产量 见 表 3。2009 ~ 2010 ER 7] E 238 £1 E E P^ dn 
产值 见 表 4。 
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表 3 2009 2010 年 电力 电容 器 行业 主要 产品 产量 







l. 并 联 电 容器 小 计 
高 压 并 联 电容 器 
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2010 年 比 上 年 增长 (%) 
26.17 
27.65 





行业 概况 








(E) 
TI DO EIE EAE C) 
其 中 : 自 愈 式 高 压 并 联 电容 器 2 22 - -90.90 
集合 式 高 压 并 联 电容 器 955 1 294 -26. 19 
低压 并 联 电容 器 11 354 6 993 62. 36 
2. 滤波 电容 器 2 857 2 071 37. 95 
其 中 :直流 滤波 电容 器 774 560 38. 21 
3. 电容 式 电压 互感 器 1 446/15 404 1 805/18 003 - 19. 88 
其 中 :110kV 326 420 -22.38 
220kV 514 461 11.49 
330kV 83 -21.70 
500kV 349 -35. 48 
750kV 及 以 上 -19,35 
4. 电热 电容 器 29. 41 
5. 耦合 电容 器 -17.02 
6. 断路 器 电容 器 — 45. 45 
7. kirE AA 94. 03 
8， 串 联 电容 器 67. 42 
二 、 成 套装 置 - 19. 07 
其 中 :并 补 成 套 —31.58 
滤波 成 套 - 20. 88 
三 ,其余 产品 合计 124. 87 
表 4 2009 ~ 2010 年 电力 电容 器 行业 主要 产品 产值 
ZEF 210 FE EFRR CA) 
一 .电力 电容 器 合计 401 447 377 449 6. 35 
1. 并 联 电容 器 小 计 300 407 . 280 706 7.01 
高 压 并 联 电容 器 . 203 386 217 296 —6. 40 
EH: BUNISHEFEEHUN AE 120 1 455 -91.75 
集合 式 高 压 并 联 电容 器 33 268 46 220 - 28. 02 
低压 并 联 电容 上 器 97 021 63 410 53. 01 
2. 滤波 电容 如 37 088 26 003 42. 63 
其 中 :直流 滤波 电容 器 3 734 1 780 109. 78 
3. 电容 式 电压 互感 器 40 921 55 380 -23. 63 
其 中 :110kY | 13 007 17 609 - 26. 13 
220kV 10 587 10 868 -2.58 
330kV 2 604 3 494 -25. 47 
500kV 8 012 13 902 -42.37 
750kV 及 以 上 2 206 2 346 -5. 97 
4. 电热 电容 器 11 123 10 245 8. 57 
5. 耦合 电容 器 1 416 1 174 20. 61 
6. 新 路 器 电容 器 308 971 -68. 28 
7. 脉冲 电容 器 2 157 936 130. 45 
8. 串联 电容 天 2 496 2 034 22.71 
二 成 套装 置 101 225 129 583 - 21. 88 
其 中 :并 补 成 套 88 466 - 114 558 -22.71 
滤波 成 套 11 131 14 291 -22.11 
— AURI, ei 13 090 ]1 948 9. 55 
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2010 年 ,高 压 并 联 电容 器 产量 同比 增长 5. 41% ,产值 同 
比 下 降 6. 4096 ,这 是 2010 年 电容 器 产品 单位 价值 降低 的 结 
果 。 低 压 并 联 电容 器 产值 .产量 有 大 幅 增长 ,主要 是 纳入 统 
计 的 企业 有 所 增加 ,实际 情况 是 略 有 增长 。 

随 着 国家 智能 电网 概念 的 提出 及 逐步 实施 ,滤波 电容 
器 在 电网 建设 中 的 应 用 明显 增多 。2010 年 产量 同比 增长 
37.95% ,产值 同比 增长 42. 6396 ,并 且 是 电力 电容 器 产品 中 
少 有 的 单位 产值 增长 的 产品 。 

受 电 网 投资 额度 调整 的 影响 ,电容 式 电 压 互感 器 产量 
和 产值 出 现 一 定 程度 的 下 降 , 2010 年 产量 同比 下 降 
19. 88% ,产值 同比 下 降 23. 63% 。 

电热 电容 器 主要 由 新 安江 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 和 
上 眶 电力 电容 器 有 限 公 司 供应 ,2010 年 该 类 产品 产量 同比 
增长 29. 41% ,产值 同比 增长 8. 5796 。 

随 着 电容 式 电压 互感 器 的 广泛 应 用 ,耦合 电容 器 的 产 
量 、 产 值 处 于 下 降 趋势 。2010 年 产量 依然 下 降 ,产值 受 单位 


均 价 回升 拉动 有 所 增长 ,2010 年 产值 同比 增长 20. 61% 。 
脉冲 电容 器 2010 年 产量 .产值 依然 保持 了 较 快 增长 。 
断路 器 电容 亿 由 于 行业 生产 单位 减少 ,2010 年 产量 、 产 

值 有 一 定 程度 下 降 。 由 于 其 基数 较 小 ,对 行业 整体 情况 影 

响 不 大 。 
串联 电容 奋 作 为 一 类 独立 产品 投入 市 场 运行 后 ,产量 、 

产值 保持 了 快速 的 增长 势头 ,成 为 电容 器 行业 新 的 增长 点 。 

2010 年 产量 同比 增长 67. 4296 ,产值 同比 增长 22. 71% 。 

成 套装 置 这 几 年 发 展 较 快 ,但 受 电网 投资 减少 的 影响 ， 
2010 年 产量 下 降 19. 07% ,产值 下 降 21. 88% 。 

市 场 及 销售 2010 年 , 受 国 家 电网 公司 减少 建设 投资 
的 影响 ,电力 电容 器 行业 销售 情况 不 太 理想 ,整体 呈现 量 增 
价 跌 态势 ,高 压 电 力 电容 器 市 场 销 量 有 所 下 滑 , 低 压 并 联 电 
容器 产销 量 有 一 定 增长 ,但 产品 均 价 有 一 定 程度 下 降 。 电 
力 电容 器 行业 销售 收入 比 上 年 增长 0. 28% ,产品 销售 率 略 
有 下 降 。2010 年 电力 电容 器 行业 主要 产品 产销 量 见 表 5。 


表 5 2010 年 电力 电容 器 行业 主要 产品 产销 量 



























销量 

(万 kvar) (万 kvar) 比 上 年 增长 (% (万 kvar) (万 kvar) 比 上 年 增长 (多 ) 
并 联 及 滤波 电容 器 9 13 174 20. 90 
耦合 电容 器 42 -45. 24 
电容 式 电压 互感 器 1 361 - 10. 65 
电热 电容 器 8 541 32. 92 

科技 成 果 及 新 产品 ” 据 不 完全 统计 ,2010 年 电力 电容 表 论 文 128 fi. 
器 行业 通过 国家 机 械 、 电 力 两 行业 鉴定 的 新 产品 有 25 种 。 标准 化 2010 年 ,全 国电 力 电 容器 标准 化 技术 委员 会 


行业 多 家 企业 的 新 产品 还 通过 了 省 市 科学 技术 委员 会 的 
鉴定 ,获得 了 地 方 政 府 的 奖励 及 名 有 牌 认定 。 

西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 参与 的 超 高 压 百 流 
输电 重大 成 套 技术 装备 开发 及 产业 化 项 目 获 国家 科学 技术 
奖 一 等 奖 ; 参 与 的 1 000kV 交流 输 变 电 关 键 技术 研究 .设备 
研制 及 工程 应 用 项 目 获 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 特等 奖 ; 
德 宝 直 流 联网 工程 用 交流 滤波 电容 器 获 中 国 机 械 工 业 科学 
技术 奖 三 等 奖 ; 超 高 压 直 流 输电 工程 用 电容 带 及 装置 获 西 
安 市 科学 技术 奖 二 等 奖 。 

桂林 电力 电容 占有 限 责任 公司 的 超 高 压 坦 流 输 电工 程 
交 、 直 流 滤波 电容 器 获 2010 年 度 桂 林 市 科学 技术 进步 奖 特 
别 贡 献 奖 。 

青岛 市 恒 顺 电气 股份 有 限 公 司 生产 的 BFM 系列 高 压 并 
联 电容 器 产品 中 的 两 种 产品 分 获 山 东 省 科技 进步 奖 一 等 奖 
和 山东 省 科技 进步 奖 三 等 奖 。 

河南 省 中 原 电 力 电容 器 有 限 公 司 生 产 的 “ 豫 电 ”有 牌 集合 
式 高 压 并 联 电容 器 ,集合 式 高压 并 联 电 容器 装置 系列 获 “ 中 
国 著名 品牌 ”称号 ;BAM12/2 一 500 一 1W 高 压 并 联 电容 需 获 
焦作 市 新 产品 奖 。 

2010 年 相关 科研 、 技 术 人 员 在 《电力 电容 器 与 无 功 补 
偿 》《2010 年 电力 电容 器 与 无 功 补偿 技术 论文 集 》 上 共 发 
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完成 了 第 七 届 换 届 工 作 。 第 六 届 全 国电 力 电 容器 标准 化 技 
术 委 员 会 成 立 于 2007 年 , 因 秘书 处 挂靠 单位 变更 等 原因 , 标 
委 会 秘书 处 组 织 了 本 次 换届 工作 。 

全 国电 力 电 容器 标准 化 技术 委员 会 2010 年 会 议 于 
2010 年 12 月 8~11 日 在 深圳 市 召开 。 来 自 全 国 的 电力 电 
容器 及 无 功 补 修 装置 制造 企业 、 科 研 院 所 运行 部 门 的 委员 
(或 委员 代表 ) 、 观 察 员 标准 制 修订 工作 组 成 员 共 74 AS 
加 会 议 , 其 中 标 委 会 委员 (或 委员 代表 )42 人 。 秘 书 处 向 大 
会 作 了 2009 ~ 2010 年 度 标 委 会 工作 总 结 报告 ,介绍 了 
2009 ~ 2010 年 度 IEC/TC33 标准 制 修订 动态 以 及 所 涉及 产 
品 的 标准 变化 等 情况 。 会 议 表 彰 了 房 金兰 等 14 位 第 六 届 
全 国电 力 电容 器 标准 化 技术 委员 会 先进 工作 者 。 

2010 年 ,全 国电 力 电 容 右 标准 化 技术 委员 会 按照 工作 
计划 在 全 行业 组 建 了 7 个 标准 制 修订 工作 组 ,并 相继 开展 
工作 。 具 体 为 :GB/T x x x x 一 x x x xh JAER 
声 测量 方法 》 国 家 标准 制定 .GBAT 20993 一 x x x x《 高 压 
直流 输电 系统 用 直流 滤波 电容 器 及 中 性 母线 冲击 电容 器 》 
国家 标准 修订 ,JBMT 7114. 1 一 x x x x《 电 力 电 容器 产品 型 
号 编制 方法 ”第 1 部 分 :电容 器 单元 、 集 合式 电容 器 及 箱 式 
电容 器 》JBXMT 7613— x x x x《 电 力 电容 器 产品 包装 通用 
技术 条 件 》2 项 机 械 行 业 标 准 修订 , NB/T x x xx 一 xx 


x x《 电 容 式 电压 互感 器 产品 质量 分 等 》NB《AT x x x x 一 
x x x x《 标 称 电 压 1kV 以 上 交流 电力 系统 用 并 联 电容 器 
产品 质量 分 等 》 和 NB/T x x x x 一 x x x x (bj fg ra Fk 
1kV 及 以 下 交流 电力 系统 用 自 愈 式 并 联 电容 器 产品 质量 分 
等 )3 项 能 源 行业 标准 制定 ,以 上 7 项 标准 均 已 完成 制 修 订 
工作 ,修改 后 上 报 。 

秘书 处 按 标准 制 修 订 计 划 和 制 修订 工作 程序 的 要 求 ， 
编制 完成 了 标 委 会 第 六 届 三 次 全 体委 员 会 议 审 查 通 过 的 1 
项 国家 标准 和 2 项 机 械 行 业 标准 的 全 部 上 报 文件 ,并 行文 
上 报 。 分 别 是 :GBAT x x x x 一 x x x x CURIE S8 WIE EX 
电容 器 在 受 谐 波 影响 的 工业 交流 电网 中 的 应 用 》( 正 C 
61642: 1997 MOD) ,JB/T 7115— x x x x《 低 压 电动 机 就 地 
无 功 补偿 装置 》 和 JB/AT 1811— x x x x (Ri ^ Mb n 
容器 》。 

2010 年 ,新 修订 发 布 2 项 由 全 国电 力 电容 器 标准 化 技 
术 委 员 会 归口 的 国家 标准 ,分 别 是 GB/T 4787—2010 ( f HF 
交流 断路 器 用 均 压 电容 器 》 和 GB/T 11024. 1 一 2010《 标 称 电 
Æ 1 000V 以 上 交流 电力 系统 用 并 联 电 容器 ”第 1 部 分 ;总 
则 》。 以 上 2 项 标准 实施 日 期 均 为 2011 年 2 月 1 日 。2010 
年 发 布 的 机 械 行业 标准 中 共有 4 项 由 全 国电 力 电容 器 标准 
化 技术 委员 会 归口 :JB/T 10931 一 2010《 高 压 电 力 滤 波 装 
置 》JBZT 10932 一 2010《 低压 电力 滤波 装置 》JBAT 11051 一 
2010《 电 力 电容 器 用 双 轴 定向 聚 丙 烯 薄膜 技术 条 件 》、 
JB/T 11052 一 2010《 电 容器 用 压 艇 式 绝缘 套 管 ”技术 条 
件 》。 以 上 4 项 标准 均 为 首次 发 布 ,于 2010 年 7 月 1 日 正式 
实施 。 

2010 年 秘书 处 共 为 46 个 电力 电容 器 类 产品 进行 了 两 
行业 鉴定 资料 审查 ,提出 了 预审 报告 。 已 颁发 产品 型 号 证 
书 的 15 个 ,正在 办 理 的 31 个 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2010 年 ,电力 电容 器 行业 基本 
建设 及 技术 改造 投入 28 826. 14 万 元 , 比 上 年 增长 17.73% 。 
大 部 分 企业 减少 了 生产 技术 设备 更 新 或 生产 能 力 扩建 的 投 
入 ,但 仍 有 少数 企业 投入 巨 资 进行 扩建 。 电 力 电 容器 行业 
的 综合 生产 能 力 已 经 过 剩 ,高 压 电 容 需 年 生产 能 力 已 超过 
2 亿 kvar, 同 时 国家 电网 减少 了 电网 投资 额度 ,致使 2010 年 
除 滤波 电容 器 外 的 各 主要 产品 招标 价格 出 现 不 同 程度 下 
降 ,这 些 希 望 引 起 各 生产 厂家 重视 , 切 幻 育 目 建设 新 项 目 。 

西安 西 电 电 力 电容 器 有 限 责任 公司 2010 年 投入 一 定 资 
金 更 新 生产 设备 并 对 部 分 旧 厂 房 进行 改造 。 

桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 铁 山 工业 园 2010 年 继续 
完善 生产 设备 。 

河南 省 中 原 电 力 电容 器 有 限 公 司 2010 年 投资 8 000 万 
元 建设 新 厂区 ,投产 后 可 年 产 1 000 万 kvar 电容 器 。 

青岛 市 恒 顺 电气 股份 有 限 公 司 投资 5 700 万 元 完成 试 
验 大 厅 建 设 和 新 厂房 建设 。 

佛山 市 顺 容 电气 有 限 公 司 购买 海德 里 希 真空 系统 1 套 、 
内 熔 丝 制作 机 1 台 、 卷 绕 机 1 台 和 其 他 设备 。 

佛山 市 顺德 区 胜 业 电力 能 源 技术 有 限 公司 改 造 生产 车 


行业 概况 


间 ,引进 了 德国 卷 绕 机 。 

丹东 长 兴 电 器 有 限 公司 搬迁 至 丹东 金山 工业 园区 , 占 
地 面积 17 000m ,建筑 面积 8 000m 。 

企业 管理 ”2010 年 ,桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 LT 
圳 三 和 电力 科技 有 限 公 司 、 佛 山 市 顺德 区 胜 业 电力 能 源 技 
术 有 限 公 司 青岛 市 恒 顺 电气 股份 有 限 公司 、 四 川 东 材 科技 
集团 股份 有 限 公 司 、 江 门市 润 田 实业 投资 有 限 公司 .佛山 市 
顺 容 电 气 有 限 公 司 等 企业 通过 了 ISO 9001: 2008 质 量 管理 体 
系 认 证 评审 。 四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 通过 了 
GB/T 24001—2004 .ISO 14001: 2004 环 境 管理 体系 认证 以 及 
GB/T 28001—2001 职业 健康 安全 管理 体系 认证 评审 。 

西安 西 电 电 力 电容 器 有 限 责 任 公司 .河南 省 中 原 电力 
电容 器 有 限 公 司 、 青 岛 市 恒 顺 电气 股份 有 限 公 司 、 四 川 东 材 
科技 集团 股份 有 限 公 司 增加 了 注册 资本 。 

深圳 三 和 电力 科技 有 限 公 司 获 得 “深圳 市 高 新 技术 企 
业 ” 证 书 。 

指 月 集团 有 限 公 司 被 评 为 “国家 高 新 技术 企业 ”。 

青岛 市 恒 顺 电气 股份 有 限 公 司 由 有 限 责任 公司 改制 为 
股份 有 限 公 司 ,为 上 市 完成 体制 准备 。 

[ 扎 稿 人 :西安 高 压 电 锋 研究 院 平 怡 RH] 





“十 一 五 "概况 “十 一 五 > 期间 ,高压 开关 行业 各 项 经 
济 指标 均 大 幅 增 长 ,其 中 工业 总 产值 年 均 增长 25. 89% ; 利 
税 总 额 年 均 增长 20. 43% 。 产 品 产量 增长 显著 ,其 中 550kV 
气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 2010 年 产量 较 2005 年 增长 
3.3 倍 ,年 均 增 长 33.996 ;40. 5kV. 交流 金属 开关 设备 2010 
年 产量 较 2005 年 增长 1. 18 倍 , 年 均 增 长 16. 9% ,12kV 环 网 
柜 2010 年 产量 较 2005 年 增长 81.0% ,年 均 增长 12. 6% , 
高 压 开 关 行 业主 要 产品 产量 的 平稳 快速 增长 ,满足 了 电力 
发 展 和 电网 建设 的 需求 ,保障 了 国家 重点 工程 建设 的 顺利 
实施 ,支持 了 国民 经 济 的 快速 增长 。 

“十 一 五 ”期 间 , 高 压 开关 行业 通过 产业 结构 调整 ,制造 
体系 日 趋 完善 ,重大 装备 制造 企业 集团 和 中 小 型 配套 、 零 部 
件 生产 企业 协调 发 展 ,行业 整体 实力 大 幅 提 升 。 通 过 融资 
上 市 .兼并 重组 ,多 个 骨干 企业 发 展 成 为 大 型 综合 性 企业 和 集 
团 , 其 中 年 产值 50 亿 元 以 上 企业 5 家 ,10 亿 元 以 上 企业 31 
家 , 正 努 力 实现 由 大 变 强 ,具备 了 一 定 的 国际 况 争 能 力 。 以 
“ 专 精 、 特 ”为 发 展 方向 的 中 小 企业 发 展 模式 日 趋 成 熟 , 专 
业 化 分 工 更 加 明确 ,区 域 竞争 力 逐 步 提升 。 

“十 一 五 > 期间 ,高 压 开关 行业 通过 引进 消化、 吸收 再 
创新 ,技术 研发 能 力 已 步 人 世界 先进 行列 ,逐步 掌握 了 核心 
技术 和 核心 工艺 ,产品 更 新 换代 加 快 ,不 断 推 出 小 型 化 .大 
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容量 .大 电流 、 高 可 靠 性 、 智 能 化 环保 型 产品 。 特 别 是 。 关 行 业 最 大 的 特殊 环境 实验 室 正 式 落成 并 投入 使 用 。 

1 100kV 特 高 压 开关 设备 的 研制 成 功 标志 着 我 国 在 该 领域 生产 发 展 情况 ”2010 年 ,高 压 开关 行业 虽然 继续 保持 

取得 了 世界 领先 地 位 。 平稳 较 快 增长 ,但 受到 国家 宏观 调控 政策 和 电网 投资 下 降 
“十 一 五 "期 间 ,国家 高 压 电 器 质量 监督 检验 中 心 通 过 ”等 因素 影响 ,全 年 实现 工业 总 产值 1 518. 19 亿 元 , 较 上 年 增 

对 特 高 压 输 变 电 设 备 试验 系统 的 改造 和 特 高 压 大 容量 、 绝 1E 13.2490 , 增 速 较 上 年 下 降 3.78 个 百分点 。 全 年 生产 

缘 等 试验 技术 的 研究 ,完全 具备 了 1 100kV 特 高 压 设备 及 ”126kV 及 以 上 电压 等 级 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 12 744 

+1 000kV 直 流 设备 的 实验 能 力 ; 建 成 了 +800kV 6 500A 直 间隔 ,生产 126kV 及 以 上 电压 等 级 SFe 断 路 器 8 142 台 ,生产 

流 换 流 闪 运 行 试验 回路 ,成 为 世界 第 三 家 具备 此 项 试验 能 。 各 型 金属 封闭 开关 设备 511 476 M. 

力 的 实验 室 ,跻身 世界 先进 实验 室 行列 。2010 年 底 , 高 压 开 2010 年 高 压 开关 行业 主要 技术 经 济 指标 见 表 1。 


R1 2010 年 高 压 开关 行业 主要 技术 经 济 指标 
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1 全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 16. 80 15. 97 S. 20 
2 其 中 :从 事 高 压 开关 人 数 8. 11 7. 79 4. 11 
3 从 事 科 技 活 动人 数 3. 52 3. 44 2. 33 
4 从 事 研发 人 员 人 数 1.76 1.76 0. 00 
5 工业 总 产值 1 518. 19 1 340. 64 13. 24 
6 其 中 :高 压 开关 产值 870. 91 830. 03 4.93 
7 新 产品 产值 452. 56 388. 50 16. 49 
8 工业 销售 产值 1 413. 43 1 229. 88 14. 92 
9 其 中 :出 口交 货 值 39. 12 40. 34 -3.02 
10 工业 增加 值 373. 02 338. 09 10. 33 
11 主 营业 务 收入 1 371. 50 1 203. 53 13. 96 
12 主 营业 务 成 本 971. 25 840. 15 15. 60 
13 营业 费用 78. 43 68. 41 14. 65 
14 主 营 业务 税金 及 附加 7.61 7. 00 8.71 
15 应 交 增 值 税 52.71 48. 88 7.84 
16 “| 管理 费用 及 财务 费用 95. 58 88. 66 7. 81 
17 其 中 :利息 支出 15. 83 14. 76 7.25 
18 其 他 业务 收入 19. 47 25. 55 - 23. 80 
19. — | Ri i 85 120. 95 108. 40 11. 58 
20 其 中 :高 压 开关 利润 63. 59 68. 18 -6.73 
21 年 末 资 产 合 计 1 465. 33 1 263. 87 15. 94 
22 | 年 末 固 定 资产 原价 321. 83 277. 12 16. 13 
23 年 末 固 定 资产 净值 平均 余额 219. 19 195. 72 11. 99 
24 | 全 年 基建 投资 完成 投资 额 47. 31 41.47 14. 08 
25 全 年 更 新 改造 措施 项 目 完成 投资 额 12. 36 14. 30 -13.57 
26 流动 资产 年 平均 余额 918. 31 779. 66 17. 78 
27 其 中 :应 收 账 款 余额 389. 45 306. 38 27. 11 
28 年 末 负 债 合计 833. 91 717.38 16. 24 
29 年 未 所 有 者 权益 合计 619. 57 518. 43 19. 51 
30 | 全 年 科技 活动 经 费 支出 41. 17 37.03 11. 18 
31 研究 与 发 展 经 费 支 出 33. 81 30. 54 10. 71 
32 新 产品 开发 经 费 支 出 25. 34 20. 60 23.01 
33 职工 工资 总 额 50. 56 42. 74 18. 30 
34 资本 保值 增值 率 115. 30 118. 13 -2. 40 
35 资产 负债 率 56. 91 56. 76 0. 26 
36 | 流动 资产 周转 率 1. 49 1. 54 -3.25 
37 成 本 费用 利润 率 10. 56 10. 87 —2. 85 
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全 员 劳 动 生产 率 

产品 销售 率 

总 资产 贡献 率 

主 营 业务 收入 利税 率 
资金 利税 率 

人 均 创 利税 

税金 总 额 . 

利税 总 额 

应 收 账 款 占 流动 资产 比率 
经 济 效益 综合 指数 

万 元 产值 能 耗 平均 水 平 ( 标 煤 ) 


1. 工业 总 产值 

2010 年 ,高 压 开 关 行 业 完成 工业 总 产值 1 518. 19 亿 元 ， 
较 上 年 增加 177.55 亿 元 ,增长 13. 24% , n6 do $E EE P RE 
3. 78 个 百分点 。2010 年 完成 高 压 开关 产值 870. 91 亿 元 , 较 
上 年 增加 40. 88 亿 元 ,增长 4.93% ,增幅 较 上 年 下 降 4. 63 个 
百分点 。2010 年 高 压 开 关 行 业 工 业 总 产值 企业 构成 情况 见 
表 2。2010 年 高 压 开关 行业 高 压 开 关 产 品 产值 企业 构成 情 
况 见 表 3。 


表 2 2010 年 高 压 开 关 行 业 工业 总 产值 企业 构成 情况 


企业 数 | 占 比 | 产值 合计 
(家 ) | (9) | ( 亿 元 ) 


1 518. 19 











企业 类 别 


总 










计 


产值 20 亿 元 以 上 773.83 | 50.97 
产值 10 {Z ~ 20 亿 元 217.81 | 14.35 
产值 5 亿 - 10 亿 元 189.26 | 12.47 
产值 1 亿 ~5 亿 元 271.62 | 17.89 
产值 0.1 亿 ~1 亿 元 64. 76 4.27 







产值 0. 1 亿 元 以 下 0. 91 


企业 数 | 占 比 | 产值 合计 
(X) | (99) | LI) 













总 计 

产值 20 亿 元 以 上 34. 09 
产值 10 4z, - 20 亿 元 17. 43 
产值 5 亿 ~ 10 亿 元 14. 95 
产值 1 亿 ~5 亿 元 24. 65 
产值 0.1 亿 ~1 亿 元 8.72 


产值 0. 1 亿 元 以 下 
注 : 由 于 数据 的 四 舍 五 人 , 占 比 略 有 差别 。 


2010 年 ,高压 开关 行业 工业 总 产值 同比 增长 20% 以 上 
的 企业 105 家 , 较 上 年 增加 16 R, 占 行业 统计 企业 数 的 
32.92% , 占 比 较 上 年 提高 6.9 个 百分点 。 其 中 ,产值 同比 
增长 50% 以 上 的 企业 20 家 (其 中 :华东 区 14 家 ,中 南 区 2 


TET 


行业 概况 


( 续 ) 
2010 年 同比 增长 (多 ) 
4.91 
1. 48 
- 5.26 
-3.15 
-5.34 
4. 86 
7.91 
10. 33 
7.91 
25.12 















21. 17 


家 ,华北 区 1 家 ,东北 区 1 家 ,西南 区 2 20) , 较 上 年 减少 6 
家 , 占 行业 统计 企业 数 的 6.2796 , 占 比 较 上 年 下 降 1.29 个 
百分点 。 

工业 总 产值 1 亿 元 以 上 的 企业 中 ,同比 增长 20% 以 上 
的 企业 62 家 , 较 上 年 增加 25 家 。 其 中 ,同比 增长 50% 以 
上 的 企业 10 家 , 较 上 年 增加 3 家 。 工 业 总 产值 10 亿 元 以 
上 的 企业 中 ,同比 增长 20% 以 上 的 企业 14 家 , 较 上 年 增加 
5 家 。 

工业 总 产值 下 降 的 企业 64 家 , 较 上 年 减少 36 家 , 占 行 
业 统 计 企业 数 的 20. 06% , 占 比 较 上 年 下 降 9.09 个 百分点 。 

2010 年 ,高 压 开关 产值 1 亿 元 以 上 的 企业 130 家 , 占 行 
业 统 计 企 业 数 的 40.75% , 较 上 年 增加 3 家 。 其 中 ,高 压 开 
KE 10 亿 元 以 上 ( 含 产 值 20 亿 元 以 上 ) 的 企业 17 家 , 占 
行业 统计 企业 数 的 5. 32% , 较 上 年 增加 1 家 。 高 压 开关 产 
f& 20 亿 元 以 上 的 企业 7 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 2. 1996 , 
较 上 年 减少 1 家 。 

高 压 开 关 产 值 同比 增长 20% 以 上 的 企业 97 家 , 占 行业 
统计 企业 数 的 30. 4196 , 占 比 较 上 年 减少 1.38 个 百分点 。 
其 中 ,高 压 开关 产值 同比 增长 50% 以 上 的 企业 33 家 , 较 上 
年 减少 16 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 10. 34% , 占 比 较 上 年 下 
降 3.9 个 百分点 。 

高 压 开关 产值 1 亿 元 以 上 的 企业 中 ,同比 增长 20% 以 
上 的 企业 46 家 , 较 上 年 减少 63 家 。 其 中 ,同比 增长 50% 以 
上 的 企业 15 家 , 较 上 年 减少 34 家 。 

高 压 开 关 产 值 10 亿 元 以 上 的 企业 中 ,同比 增长 20% 以 
上 的 企业 7 家 , 较 上 年 增加 2 家 ;同比 增长 50% 以 上 的 企业 
2 家 。 

高 压 开关 产值 较 上 年 减少 的 企业 76 家 , 较 上 年 减少 21 
家 , 占 行业 统计 企业 数 的 23. 82% , 占 比较 上 年 下 降 4.46 个 
百分点 。 

高 压 开关 产值 增长 率 低 于 工业 总 产值 增长 率 8. 31 个 百 
分 点 。 高 压 开关 产值 占 工业 总 产值 的 比重 为 57.37% , 占 比 
较 上 年 下 降 4.54 个 百分点 。 

2010 年 高 压 开关 行业 工业 总 产值 及 其 增长 率 前 5 位 企 
业 见 表 4。 
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表 4 2010 年 高 压 开关 行业 工业 总 产值 及 其 增长 率 前 5 位 企业 











企业 名 称 TET: “高 压 开关 产值 ( 亿 元 ) 
许 继 集团 有 限 公司 西安 西 电 开 关 电 气 有 限 公司 72.65 
大 全 集团 有 限 公 司 平 高 集团 有 限 公司 72. 38 
西安 西 电 开 关 电 气 有 限 公司 秦 开 电气 集团 有 限 公 司 35. 25 
平 高 集团 有 限 公 司 新 东北 电气 (沈阳 ) 高压 开关 有 限 公司 33. 06 
泰 开 电气 集团 有 限 公 司 厦门 ABB 开关 有 限 公 司 32. 27 
企业 名 称 企业 名 称 高 压 开关 产值 增长 率 (% ) 
成 都 科 星 电力 电器 有 限 公 司 山东 泰山 恒信 开关 和 集团 有 限 公 司 108. 75 
山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公司 上 海宝 临 电气 集团 有 限 公 司 74. 26 
上 海 大 华电 器 设备 有 限 公司 万 控 集团 有 限 公司 66. 62 
宁波 粹 原 电 器 集团 股份 有 限 公 司 许 继 集团 有 限 公司 66. 42 
大 全 集团 有 限 公司 亚洲 电力 设备 (深圳 ) 有 限 公司 40. 00 
2. 工业 增加 值 业 数 的 1. 8896 。 


2010 年 ,高 压 开 关 行 业 完 成 工业 增加 值 373. 02 亿 元 ， 
较 上 年 增加 34.93 亿 元 ,增长 10. 3396 。 


2010 年 ,工业 增加 值 同 比 增长 20% 以 上 的 企业 95 家 ， 
占 行 业 统计 企业 数 的 29. 78% 。 其 中 ,同比 增长 50% 以 上 的 


2010 年 ,工业 增加 值 1 亿 元 以 上 企业 71 家 (其 中 :华北 
区 2 家 ,东北 区 8 家 ,华东 区 43 家 , 中 南 区 9 家 ,西南 区 5 
家 ,西北 区 4 家 ) , 较 上 年 新 增 14 家 , 占 行业 统计 企业 数 
的 22. 26% 。 | 

其 中 ,工业 增加 值 $ 亿 元 以 上 企业 ( 含 工 业 增 加 值 10 4576 
以 上 企业 )14 家 (其 中 :东北 区 1 家 ,华东 区 9 家 ,中 南 区 3 家 ， 


企业 ( 含 同 比 增长 10096 以 上 的 企业 )41 家 , 占 行业 统计 企 
业 数 的 12. 85% 。 同 比 增长 10096 以 上 的 企业 16 家 , 占 行 业 
统计 企业 数 的 5.02% 。 

2010 年 ,工业 增加 值 下 降 的 企业 83 家 , 较 上 年 减少 19 
家 , 占 行业 统计 企业 数 的 26. 02% 。 

2001 ~2010 年 高 压 开 关 行 业 工 业 增 加 值 占 工业 总 产值 


西北 区 1 家 ) , 较 上 年 减少 1 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 4 39% 。 
工业 增加 值 10 亿 元 以 上 企业 6 家 (其 中 :华东 区 4 家 ， 
中 南 区 ! 家 ,西北 区 1 家 ) , 较 上 年 减少 2 家 , 占 行业 统计 企 
29 
28 


27 
26 


的 比例 见 图 1, 2010 年 高 压 开 关 行 业 工 业 增 加 值 前 3 位 企 
业 见 表 5 
产品 分 类 产量 2010 年 高 压 开关 产品 产量 见 表 6。 


比例 (%) 
» 


2001 2002 2003 — 2004 2005 | 2006  . 2007 2008 2009 2010 
年 份 


1 2001 ~ 2010 年 高 压 开 关 行 业 工 业 增 加 值 占 工业 总 产值 的 比例 
X5 2010 年 高 压 开 关 行 业 工业 增加 值 前 3 位 企业 


企业 名 称 工业 增加 值 ( 亿 元 ) 工业 增加 值 ( 亿 元 ) 
许 继 集团 有 限 公司 42. 70 秦 开 电气 集团 有 限 公司 15. 46 
大 全 集团 有 限 公 司 28. 50 


表 6 2010 年 高 压 开关 产品 产量 










800kV 
产品 类 别 单位 SSOkV | 363kV | 252kV | 126kV |72.5kV | 40. 5SkV | 24kV 12kV 
及 以 上 
SF, EA E 








nb n 


真空 断路 器 
气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 


70 129 132 1249 | 6 562 1 201 3 778 
61 468 368 
间隔 24 353 82 3013 | 9272 25 16 439 
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敞开 式 组 合 电器 

金属 封闭 开关 设备 

环 网 柜 

隔离 开关 569 
接地 开关 107 
负荷 开关 台 

熔断 器 只 

分 段 器 台 

重合 器 台 

mu has 台 

箱 式 变 电站 台 

高 压 真 空 灭 弧 室 只 





1. 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 
2010 年 ,800kV 及 以 上 电压 等 级 气体 绝缘 金属 封闭 开 
关 设 备 产 量 24 间隔 , 较 上 年 增加 4 间隔 ,生产 企业 3 家 。 

550kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 产量 353 间隔 , 较 上 
年 增加 23 间隔 ,增长 6.97% ,生产 企业 5 家 。 

363kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 产量 82 间隔 , 较 上 
年 增加 38 间隔 ,增长 86. 36% ,生产 企业 3 家 。 

252kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 产量 3 013 间隔 , 较 
上 年 减少 194 间隔 ,下 降 6.05% 。 生 产 企业 11 家 ,与 上 年 
持平 。 

126kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 产量 9 272 间 隅 , 较 
上 年 增加 1 840 间隔 ,增长 24. 76% ,增幅 较 上 年 提高 16. 44 
个 百分点 。 生 产 企业 23 家 , 较 上 年 增加 1 家 企业 。 产 量 
500 间隔 以 上 的 企业 4 家 ,产量 合计 6 505 间隔 , 占 该 类 产品 
产量 的 70. 16% , 占 比 较 上 年 下 降 4. 5 个 百分点 。 

2010 年 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 产量 前 3 位 企业 见 
表 7。2010 年 SF 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 和 高 压 交 流 
断路 器 的 产量 比例 见 表 8。 


R7 2010 年 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 产量 前 3 位 企业 
















企业 名 称 
西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 
平 高 集团 有 限 公 司 
泰 开 电 气 集团 有 限 公司 
平 高 集团 有 限 公司 
泰 开 电气 集团 有 限 公 司 
西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 


产量 (间隔 ) 
232kV 


126kV 


38 2010 年 SFe 气 体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 
和 高 压 交流 断路 器 的 产量 比例 





800kV 
及 以 上 SSOkV | 363kV | 252kV | 126kV |72.5kV | 40.5kV | 24kV 12kV 


12 524 | 28 988 





行业 概况 


( 续 ) 


320 679 
125 747 
392 039 
219 668 
190 709 
716 376 
603 


2 020 





316 









1 149 





2. 高 压 交 流 断 路 器 

2010 4E,126kV 及 以 上 电压 等 级 高 压 交 流 断 路 器 均 为 
SFe 系 列 产 品 。72.5kV 高 压 交 流 断 路 器 中 , SF, 系列 占 
95. 17% ,真空 系列 占 4. 8396 。40. 5kV 高 压 交流 断路 器 中 ， 
SF, Xi; 12.04% , 较 上 年 下 降 3.65 个 百分点 ;真空 系列 
di 87. 96% 。12kV 高 压 交流 断路 器 中 ,SF 系列 占 0.8% , 真 
空 系列 占 99. 296 。 

(1)800kV 户外 高 压 交流 SF 断路 器 。2010 年 ,我 国 
800kV 及 以 上 电压 等 级 户外 高 压 交 流 SF 断路 器 产量 70 台 
较 上 年 减少 5 台 。 生 产 企业 3 家 ,分 别 为 西安 西 电 开关 电气 
有 限 公司 . 平 高 集团 有 限 公 司 和 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 
关 有 限 公 司 。 

(2)550kV 户外 高 压 交 流 SF, Wi EE SR. 2010 年 ,550kV 
户外 高 压 交 流 SF, 断路 器 产量 129 台 , 生产 企业 4 家 。 
550kV 户外 高 压 交流 SF 断路 器 产量 最 高 的 企业 为 西安 西 
电 高 压 开 关 有 限 责任 公司 (产量 74 台 )。 

(3)363kV 户外 高 压 交 流 SF 断路 器 。2010 4E,363kV 
户外 高 压 交流 SF 断路 器 产量 132 & ,生产 企业 3 家 。 产 量 
最 高 的 企业 为 西安 西 电 开关 电气 有 限 公 司 ( 产 量 55 台 )。 

(4)252kV 户外 高 压 交流 SF 断路 器 。2010 年 ,252kV 
户外 高 压 交流 SF 断路 器 产量 1 249 台 , 较 上 年 减少 260 台 ， 
同比 下 降 17. 23% 。 生 产 企业 8 家 , 较 上 年 增加 1 家 。 产 量 
100 台 以 上 企业 4 家 ,产量 合计 1 146 台 , 占 该 类 产品 产量 的 
91.75% , 占 比 较 上 年 提高 6.79 个 百分点 。 

(5)126kV 户外 高 压 交流 SF, 断路 器 。2010 年 ,126kV 
户外 高 压 交流 SF 断路 器 产量 6 562 台 , 较 上 年 减少 477 f, 
同比 下 降 6.7896 。 生 产 企业 19 家 , 较 上 年 减少 5 家 。 产 量 
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100 台 以 上 的 企业 10 家 , 较 上 年 减少 5 家 。 其 中 ,产量 500 
台 以 上 的 企业 4 家 ,产量 合计 4 809 台 ， 
73.29% , 占 比 较 上 年 提高 9. 19 个 百分点 。 

2010 年 户外 高 压 交 流 SF, 断路 器 产量 前 3 位 企业 见 
表 9。 


表 9 2010 年 户外 高 压 交 流 SF 断路 器 产量 前 3 位 企业 


该 类 产品 产量 的 













西安 西 电 高 压 开关 有 限 责任 公司 
平 高 集团 有 限 公司 

泰 开 电 气 集 团 有 限 公司 

西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责任 公司 
泰 开 电 气 集 团 有 限 公 司 

江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公 司 


323 
105 
] 580 
1 290 


126kV 


(6)72. 5kV 高 压 交 流 断 路 器 。2010 年 ,72. SkV 高 压 交 
流 SF 斯 路 器 产量 1 201 台 , 较 上 年 减少 949 台 , 同 比 下 降 
44.1496 。 生 产 企 业 7 家 , 较 上 年 增加 1 家 。 产 量 最 高 的 企 
业 为 西安 西 电 鼓 压 开关 有 限 责任 公司 (产量 329 台 ) 。 

72. 5kV 高 压 交 流 真 空 断 路 器 产量 61 台 , 较 上 年 减少 
34 台 。 生 产 企业 2 家 ,分 别 为 瓦 房 店 高 压 开 关 有 限 公司 ( 产 
量 11 台 ) 和 浙江 紫光 电器 有 限 公司 (50 台 )。 

(7)40. 5kV 高 压 交 流 断 路 器 。2010 年 ,40. 5kV 高 压 交 
流 SFe 上 断路 器 产量 7 056 台 , 较 上 年 减少 2 568 & ,同比 下 降 
26. 68% 。 生 产 企 业 21 家 , 较 上 年 减少 1 家。 产量 500 台 以 
上 的 企业 5 家 , 较 上 年 减少 1 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 泰 开 电 
气 集 团 有 限 公 司 ( 产 量 1 500 台 ), 占 该 类 产品 产量 的 
21. 2696 , 占 比 较 土 年 提高 1. 47 个 百分点 。 

40. 5kV 高 压 交 流 真 空 断 路 器 产量 51552 & , 较 上 年 减 
少 150 台 。 生 产 企业 72 家 , 较 上 年 减少 6 家。 产量 在 1 000 
台 以 上 的 企业 15 家 (华东 区 13 家 、 中 南 区 1 家 ,西北 区 1 
家 ) , 较 上 年 增加 2 家 ,产量 合计 33 208 台 , 占 该 类 产品 产量 
的 64. 4296 , 占 比 较 上 年 提升 3.96 个 百分点 。 产 量 最 高 的 
企业 为 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 ( 产 量 6 920 台 ) 。 

(8)24kV 高 压 交 流 真空 断路 器 。2010 年 ,24kV 高 压 交 
流 真 空 断路 器 产量 10 492 台 , 较 上 年 减少 2 274 台 。 生 产 企 
业 28 家 , 较 上 年 增加 1 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 日 升 集团 有 
限 公 司 ( 产 量 1 847 台 )。 

(9)12kV 高 压 交流 断路 器 。2010 年 ,12kV 高 压 交 流 SF, 
断路 器 产量 3 778 台 , 较 上 年 增加 950 台 ,增长 33. 59% 。 生 
产 企业 5 家 , 较 上 年 减少 1 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 泰 开 电气 
集团 有 限 公 司 ( 产 量 1580 台 ) , 占 该 类 产品 产量 的 41. 8296 。 

12kV 高 压 交 流 真空 断路 器 产量 468 368 台 , 较 上 年 增 
加 4 178 台 , 增 长 0.9%。 生 产 企业 140 家 , 较 上 年 减少 8 
家 。 产 量 在 10000 台 以 上 的 企业 8 家 (华东 区 7 家 PAR 
1 家 ) ,产量 合计 为 175 663 台 , 占 该 类 产品 产量 的 37. 51% ， 
占 比 较 上 年 下 降 4. 07 个 百分点 。 

2010 年 12kV 高 压 交流 真空 断路 器 产量 前 5 位 企业 见 
表 10, 


表 10 2010 年 12kV 高 压 交 流 真 空 断路 器 
产量 前 5 位 企业 








厦门 ABB 开关 有 限 公司 
华 仪 电 器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公司 
日 升 集团 有 限 公司 

”河南 森 源 电气 股份 有 限 公司 

厦门 华电 开关 有 限 公司 


37 598 
24 865 
21 119 


3. 交流 金属 封闭 开关 设备 

(1) 气 体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (C - GIS)。2010 年 ， 
40. SkV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (C — GIS) 产 量 1 026 间 
隔 , 较 上 年 减少 969 间隔 ,下 降 48. 57% 。 生 产 企业 5 家 , 较 
上 年 减少 4 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 沈阳 高 压 成 套 开 关上 股份 
有 限 公司 (产量 500 间隔 ) , 占 该 类 产品 产量 的 48. 7396 。 

12kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 (C - GIS) 产 量 16 439 
间隔 , 较 上 年 增加 3 515 间隔 ,同比 增长 50. 4996 ,生产 企业 
7 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 许 继 集团 有 限 公 司 ( 产 量 14 937 
间隔 )。 

(2) 高 压 交流 金属 封闭 开关 设备 。2010 年 ,40. 5kV 高 
压 交 流 金属 封闭 开关 设备 产量 53 955 面 , 较 上 年 减少 8 696 
面 ,下 降 13. 88% 。 生 产 企业 101 家 , 较 上 年 减少 16 家 。 产 
&1 000 面 以 上 的 企业 14 家 (华东 区 11 家 、 中 南 区 1 家 、 西 
南 区 1 家 西北 区 1 家 ) ,产量 合计 33 874 面 , 占 该 类 产品 产 
量 的 62. 7896 , 占 比较 上 年 下 降 2.56 个 百分点 。 

24kV 高 压 交流 金属 封闭 开关 设备 产量 5 776 面 , 较 上 
年 增加 142 面 。 生 产 企 业 29 家 ,产量 500 面 以 上 的 企业 2 
家 ,产量 合计 1 868 面 , 占 该 类 产品 产量 的 32. 34% 。 产 量 最 
高 的 企业 为 杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公 司 ( 产 量 1 350 
HH). 

12kV 高 压 交 流 金属 封闭 开关 设备 产量 320 679 面 , 较 
上 年 减少 43 669 面 ,同比 下 降 11.99% 。 生 产 企 业 176 家 ， 
较 上 年 减少 25 家 。 产 量 10 000 面 以 上 的 企业 7 家 (华东 区 
6 家 中南 区 1 家 ) , 较 上 年 减少 1 家 ,产量 合计 92 012 面 , 占 
该 类 产品 产量 的 28. 69% , 占 比较 上 年 提升 1.03 个 百分点 。 

2010 年 高 压 交流 金属 封闭 开关 设备 分 类 产品 产量 见 表 
11。2010 年 高 压 交 流 金 属 封 闭 开关 设备 产量 前 5 位 企业 见 
表 12。 


表 11 2010 年 高 压 交 流 金属 封闭 开关 设备 分 类 产品 产量 








占 比 


压 等 级 
电压 等 (96) 
























40. 5kV KYN 系列 44 848 83. 12 
XGN 系列 6 485 12. 02 

JYN.KGN 等 系列 2 622 4. 86 

12kV KYN 系列 261 289 81. 48 
XGN 系列 42 426 13. 23 

DFW 系列 7 215 2. 25 





其 他 系列 9 749 
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40.5kV | 河南 森 源 电气 股份 有 限 公司 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 
泰 开 电气 集团 有 限 公 司 

华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公 司 
宁波 天 安 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 
河南 森 源 电气 股份 有 限 公 司 

安徽 恋 龙 电器 股份 有 限 公司 

浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公司 

泰 开 电 气 集团 有 限 公 司 

上 海 广电 电气 (集团 ) 股 份 有 限 公司 


3 895 
3 382 
2 957 
2 566 
16 890 
15 915 
13 041 
12 248 


12kV 


(3) 环 网 柜 。2010 年 ,40. 5kV 环 网 柜 产 量 1 260 面 , 较 
上 年 增加 689 [Ej ,增长 120. 67% 。 生 产 企 业 1 家 ,为 宁波 天 
安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 。 

24kV 环 网 柜 产 量 2 039 面 , 较 上 年 减少 3 409 面 ,下 降 
62.5796 。 生 产 企业 9 家 (华东 区 7 家 、 中 南 区 2 家 )。 产 量 
最 高 的 企业 为 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公 司 (产量 730 面 )。 

12kV 环 网 柜 产量 125 747 面 , 较 上 年 减少 5 140 面 , 下 
降 3.93%。 生 产 企业 120 家 , 较 上 年 减少 24 家 。 产 量 5 000 
面 以 上 的 企业 7 家 (华东 区 1 家 中南 区 3 家 华北 区 3 家 )， 
产量 合计 54 430 面 , 占 该 类 产品 产量 的 43. 29% 。 

2010 年 12kV 环 网 柜 产 量 前 5 位 企业 见 表 13。 


表 13 2010 fg 12kV 环 网 柜 产量 前 S$ 位 企业 








亚洲 电力 设备 ( 深圳) 有限 公司 


北京 合 纵 科 技 股份 有 限 公司 8 049 
北京 双 杰 电气 股份 有 限 公 司 6 625 
宁波 天 安 ( 集 团 ) 股份 有 限 公司 6 310 


北京 科 锐 配 电 自动 化 股份 有 限 公 司 


4. 高 压 交 流 隔 离开 关 与 接地 开关 

(1)800kV 高 压 交 流 隔 离开 关 。2010 4E,800kV 及 以 上 
电压 等 级 交流 隔离 开关 产量 145 组 , 较 上 年 减少 $9 组 ,下 降 
28. 92% 。 生 产 企业 2 家 , 较 上 年 减少 2 家 。 产 量 最 高 的 企 
业 为 西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责任 公司 (产量 115 组 )。 

(2)550kV 高 压 交流 隔离 开关 和 接地 开关 。2010 Æ, 
550kV 高 压 交 流 隔 离开 关 产 量 751 组 , 较 上 年 减少 216 组 ， 
下 降 22.34% 。 生 产 企 业 5 家 。 

550kV 高 压 交 流 接地 开关 产量 137 组 , 较 上 年 减少 94 
组 ,下 降 40.69% 。 生 产 企业 5 家 , 较 上 年 增加 1 家。 产量 
最 高 的 企业 是 西安 西 电 高 压 开关 有 限 责任 公司 (产量 69 
组 )。 

(3)363kV 高 压 交 流 隔 离开 关 和 接地 开关 。2010 年 ， 
363kV 高 压 交流 隔离 开关 产量 569 组 , 较 上 年 减少 38 组 ,下 
降 6. 26% 。 生 产 企业 5 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 西安 西 电 高 
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压 开关 有 限 责任 公司 (产量 309 组 )。 

363kV 高 压 交 流 接地 开关 产量 107 组 , 较 上 年 减少 27 
组 ,下 降 20.15% 。 生 产 企 业 4 家 ,与 上 年 持平 。 产 量 最 高 
的 企业 为 西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责 任 公司 (产量 49 组 ) 。 

(4)252kV 高 压 交 流 隔 离开 关 和 接地 开关 。2010 年 ， 
252kV 高 压 交 流 隔离 开关 产量 12 524 组 , 较 上 年 减少 1 305 
组 ,下 降 9. 4496 。 生 产 企业 13 家 。 产 量 1 000 组 以 上 的 企 
业 5 家 , 较 上 年 减少 2 家 。 其 中 ,产量 2 000 组 以 上 的 企业 3 
家 ,产量 合计 7 809 组 , 占 该 类 产品 产量 的 62. 35% 。 产 量 最 
高 的 企业 是 泰 开 电气 集团 有 限 公司 ( 产 量 2 786 组 )。 

252kV 高 压 交流 接地 开关 产量 1 149 组 , 较 上 年 减少 21 
组 ,下 降 1.79%。 生 产 企业 7 家 , 较 上 年 增加 1 家 。 产 量 最 
高 的 企业 为 泰 开 电 气 集团 有 限 公司 (产量 387 £8) , 占 该 类 
产品 产量 的 33. 6896 。 

(5)126kV 高 压 交 流 隔 离开 关 和 接地 开关 。2010 Æ, 
126kV 高 压 交 流 隔 离开 关 产 量 28 988 组 , 较 上 年 减少 788 
组 ,同比 下 降 2.65% 。 生 产 企业 23 家 , 较 上 年 增加 1 家 。 
产量 2 000 组 以 上 的 企业 共 5 家 ,与 上 年 持平 ,产量 合计 
22 771 组 , 占 该 类 产品 产量 的 78. 55% , 较 上 年 提高 8. 2 个 百 
分 点 。 产 量 最 高 的 企业 为 泰 开 电气 集团 有 限 公 司 ( 产 量 
5 922 组 ) 。 

126kV 高 压 交 流 接地 开关 产量 553 组 , 较 上 年 减少 13 
组 ,下 降 2.3% 。 生 产 企 业 7 家 , 较 上 年 增加 2 家 。 产 量 最 
高 的 企业 是 江苏 省 如 高 高 压 电器 有 限 公 司 (产量 162 组) 。 

(6)40. 5kV 高 压 交 流 隔离 开关 和 接地 开关 。2010 年 ， 
40. 5kV 高 压 交 流 隔 离开 关 产 量 35 511 组 , 较 上 年 增加 1 920 
组 ,增长 5.72% 。 生 产 企业 26 家 。 产 量 1 000 组 以 上 的 企 
业 9 家 (华东 区 5 家 、 中 南 区 2 家 、 华 北 区 1 家 西北 区 1 
家 ) ,与 上 年 持平 ,产量 合计 28 729 组 , 占 该 类 产品 产量 的 
80.946 。 产 量 最 高 的 企业 为 江苏 省 如 高 高 压 电器 有 限 公司 
(产量 5 0774). 

40. 5kV 高 压 交 流 接地 开关 产量 17 992 组 , 较 上 年 增加 
210 组 ,增长 1. 1896 。 生 产 企业 13 家 , 较 上 年 减少 1 家 。 产 
量 2 000 组 以 上 的 企业 3 家 , 较 上 年 减少 1 家 ,产量 合计 为 
9 9762H , 占 该 类 产品 产量 的 55. 4596 , 占 比 较 上 年 下 降 7. 18 
个 百分点 。 产 量 最 高 的 企业 为 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 
公司 (产量 3 896 组 )。 

(7)24kV 高 压 交流 隔离 开关 和 接地 开关 。2010 年 ， 
24kV 高 压 交流 隔离 开关 产量 6 540 组 , 较 上 年 增加 3 211 
组 ,增长 96. 46% 。 生 产 企业 7 家 (华东 区 5 家 、 中 南 区 1 
家 、 西 北 区 1 家 )。 产 量 最 高 的 企业 为 宁波 鹿 易 电子 科技 有 
限 公 司 ( 产 量 2 70028) 。 

2AkV 高 压 交 流 接地 开关 产量 7 803 组 , 较 上 年 增加 
3 571 组 ,增长 84. 3896 。 生 产 企业 5 家 (华东 区 4 家 中南 区 
1 家 ) , 较 上 年 增加 1 家 。 产 量 最 高 的 企业 为 镇 江 泰 源 电器 
科技 有 限 公司 (产量 2 800 组 )。 

(8)12kV 高 压 交 流 隔 离开 关 和 接地 开关 。2010 年 ,12kV 
高 压 交流 隔离 开关 产量 392 039 组 , 较 上 年 增加 106 870 组 , 增 
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长 37. 48% 。 生 产 企业 49 家 , 较 上 年 增加 12 家 。 产 量 10 000 
组 以 上 的 企业 10 家 (华东 区 6 家 .中 南 区 2 家 、 华 北 区 2 K), 
较 上 年 增加 1 家 ,产量 合计 321 170 组 , 占 该 类 产品 产量 的 
81.9296 , 占 比 同比 下 降 4. 16 个 百分点 。 产 量 最 高 的 企业 是 
河南 森 源 集团 有 限 公司 (产量 81 811 组 )。 

12kV 高 压 交 流 接地 开关 产量 219 668 组 , 较 上 年 增加 
20 245 组 ,增长 10. 15% 。 生 产 企业 32 家 , 较 上 年 增加 4 家 。 
产量 10 000 组 以 上 的 企业 8 家 , (华东 区 7 Z PAKI 
家 ) , 较 上 年 增加 3 家 ,产量 合计 为 161 131 组 , 占 该 类 产品 
产量 的 73.35% , 占 比 较 上 年 提高 1. 85 个 百分点 。 产 量 最 
高 的 企业 为 浙江 恒 博 电气 制造 有 限 公 司 ( 产 量 30 870 组 )。 

5. 高 压 交流 负荷 开关 和 熔断 需 

2010 年 ,40. 5kV 高 压 交 流 负荷 开关 产量 3 794 台 , 较 上 
年 增加 2 333 台 ,增长 159. 69% 。 生 产 企业 11 家 , 较 上 年 增 
加 6 家。 产量 最 高 的 企业 为 浙江 紫光 电器 有 限 公 司 ( 产 量 
为 1080 台 )。 

12kV 高 压 交 流 负 荷 开 关 产 量 190 709 台 , 较 上 年 减少 
5 196 台 ,下 降 2.65% 。 生 产 企业 61 家 ,与 上 年 持平 。 产 量 
最 高 的 企业 为 慈溪 市 炮 华 电器 厂 (产量 18 230 台 )。 

12kV 高 压 交 流 熔 上 断 器 产量 716 376 只 , 较 上 年 增加 
56 903 H ,增长 8. 63% 。 生 产 企 业 14 家 , 较 上 年 减少 2 家 。 
产量 50000 只 以 上 的 企业 5 家 , 较 上 年 增加 1 家 ,产量 合计 
596 635 只 , 占 该 类 产品 产量 的 83. 29% , 占 比 较 上 年 提高 14 
个 百分点 。 产 量 最 高 的 企业 为 日 升 集 团 有 限 公 司 ( 产 量 
207 381 只 ) 。 

6. 预 装 式 变电站 

2010 年 ,40. 5kV 预 装 式 变电站 产量 4 409 台 , 较 上 年 增 
加 388 & ,增长 9. 65% 。 生 产 企业 20 家, 较 上 年 增加 5 家 。 
产量 最 高 的 企业 为 宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 (产量 
10736), 

12kV 预 装 式 变电站 产量 31 944 台 , 较 上 年 增加 3 172 
台 , 增 长 11.02% 。 生 产 企业 101 家 , 较 上 年 减少 20 家 。 产 
量 1 000 台 以 上 的 企业 共 8 家 (华东 区 7 家 、 东 北 区 1 家 )， 
较 上 年 增加 2 家 ,产量 合计 16 465 台 , 占 该 类 产品 产量 的 
51. 54% , 占 比较 上 年 提高 13.23 个 百分点 。 

2010 年 12kV 预 装 式 变电站 产量 前 5 位 企业 见 表 14, 


表 14 2010 年 I2kV 预 装 式 变电站 产量 前 5 位 企业 








沈阳 吴 诚 电气 有 限 公司 

青岛 特 锐 德 电气 股份 有 限 公司 3 130 
宁波 天 安 ( 集团) 股份 有 限 公 司 2 681 
浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公司 1 901 


安徽 讲 龙 电器 股份 有 限 公司 


7. 高 压 接触 器 

2010 年 ,40. 5kV 高 压 接触 器 产量 572 台 , 较 上 年 增加 
222 台 ,增长 63. 43% 。 生 产 企 业 2 家 ,产量 最 高 的 企业 为 无 
锡 市 蓝 虹 电 子 有 限 公 司 ( 产 量 476 台 )。 
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12kV 高 压 接触 器 产量 39 278 台 , 较 上 年 增加 3 355 6, 
增长 9. 33% 。 生 产 企业 9 家 , 较 上 年 增加 1 家 。 产 量 最 高 
的 企业 无 锡 市 蓝 虹 电子 有 限 公 司 ,产量 为 23 011 台 , 占 该 类 
产品 产量 的 63. 6896 。 

8. 高 压 交流 真空 灭 弧 室 

2010 年 ,40. 5kV 高 压 交流 真空 灭 弧 室 产 量 101 316 H, 
较 上 年 增加 14 797 只 ,增长 17. 1% 。 生 产 企业 9 家 ,与 上 年 
持平 。 产 量 最 高 的 企业 为 中 国 振 华电 子 集团 宇 光 电工 有 限 
公司 (产量 20 141 8), 

24kV 高 压 交 流 真空 灭 弧 室 产量 44 622 只 , 较 上 年 减少 
27 634 只 ,下 降 38.2496 。 生 产 企业 7 家 , 较 上 年 减少 1 家 。 
产量 最 高 的 企业 为 北京 京东 方 真空 电 吏 有 限 责任 公司 ( 产 
& 12387 H). 

12kV f FRACULRCS CIUS)" RE 1 433 807 只 , 较 上 年 增 
加 96 170 只 ,增长 7.19% 。 生 产 企业 11 家 , 较 上 年 减少 2 
家 。 产 量 100 000 只 以 上 的 企业 共 6 家 (西北 区 1 家 、 华 东 
区 1 家 西南 区 2 家 中南 区 2 家 ) ,产量 合计 1 186 894 R, 
占 该 类 产品 产量 的 82.78% 。 产 量 最 高 的 企业 为 陕西 宝 光 
集团 有 限 公 司 ( 产 量 330 847 只 )。 

市 场 及 销售 

1. 工业 销售 产值 

2010 年 ,高 压 开 关 行 业 完 成 工业 销售 产值 1 413. 43 亿 
元 , 较 上 年 增加 183. 55 亿 元 ,增长 14. 9296 , 略 高 于 工业 总 
产值 增幅 。 产 品 销售 率 93. 1% , 较 上 年 提升 1. 36 个 百 分 
点 。2010 年 高 压 开 关 行 业 工 业 销 售 产值 前 5 位 企业 见 
表 15 。 


表 15 2010 年 高 压 开 关 行 业 工业 销售 产值 前 5 位 企业 











企业 名 称 工业 销售 产值 ( 亿 元 ) 


许 继 集团 有 限 公 司 103. 94 
大 全 集团 有 限 公司 102. 47 
西安 西 电 开关 电气 有 限 公 司 56. 67 
平 高 集团 有 限 公 司 53.95 


泰 开 电 气 集 园 有 限 公司 


2. 主 营 业务 收入 

2010 年 ,高 压 开 关 行 业 实现 主 营 业务 收入 1 371.5 亿 
元 , 较 上 年 增加 167. 97 亿 元 ,增长 13. 96% ,增幅 较 上 年 下 
降 4. 17 个 百分点 。 

高 压 开 关 行 业 中 主 营业 务 收 入 1 亿 元 以 上 的 企业 170 
家 (华北 区 17 家 、 华 东区 90 R KREK 12 家 PAK 27 家 、 
西南 区 13 家 、 西 北 区 11 家 ), 占 行业 统计 企业 数 的 
53. 2996 , 占 比 较 上 年 提高 5. 19 个 百分点 。 

其 中 , 主 营业 务 收入 10 亿 元 以 上 的 企业 27 K EER 
业务 收入 20 亿 元 以 上 ) , 占 统计 企业 数 的 8. 46% , 占 比较 上 
年 提高 1.46 个 百分点 。 主 营业 务 收入 20 亿 元 以 上 企业 15 
家 (华东 区 9 家 、 中 南 区 3 家 、 东 北 区 1 家 .西北 区 2 家 ), 占 
统计 企业 数 的 4.7% , 占 比 较 上 年 提高 0.91 个 百分点 。 收 
人 合计 为 678. 64 亿 元 , 占 行业 主 营 业务 收入 的 49. 4896 , iH 


比较 上 年 提高 2.98 个 百分点 。 
2010 年 高 压 开关 行业 主 营业 务 收 入 企业 构成 情况 见 
表 16。 


表 16 2010 年 高 压 开 关 行 业主 营业 务 收入 企业 构成 情况 


企业 数 | 占 比 | 收入 合计 | Stt 
(K) | (9) | 〈 亿 元 ) 








总 计 

主 营 收入 20 亿 元 以 上 49. 48 
主 营 收入 10 40 ~ 20 亿 元 12. 11 
主 营 收入 5 40 - 10 亿 元 15. 39 
主 营 收入 1 亿 ~5S 亿 元 | 18.03 
XU A 0.144 - 14556 4.92 


主 车 收入 0.1 亿 元 以 下 


2010 年 , 主 营业 务 收 入 同比 增长 2096 以 上 的 企业 共 


108 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 33. 8696 , 较 上 年 增加 10 家 。 


其 中 , 主 营 业务 收入 同比 增长 50% 以 上 的 企业 ( 仿 主 营业 务 
收入 同比 增长 10096 以 上 的 企业 ) 共 20 家, 占 行业 统计 企业 
数 的 6. 27% , 较 上 年 减少 12 家 。 主 营业 务 收 入 同比 增长 
10096 以 上 的 企业 6 家 (华东 区 3 家 、 华 北 区 1 家 、 中 南 区 1 
家 ,西南 区 1 家 ) , 占 行 业 统计 企业 数 的 1. 8896 , 较 上 年 减少 
11 家 。 | 

主 营 业务 收入 1 亿 元 以 上 的 企业 中 ,同比 增长 20% 以 
上 的 企业 62 家 , 较 上 年 增加 20 家 。 其 中 ,同比 增长 50% ~ 
100% 的 企业 4 家 ,同比 增长 100% 以 上 企业 4 家 。 主 营业 
务 收入 10 亿 元 以 上 的 企业 中 ,同比 增长 20% 以 上 的 企业 11 
家 。2010 年 高 压 开关 行业 主 营业 务 收入 前 5 位 企业 见 
表 17。 


R17 2010 年 高 压 开 关 行 业主 营业 务 收 入 前 5 位 企业 









企业 名 称 主 营 业务 收入 ( 亿 元 ) 





许 继 集团 有 限 公 司 112. 04 
大 全 集团 有 限 公司 102. 19 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 48.71 
泰 开 电气 集团 有 限 公司 47. 30 
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3. 出 口交 货 值 

2010 年 ,高压 开 关 行业 实现 出 口交 货 值 39. 12 4526, 8€ 
上 年 减少 1.22 亿 元 ,下 降 3.02% 。 出 口交 货 值 占 工业 销售 
产值 的 比重 为 2.77% , 占 比 较 上 年 下 降 0.51 个 百分点 。96 
家 企业 有 出 口 业 务 , 占 行业 统计 企业 数 的 30. 0996 , 占 比较 
上 年 提高 2. 18 个 百分点 。 

高 压 开关 行业 出 口交 货 值 1 000 万 元 以 上 的 企业 51 家 
(华东 区 30 家 西北 区 4 家 、 西 南 区 6 家 、 华 北 区 2 家 、 东 北 
区 3 家 、 中 南 区 6 家 ), 占 出 口 企 业 的 53. 13% , 较 上 年 减少 
10 家 。 其 中 ,出 口 1 亿 元 以 上 的 企业 10 家 (华东 区 5 家 、 西 
北 区 2 家 、 东 北 区 2 家 、 西 南 区 1 家 ), 占 出 口 企 业 的 
10. 4296 , 较 上 年 增加 1 家 ;出 口交 货 值 合 计 21.36 亿 元 , 占 


行业 概况 


行业 出 口交 货 值 的 54. 696 。 

出 口交 货 值 同比 增长 20% 以 上 的 企业 40 家 , 较 上 年 增 
加 7 家。 其 中 ,同比 增长 50% 以 上 的 企业 ( 含 同 比 增长 
100% 以 上 的 企业 )24 家 , 较 上 年 增加 4 家 ;同比 增长 100% 
以 上 的 企业 14 家 , 较 上 年 增加 2 家 。 出 口交 货 值 1 亿 元 以 
上 的 企业 中 ,同比 增长 50% 以 上 的 企业 2 家 ,3 家 为 负增长 。 

2010 年 ,华东 区 出 口 企 业 51 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 
53. 13% , 较 上 年 减少 1 家。 高压 开关 行业 出 口 企业 数 最 多 
的 3 个 省 市 分 别 为 浙江 省 (16 家 ) 、 江 苏 省 (13 家 ) 和 上 海 市 
(9 家 ) 。 华 东区 出 口交 货 值 占 行业 出 口交 货 值 的 61. 4396 , 
占 比较 上 年 下 降 3. 47 个 百分点 。 浙 江 省 实现 出 口 8.09 亿 
元 , 占 行业 出 口交 货 值 的 20. 68% ,是 高 压 开 关 行 业 出 口交 
货 值 最 大 的 省 份 。2010 年 高 压 开关 行业 出 口交 货 值 前 5 位 
企业 见 表 18, 


表 18 2010 年 高 压 开关 行业 出 口交 货 值 前 5 位 企业 








企业 名 称 









出 口交 货 值 ( 亿 元 ) 


人 民 电 器 集团 有 限 公司 

正泰 电气 股份 有 限 公 司 3.11 
泰 开 电气 集团 有 限 公 司 3.02 
西安 西 电 高 压 开关 有 限 责任 公司 2. 58 


厦门 ABB 开关 有 限 公 司 


4. 利润 

2010 年 ,高 压 开 关 行 业 实 现 利润 总 额 120.95 亿 元 , 较 
上 年 增加 12. 55 亿 元 ,增长 11. 58% 。 实 现 高 压 开关 产品 利 
润 63. 59 亿 元 , 较 上 年 减少 4.59 亿 元 ,下 降 6.73% 。 高 压 开 
关 产 品 利 润 占 利润 总 额 的 比例 为 52. 58% , 占 比 较 上 年 下 降 
10. 31 个 百分点 。 

利润 总 额 1 000 万 元 以 上 的 企业 135 家 , 占 行业 统计 企 
业 数 的 42. 32% , 占 比较 上 年 提高 4.82 个 百分点 。 其 中 ,1 
亿 元 以 上 ( 含 2 亿 元 以 上 ) 的 企业 26 家 (华东 区 21 家 PA 
[X 2 家 西北 区 2 家 、 东 北 区 1 家 ) ,新 增 4 家 , 占 行 业 统计 企 
业 数 的 8. 1596 ;利润 合计 77.31 亿 元 , 占 行 业 利润 总 额 的 
63. 92% , 较 上 年 提高 0.81 个 百分点 。2 亿 元 以 上 的 企业 15 
家 (华东 区 11 家 .中 南 区 2 家 西北 区 1 家 、 东 北 区 1 家 )。 

利润 总 额 同 比 增长 20% 以 上 的 企业 96 家 , 较 上 年 减少 
14 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 30.09% 。 其 中 ,同比 增长 50% 
以 上 的 企业 ( 含 同比 增长 100% 以 上 的 企业 )43 家 , 较 上 年 
减少 20 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 13. 48% , 占 比较 上 年 下 降 
4. 89 个 百分点 。 同 比 增长 10096 以 上 的 企业 19 家 , 较 上 年 
减少 22 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 5. 9696 , 占 比 较 上 年 下 降 
5.99 个 百分点 。 

利润 总 额 1 000 万 元 以 上 的 企业 中 , 辣 比 增长 20% 以 上 
的 企业 57 家 ,其 中 同比 增长 50% ~ 100% 的 企业 11 家 , 同 
比 增长 100% 以 上 企业 11 家 。 利 润 总 额 1 亿 元 以 上 的 企业 
中 ,同比 增长 20% 以 上 的 企业 12 家 ,其 中 同比 增长 50% 以 
上 的 企业 5 家 。 

利润 总 额 较 上 年 下 降 的 企业 105 家 , 较 上 年 减少 20 家 ， 
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占 行业 统计 企业 数 的 32. 92% , 占 比较 上 年 下 降 3. 52 个 百 
分 点 。 亏 损 企 业 8 家 。 

2010 年 ,高 压 开关 产品 利润 总 额 1 000 万 元 以 上 的 企业 
100 家 , 占 行 业 统 计 企 业 数 的 31.35% , 较 上 年 增加 4 家 。 其 
中 ,高 压 开 关 产 品 利润 1 亿 元 以 上 的 企业 15 家 (华东 区 10 
家 西北 区 2 家 .中南 区 2 家 东北 区 1 家 ) , 占 行 业 统计 企业 
数 的 4.7% ,利润 合计 29. 15 亿 元 , 占 高 压 开 关 利 润 总 额 的 
45. 84% , 占 比 较 上 年 下 降 3. 94 个 百分点 。 

高 压 开关 产品 利润 同比 增长 2096 以 上 的 企业 94 家 , 较 
上 年 减少 19 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 29.47% , 占 比 较 上 年 
下 降 3. 47 个 百分点 。 其 中 ,同比 增长 50% 以 上 的 企业 ( 含 
同比 增长 100% 以 上 的 企业 )45 家 , 较 上 年 减少 25 家 , 占 行 
业 统 计 企 业 数 的 14. 126 , 占 比 较 上 年 下 降 6.31 个 百分点 。 
同比 增长 100% 以 上 的 企业 22 家 , 较 上 年 减少 24 家 , 占 行 
业 统 计 企 业 数 的 6. 996 。 

高 压 开 关 产 品 利润 下 降 的 企业 99 家 , 占 行业 统计 企业 
TES 31. 03% , 占 比 较 上 年 下 降 1.33 个 百分点 。 

2010 年 高 压 开关 行业 利润 总 额 及 增长 率 前 5 位 企业 见 
表 19。 


表 19 2010 年 高 压 开关 行业 利润 总 额 及 增长 率 前 5 位 企业 






利润 总 额 
( 亿 元 ) 
10. 18 










许 继 集团 有 限 公司 


大 全 集团 有 限 公司 8. 28 
泰 开 电气 集团 有 限 公 司 4. 81 
常熟 开关 制造 有 限 公司 4. 80 


华 仪 电 器 集团 ( 华 仪 电 气 ) 有 限 公司 






利润 总 额 增长 率 
(%) 





企业 名称 


















新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公司 
成 都 旭光 电子 股份 有 限 公司 

上 海宝 临 电 气 集团 有 限 公 司 

大 全 集团 有 限 公司 

上 海中 发 电气 (集团 ) 股 份 有 限 公司 


148. 04 
98. 11 


高 压 开 关 产 品 利润 
(4570) 





企业 名 称 


华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电 气 ) 有 限 公司 3. 02 
新 东北 电气 (沈阳 ) 高压 开关 有 限 公 司 2. 86 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 2. 28 
许 继 集团 有 限 公司 1.97 


泰 开 电 气 集团 有 限 公 司 
高 压 开关 产品 利润 
增长 率 (% ) 
659. 91 





企业 名 称 





新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公 司 


上 海中 发 电气 (和 集团) 股份 有 限 公司 78. 88 
万 控 集 团 有 限 公司 66. 62 
山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公司 58. 83 


河南 森 源 电气 股份 有 限 公 司 
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新 产品 2010 年 ,各 电压 等 级 高 压 开关 设备 的 技术 水 
平 不 断 提 高 。 特 高 压 (1 100k V) 领域 ,我 国 自行 研制 的 具有 
自主 知识 产权 的 特 高 压 开 关 设 备 产品 捷报 频传 。 超 高 压 
(360 ~ 800kV ) 领域 ,通过 升级 改 型 研制 出 性 能 更 好 、 参 数 更 
高 的 产品 。 高 电压 (72. 5 -252kV) 领域 ,真空 断路 器 异 军 突 
起 。 我 国 已 自行 研制 出 72. 5kV 和 126kV 真空 灭 弧 室 及 真 
空 断路 器 , 正 努 力 研 制 252kV 真空 断路 器 。 中 压 (3.6 ~ 
40. 5kV ) 领域 , 真空 断路 器 位 居 主 导 地 位 。 环 网 柜 和 充气 
柜 , 正 在 向 少 用 或 不 用 SF 气体 转变 ,出 现 了 用 真空 开 断 ,用 
十 压 空气 /氮气 或 固体 材料 绝缘 的 新 一 代 产 品 。 

1. 超 高 压 、 特 高 压 开关 新 产品 

(1) 我 国 自 主 研制 成 功 1 100kV 6 300A/63kA 封闭 式 
组 人 电器。2009 年 , 晋 东南 一 南阳 一 荆门 特 高 压 交 流 试验 示 
范 工程 用 1 100kV 特 高 压 开关 设备 (GIS、H - GIS) 为 国内 企 
业 与 国外 企业 合作 研制 , 主 参数 为 1 100kV 4 000A/50kA。 

西安 西 电 开 关 电 气 有 限 公 司 ( 以 下 简称 西 开 电 气 ) 于 
2010 £9 月 完成 了 1 100kV 6 300A/63kA 特 高 压 开 关 设 
备 的 研制 。 该 产品 额定 电流 6 300A ,母线 通 流 能 力 8 000A, 
额定 短 时 坠 受 电流 63kA , 额定 峰值 耐 受 电流 171kA。 该 产 
品 采 用 4 断口 断路 器 ,具有 在 直流 分 量 衰减 时 间 常 数 120ms 
POTE PER ULO3kA 的 能 力 ; 在 串 补 条 件 下 ,具有 开 断 电 
流 9kA 恢复 电压 峰值 2 450kV 的 能 力 ,在 恢复 电压 2 610kV 
条 件 下 通过 了 验证 试验 。 陋 离开 关 有 常 投 切 电 阻 和 不 常 投 
切 电阻 两 种 结构 ,分 别 采用 电动 机 操 动机 构 和 电动 弹簧 操 
动机 构 。 母 线 接头 采用 转换 结构 。 电 流 互 感 器 运用 电磁 式 
原理 ,采用 外 置式 整体 浇注 结构 。 出 线 套 管 采用 气体 绝缘 
复合 套 管 。 该 产品 外 壳 采 用 铝 合 金 , 重 量 轻 ; 采 用 低位 布 
置 ,抗震 性 好 ,维护 检修 方便 。 西 开 电 气 将 为 荆门 站 扩建 提 
供 该 设备 3 间隔 。 

平 高 电气 自行 研制 成 功 ZF27—1100 ( L)/Y6300A— 
63kA GIS。 该 产品 于 2010 年 12 月 23 日 在 中 国 高 压 电 器 监 
督 检验 中 心 通过 全 部 型 式 试验 。 

(2) BH & (Æ) 800kV 智能 化 其 路 右 成 功 投 入 运行 。 
2011 年 3 月 1 日 , 平 高 电气 自主 研发 制造 的 世界 首 台 ( 套 ) 
800kV 智能 化 断路 器 ,在 世界 电压 等 级 最 高 的 智能 变电站 陕 
西 省 延安 市 洛 川 县 7S0kV 延安 智能 变电站 成 功 投 入 运行 。 

该 产品 于 2010 年 9 月 完成 样机 试验 ,11 月 底 完 成 全 部 
出 三 试验 ,并 通过 陕西 省 电力 公司 组 织 的 产品 出 厂 验 收 。 
该 产品 集成 了 电子 式 电流 互感 器 .智能 控制 单元 .状态 监测 
单元 ,其 有 测量 数字 化 .控制 网 络 化 .状态 可 视 化 、 功 能 一 体 
化 ,信息 互动 化 的 技术 特征 ,满足 了 国家 电网 公司 智能 变 电 
站 的 建设 需求 。 

(3) LW55—800/Y5000—50 3 i xx SF, 断路 器 通过 鉴 
Œo 2010 4E 7 H 11 日 , 平 高 电气 自主 研发 的 LW55—800/ 
Y5000 一 50 32958 3X, SFe 断 路 器 通过 中 国 机械 工 业 联 合 会 组 
织 的 产品 鉴定 。 该 产品 由 断路 器 .电流 互感 医 和 充气 套 管 
组 成 。 产 品 分 为 3 个 气 室 , 断 路 器 与 套 管 均 为 单独 气 室 ; 灭 
弧 室 采用 双 断 口 设计 , 开 断 性 能 优异 ,额定 不 路 开 断 电流 下 


的 累计 开 断 次 数 达 到 20 次 ;机 械 可 靠 性 高 ,机 械 寿 命 达到 
5 000 次 ,检修 周期 长 。 断 路 器 配置 集成 块 式 、 大 功率 液压 操 
动机 构 , 性 能 安全 可 靠 , 液 压 管 路 全 部 内 置 ,无 渗 漏 ,外 观 简 
洁 新颖 。 绝 缘 水 平 可 满足 DL/T 593—2006 ( 高压 开关 设备 
和 控制 设备 标准 的 共用 技术 要 求 》 标 准 要 求 。 

(4)GW7F—1100D( W)/J8000—63 型 特 高 压 交 流 隔 离 
开关 人 研制 成 功 。2011 年 3 月 22 日 ,山东 泰 开 隔离 开关 有 限 
公司 为 国家 电网 特 高 压 后 续 工 程 研 制 的 1 100kV 63kA/ 
8 000A 特 高 于 隔离 开关 ,在 黑龙 江 省 漠河 市 顺利 通过 了 覆 
冰 20mm 的 严重 冰冻 条 件 下 的 操作 试验 。 至 此 , GW7F— 
1100D( W)/78000—63 型 特 高 压 交 流 隔 离开 关 通 过 了 全 套 
型 式 试 验 , 宣 告 了 世界 上 第 一 台 1 000kV .63kA/8 000A 特 高 
压 陋 离开 关 研 制 成 功 ,填补 了 国际 空白 。 

该 产品 采用 隔离 开关 加 装 真 空 断路 器 结构 ,额定 电流 
8 000A , 动 稳定 电流 170kA, 开 合 转 换 电 流 7kV、6 300A , 100 
次 , 开 合 小 电容 电流 2A, 开 合 小 电感 电流 1.5A, 机 械 寿 命 
5 000 次 ,无 线 电 于 扰 水 平 不 大 于 300ukV ,以 上 参数 均 达到 了 
国际 领先 水 平 。 额 定 绝缘 水 平 同 时 达到 了 800kV (海拔 
3 000m) 电 压 等 级 的 绝缘 要 求 。 男 外 ,该 产品 采用 全 新 的 主力 
翻转 方式 .全 新 的 接地 开关 全 新 的 传动 和 机 械 联 锁 方 式 .全 新 
的 操 动机 构 ,具有 完全 自主 知识 产权 ,处 于 国际 领先 水 平 。 

(5) JW O-—1100/J63 型 户外 高 压 交 流 接地 开关 通过 
170kA 63kA/2s 动 热 稳定 电流 试验 。 该 产品 由 西安 西 电 高 
压 开 关 有 限 责 任 公司 为 国家 电网 公司 1 000kV 垩 东南 (长 
治 ) 一 南阳 一 荆门 特 高 压 交 流 试 验 示 范 工程 扩建 工程 研制 ， 
技术 处 于 世界 领先 水 平 ,填补 了 我 国 在 户外 特 高 压 接地 开 
关 领 域 的 空白 。 

2.72.5 -126kV GIS 升级 改 型 

西 开 电气 开发 出 ZF9 一 252 改进 型 和 ZF7 一 126 型 小 型 
化 GIS, ZF9—252 改进 型 产品 具有 如 下 特点 :中 采用 母线 
三 相 共 箱 ,其 余 为 分 相 式 或 全 分 相 式 结构 ;断路 器 可 以 立 式 
或 四 式 布置 ;全 铝 壳 体 。@) 断 路 器 采用 自 能 灭 弧 原理 ,额定 
短路 开 断 电流 达到 63kA。@@ 载 流 能 力 强 ,采用 独特 的 整体 
自立 型 触 头 ,使 用 表 带 触 指 , 电 接触 稳定 可 靠 , 导体 通 流 能 
力 强 。 人 额定 电流 达 4 000A ,额定 短 时 耐 受 电流 达 63kA ,额定 

短路 持续 时 间 3s, OWA AS Rc E RT AE TE ES I5] RE CIS D 
”动机 构 ,并 可 实现 单 极 操作 .三 相机 械 联动 操作 或 三 相 电 气 
联动 操作 。GoSFe 系 统 采用 分 散 式 监控 方式 ,采用 新 型 自封 
接头 和 SF 密度 计 , 大 大 减少 了 外 部 泄漏 环节 , 整 间隔 GIS 
的 年 泄漏 率 小 于 0. 5% 。@@ 智 能 化 的 控制 技术 ,二 次 控制 使 
用 PLC 技术 ,将 控制 连锁、 保护 集 于 一 体 ,基本 实现 了 GIS 
日 身 的 智能 化 。ZF7G 一 126 小 型 化 GIS 具有 如 下 特点 :中 绝 
RREK, E SF 气体 压力 0. 5MPa 下 绝缘 能 力 达到 145kV 
电压 等 级 的 绝缘 水 平 。 包 载 流 能 力 强 。 上 额定 电流 可 达 
3 150A ,额定 短 时 耐 受 电流 AOkA , 额定 短路 持续 时 间 4s。 
怨 采 用 先进 的 自 能 灭 弧 和 压气 式 相 结合 的 灭 弧 原理 ,能 可 
靠 地 开 断 各 种 故障 电流 和 负荷 电流 。@ 机 械 操作 寿命 长 。 
断路 顺 操 作 10 000 次 ,三 工 位 隔离 开关 操作 10 000 次 ,快速 
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接地 开关 操作 5 000 次 。 包 结构 设计 先进 。 采 用 三 相 共 箱 
全 铝 合金 外 壳 结构, 元件 复合 化 。@ 密 封 性 能 优异 。 采 用 
分 散 监控 的 SF 元 件 ,每 个 气 室 加 装 多 功能 截止 阀 , 便 于 SF, 
表 计 在 线 校 验 ; 采 用 可 靠 的 自封 接头 ,减少 了 泄漏 环节 。 

3. 高 电压 真空 断路 器 

西安 高 压 电 器 研究 院 研 发 的 126kV 真空 断路 器 于 2010 
年 7 月 在 国家 高 压 电 器 质量 监督 检验 中 心 完 成 了 全 部 型 式 
试验 ,并 通过 了 西 电 公 司 鉴定 和 ”十 一 五 ”科技 支撑 项 目的 
验收 。 

该 产品 为 瓷 柱 式 结构 ,三 相 极 柱 安 装 在 共同 基础 上 , 操 
动 控 制 柜 居 中 吊 挂 在 基 座 上 , 柜 内 装 有 弹簧 操 动 机 构 和 控 
制 单 元 。 真 空 灭 弧 室 装 在 极 柱 瓷 套 内 , 瓷 套 内 充 微 量 S, 
体 ,其 额定 气体 压力 为 0.12MPa,SFs 气 体 的 台 用 量 只 有 
0.3kg, 约 是 同类 型 SF。 断 路 器 的 1/40, 而且 只 作为 绝缘 气体 ， 
不 参与 开 断 。 该 产品 的 技术 参数 为 126kV 2 000A/40kA, 

陕西 宝 光 真空 电器 股份 有 限 公 司 于 2010 年 10 月 15 日 
试制 成 功 72. 5kV 2 500A/31. 5kA 陶瓷 外 过 真空 灭 弧 室 样 
un ,攻克 了 触 头 材料 . 触 头 结构 .动静 长 导电 杆 变形 专用 玻 
璃 外 亮 特制 波纹 器 、 真 空 灭 弧 室 装 配 工装 模具 、 排 气 设备 、 
针 焊 .检测 . 老 炼 工艺 .质量 测试 仪器 仪表 .生产 工艺 及 包装 
运输 等 课题 。 

北京 京东 方 真 空 电 器 公司 于 2010 年 底 和 国外 客户 签订 
f 126kV 真空 开关 器 的 供 贷 合同 ,已 经 出 口交 货 21 只 ,2011 
年 4 月 底 之 前 再 交 货 30 只。 

北京 北 开 电气 股份 有 限 公 司 为 大 秦 线 电气 铁道 研制 出 
55kV 双 崭 口 真空 断路 器 (真空 灭 弧 室 的 外 绝缘 用 0. 1MPa 
的 SF 气体 ) 。 

江苏 东 源 电器 集团 已 研制 出 126kV 真空 断路 器 (使 用 
日 本 明 电 舍 真 空 灭 弧 室 )。 

4. 充气 柜 的 减 排 

减少 或 不 用 SF 气体 的 充气 柜 。 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 
公司 相继 开发 出 充气 (N,)/ 或 SFe/N, 混 合 气体 的 C - GIS, 
新 型 12kV 500mm BERRI C - GIS 以 氮气 取代 了 传统 SEA 
体 ,24kV 和 40.SkV C - GIS 使 用 混合 气体 (SF。/N, 混 合 气 
体 )。24kV 级 产品 的 SF, 气体 含量 小 于 10% ,40. SkV 级 产 
品 的 SF 气体 含量 小 于 50% 。 

专项 抽查 ”国家 高 压 电 器 质量 监督 检验 中 心 组 织 实施 
了 2010 年 组 合 电器 柜 产 品质 量 国家 监督 专项 抽查 , 共 抽 查 13 
个 省 .直辖 市 的 63 家 生产 企业 。 依 据 GB 3906—2006(3. 6 ~ 
40. SKV 交流 金属 封闭 开关 设备 和 控制 设备 》 和 GB 16926 一 
200%《 高 压 交 流 负荷 开关 熔断 器 组 合 电器 》 的 标准 要 求 , 抽 
检 了 组 合 电器 柜 的 8 个 项 目 。 抽 查 结果 表明 :大 型 企业 的 产 
品质 量 处 于 较 高 水 平 ,从 产值 产量、 企业 规模 等 方面 代表 了 
高 压 电器 行业 的 主流 ;一 些小 型 企业 产品 质量 问题 较 多 。 抽 
样 结果 基本 反映 了 组 合 电 器 柜 产品 的 全 国 质量 水 平 。 

1. 标准 制 修订 及 发 布 

2010 年 高 压 开关 行业 标准 制 修 订 情 况 见 表 20。 
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中 国电 器 工业 年 鉴 2011 


标 NE 号 
正在 制订 的 IEC 标准 
IEC 62271-4 
IEC 62271-100 
IEC 62271-101 
IEC 62271-102 


IEC 62271-105 


IEC 62271-107 
IEC 62271-110 
IEC 62271-111 


IEC 62271-37-013 
IEC 62271-37-082 
IEC 62271-200 


IEC 62271-203 
IEC 62271-207 
IEC 62271-210 


IEC 62271-211 


IEC 62271-306 
IEC 62271-311 


正在 制 修订 的 国家 ,行业 标准 


GB 1984—20 x x 
GB 1985—20 x x 
GB/T X X X X—X X X X 
NB/T X XX X—XXXxX 
NB/T x xxx—xxxx 
NB/T x X X X—X XXX 


NB/T x XX X—x Xxx 


GB/T 11022—20 x x 

GB/T x X X X—XXXxXx 
GB/T x X X X—X XXx 
GB/T x X X X—X X XX 
GB/T x X x X —Xx X X X 
GB/T x xx x—xxxx 
GB X X X X—X XXX 
GB x X X X—XXXX 
GB x x Xx X—X Xxx 
GB/T X X X X—X XXX 


JB/T x x x x —xxxx 


GB/T x x x x 20x x 
GB/T x x x x 20x x 
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34x20 2010 年 高 压 开关 行业 标准 制 修订 情况 


高 压 开关 设备 和 控制 设备 
高 压 开关 设备 和 控制 设备 
高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 
高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 
高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 
ET 

高 压 开关 设备 和 控制 设备 
高 压 开 关 设备 和 控制 设备 
高 压 开关 设备 和 控制 设备 


标准 名 称 


第 4 部 分 ;六 氢化 硫 (SF ) 的 处 理 程序 

第 100 部 分 :交流 断路 器 

第 101 部 分 :合成 试验 

第 102 部 分 :交流 隔离 开关 和 接地 开关 

第 105 部 分 :额定 电压 1kV 以 上 52kV 及 以 下 的 交流 负荷 开关 - 熔断 器 组 合 


第 107 部 分 ;额定 电压 1kY 以 上 52kV 及 以 下 的 交流 熔断 器 
第 110 部 分 :感性 负载 开 合 
第 111 部 分 :额定 电压 38kY 以 下 的 交流 系统 用 架空 的 . 柱 上 安装 的 .干燥 密室 


的 以 及 可 潜水 的 自动 线路 重合 器 和 故障 开 肠 器 


高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 
高 压 开关 设备 和 控制 设备 
高 压 开关 设备 和 控制 设备 
设备 

高 压 开关 设备 和 控制 设备 
高 压 开关 设备 和 控制 设备 
高 压 开关 设备 和 控制 设备 
的 抗震 鉴定 

高 压 开 关 设 备 和 控制 设备 
间 的 直接 连接 

高 压 开关 设备 和 控制 设备 
高 庄 开 关 设 备 和 控制 设备 


高 压 交流 断路 器 


第 37 -013 部 分 ;对称 电流 基础 上 的 交流 高 压 发 电机 保护 断路 器 的 IEEE 标准 
第 37 -082 部 分 :户外 断路 器 噪声 压力 等 级 测量 的 标准 
第 200 部 分 :额定 电压 1kV 以 上 52kV 及 以 下 的 交流 金属 封闭 开关 设备 和 控制 


第 203 部 分 :额定 电压 52kV 以 上 的 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 
第 207 部 分 :额定 电压 52kV 以 上 气体 绝缘 成 套 开 关 设 备 的 抗震 鉴定 
第 210 部 分 :额定 电压 1kV 以 上 52kV 及 以 下 的 金属 封闭 开关 设备 和 控制 设备 


第 211 部 分 :额定 电压 52kV 以 上 电力 变压器 和 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 之 


第 306 部 分 :IEC 622711 .IEC 62271-100 及 相关 标准 的 应 用 导 则 
第 311 部 分 :传输 线路 上 二 次 灭 弧 的 交流 高 速 接地 开关 


高 压 交流 隔离 开关 和 接地 开关 


感性 负载 开 合 


核电 厂 1E 级 成 套 开 关 设 备 的 评定 标准 
核电 1E 级 电气 设备 的 安全 评定 

核电 厂 高压 交流 断路 器 设备 监 造 技术 守则 
熔断 器 老化 状态 评价 与 寿命 评估 标准 
2010 ~ 2011 年 度 上 报 待 批 的 标准 
高 压 开关 设备 和 控制 设备 标准 的 共用 技术 要 求 

电子 及 其 相关 技术 在 开关 设备 和 控制 设备 的 辅助 设备 中 的 应 用 


基于 IEC 61850 的 数字 接口 


额定 电压 72. 5kV 及 以 上 的 交流 隔离 断路 器 

额定 电压 72. 5kV 及 以 上 的 紧凑 型 成 套 开关 设备 和 控制 设备 
高 压 开 关 设备 和 控制 设备 中 气体 的 使 用 和 处 理 

高 压 开关 设备 和 控制 设备 中 气体 的 释放 对 环境 和 健康 的 影响 
充气 高 压 开 关 设 备用 铝 合 金 外 过 

充气 高 压 开关 设备 用 钢 制 外 过 

交流 串联 电容 器 用 旁 路 开关 

高 压 交流 开关 设备 用 固 封 极 柱 

近期 将 要 制定 .修订 的 国家 标准 .行业 标准 


具有 预定 的 极 间 不 同期 操作 的 高 压 交 流 断 路 内 
额定 电压 52kV 以 上 的 气体 绝缘 隔离 开关 的 容 性 电流 开 合 能 力 










标 E 号 
GB 14810 一 1993 110kV 以 上 的 交流 高 压 人 负荷 开关 
GB/Z x x x X—Xx X X Xx 
GB/Z X X X X—X XXX 
JB /T6463—x x x x 电气 化 铁道 用 断路 器 技术 条 件 


NB/T X XX X—X X X X 


2006 年 ,IEC 发 布 了 IEC 62271-200: 2006 标准 后 ,我 国 
开展 了 修订 工作 ,并 于 2010 年 颁布 了 GB 17467—2010( 高 
压 /低压 预 装 式 变电站 》 标 准 。 该 标准 将 推荐 性 国家 标准 修 
改 为 强制 性 国家 标准 ,增加 了 内 部 电弧 级 的 预 装 式 变电站 
(IAC) 概 念 ,并 增加 了 相关 试验 内 容 , 将 预 装 式 变 电站 的 外 
壳 级 别 由 3 个 级 别 增 加 到 6 个 级 别 ;增加 了 电磁 兼容 性 的 相 
关 要 求 和 试验 ;增加 了 对 预 装 式 变电站 内 元 件 的 要 求 ; 增 加 
了 对 预 装 式 变电站 的 主 回路 中 高 压 和 低压 连接 线 承受 额定 
峰值 和 额定 短 时 耐 受 电流 能 力 的 要 求 ; 增 加 了 第 8 章 预 装 
式 变电站 的 选用 导 则 ;对 额定 值 的 选择 、 外 壳 级 别 的 选择 、 
内 部 电弧 级 别 的 选择 等 提出 了 相关 要 求 , 增 加 了 第 11 章 安 
全 性 的 要 求 ; 附 录 D 按照 我 国 的 使 用 情况 ,对 D. 3 进行 了 重 
新 设计 等 。2010 ~ 2011 年 度 发 布 的 有 关 高 压 开关 行业 的 国 
家 标准 见 表 21. 


表 21 2010 ~ 2011 年 度 发 布 的 有 关 高 压 开关 行业 的 国家 标准 
标准 名 称 












GB 17467-—2010 高 压 / 低 压 预 装 式 变电站 

GB 25081—2010 高 压 带 电 显示 装置 (VPIS) 

GB 25284—2010 12 «40. 5kV 高 压 交 流 自 动 重合 器 
GB/T 25091—2010 高 压 直 流 隔离 开关 和 接地 开关 
GB/T 25307 —2010 高 压 直流 旁 路 开关 


CB/T 25309—2010 高 压 直 流转 换 开 关 


2. 参与 国际 标准 化 工作 情况 

2010 年 6 月 至 2011 年 6 月 ,SAC/TC65( 全 国 高 压 开关 
设备 标准 化 技术 委员 会 ) 共 对 34 份 TEC 投票 文件 提出 意见 
并 投票 。 共 有 6 人 参加 SAC/TC65 对 口 的 IEC/SCI7A 和 和 
IEC/SC17C 工作 组 ,参与 国际 标准 的 制 修订 过 程 。 

西安 高 压 电 器 研究 院 承担 IEC/TCS 秘书 处 ,IEC 60071-2 
的 修订 工作 正在 进行 ;IEC 60071-5 原 为 技术 规范 ,现在 变 为 
国际 标准 ,修订 工作 正在 进行 ,目前 为 草案 稿 (CD ) 阶段 。 

西安 高 压 电 器 研究 院 共 有 14 名 专家 参与 相关 专业 的 
18 个 MI/WG 的 工作 ,其 中 IEC 标准 的 维护 工作 组 ( MT)13 
个 ,IEC 标准 的 工作 组 (WG)5 个 。 

3. 智能 高 压 开关 设备 和 控制 设备 标准 的 制定 

在 不 改变 目前 标准 体系 ,框架 的 前 提 下 ,将 先 从 成 套 开 
关 设 备 和 人 手 开 展 智能 化 开关 设备 的 研究 和 标准 化 工作 。 
如 ,确定 高 压 开关 设备 智能 化 的 技术 特征 和 硬件 结构 ,提出 
基本 要 求 和 应 用 原则 。 

产品 型 号 证 书 发 放 RZ 2010 年 12 月 31 日 ,西安 高 
压 电 器 研究 院 为 49 家 企业 的 11 大 类 17 小 类 高 压 开关 设备 


标准 名 称 


3.6 ~40. 5kV 交流 金属 封闭 智能 开关 设备 和 控制 设备 
额定 电压 72. 5kV 及 以 上 气体 绝缘 金属 封闭 智能 开关 设备 


核电 厂 高 于 交流 断路 器 设备 监 造 技术 导 则 


产品 发 放 了 135 个 产品 型 号 证 书 。 其 中 型 号 颁发 证 书 28 
个 ,型 号 使 用 证 书 107 个 。 与 2009 年 相 比 ,申请 产品 型 号 证 
书 企业 有 所 减少 ,证 书 发 放 数量 略 有 减少 。 其 中 ,交流 金属 
封闭 开关 设备 的 证 书 发 放 数 量 减 少 较 明 显 。 

试验 检测 ”西安 高 压 电 表 研 究 院 申报 的 “国家 测量 互 
感 器 型 式 评 价 实验 室 " 获 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 授权 。 
该 授权 使 西安 高 压 电 器 研究 院 可 以 在 全 国 范围 内 开展 测量 
互感 器 的 型 式 评价 工作 。 

2010 年 底 ,开关 行业 最 大 的 特殊 环境 实验 室 在 西安 高 
压 电 器 研究 院落 成 ,并 投入 使 用 。 该 实验 室 由 人 工 气 候 室 
(污秽 室 ) 和 低温 室 两 部 分 组 成 。 其 中 ,人 工 气候 室 ( 污秽 
F) (ARAR Y :p14m x 15m) ,可 以 满足 交流 550kV 直流 
+S00kV 及 以 下 资 套 、 绝 缘 子 的 高 海拔 试验 .污秽 试验 .湿热 
试验 和 和 窄 冰 试验 ;550kV 及 以 下 隔离 开关 的 湿热 试验 . 污 移 
试验 破冰 试验 ;开关 柜 的 凝 露 污秽 试验 等 。 低 温室 (内 部 
兆 尺 寸 :7. 5m x 4m x9. 5m) 可 满足 800kV Æ LA T REA W 
AE S30kV 及 以 下 次 柱 式 断 路 器 的 高低 温 试验 、 交 变 湿 热 试 
验 .温度 变化 试验 等 。 

世界 首 台 1 100kV 6 300A/63kA 断路 器 在 国家 高 压 电 
器 质量 监督 检验 中 心 顺 利通 过 全 部 开 断 试验 ,宣告 了 我 国 
在 特 高 压 大 容量 断路 器 试验 领域 取得 重大 突破 ,创造 了 世 
界 第 一 ,使 我 国 成 为 世界 上 首 个 能 够 实施 1 100kV/63kA Wr 
路 器 全 部 开 断 试验 的 国家 。 该 试验 包括 试验 方式 一 至 五 、 
近 区 试验 、 失 步 试验 、 电 寿命 试验 、 容 性 电流 切合 试验 等 ,多 
个 新 的 试验 回路 首次 投入 使 用 。2010 年 已 先后 成 功 完成 西 
开 电 气 . 平 高 电气 有 限 公 司 和 新 东北 电气 (沈阳 ) 开 关 有 限 
公司 生产 的 3 台 1 100kV 63kA 断路 圳 的 全 部 开 断 试验 。 

行业 活动 ”完成 (“十 二 五 ”高 压 开关 行业 发 展 规 划 建 
议 》 并 上 报 。 全 文 近 3 万 字 , 共 分 五 部 分 :高 压 开 关 行 业 现 
状 ;发 展 环境 分 析 和 需求 预测 ;发 展 战略 ; 发 展 重点 ,包括 
重点 技术 发 展 领域 和 重点 发 展 产 品 ;规划 措施 的 意见 与 
建议 。 

2010 年 6 月 24~28 日 ,组 织 召 开 了 中 国电 器 工业 协会 
高 压 开 关 分 会 六 届 二 次 理事 会 骂 智 能 化 高 压 开 关 设 备 发 展 
趋势 专题 报告 会 。 共 465 家 单位 671 名 代表 出 席 会 议 。 会 
议 共 作 以 下 报告 “智能 化 电网 发 展 规划 ”、“ 国 网 高 压 开 关 
设备 安全 运行 要 求 ”“ 南 方 电网 对 高 压 开关 设备 的 需求 ”、 
“2009 年 高 压 开关 设备 运行 情况 分 析 ”、“ 知 能 化 高 压 开 关 
产品 研发 情况 ”“ 南 网 公司 2009 年 高 压 开关 设备 运行 情 
况 ”“2009 年 电力 装备 出 口 情 况 分 析 ”、“ 核 电 用 高 压 开 关 
标准 介绍 ” “国家 高 压 电器 质量 监督 检测 中 心 2009 年 度 质 
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量 检验 报告 "等 。 

7 月 17 日 ,高 压 开关 分 会 组 织 召 开 了 高 压 交 流 真空 设 
备用 固 封 极 柱 技术 交流 会 。30 余 家 企业 80 余 名 代表 应 邀 
出 席 会 议 。 与 会 代表 围绕 固 封 极 柱 标准 、 固 封 极 柱 的 设计 、 
国 封 极 柱 在 真空 开关 上 的 应 用 与 技术 要 求 、 固 封 极 柱 用 真 
ZKE 高 海拔 选用 固 封 真空 断路 器 、 环 氧 绝缘 固 封 极 柱 
浇注 技术 、 固 封 用 真空 断路 器 的 工艺 控制 等 问题 进行 了 
研讨 。 

10 月 23 -25 日 ,组 织 召 开 了 “高 压 开关 操 动 机 构 可 靠 
性 研讨 会 ”,120 多 人 人 出席。 会议 分 别 从 设计 、 制 造 、. 运 行 等 
方面 就 高 压 开关 操 动 机 构 存 在 的 质量 问题 ,提高 操 动 机 构 
可 靠 性 的 概念 ,发展 方向 、. 设 计 手 段 、 制 造 过 程 、 质 量 控制 等 
课题 作 了 专题 报告 。 

编辑 出 版 ”编辑 出 版 的 《高 压 开 关 行 业 通讯 》 获 2010 
年 度 “ 西 安 市 优秀 内 刊 " 称 号 。2010 年 《高 压 开关 行业 通 
讯 》 共 开设 20 个 栏目 ,新 增 企业 风采 专题 .开关 设备 智能 化 
专题 真空 开关 设备 专题 和 操 动机 构 可 靠 性 专题 4 个 栏目 。 

编制 出 版 《高 压 开 关 行 业 年 鉴 )>。2010 年 共 收 录 346 家 
企业 的 统计 资料 ,基本 反映 了 高 压 开关 行业 2009 年 经 济 运 
行 整体 状况 .行业 发 展 趋势 及 市 场 形势 。 

编制 .出 版 了 《高 压 开关 分 会 会 员 通讯 录 》。 

配套 件 工作 组 2010 年 1 月 和 11 月 ,高 压 开关 分 会 组 
织 专家 分 别 对 平顶山 市 绝缘 制品 股份 有 限 公司 、 四 川 泰克 





电器 有 限 公司 等 企业 进行 了 生产 必 备 条 件 评 审 ,对 山东 金 
纪 氟 塑料 工程 有 限 公司 .莱州 市 诸 冯 绝缘 材料 厂 等 企业 进 
行 了 回访 复评 ,进一步 规范 了 绝缘 配套 件 企业 的 生产 秩序 ， 
提高 了 高 压 开 关 行 业 环 氧 绝 绿 制 品 协作 配套 件 的 产品 质 
量 ,满足 了 主机 产品 的 质量 要 求 。 

【供稿 单位 :中 国电 器 工业 协会 高 压 开 关 分 会 ] 


2010 年 ,绝缘子 避 雷 器 行业 总 体 经 济 运行 平稳 ,产销 衔 
接 和 良好 。 工 业 总 产值 同比 增长 7.05% ,增幅 比 2009 年 下 降 
3. 92 个 百分点 ;经 济 效益 增幅 继续 下 滑 , 利 润 同比 仅 增长 
0. 896 , 增 速 远 远 低 于 产销 增 速 。 

生产 发 展 情况 ” 据 电 力 新 增 装机 容量 和 绝缘 子 避 雷 器 
需求 晤 关系 的 经 验 数 据 , 在 抽样 统计 基础 上 估算 ,绝缘 子 避 
雷 器 行业 2010 年 的 工业 总 产值 约 为 140 亿 元 ,和 2009 年 持 
平 ,其 中 绝缘 子 行业 超过 100 亿 元 ,避雷 器 行业 约 30 亿 元 。 
2010 年 绝缘 子 避 雷 器 各 类 产品 主要 生产 企业 见 表 1。 


R1 2010 年 绝缘 子 避 雷 器 各 类 产品 主要 生产 企业 


序号 产品 类 别 | 


线路 次 绝缘 了 了 















电站 电器 用 棒 形 支柱 瓷 绝 缘 子 


电站 电器 用 空心 网 绝缘 子 


线路 玻璃 绝缘 子 


子 有 限 公司 


通电 气 有 限 公司 
线路 复合 绝缘 子 







电站 电器 用 复合 绝缘 子 
高 压 金属 氧化 物 避 雷 髓 


2010 年 列 入 绝缘子 避 雷 器 行业 统计 报表 的 企业 有 85 
家 ,工业 总 产值 为 87.96 亿 元 , 经济 总 量 约 占 全 行业 的 
63% ,但 220kV 及 以 上 系统 用 绝 绿 子 避 雷 器 产品 在 总 量 中 
的 比重 超过 8596, 

2010 年 ,绝缘子 避 雷 器 行业 工业 总 产值 5 000 万 元 以 上 
的 企业 有 50 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 58. 82% 。 其 中 ,产值 
1 亿 ~3 亿 元 以 上 的 企业 有 17 家 , 占 行业 统计 企业 数 的 
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企业 名 称 


大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公 司 NGK 唐山 电 次 有限 公司 .苏州 电瓷 三 有 限 公司 无 锡 华能 塞 拉 姆 绝 
ATARAR .内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 

西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 .唐山 高 压 电 次 有 限 公 司 ,抚顺 电 次 制造 有 限 公 司 ,河南 省 中 联 红 
星 电 次 有 限 责任 公 司 .苏州 电瓷 三 有 限 公司 

西安 西 电 高压 电 次 有 限 责任 公司 醴陵 市 华 夸 电瓷 电器 有 限 公 司 、 抚 顺 高 科 电 奖 电 气 制造 有 限 公 
&] 抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 ,湖南 华 联 火 炬 电瓷 电器 有 限 公 司 ,河南 爱 迪 德 电力 设备 有 限 责任 公司 

南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 .四川 省 宜宾 环球 集团 有 
限 公 司 、 塞 迪 维 尔 钢 化 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 .浙江 金利 华电 气 股份 有 限 公 司 .浙江 泰 仑 绝缘 


西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公 司 .南京 电气 (集团 ) 有 限 实 任 公司 ,抚顺 传奇 套 管 有 限 公 司 .沈阳 易 力 


东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公 司 广州 市 迈 殉 林 电力 有 限 公 司 、 淄 博 泰 光电 力 占 材 三 、 襄 攀 国 网 合成 
绝缘 子 有 限 公 司 .新 疆 新 能 天 宁 电 工 绝 缘 材 料 有 限 公司 .河北 新 华 高 压 电 化 有 限 公司 

江苏 神 马 电力 股份 有 限 公司 西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公 司 

西安 西 电 各 雷 器 有 限 责任 公司 ,廊坊 电 科 院 东芝 避雷 器 有 限 公司 .抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 ,南阳 金 
冠 电气 有 限 公 司 .温州 益 坤 电气 有 限 公司 西安 神 电 电 器 有 限 公 司 .深圳 市 银 星 电 力 电子 有 限 公司 


20% ;产值 3 亿 元 以 上 的 企业 有 10 家 ( 售 产 值 4 亿 元 以 上 的 
企业 ) , 占 行 业 统 计 企 业 数 的 11. 7696 ,产值 合计 38 亿 元 , 占 
行业 总 产值 的 43. 296 ;产值 4 亿 元 以 上 的 企业 有 3 家 , 占 行 
业 统 计 企 业 数 的 3. 5396 ,产值 合计 13. 34 亿 元 , 占 行业 总 产 
值 的 1$. 17% 。 

2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 主要 经 济 指标 见 表 2。 


行业 概况 


表 2 2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 主要 经 济 指标 













工业 总 产值 
工业 销售 产值 
工业 增加 值 

出 口交 货 值 


821 651 
782 763 
235 224 
109 627 







由 表 2 可 见 ,2010 年 绝缘 子 避 电器 行业 经 济 总 量 继续 
保持 平稳 增长 ,各 项 经 济 指标 增幅 同比 均 有 回落 (出 口交 货 
值 例外 ) ,利润 增 速 远 远 低 于 产销 增 速 。 

2010 年 绝缘 子 避雷 器 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 见 


比 上 年 
指标 名 称 单位 | 2010 年 指标 名 称 单位 | 2010 年 | 2009 年 
( 96) 






增长 


5 | 利润 总 额 
从 业 人 员 数 
全 员 劳 动 生产 率 ( 增 加 值 ) 


3. 40 
— 0. 53 














E3, 2010 4E26 £X TE TR 884 1 MV. TAS o (B Bj 20 名 企业 见 
3& 4, 2010 FH TRE SR T LARG S389 Rl 20 名 企业 见 表 


5, 2010 年 绝缘 子 避 和 雷 器 行业 全 员 劳 动 生产 率 前 20 名 企业 
见 表 6。 | 


表 3 2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 


序号 


大 连 电 次 集团 股份 有 限 公 司 

自贡 塞 迪 维 尔 钢 化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 
江苏 神 马 电力 股份 有 限 公司 

南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
JNE E ARAE] 


淄博 泰 光 电力 器 材 厂 

西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 责任 公司 
河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公司 
东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 
醴陵 市 华 夺 电 次 电器 有 限 公司 


© o «JJ QV A È ù N e 


[n 
< 








苏州 电瓷 三 有 限 公司 
大 连 电 痪 集团 股份 有 限 公司 

迪 维 尔 玻璃 绝缘 子 ( 上海) 有 限 公 司 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 
南阳 金冠 电气 有 限 公司 

江苏 神 马 电力 股份 有 限 公司 

南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 

内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 
广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公司 
东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公 司 











$T o uy AA uh e wW NN ce 


© 
























比 上 年 增长 
( 96) 
西安 西 电 避 雷 器 有 限 责任 公司 -4. 99 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公 司 23. 61 
广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公 司 11. 66 
南阳 金冠 电气 有 限 公司 6. 15 
抚顺 电瓷 制造 有 限 公 司 -24. 00 
温州 益 坤 电气 有 限 公 司 36. 00 
浙江 金利 华电 气 股份 有 限 公 司 -22.95 
唐山 高 压 电瓷 有 限 公 司 -29. 20 
西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公 司 5.17 


塞 迪 维 尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 20. 53 







淄博 泰 光电 力 器 材 厂 


西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 责 任 公司 —50. 21 














青州 市 力 王 电力 科技 有 限 公司 50. 24 
深圳 市 银 星 电力 电子 有 限 公 司 94.77 
浙江 金利 华电 气 股份 有 限 公 司 -22. 94 
浙江 中 能 电气 有 限 公 司 65. 02 
唐山 高 压 电瓷 有 限 公司 -55.15 
paa ret E SSH R EAA 10. 62 
抚顺 电瓷 制造 有 限 公 司 — 28. 55 





LL Zi d 93 48 ICT 7H RAR 






P" 比 上 年 
企业 名 称 企业 名称 增长 
(a 
江苏 神 马 电力 股份 有 限 公司 7 913 34.74 广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公司 
大 连 电 次 集团 股份 有 限 公司 7 865 -2.30 | 4 |3MUBE ARBRAR 4 009 
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内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责 任 公司 
抚顺 高 科 电瓷 电气 制造 有 限 公司 
醴陵 市 华 侈 电瓷 电器 有 限 公司 
浙江 金利 华电 气 股份 有 限 公司 
河北 新 华 高 压 电器 有 限 公司 
南阳 金冠 电气 有 限 公司 
淄博 泰 光电 力 器 材 厂 

山东 瑞 泰 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 


塞 迪 维 尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 
山东 瑞 泰 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 

嘉兴 市 瑞 嘉 电气 有 限 公司 

诬 圳 市 银 星 电力 电子 有 限 公司 
青州 市 力 王 电力 科技 有 限 公司 

南阳 金冠 电气 有 限 公司 

浙江 中 能 电气 有 限 公司 

浙江 金利 华电 气 股份 有 限 公司 
广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公司 

江西 强 联 电瓷 制造 有 限 公 司 


1 312 479 
810 000 
429 268 
336 220 
333 441 
322 899 
293 030 
24] 847 
224 116 
185 714 
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绝缘 子 避 雷 器 行业 2010 年 经 济 运行 的 主要 特点 :中 采 
用 等 静 压 成 型 技术 生产 电站 电器 用 次 绝缘 子 的 比重 增加 。 
人 高 档次 承 压 空心 次 绝缘 子 短缺 , 仍 在 大 量 进 口 。 电 交流 
1 000kV 及 + 800kV 直流 工程 用 绝缘 子 避 雷 器 产品 形成 生产 
能 力 ,但 高 电压 等 级 套 管 类 产品 仍 是 特 高 压 发 展 的 瓶颈 。 
(42010 年 行业 出 口交 货 值 增长 率 比 2009 年 提高 30. 43 个 
百分点 , 占 工 业 销 售 产 值 的 比重 比 2009 年 提高 4.75 个 百 分 
点 。 在 行业 其 他 经 济 指标 增幅 同比 纷纷 下 滑 的 情况 下 ,各 
企业 加 大 国际 市 场 开 拓 力 度 , 出 口交 货 值 的 增长 率 和 占 销 


全 员 劳 动 生 产 率 
AA y 
企业 名 称 (元 /人 ) s 
11 













( 续 ) 


东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 
江西 强 联 电瓷 制造 有 限 公司 
自贡 塞 迪 维 尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 
西安 神 电 电 器 有 限 公 司 
萍乡 百 斯 特 电 效 有 限 公 司 
青州 市 力 王 电 力 科技 有 限 公 司 
安徽 一 天 电气 技术 有 限 公 司 
江西 省 鞠 乡 市 华东 出 口 电 次 厂 


内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责 任 公司 
EREB JARAS 

东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公 司 

ZR HR ERI ARAA 

西安 西 电 吉 雷 器 有 限 责 任 公司 

江苏 神 马 电力 股份 有 限 公 司 

抚顺 高 科 电 瓷 电气 制造 有 限 公司 
宁波 市 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公 司 
大 连 电网 集团 股份 有 限 公司 

中 材 高 新 材料 股份 有 限 公司 











- 139.26 
- 37. 25 
23. 34 
122. 09 










全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
181 049 
172 390 
168 223 
151 713 
150 196 
135 897 
135 594 
134 103 
126 393 
125 749 



















售 产 值 的 比重 均 有 提高 。 包 线路 复合 绝缘 子 、 盘 形 悬 式 玻 
璃 绝缘 子 棱 形 支柱 次 绝缘 子供 大 于 求 状况 进一步 加 剧 , 辣 
质 化 竞争 愈加 惨烈 。 思 产品 市 场次 缩 明 显 ,产品 销售 价格 
进一步 下 滑 ,对 企业 利润 的 影响 显著 。 

前 几 年 在 国家 电力 工业 大 发 展 的 带动 下 ,绝缘 子 避 需 
器 行业 基本 建设 和 技术 改造 项 目 投入 迅猛 增加 ,生产 能 力 
大 大 提高 ,产能 严重 过 剩 。 据 《绝缘 子 避 雷 器 行业 “十 二 五 ” 
发 展 指导 性 意见 》 "十 二 五 "期 间 绝 缘 子 避雷 器 行业 的 生产 
能 力 见 表 7。 


表 7 “十 二 五 ”期 间 绝 缘 子 避雷 器 行业 的 生产 能 力 


万 tt 
万 t 


国内 需求 量 
约 64 约 42 
约 38 约 25 


rti 





产品 分 类 产量 2010 年 , 列 和 绝缘子 避雷 器 行业 统计 
报表 的 企业 有 85 家 , 瓷 绝缘 子 产量 为 30.29 万 t, 较 上 年 增 
长 5.22% ,但 高 电压 等 级 产品 产量 较 上 年 有 所 下 降 , 如 
160kN A VJ E SUE SON EET RT o dg REESE TFE 20. 10% ， 
750kV 及 以 上 等 级 空心 瓷 绝 缘 子 产量 较 上 年 下 降 23. 8396 , 
750kV 及 以 上 等 级 支柱 次 绝缘 子 产 量 较 上 年 下 降 9. 41%。 
线路 玻璃 绝缘 子 产量 为 1 473 万 片 , 较 上 年 增长 4.48% ,但 


168 


电站 电器 绝缘 子 万 t 约 26 
[4E A8 24] 930 


530(550) kN 等 级 产品 产量 较 上 年 下 降 76.37% 。 复 合 绝缘 
子 产 量 为 529 万 只 , 较 上 年 增长 19.41% 。 避 雷 器 产量 为 
293. 27 万 只 , 较 上 年 增长 122. 36% ,但 110kV 及 以 上 避雷 器 
产量 较 上 年 只 增长 17. 83% 。2010 年 绝缘 子 避 电器 行业 主 
要 产品 产量 见 表 8。2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 统计 报表 中 
主导 企业 主要 产品 产量 见 表 9。 


PEUT 

线路 次 绝缘子 
其 中 ;160kN 及 以 上 悬 式 资 绝缘 子 
HL ae E BART 
站 


线路 玻璃 绝缘 子 

KB ,530(550) kN 
盘 形 悬 式 资 (玻璃 ) 复合 绝缘 子 
高 压 套 管 
复合 绝缘 子 
避雷 器 

其 中 ;110kYV 及 以 上 


序号 
He 


行业 概况 


表 8 2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 主要 产品 产量 


产品 类 别 


750kV 及 以 上 等 级 空心 次 绝缘子 
sov ra Eimer 
750kV 及 以 上 等 级 支柱 瓷 绝缘子 





KEENE) 


302 906 

191 088 
474. 06 

111 818 


287 885 5.22 
185 732 2. 88 

593. 34 — 20. 10 
102 153 9. 46 


11 507 9 727 18. 30 
] 470 1 930 ||  —23.83 
27 40] 


37 841 -27. 59 

9 158 10 109 © 29.41 

1 473. 00 1 409. 84 4. 48 

4. 64 19. 64 -76.37 

32. 00 18. 00 77.78 

18 749 17 858 4.99 
529. 00 443. 00 19. 41 ` 

2 932 724 1 318 900 122. 36 

78 802 66 875 17. 83 


表 9 2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 统计 报表 中 主导 企业 主要 产品 产量 










BRRXRART 
电站 电器 瓷 绝缘子 
线路 复合 绝缘 子 
线路 玻璃 绝缘 子 
复合 外 套 高 压 套 管 
棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 
支柱 复合 绝缘 子 元 件 
空心 复合 绝缘 子 
空心 次 绝缘 子 
支柱 次 绝缘 子 元 件 
次 外 套 高 压 套 管 
BOE ROM GST 
RAT 
线路 瓷 绝缘子 

电站 电器 次 绝缘 子 
支柱 次 绝缘 子 元 件 
棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 


大 连 电 次 集团 股份 有 限 公司 





贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 
江苏 神 马 电力 股份 有 限 公司 


















南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 





苏州 电瓷 三 有 限 公司 












ISO JAE 





支柱 复合 绝缘 子 元 件 
空心 瓷 绝缘 子 
支柱 次 绝缘 子 元 件 
棒 形 最 式 复合 绝缘 子 





廿 安西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 





词 北新 华 高 压 电 此 有 限 公司 







支柱 复合 绝缘 子 元 件 
棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 
线路 柱 式 复合 绝缘 子 
支柱 复合 绝缘 子 元 件 
空心 网 绝 缘 子 





东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 












醴陵 市 华 奢 电瓷 电器 有 限 公 司 


线路 柱 式 ( 针 式 ) 复 合 绝缘 子 


线路 柱 式 ( 针 式 ) 复 合 绝缘 子 


32 747 
3 235 
16 
333. 65 (160kN 及 以 上 198) 










28 
17 
749 136 
63 
3 940 
2 048 515 26 32 
423(160kN 及 以 上 182) 
33 260(160kN KU ERG 113 万 只 ) 
7 076 
57 713 | 17286 | 2418 758 
67 000 
1 437 688 
5 017 3 124 





2 T0 
61 335 


110044 | 39 752 6834 | 34127 | 28977 


10 
165 48 4 
40 865 | 102 000 
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( 续 ) 

son 

T TFT 避雷 器 T mI ssp e 281 

12. ARAF RE FR, CELA RAA 电站 电器 次 绝缘 子 1 196. 69 

13 | 广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公司 MZ EVE Ed 2 916 
线路 柱 式 ( 针 式 ) 复 合 绝缘 子 26. 87 
支柱 复合 绝缘 子 元 件 

14 | 南阳 金冠 电气 有 限 公司 Xt ds 64 765 

15 | 抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 空心 次 绝缘子 1 107 235 4 
支柱 瓷 绝 缘 子 元 件 5 091 1 368 
空心 复合 绝缘 子 

16 | 温州 益 坤 电气 有 限 公司 棒 形 悬 式 复 合 绝缘 子 2 509 


23 
24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 
33 
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RAHERUCRU 










青州 市 力 王 电力 科技 有 限 公司 
NEACRROAAT 
支柱 复合 绝缘 子 元 件 
空心 瓷 绝缘子 

避雷 名 









河南 爱 迪 德 电力 设备 有 限 责 任 公司 
宁波 市 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 





线路 柱 式 ( 针 式 ) 复 合 绝缘 子 


避雷 器 

浙江 金利 华电 气 股份 有 限 公司 线路 玻璃 绝缘 子 

唐山 高 压 电瓷 有 限 公司 空心 次 绝缘 子 
支柱 瓷 绝缘子 元 件 

西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公司 次 外 套 高 压 套 管 
棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 
支柱 复合 绝缘 子 元 件 
室 心 复合 绝缘 子 

塞 迪 维 尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 | 线路 玻璃 绝缘 子 

内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责 任 公 司 | 线路 悬 式 次 绝缘 子 

河南 省 中 联 红星 电瓷 有 限 责任 公司 ”| 支柱 次 绝缘 子 元 件 
棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 
线路 柱 式 复合 绝缘 子 
支柱 复合 绝缘 子 元 件 
X8 dg 

江西 强 联 电瓷 股份 有 限 公司 SCHRET IR TII 

萍乡 百 斯 特 电瓷 有 限 公司 盘 形 悬 式 瓷 绝缘 子 
线路 柱 式 ( 模 担 ) 瓷 绝缘子 
针 式 次 绝缘 子 

山东 瑞 泰 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 线路 玻璃 绝缘 子 

浙江 恒 大 科技 电气 有 限 公 司 棒 形 悬 式 复 合 绝缘 了 
线路 柱 式 ( 针 式 ) 复 合 绝缘 了 村 

西安 神 电 电 器 有 限 公 已 避雷 需 

深圳 市 银 星 电力 电子 有 限 公 司 避雷 者 

浙江 电瓷 厂 有 限 责 任 公 司 线路 瓷 绝缘子 
支柱 次 绝缘 子 元 件 

湖南 华 联 火 炬 电 次 电器 有 限 公司 线路 盗 绝 缘 子 
空心 次 绝缘子 
支柱 次 绝 绿 子 

































5 466 
6 
l 
4 
266. 6( 160kN 及 以 上 90.7) 
16 121(160kN 及 以 上 97 万 只 ) 
489 1 197 48 


8 500 6 000 400 
220( 160kN 及 以 上 20) 
158 
150 
140. 8(160kN 及 以 上 13) 


ew so | -— 


622 
737. 53 
5 997 ] 315 79 
5 753 3 931 
187 
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1 521 2 083 203 


行业 概况 


(S) 


E3 souy [ ssoiv 
34 —r—Ó 棒 形 悬 式 复 合 绝缘 子 H | 160 sol Llo 


线路 柱 式 ( 针 式 ) 复 合 绝缘 子 只 
只 600 
只 450 56 


支柱 复合 绝缘 子 元 件 















35 




































































































36 | 淄博 柳 泉 电瓷 有 限 公 司 t 9 S00 (AX 160kN 及 以 上 6 万 片 ) 
线路 柱 式 ( 横 担 ) 次 绝缘 子 t 3 100 
针 式 瓷 绝缘 子 t 1 700 
37 | 山东 淄博 电瓷 厂 有 限 公司 线路 瓷 绝缘 子 t 8 580 (Az 160kN 及 以 上 18) 
XH t 981 
38 | x PCAS RS FRAU BRI 81 线路 瓷 绝缘 子 t 7 077 CER 160kN ELE 2. 55) 
空心 次 绝缘 子 只 407 
ERRAMCEIUA a Da w| [I .- 
REEERE RART 只 7 022 
避雷 器 只 6 
39 | 山东 省 娠 利 县 新 型 电力 器 材 厂 棒 形 悬 式 复 合 绝缘 子 830 a 
线路 柱 式 ( 针 式 ) 复 合 绝缘 子 | 万 只 3.8 
Att HUE a ia ST I -— 
40 | 江西 省 萍乡 市 华东 出 口 电瓷 厂 线路 瓷 绝缘子 t 10 800 
电站 电器 次 绝缘子 t 1 155 
41 | 福建 和 盛 崇 业 电 次 有 限 公 司 线路 瓷 绝缘子 t| 6 594, 5 (si; 160kN 及 以 上 9 000 R) 
42 | 山东 高 亚 瓷 绝缘 子 科技 有 限 公司 盘 形 悬 式 瓷 绝缘 子 万 只 64(160kN 及 以 上 22) 
线路 柱 式 ( 横 担 ) 瓷 绝缘 子 万 只 l 59 
针 式 网 绝 缘 子 万 只 20 
43 “| 浙江 高 能 电力 设备 有 限 公 司 针 式 瓷 绝 缘 子 万 只 27. 60 
复合 绝缘 子 万 只 32. 41 
44 | 湖南 太阳 电力 电 次 电器 制造 有 限 公 司 | 线路 瓷 绝缘 子 t | 2 915 
空心 疙 绝缘 子 t 216 
45 | 萍乡 市 华为 电瓷 电器 科技 有 限 公 司 AKERAT 万 只 80(160kN 及 以 上 4) 
46 | 安徽 一 天 电气 技术 有 限 公司 避雷 器 只 1 430 350 
47 | 中 材 高 新 材料 股份 有 限 公 司 支柱 次 绝缘 子 元 件 只 
48 | 莱芜 东方 电瓷 有 限 公司 BUDEGUE ACT AH 46. 5(160kN 及 以 上 6.5) 
线路 柱 式 ( 横 担 ) 瓷 绝缘 子 万 只 43 
线路 柱 式 ( 横 担 ) 次 绝缘 子 万 只 43 
BOE GIBT AH 1 
线路 柱 式 ( 针 式 ) 复 合 绝缘 子 | 万 只 2 
49 | 浙江 中 能 电气 有 限 公司 棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 只 | 
线路 柱 式 ( 针 式 ) 复 合 绝缘 子 | 万 只 3.2 
50 | 明 电 含 ( 郑 州 ) 电气 工程 有 限 公司 | 避雷 器 a | 325| s| 3| č | 
5] | 自贡 红星 高 讨 电瓷 有 限 公 司 线路 瓷 绝缘 子 t 3 885 
52 | 石家庄 市 发 运 电 气 有 限 公司 棱 形 悬 式 复合 绝缘 子 只 Lum [oL 
线路 柱 式 ( 针 式 ) 复 合 绝缘 子 | 万 只 
支柱 复合 绝缘 子 元 件 


只 29 200 1 800 
只 800 
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Mezde eS BHUEUR ER n] 


萍乡 市 第 二 高 压 电瓷 厂 


exor oss Ha ^U BR Zu] 
广州 华 盛 避 雷 化 实业 有 限 公司 
HERE TE SEE 

广 水 市 高 强度 电网 有 限 公司 


武汉 博大 科技 随州 电气 有 限 公 司 


三 瑞 科 技 ( 江 西 ) 有 限 公司 
沈阳 鼎力 通电 气 有 限 公司 
郑州 祥和 集团 电气 设备 有 限 公司 


芜湖 市 凯 铭 避雷 器 有 限 责任 公司 


河南 毅 达 电气 科技 有 限 公司 
石家庄 市 电 次 有 限 责任 公 司 


石家庄 市 电 次 有 限 责任 公司 


宜兴 华 源 电 工 设备 有 限 公 司 


成 都 新 东方 电瓷 有 限 公司 
西安 唯 实 输 配 电 技术 有 限 公司 


牡丹 江北 方 高 于 电 交 有 限 责任 公司 
河南 省 德 立 泰 高 庄 电 瓷 电器 有 限 公司 


北京 电力 设备 总 厂 电 器 厂 

中 国 振 华 集团 红云 器 材 厂 

贵州 毕节 高 原 电 次 有限 公 司 

常州 市 武进 水 利 电力 能 材 有 限 公司 
重庆 市 华能 氧化 锌 避雷 器 有 限 责任 公司 


湖州 泰 仑 电力 电 龙 有 限 公司 


空心 次 绝缘 子 

盘 形 悬 式 次 绝缘 子 

线路 柱 式 ( 横 担 ) 瓷 绝缘 子 
针 式 次 绝缘 子 

盘 形 悬 式 次 绝缘 子 

线路 柱 式 ( 模 担 ) 次 绝缘子 
避雷 器 

避雷 器 

空心 资 绝缘子 
线路 瓷 绝缘子 

电站 电器 瓷 绝缘子 

棒 形 悬 式 复 合 绝缘 子 

线路 柱 式 ( 针 式 ) 复合 绝缘 子 
支柱 复合 绝缘 子 

避雷 器 

盟 形 悬 式 咨 绝缘 子 

XA MERE 

棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 
避雷 器 

线路 次 绝缘子 

电站 电器 瓷 绝缘 子 

棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 

线路 柱 式 ( 针 式 ) 复合 绝缘 子 
避雷 器 | 

盘 形 悬 式 次 绝缘 子 

针 式 瓷 绝缘 子 

棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 

线路 柱 式 ( 针 式 ) 复合 绝缘 子 
棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 

线路 柱 式 ( 针 式 ) 复合 绝缘 子 
避雷 器 

线路 次 绝缘子 

棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 









线路 柱 式 ( 针 式 ) 复 合 绝缘 子 


支柱 复合 绝缘 子 元件 
空心 复合 绝缘 子 
线路 次 绝缘 子 
空心 次 绝缘 子 
支柱 次 绝缘子 元 件 
ETE dE 

避雷 器 
APERET 
避雷 器 

棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 
避雷 器 

棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 


(S) 


河南 德 信 电瓷 有 限 公司 


42. 5(160kN VI E 3.5) 
46. 5 
36.8 
35 
30 
22. 97 
1 500 285 
Dump ml e| 
2 100 
700 
[xw :w| — | i 
33 000 


800 
1 101 


125(160kN 及 以 上 66) 


1 376 134 7 
42 000 18 000 6 559 
18 000 910 
| 425 
83 
16 800 
16 200 
Cw l1 Il 
33. 7(160kN & BL E 7. 6) 
96 000 
13 000 
50 000 
"wee zw) | 
13 
109 450 
3 350 
Uxse| sse[ 2| —— 
35 400 


3 200 
2 600 


2 668 (160kN 及 以 上 3. 59 FH) 


3 000 

2 200 

2 205 930 21 
712 50 


18. 8(160kN 及 以 上 3.3 HH) 
102 757 
1 600 


153 6 
3 146 102 


900 


行业 概况 


(5) 


"s ZI 


TI 
大 连 避 雷 器 有 限 公司 
济宁 圣 通电 气 有 限 责任 公司 


电站 电器 瓷 绝 缘 子 
避雷 器 























79 
80 





支柱 复合 绝缘 子 元 件 
电站 电器 瓷 绝缘 子 









81 | 大 连 金 州 回应 电瓷 厂 






82 | 阳泉 市 高 压 电 净 厂 空心 次 绝缘 子 
83 | 辽源 市 新 发 电瓷 有 限 公司 线路 瓷 绝缘 子 
84 | 原平 高 龙 电力 设备 有 限 公 司 楼 形 悬 式 复合 绝缘 子 


避雷 器 
甘肃 安 口 成 姊 电瓷 电 器 有 限 责 任 公 司 | 线路 次 绝缘 子 
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市 场 及 销售 ”绝缘子 避 雷 器 行业 统计 报表 显示 ,2010 
年 绝缘 于 避雷 名 行业 工业 销售 产值 为 84. 47 亿 元 ,同比 增长 
7. 9196 ,增幅 比 2009 年 下 降 2. 58 个 百分点 ;2010 年 产品 销 
售 率 为 96.03% , 比 2009 年 提高 0.76 个 百分点 。 工 业 销 售 
产值 排名 前 20 位 企业 中 ,增长 率 在 20% 以 上 的 企业 有 : 抚 


线路 柱 式 ( 针 式 ) 复 合 绝缘 子 


195 110 
36 000 
230 
1 000 


"ww wp I - 
980 
mT  [ 


1 995 
325. 7 


顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 IEEE H7] SEM) 、. 塞 迪 
维尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 SOM FREE USER] LP 
安西 电 高 压 套 管 有 限 公 司 、 内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责 
任 会 司 、 河 北新 华 高 压 电 器 有 限 公 司 。2010 年 绝缘 子 避 雷 
器 行业 工业 销售 产值 前 20 名 企业 见 表 10。 


表 10 2010 年 绝缘 子 避雷 器 行业 工业 销售 产值 前 20 名 企业 


工业 比 上 年 


(7120) ( 96 ) 





大 连 电 次 集团 股份 有 限 公 司 
苏州 电瓷 厂 有 限 公司 

自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 
渔 博 泰兴 电力 器 材 厂 


江苏 神 马 电力 股份 有 限 公 司 
南京 电气 (和 集团) 有限 责任 公司 
西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 
醴陵 市 华 闭 电 咨 电 器 有 限 公司 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公 司 
河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公 司 


D o — C un d UL N — 


ri 
© 


2010 年 绝缘 和子 避 雷 器 行业 统计 企业 国内 销售 产值 为 
68. 62 亿 元 , 比 2009 年 增加 1.3 亿 元 ,增长 1.93% ,增幅 比 
2009 年 下 降 6. 66 个 百分点 。 国 内 销售 产值 占 销 售 产值 的 
81. 2496 , 比 2009 年 下 降 4. 76 个 百分点 。 国 内 销售 产值 排 
名 前 20 位 企业 中 ,增长 率 在 20% 以 上 的 企业 有 ;江西 强 联 


销售 产值 | 增长 ”| 序号 








比 上 年 

增长 
广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公司 -5,41 
西安 西 电 避 雷 器 有 限 责 任 公司 -3.20 
内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 24. 82 
南阳 金冠 电气 有 限 公司 8. 14 
东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 - 26. 36 
抚顺 电 次 制造 有 限 公 司 -24. 77 
塞 迪 维 尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 50.24 
唐山 高 压 电 次 有 限 公司 - 30. 39 
浙江 金利 华电 气 股份 有 限 公司 - 19. 53 
西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公司 28. 46 


电瓷 制造 有 限 公司 淄博 泰 光电 力 器 材 厂 .苏州 电瓷 厂 有 限 
公司 西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公司 .内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 
有 限 责任 公司 ,河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公 司 。2010 年 绝缘 
子 避 雷 器 行业 国内 销售 产值 前 20 名 企业 见 表 11。 


表 11 2010 年 绝缘 子 避雷 器 行业 国内 销售 产值 前 20 名 企业 















国内 
销售 产值 
(万 元 ) 


比 上 年 
增长 
(96) 


企业 名 称 









广博 泰 光电 力 器 材 厂 
江苏 神 马 电力 股份 有 限 公司 
苏州 电 阁 厂 有 限 公司 

西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 责任 公司 
大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公 司 
河北 新 华 高 压 电器 有 限 公司 


Th 













企业 名 称 销售 产值 | ”增长 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
自贡 塞 迪 维 尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 
内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 
醴陵 市 华 饮 电瓷 电器 有 限 公司 

西安 西 电 避雷 器 有 限 责任 公司 

南阳 金冠 电气 有 限 公司 


一 43. 73 
24. 82 
14. 49 
- 4. 63 
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广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公司 
东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公 司 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公 司 
浙江 金利 华电 气 股份 有 限 公 司 







2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 统计 企业 出 口交 货 值 为 
15. 84 亿 元 ,同比 增长 44. 53% ,增幅 比 上 年 增加 30. 43 个 百 
分 点 。 出 口交 货 值 占 销售 产值 的 18. 7646 , 比 2009 年 提高 
4.75 个 百分点 。 各 企业 纷纷 加 大 了 国际 市 场 开拓 力度 ,如 
大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公 司 2010 年 出 口交 货 值 为 26 858 
万 元 , 比 上 年 增长 82. 7096 , 占 销售 产值 的 49. 6696 ;抚顺 高 
科 电 次 电气 制造 有 限 公司 2010 年 出 口交 货 值 为 12 208 万 
元 , 比 上 年 增长 293. 28% , 占 销售 产值 的 46. 17% 。 此 外 ， 
FALE CLR T AONUTRETUTIRACRRAT RET UT H, 
是 导致 出 口交 货 值 增长 的 一 个 重要 因素 ,如 自贡 塞 迪 维 尔 


企业 和 名称 





西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公 司 
江西 强 联 电瓷 制造 有 限 公 司 

山东 瑞 泰 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 
河南 省 中 联 红星 电瓷 有 限 责任 公司 









钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 2010 年 出 口交 货 值 为 18 376 万 
元 , 比 上 年 增长 414. 8896 , 占 销售 产值 的 4$.94% 。 出 口交 
货 值 排名 前 20 位 企业 中 ,出 口 增长 率 在 6096 以 上 的 企业 
有 :自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 .抚顺 高 科 电 瓷 
电气 制造 有 限 公 司 . 塞 迪 维尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有限 公司 、 
大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公 司 广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公 司 、 
萍乡 百 斯 特 电瓷 有 限 公 司 , 浙 江 高 能 电力 设备 有 限 公 司 、 西 
安西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 公司 。2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 
出 口交 货 值 前 20 名 企业 见 表 12, 





表 12 2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 


-出 口 
交 货 值 
(AI) 


比 上 年 
序号 
(96) 


大 连 电 次 集团 股份 有 限 公司 

自贡 塞 迪 维 尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 
抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 

南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 


MET PRE E EAA RA E] 
DME C RR] 

温州 益 坤 电气 有 限 公 司 

抚顺 电瓷 制造 有 限 公 司 

塞 迪 维尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 
萍乡 百 斯 特 电 赛 有 限 公司 


O © ~ CQ tun B u Lb — me 


— 
© 


就 产品 出 口 情况 而 言 ,绝缘子 出 口 额 占 绝缘 子 避 雷 器 
出 口 总 额 的 近 90% 。 瓷 绝缘 子 .玻璃 绝缘 子 和 复合 绝缘 子 
的 出 口 额 占 绝缘 子 出 口 总 额 的 比例 分 别 为 5396 3596 


增长 “| 序号 





比 上 年 
增长 
(76 ) 

9. 75 
76.35 
30. 56 

-25.02 
18. 89 
36. 13 
-7. 15 
-35.49 
63. 58 
61. 68 


企业 名 称 


江苏 神 马 电力 股份 有 限 公司 

p Mota yum UB A RJ 

AE CRURA BEA RA m] 

正泰 电气 股份 有 限 公 司 

宁波 市 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公 司 
山东 并 博 电 次 三 有 限 公司 

浙江 恒 大 科技 电气 有 限 公司 

唐山 高 压 电瓷 有 限 公司 

浙江 高 能 电力 设备 有 限 公司 

西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 责 任 公司 


FU 12% 。 


科技 成 果 及 新 产品 2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 科技 成 


采 获 奖 情况 见 表 13。 


表 13 2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 科技 成 果 获 奖 情况 


5 
直流 输电 工程 换 流 站 交 直 流 场 成 套 设备 关 | 西安 西 电 避 震 器 有 限 责 任 公司 
键 技术 研究 与 产品 
1 000kV 交流 输 变 电 关键 技术 研究 .设备 研 | 西安 西 电 避 雷 器 有 限 责 任 公司 
制 及 工程 应 用 
“ 云 一 广 ”+800kV 特 高 压 直 流 输电 工程 交 | 西 安西 电 避雷 器 有 限 责 任 公司 
流 和 直流 滤波 器 避雷 器 
“AT 图 形 商 标 大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公 司 
“三 第" 牌 高 压 输 变 电 线 路 用 交 、 直 流 盘 形 | 大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公司 
Ro EB ACT 
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获奖 (专利 .名牌 产 品 等 ) 级 别 
中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 一 等 奖 


中 国 机 械 工业 联合 会 .中 国 机 械 工程 学 会 特等 奖 
西安 市 科学 技术 奖 三 等 奖 


中 国 驰名 商标 
辽宁 省 名 牌 产品 


INE TET NNNM 


420kN 三 们 型 盘 形 悬 式 瓷 绝缘 子 


及 工程 应 用 
8 + 800kV 特 高 压 棒 形 支柱 绝缘 子 
9 1 O00kV 特 高 压 避 和 雷 器 
10 1 000kV 特 高 压 交 流 避 雷 器 
11 420kN 高 强度 盘 形 悬 式 玻璃 绝缘 子 
12 直流 盘 形 悬 式 玻璃 绝缘 子 
13 “一 种 大 惧 距 盘 形 悬 式 玻璃 绝缘 子 " 专利 
14 “一 种 复合 绝缘 子 及 其 生产 方法 "专利 
15 “ 神 电 ”商标 
16 “ 防 雷 支柱 绝缘 子 " 专 利 


南京 电气 


上 海 电 次 三 


17 FXWP 一 (70 ~ 300) REBARA EL E | 青州 市 力 王 电力 科技 有 限 公 司 


ER 
18 有 机 复合 绝缘 子 
19 电气 化 铁路 接触 网 用 钟 单 式 棒 形 绝缘 子 


型 混合 绝缘 子 


绝缘 子 避 雷 器 行业 统计 报表 显示 ,2010 年 绝缘 子 避 雷 
硕 行 业 各 企业 根据 我 国电 力 发 展 需求 ,研制 出 一 批 具 有 国 


际 先进 水 平 的 新 产品 ,填补 了 国内 空白 。2010 年 新 产品 产 
值 为 22.79 亿 元 ,同比 增长 18. 12% ,高 于 2010 年 工业 总 产 
值 的 增长 率 (7.05% ) 和 工业 销售 产值 的 增长 率 (7.91% ) ; 
新 产品 产值 率 为 23. 91% , 比 上 年 增长 6. 62 个 百分点 。 西 


表 14 2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 新 产品 产值 前 10 名 企业 












2010 年 | 2009 年 
(AJ) | O20) 


CE 
JE 


企业 和 名称 
c 








大 连 电瓷 集 团 股份 有 限 公 司 
苏州 电瓷 厂 有 限 公司 

ES EZ rH 4E BE FB KE FELIPE 2 d 
河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公司 
西安 西 电 高 压 电 咨 有 限 责 任 公司 


uno d oV N = 


据 不 完全 统计 ,2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 通过 国家 二 
行业 ,省 ,市 鉴定 的 新 产品 超过 60 项 。 其 中 , 国内 首 只 
800kV 高 压 开关 用 无 机 粘 接 空心 次 绝缘 子 在 西安 西 电 高 压 
电视 有 限 责 任 公司 整体 毕 制 成 功 并 通过 了 中 国 机 械 工 业 联 

会 和 中 国 西 电 集团 公司 组 织 的 新 产品 鉴定 ,该 产品 直径 
" 1m, 高 度 为 8m, 瓷 件 重 量 超 3t。 西 安西 电 高 压 套 管 有 限 


获奖 单位 
大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公司 
7 特 高 压 交 流 输电 关键 技术 研究 .设备 研制 | 抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 


抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 

抚顺 电瓷 制造 有 限 公 司 

抚顺 电瓷 制造 有 限 公 司 

南京 电气 (集团 ) 有限 责任 公司 
(集团 ) 有 限 责 任 公司 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
江苏 神 马 电力 股份 有 限 公 司 
西安 神 电 电器 有 限 公司 







山东 省 星 利 县 新 型 电力 器 材 厂 
河南 省 德 立 泰 高 压 电 次 电器 有 限 公司 | 专利 号 :ZL2010. 2. 0268942. 5 
高 压 电 站 .电网 及 电气 化 铁路 接触 网 用 新 | 河南 省 德 立 泰 高 压 电瓷 电器 有 限 公司 | 专利 号 :212010. 2. 0261923. X 


序号 企业 和 名称 . 


行业 概况 


(2) 
获奖 (专利 、 名 牌 产品 等 ) 级 别 
辽宁 省 优秀 新 产品 奖 
国家 电网 科学 技术 进步 奖 特等 奖 


辽宁 省 优秀 新 产品 奖 一 等 奖 

辽宁 省 优秀 新 产品 奖 三 等 奖 

辽宁 省 优秀 新 产品 奖 三 等 奖 (优秀 工业 设计 ) 
江苏 省 装备 制造 业 专利 新 产品 金奖 
江苏 省 高 新 技术 产品 

南京 市 优秀 专利 奖 

第 六 届 江 苏 省 专利 奖金 奖 

陕西 省 著名 商标 

上 海 市 第 六 届 专 利 发 明 奖 三 等 奖 

山东 省 名 牌 产品 


山东 省 中 小 企业 科学 技术 进步 奖 二 等 奖 


安西 电 高 压 电 次 有 限 责任 公司 与 中 国电 力 科 学 研究 院 签订 
了 为 该 院 特 高 压 试验 串联 补偿 平台 提供 1 100kV 支柱 绝缘 
f 16 柱 的 合同 ,终结 了 串联 补偿 平台 用 1 100kV 支柱 绝缘 
子 全 部 依靠 进口 的 历史 。2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 新 产品 
产值 前 10 名 企业 见 表 14。 


比 上 年 
增长 
(96) 


2010 年 | 2009 年 
(万 元 ) | CHI) 


南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
温州 益 坤 电气 有 限 公 司 
西安 西 电 避 雷 器 有 限 责 任 公司 
唐山 高 压 电 次 有 限 公 司 
EER 








28. 48 
- 0. 40 
-33. T7 


责任 公司 研制 的 1 000kV 交流 棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 通过 了 
中 国 机械 工 业 联合 会 组 织 的 鉴定 ,综合 性 能 达到 国际 先进 
水 平 。 南 京 电气 (集团 ;有 限 责 任 公司 自主 研发 的 5SOKN 大 
GNE ELULIUGEARAROBGIT BlGCDUCBOCROEGE, uo BORTE 
能 达到 国际 同类 产品 的 领先 水 平 。2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行 
业 通 过 国家 (省) 级 鉴定 的 新 产品 见 表 15。 


表 15 2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 通过 国家 (省 ) 级 鉴定 的 新 产品 





800kV 无 机 粘 接 空心 次 绝缘 子 
直流 盘 形 悬 式 玻璃 绝缘 子 系列 
盘 形 悬 式 玻璃 绝缘 子 系列 












西安 西 电 高 压 电瓷 有 限 责任 公司 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 
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( 续 ) 
项 目 名 称 完成 单位 
10 ~ 1 000kV 交流 棒 形 悬 式 复 合 绝缘 子 西安 西 电 高 压 套 管 有 限 责任 公司 
126kV 空心 复合 绝缘 子 西安 西 电 高 压 套 管 有 限 责 任 公司 
110kV ,220kV GIS 空心 复合 绝缘 子 西安 西 电 高 压 套 管 有 限 责任 公司 
110kV .220kV CT 空心 复合 绝缘 子 西安 西 电 高 压 套 管 有 限 责任 公司 
BJR— x 200kV/2 100A 胶 温 纸 电容 式 换 流 变 套 管 西安 西 电 高 压 套 管 有 限 责 任 公司 
x50kV/3 150A 胶 浸 纸 电容 式 直流 穿 墙 套 管 西安 西 电 高 压 套 管 有 限 责 任 公司 







QBJ25/20 ~ QBSJ25/20 等 4 种 棒 形 瓷 绝缘 子 ANLE) ARAR 
U160BP ~ U420BP 等 10 种 直流 盘 形 悬 式 瓷 绝缘 子 苏州 电瓷 厂 有 限 公司 
x 500kV 直流 工程 换 流 阀 用 无 间 孙 金属 氧化 物 避 雷 磊 西安 西 电 避雷 器 有 限 责 任 公司 







160kN 空气 动力 型 玻璃 绝缘 子 塞 迪 维尔 玻璃 绝缘 子 ( 上海) 有 限 公司 
300kN 空气 动力 型 玻璃 绝缘 子 塞 迪 维尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 
300kN 耐 污 型 玻璃 绝缘 子 塞 迪 维尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 





160 ~ 550kN 直流 玻璃 绝缘 子 

LXP—530 (550) 交流 盘 形 悬 式 钢化 玻璃 绝缘 子 

LXZY 一 400(420) ,LXZY-—530(550) EMAK ERRELE RET 

耐 污 型 ( 双 伞 型 ) 盘 形 悬 式 次 绝缘子 XWP,—240 ( U240BP/170D ) 、XWP 一 300 


塞 迪 维 尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 
浙江 金利 华电 气 股份 有 限 公 司 
浙江 金利 华电 气 股份 有 限 公司 

牡丹 江北 方 高 压 电 次 有 限 责任 公司 









( U300BP/195D) 
耐 污 型 盘 形 悬 式 次 绝缘 子 15 种 (70 ~210kN) 牡丹 江北 方 高 压 电 次 有 限 责 任 公司 
标准 型 盘 形 县 式 次 绝缘 子 8 种 (70 -210kN) 牲 丹 江 北 方 高 压 电瓷 有 限 责任 公司 
电气 化 铁路 接触 网 用 棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 系列 广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公 司 
电气 化 铁路 接触 网 用 棒 形 柱 式 绝缘 子 系 列 广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公 司 





FXWP1 一 70 .120 160 .210 .300 盘 形 悬 式 玻璃 复合 绝缘 子 
70 —550kN 标准 型 盘 形 惹 式 钢 化 玻璃 绝缘 子 

70 ~300kN 耐 污 型 盘 形 悬 式 钢化 玻璃 绝缘 子 
电气 化 铁路 接触 网 用 复合 绝缘 子 系列 产品 

城市 轨道 交通 接触 网 用 复合 绝缘 子 系列 产品 

220 -500kV SF 断路 器 次 套 

110kV SF, rS EE 

220kV SF, KAREE 

126 -252kV iB eX EE 

110 ~750kV HERRE 


青州 市 力 王 电力 科技 有 限 公司 
自贡 塞 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 
自贡 压 迪 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 
河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公 司 

河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公司 

河南 爱 迪 德 电力 设备 有 限 责 任 公 司 
河南 爱 迪 德 电力 设备 有 限 责 任 公司 
河南 爱 迪 德 电力 设备 有 限 责任 公司 
河南 爱 迪 德 电力 设备 有 限 责任 公司 
河南 爱 迪 德 电力 设备 有 限 责任 公司 





































硅 氟 橡 胶 交流 棒 形 悬 式 复合 绝缘 子 10 种 (10 ~ 500kV) 河北 硅谷 化 工 有 限 公司 
FXBW4 一 500/300 , FXBW4—330/300 和 FXBW4—220/300 硅 毛 橡胶 交流 棒 形 悬 式 | 河北 硅谷 化 工 有 限 公司 

复合 绝缘 子 
XSP—160 ,XSP2 一 70 .100 .120 ,XWP 一 210 ,XWP2 一 100 ,120, XWP3 一 70 .XMP 一 70、| 山东 淄博 电瓷 厂 有 限 公司 

100, XWP5—160 SOLERE 16 T 
XWP3—240 .XWP 一 300 盘 形 悬 式 瓷 绝缘 子 山东 淄博 电瓷 厂 有 限 公司 
XP 一 70 ,XWP2—70 ,XP—120 fll XWP2—120(100) 3E EE 28 T- 山东 高 亚 瓷 绝缘 子 科技 有 限 公司 
XWP2- 一 160 XWP2 一 210 XWP2 一 240 ,XWP2—300 AKÝ E x E 8 T- 出 东 高 亚 瓷 绝缘 子 科技 有 限 公司 
FKZW1—800/16 , FKZW1— + 500/16, FKZW1-— x 660/16, FKZW1— + 800/16 支柱 | 浙江 九天 科技 有 限 公司 

用 空心 复合 绝缘 子 
FKW1—252/16 ,FKW1—363/25 ,.FKW1—550/20 ,FKW1—1100/32 空心 复合 绝缘 子 | 浙江 九天 科技 有 限 公 司 
550kV GIS 用 空心 次 绝缘 子 (GA -097114 -B.GA -097273 -B GA -97283 - A) NGK( 苏州) 电瓷 有 限 公 司 
油 漫 纸 电 容 式 套 管 (R - 065508 -KEAR - C61805 - LD,R -C5307 -VGG) NGK( 苏州 ) 电 次 有 限 公司 
160 ~ 300kN 长 棒 形 瓷 绝缘子 比 彼 西 (无 锡 ) 绝 缘 子 有 限 公司 
400(420) -530(550) kN 长 棒 形 瓷 绝缘 子 比 彼 西 (无 锡 ) 绝 缘 子 有 限 公司 


序号 项 目 名 称 
46 交流 系统 用 标准 型 盘 形 巧 式 钢 化 玻璃 绝缘 子 7 种 


47 交流 系统 用 空气 动力 型 盘 形 悬 式 钢 化 玻璃 绝缘 子 (U70BP/146M , UI00BP/146M , 


U120BP/146M) 


48 交流 系统 用 耐 污 型 盘 形 悬 式 钢 化 玻璃 绝缘 子 18 种 (U70BP/146H ~ U300BP3/195H) 
49 交流 系统 用 盘 形 悬 式 钢 化 玻璃 绝缘 子 [ 标准 型 U400(420 ) B/205 ,U530(550) B/240 ] 


50 交流 系统 用 盘 形 悬 式 钢 化 玻璃 绝缘 子 ( 耐 污 型 4 种 ) 

51 交流 系统 用 盘 形 悬 式 钢 化 玻璃 绝缘 子 (空气 动力 型 4 种 ) 
52 棒 形 悬 式 复 合 绝缘 子 14 种 (10 -220kV) 

53 棒 形 悬 式 复 合 绝缘 子 6 种 (330 ~ 1 000kV) 

54 空心 复合 绝缘 子 FHQW2—110,FHQWA4—220 

55 AC EEJE GM TAAT 7 种 (10 ~220kV ) 

56 x1 000kV EUILEEJE GN M AART RII n 

57 线路 柱 式 复 合 绝缘 子 (FPQ—10/5. 0 .FPQ—20/12. 5) 
58 AE LEE NE 2E T. 11 种 (10 - 220kV) 

59 区 流 棒 形 悬 式 复 合 绝缘 子 6 种 (330 ~ 500kV) 


质量 及 标准 2010 年 国家 绝缘 子 避 和 雷 髓 质量 监督 检 
验 中 心 接受 生产 企业 .运行 部 门 .政府 部 门 等 共 约 200 家 单 
位 的 委托 检验 677 项 ,其 中 绝缘 子 检 验 435 项 .避雷 器 检验 
242 项 。 





行业 概况 


(£&) 
完成 单位 
四 川 省 宜宾 环球 集团 有 限 公 司 
四 川 省 宜宾 环球 集团 有 限 公司 


四 川 省 宜宾 环球 集团 有 限 公 司 
四 川 省 宜宾 环球 集团 有 限 公司 
四 川 省 宜宾 环球 集团 有 限 公 司 
四 川 省 宜宾 环球 集团 有 限 公 司 
浙江 金 凤凰 电气 有 限 公司 
浙江 金 凤 凰 电气 有 限 公司 
浙江 金 凤 斩 电 气 有 限 公 司 
江苏 祥 源 电气 设备 有 限 公司 
江苏 祥 源 电气 设备 有 限 公司 
江苏 祥 源 电气 设备 有 限 公司 
武汉 莱恩 输 变 电 设备 有 限 公 司 
武汉 莱恩 输 变 电 设 备 有 限 公 司 


2010 年 发 布 的 绝缘 子 避 雷 器 专业 国家 标准 共 9 项 ,其 
中 绝缘 子 专 业 国 家 标准 8 项 、 避 雷 器 专业 国家 标准 1 项 。 
2010 年 发 布 的 绝缘 子 避 和 雷 希 专业 国家 标准 见 表 16。 


表 16 2010 年 发 布 的 绝缘 子 避 雷 器 专业 国家 标准 


Fs EI 
GB/T 25084—2010 标 称 电 压 高 于 1 000V 的 架空 线路 用 绝缘 子 串 和 绝缘 子 串 组 ”交流 工 频 电弧 试验 
GB/T 25096—2010 交流 电压 高 于 1 000V 变电站 用 电站 支柱 复合 绝缘 子 ”定义 、 试 验方 法 及 接收 准则 
GB/T 25318—2010 绝缘 子 串 元 件 球 窝 联接 用 锁 紧 销 :尺寸 和 试验 
GB/T 25317—2010 绝缘 子 串 元 件 的 模型 连接 尺寸 


GB/T 26218. 1 一 2010 


GB/T 26218. 2 一 -2010 
GB/T 1001. 2—2010 





验方 法 和 接收 准则 
GB/T 26166—2010 £800kV 直流 系统 用 穿 墙 套 管 
GB 11032—2010 交流 无 间 际 金属 氧化 物 避 雷 器 


由 西安 高 压 电 器 研究 院 负 责 国 内 对 口 的 IEC/TC36 和 
IEC/TC37 国内 技术 工作 ,2010 年 共 收 到 文件 42 个 ,分 别 为 
7 个 IEC/TC36 文件 和 35 个 IEC/TC37 文件 。 投 票 文件 共 
16 个 ,分 别 为 3 个 正 CZTC36 文件 和 13 个 TEC/TC37 文件 。 
2010 年 IEC/TC36 发 布 绝缘 子 出 版 物 1 个 :IEC/TR 62662 
Ed. 1.0:2010《 聚合 物 绝 缘 子 芯 棒 材 料 脆 性 斯 裂 产生 .试验 
及 诊断 导 则 》。 

全 国 绝缘 子 标准 化 技术 委员 会 2010 年 年 会 于 2010 年 
12 月 15~18 日 在 上 海 市 召开 。 会 议 审 查 通 过 了 9 项 机 械 
行业 标准 送审 稿 :JB/AT 6764. 1 ~ 6 一 x x x x《 电 除尘 器 用 
瓷 绝缘子》( 共 6 项) JB/T 9680 一 x x x x《 高 压 架 空 输电 
线路 地 线 用 绝缘 子 》、JB/AT 9678— x x x x (SUE RC SER 
绝缘 子 用 钢化 玻璃 绝缘 件 外 观 质 量 》、JB/AT 9683— x x x x 
《绝缘 子 产品 型 号 编制 方法 》。 


污 移 条 件 下 使 用 的 高 压 绝缘 子 的 选择 和 尺寸 确定 ”第 1 部分: 定义、 信息 和 一 般 原 则 
污秽 条 件 下 使 用 的 高 压 绝缘 子 的 选择 和 尺寸 确定 第 2 部 分 :交流 系统 用 瓷 和 玻璃 绝缘 子 
标 称 电压 高 于 1 00V 的 架空 线路 绝缘 子 第 2 部 分 :交流 系统 用 绝缘 子 串 及 绝缘 子 串 组 定义 、 试 


全 国 避 雷 器 标准 化 技术 委员 会 2010 年 年 会 于 2010 年 
12 月 11 ~14 日 在 广东 省 深圳 市 召开 。 会 议 审 查 通过 了 1 
项 国家 标准 送审 稿 和 3 项 行业 标准 送审 稿 :.GBAT x x x x 
《交流 金属 氧化 物 避 雷 器 使 用 导 则 》、JB/AT x x x x《 金 属 氧 
化 物 避 雷 器 用 监测 装置 ) JB/T 7618— x x x x《 避 雷 器 密 
封 试 验 》、JB/T 8459 一 x x x x《 避 雷 器 产品 型 号 编制 
方法 》。 

2010 年 全 国 避 雷 器 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 先后 两 次 

得 织 相 关 单 位 参加 TEC 年 会 和 TEC 工作 组 会 议 。 

为 了 配合 《污秽 条 件 下 使 用 的 高 压 绝缘 子 的 选择 和 尺 
十 确定》 系列 标准 以 及 《额定 电压 52kV Rt UL FUE 8B HX [8] Big 
避雷 器 》 等 国家 标准 的 制定 ,西安 高 压 电 器 研究 院 、 全 国 绝 
缘 子 标准 化 技术 委员 会 和 全 国 避 雷 器 标准 化 技术 委员 会 秘 
韦 处 组 织 编 印 了 《绝缘 子 与 避雷 器 标准 译文 集 ( 十 二 )》。 译 
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文集 包括 的 标准 有 :IEC 60137: 2008《 交 流 电 压 高 于 1 000V 
的 绝缘 套 管 》, IEC/TS 60815-1: 2008《 污 秽 条 件 下 使 用 的 高 
不 绝缘 子 的 选择 和 尺寸 确定 ”第 1 部 分 :定义 、 信 息 和 一 般 
原则 》,IECATS 60815-2: 2008《 污 移 条 件 下 使 用 的 高 压 绝缘 
子 的 选择 和 尺寸 确定 ”第 2 部 分 :交流 系统 用 瓷 和 玻璃 绝 
AK T ) ,.IEC/TS 60815-3: 2008《 污 秽 条 件 下 使 用 的 高 压 绝 绿 
子 的 选择 和 尺寸 确定 第 3 部 分 :交流 系统 用 聚合 物 绝缘 
子 》,IEC 61109: 2008《 架 空 线路 绝缘 子 一 一 标 称 电压 高 于 
1 000V 的 交流 架空 线路 用 悬垂 / 耐 张 复合 绝缘 子 一 一 定义 、 
试验 方法 及 接收 准则 》, IEC 62155: 2003《 额定 电压 高 于 





1 000V 的 电器 设备 用 空心 承 压 和 非 承 压 瓷 和 玻璃 绝缘 子 》， 
IEC 62217: 2005《 标 称 电 压 高 于 1 000V 户 内 和 户外 用 的 聚 
合 物 绝缘 子 ”一 般 定义 、 试 验方 法 和 接收 准则 》,IEC 60099- 
6: 2002《 避雷 器 ”第 6 部 分 :额定 电压 52 kV 及 以 下 人 带 串 联 
和 并 联 间 际 的 避雷 器 》, IEC/TS 61463: 2000《 套 管 ” 地 震 
评定 》。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 仍 继 
续 保 持 较 高 的 基本 建设 及 技术 改造 投入 ,但 总 投入 低 于 
2009 年 。2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 主要 基本 建设 和 技术 改 
造 项 目 见 表 17。 


表 17 2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 主要 基本 建设 和 技术 改造 项 目 


序号 | AARM —(| 投资 (万 元 ) 建设 单位 备注 


1 超 ( 特 ) 高 压 复合 绝缘 子 50 000 (截至 
和 交 直 流 电容 套 管 产业 化 | 2010 年 底 完 成 投 
项 目 资 超过 32 000 ) 
2 复合 绝缘 子 建 设 项 目 14 500 
3 三 期 技 改 
4 HARE EREE RA 
缘 子 技术 专项 
5 特 高 压 及 GIS HERA 9 060 
化 锌 避雷 器 项 目 
6 高 压 电 次 分 厂 和 高 压 电 37 000 
器 分 厂 公司 
7 500kV 以 上 超 高 压 高 强 2 885( 完成 
度 盘 形 悬 式 次 绝缘 子 产 业 | 1730) 
化 关键 装备 技术 研发 


8 电容 必 子 卷 制 机 引进 


9 玻璃 绝缘 子 节能 减 排 项 
HIE 


10 细 高 形 电 器 次 套 湿 法 成 517 
型 生产 线 改 造 项 目 公司 
H 复合 绝缘 子 新 厂区 总 投资 12 000 
(完成 3 000) 
12 硅 橡 胶 基 地 5 000 
13 玻璃 复合 绝缘 子 1 000 
l4 | 窗 炉 节能 拓 改 项 目 


600 
限 公司 


苏州 电瓷 厂 有 限 公 司 投资 约 4 000 万 元 的 三 期 技 改 工 
程 已 完成 。 租 赁 土地 面积 33 000m? ,厂房 面积 15 140m? , 建 
设 有 效 容积 80m fil EE. 4 座 , 购 置 其 他 生产 .试验 设备 85 
台 ( 套 ) ,建成 棒 形 瓷 绝缘子 生 产 线 2 条 。 同 时 在 一 期 空地 
建 房 4 300m? ,建设 有 效 容积 145 m? 抽 展 窗 1 座 , 增 添 悬 式 
生产 线 2 条 。 绝 缘 子 产能 调整 为 :年 产 次 绝缘 子 约 
40 0001, 其 中 盘 形 悬 式 春 绝缘 子 250 万 只 (160kN 及 以 上 
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湖南 华 联 火炬 电瓷 电器 有 限 


贵州 毕节 高 原 电 次 有 限 公司 


南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 


南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 


西安 西 电 高 压 电 次 有 限 责 任 


河北 新 华 高 压 电 占有 限 公司 





西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公司 2008 ~2011 年 
大 连 电 次 集团 股份 有 限 公司 主体 工程 竣工 

占 地 面积 60 000m? 
IIBE ARAR 已 完成 
25.98 HF 38]. ARAR 已 完成 
南阳 金冠 电气 有 人 限 公司 已 完成 


占 地 面积 19 万 m? ,建筑 面积 逾 92 000 
m?, 2010 ~ 2011 年 
2009 ~2011 年 


已 完成 ;110kV 电容 芯 子 电线 纸 整 卷 


已 完成 ;单位 产量 能 耗 下 降 6696 ,每 年 
可 节约 1.1 万 t 标 煤 , 减 排 二 氧化 硫 85t、 
烟尘 8t 

己 完成 ;年 新 增 252kV 各 类 细 高 形 电 
器 瓷 套 4 800 只 的 生产 能 力 

占 地 面积 10 万 m? 


河北 新 华 高 压 电 占有 限 公司 
青州 市 力 王 电力 科技 有 限 公司 
湖南 太阳 电力 电瓷 电器 制造 有 


2011 年 销售 达到 40 万 片 
2010 年 产值 达 5 860 万 元 ,余热 利用 合 
理 高 效 , 达 到 预期 高 产 、 节 能 降 耗 效果 


180 H H),110kV 及 以 上 支柱 次 绝缘 子 7 万 只 ,其 他 
110kV 以 下 棒 形 瓷 绝缘 子 8 000t。 同 时 投资 1 500 万 元 的 
“ 超 高 压 、 特 高 压 瓷 悬 式 绝 缘 子 技术 专项 "也 已 完成 ,形成 
年 产 200 万 片 以 上 的 超 、 特 高 压 交 直流 输电 线路 用 巧 式 次 
绝缘 子 的 产业 规模 。 

南阳 金冠 电气 有 限 公司 投资 060 万 元 的 特 高 压 及 GIS 
用 饶 式 氧化 锌 避雷 器 项 目 已 经 完成 ,形成 年 产 特 高 压 及 GIS 


用 氧化 锌 避雷 器 5 000 台 生 产能 力 。 

湖南 华 联 火炬 电 次 电器 有 限 公司 投资 37 000 万 元 ,在 
湖南 省 醴陵 陶瓷 科技 工业 园 建 高 压 电 瓷 分 厂 和 融 压 电器 分 
三 。 项 目 于 2010 年 1 月 芮 基 开 工 , 年 底 已 完成 厂房 建设 工 
fà 5096 左右 , 达 产 年 生产 能 力 在 5 亿 元 以 上 。 

贵州 毕节 高 原 电 次 有 限 公司 总 投资 2 885 万 元 的 
“S00kV 以 上 超 高 压 高 强度 盘 形 惹 式 次 绝缘子 产业 化 关键 


装备 技术 研发 "项 目 ,已 完成 投资 1 730 万 元 。 一 期 规划 建 


成 后 实现 产值 1 亿 ~1.2 亿 元 ;二 期 规划 主要 生产 160kN 及 
以 上 等 级 产品 ,同时 建成 有 机 复合 绝缘 子 生 产 线 和 建筑 陶 
次 生产 线 ,实现 产值 6 亿 元 。 

河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公 司 投资 12 000 万 元 在 肃 宁 开 


行业 概况 


发 区 建 复合 绝缘 子 新 三 区。 项目 达 产 后 ,复合 绝缘 子 生 产 
能 力 将 达到 80 万 只 ,销售 额 达到 4. 5 亿 元 。 同 时 投资 5 000 
万 元 在 河北 省 任 丘 辛 中 驿 建 硅 橡 胶 基 地 ,项 目 完 成 后 , 硅 橡 
胶 年 产量 达 3 000t, 销 售 额 1 亿 元 。 

对 外 合作 ” 据 不 完全 统计 ,2010 年 绝缘 子 避 雷 器 行业 
有 10 余 家 企业 组 织 了 30 多 批 近 百 人 次 分 别 疯 往 印 度 、 马 来 
西亚 埃及、 伊拉克 .土耳其 、 俄 罗斯、 美国 韩国、 西班牙 、 印 
EERE FE EAE AE MERK HE JWR A 
国 法国、 捷克 .阿拉 伯 联 合 竟 长 国 ` 巴 西 等 国家 和 中 国 香 
港 、. 中 国 台湾 进行 商务 谈判 .参展 .走访 用 户 等 。 和 2009 年 
相 比 ,企业 数量 、 批 次 和 人 数 都 有 明显 增加 。2010 年 绝缘 子 
避雷 器 行业 外 出 考察 情况 见 表 18。 


表 18 2010 S70 TOEEIERE TRI TPRETNE 











序号 s arrn | —RBES | 得 国家 或 地 区 
大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公 司 商务 谈判 印度 

2 商务 谈判 2 | 马来西亚 

3 商务 谈判 3 | 中 国 香港 
4 展览 2 | 埃及 
5 | 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 商务 谈判 .合同 签订 2 | 伊拉克 .土耳其 
6 合同 签订 2 | 印度 
7 商务 谈判 1 | 印度 
8 参展 5 | 俄罗斯 
9 苏州 电瓷 厂 有 限 公司 访客 户 ,业务 洽谈 3 | 南美 洲 
10 访客 户 ,业务 洽谈 6 | 欧洲 
11 访客 户 ,业务 洽谈 3 | 东南 亚 
12 | 抚顺 电瓷 制造 有 限 公 司 商务 谈判 4 | 韩国 
13 商务 谈判 4 | 西班牙 
14 商务 谈判 4 | 美国 
15 | 湖南 太阳 电力 电瓷 电器 制造 有 限 公 司 ”| 走访 用 户 2 | 印度尼西亚 
16 商务 谈判 2 | 泰国 .巴基斯坦 
17 | 石家庄 市 电 交 有限 足 任 公司 商务 谈判 3 | 中 国 香港 
18 | 河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公司 2010 年 第 二 届 中 日 韩 工商 峰会 暨 中 韩 绿色 产业 合作 论坛 | 3 | 韩国 
19 访问 3 (WEK 
20 随 西安 交通 大 学 管理 学 院 考 察 5 | 中 国 台 湾 
21 2010 4E APEC 工商 领导 人 峰会 3 | 日 本 
22 随 温家宝 总 理 访 问 3 | 印度 .巴基斯坦 .尼泊尔 
23 | 西安 神 电 电器 有 限 公司 印度 Elecrama 2010 展 1 | 印度 孟买 
24 美国 IEEE T&D 展 1 | 美国 新 奥尔良 
25 访问 客户 ,讨论 商务 合作 2 “| 德国 ,法国 .捷克 
26 欧洲 Electronica 2010 展 1 | 德国 莫 尼 黑 
27 | 人 夷 乡 百 斯 特 电 次 有 限 公司 参加 印度 电力 展 2 | PERK 
28 参加 美国 电力 展 2 | 美国 新 奥尔良 
29 参加 巴西 电力 能 源 展 2 | 巴西 圣保罗 
30 参加 迪拜 电力 展 2 | 阿拉 伯 联 合 莫 长 国 
31 11 福建 和 盛 尝 业 电瓷 有 限 公 司 参加 产品 展销 ] “| 印度尼西亚 电力 部 
32 | 南阳 金冠 电气 有 限 公司 参加 2010 年 美国 输 配 电 展 览 会 2 | 美国 
33 参加 2010 年 巴西 国际 电力 ,能源 及 电子 展览 会 2 | 巴西 
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行业 会 议 中 国电 器 工业 协会 绝缘 子 避 雷 器 分 会 五 届 
三 次 会 员 大 会 于 2010 年 11 月 6~8 日 在 长 沙市 召开 ,来 自 
全 国 绝缘 子 避雷 器 行业 的 144 家 单位 的 206 位 代表 参加 。 
会 议 主 题 为 确定 《4 绝缘子 避 雷 器 行业 “十 二 五 ”发展 指导 性 
意见 》。 

中 国电 工 技术 学 会 电工 陶瓷 专业 委员 会 等 5 个 专 委 会 
于 2010 年 10 月 28~31 日 在 南京 市 联合 召开 了 2010 年 工 
作 会 议 暨 学术 交流 会 ,出 席 会 议 的 共有 173 家 单位 的 222 名 
代表 。 会 议 共 征 集 论 文 100 多 篇 ,收录 99 篇 汇编 成 会 议论 
文集 ,其 中 绝缘 于 避雷 器 专业 相关 文章 17 篇 。 会 议 评 出 优 
秀 论文 16 篇 ,其 中 绝缘 子 、 避雷器 专业 的 有 2 篇 :《 + 800kV 
二流 棱 形 悬 式 复合 绝缘 子 的 研究 》 和 《线路 避雷 器 的 研究 
进展 》。 

资料 编制 ”编制 完成 了 《绝缘 子 避 雷 器 行业 “十 二 五 ” 
发 展 指导 性 意见 》。 全 文 共 分 行业 现状 发展 环 境 分 析 和 需 
求 预测 发展 战略 与 指导 思想 、 发 展 目标 .发 展 重点 .政策 建 
议和 措施 6 个 部 分 。 

完成 了 《绝缘 子 避 雷 器 动态 》 的 编辑 出版、 发行 工作 。 
《绝缘 子 避 雷 器 动态 》 是 中 国电 器 工业 协会 绝缘 子 避 雷 器 分 
会 的 会 刊 ,2010 年 第 12 期 出 版 的 总 期 号 为 332 期 。 和 2009 
年 相 比 ,内 容 由 每 期 16 页 增加 到 每 期 24 页 

出 版 发 行 《2009 年 绝缘 子 避 雷 器 4 了 业 统计 资料 汇编》 
由 综述 .主要 经 济 指标 汇总 表 、 主 要 经 济 指标 排序 .主要 产 
品 产 量 汇总 表 、 企业 主要 经 济 指 标 和 统计 指 标 解 释 6 部 分 
组 成 ,是 绝缘 子 避 雷 顺 行业 的 重要 基础 性 资料 。《2009 年 绝 
缘 子 避雷 器 行业 统计 资料 汇编 》 收 录 91 家 企业 (其 中 90 家 
为 绝缘 子 避 和 雷 器 生产 企业 1 家 为 绝缘 子 避 雷 器 贸易 单位 ) ， 
合计 工业 总 产值 91.20 亿 元 ,经 济 总 量 占 全 行业 的 
65. 1496 ,涵盖 各 个 电压 等 级 产品 。 

翻译 出 版 《绝缘 子 污 秘 文集 》, 文集 汇 集 了 国际 大 电网 
会 议 第 33 委员 会 多 个 相关 工作 组 对 污秽 绝缘 子 问题 的 研 
究 论 述 ,是 世界 各 国 从 事 外 绝缘 污秽 工作 和 绝缘 子 制 造 工 
作 的 专家 历时 多 年 的 研究 成 果 。 该 文集 共 分 为 污秽 绝缘 子 


的 现 有 认识 综 论 ,聚合 物 绝缘 子 的 日 然 和 人 工 老化 以 及 污 
Bids ,污秽 条 件 下 超 高 压 、. 特 高 压 直 流 绝缘 子 选 用 导 则 的 
开发 一 一 技术 动态 以 及 需要 的 研究 工作 ,污秽 条 件 下 的 户 
外 绝缘 一 一 选择 和 尺寸 确定 指南 4 个 部 分 。 男 外 ,还 有 5 个 
附录 文件 。 翻 译 发 行 该 文集 的 目的 是 配合 GB/T 26218. 1 ~ 
3 的 发 布 实施 ,有 助 于 对 污秽 条 件 下 绝缘 子 选择 和 矿 才 确定 
标准 重大 修改 的 理解 。 

出 版 发 行 《 电 瓷 避 雷 器 》,2010 年 第 6 期 出 版 的 总 期 号 
为 238 期 ,全 年 共 出 版 6 期 , 共 发 表 论 文 近 70 篇 。 

【 抱 稿 人 :中 国电 澳 工 业 协 会 绝缘 子 避 雷 器 分 会 侈 淑 
LAFE ” 审 稿 人 :中 国电 帮工 业 协 会 绝缘子 避雷 器 分 会 就 
君 瑞 ” 审 定 人 :西安 高 压 电 内 研究 院 有 限 责 任 公司 李鹏 ] 





生产 发 展 情 况 
启动 , 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 取得 了 跨越 式 发 展 。 
2010 年 ,参与 行业 统计 的 规模 以 上 企业 77 家 , 共 完 成 主 营 
业务 收入 320.79 亿 元 ,同比 增长 16. 5996 ;实现 利润 总 额 
40. 77 亿 元 ,同比 增长 30. 4596 ;资产 总 额 564. 01 亿 元 。 行 
业 全 部 职工 人 数 40 445 人 ,其 中 工程 技术 人 员 20 192 人 , 约 
占 全 部 职工 人 数 的 一 半 。2010 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行 


随 着 国家 智能 电网 以 及 新 能 源 建 设 的 


业经 济 指标 见 表 1。2010 年 继 电 保 护 及 日 动 化 设备 行业 主 
营业 务 收 入 前 20 名 企业 见 表 2。2010 年 继 电 你 护 及 自动 化 
设备 行业 经 济 效益 综合 指数 前 20 名 企业 见 表 3。2010 年 继 
电 保 护 及 自动 化 设备 行业 全 员 劳 动 生产 率 前 20 名 企业 见 
表 4。2010 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 部 分 企业 出 口交 
货 值 见 表 5。 


表 1 2010 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 经 济 指标 






指标 名 称 


企业 数 
主 营 业务 收入 
利润 总 额 
资产 总 额 


注 :数据 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 。 


万 元 3 207 942 |2 751 482 
407 742 
万 元 |5 640 095 |4 360 919 


固定 资产 净值 年 平均 余额 | 万 元 
流动 资产 年 平均 余额 
全 部 职工 人 数 







比 上 年 增长 


2010 年 TE 





546 113 
JG |4 470 401 |3 042 99] 
40 445 






46. 91 
21. 05 








3X2 2010 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 主 营业 务 收入 前 20 名 企业 








序号 
ET 
南京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公司 
国电 南 瑞 科技 股份 有 限 公司 
国电 南京 自动 化 股份 有 限 公司 


1 120 445 
296 238 
247 784 
234 015 





e UU b3 
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主 交 业务 收入 (万 元 ) 










主 营 业务 收入 (万 元 ) 
183 844 
132 129 

93 294 

90 595 


东 二 有 vH] 
北京 四 方 继 保 日 动 化 股份 有 限 公 司 
北海 银河 高 科技 产业 股份 有 限 公 司 
深圳 市 科 陆 电子 科技 股份 有 限 公 司 










行业 概况 


( 续 ) 
主 营业 务 收入 (万 元 ) 











序号 


主 营业 务 收入 (万 元 ) 企 业 名 称 
















9 EET TE 积 成 电子 股份 有 限 公 司 35 238 
10 | 江苏 金 智 科技 股份 有 限 公司 北京 紫光 测控 有 限 公司 27 335 
11 | 深圳 南 瑞 科技 有 限 公司 江苏 斯 菲 尔 电 气 股份 有 限 公司 26 841 
12 | 广州 智光 电气 股份 有 限 公司 南京 因 泰 菜 电 器 股份 有 限 公司 26 706 
13 | 宁波 福特 继电器 有 限 公司 西门 子 电力 自动 化 有 限 公司 21 174 


重庆 新 世纪 电气 有 限 公司 
注 :数据 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 。 


山东 科 汇 电力 目 动 化 有 限 公司 


表 3 2010 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 经 济 效 益 综 合 指数 前 20 名 企业 





经 济 效益 综合 指数 
1 | 上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公司 . TS 3. 82 
2 | 南京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公司 . 山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公司 3. 64 
3 | 成 都 瑞 科 电气 有 限 公司 . 深圳 市 英 可 瑞 科技 开发 有 限 公司 3. 55 
4 | 广州 市 宁 志 电力 科技 有 限 公司 . 北京 德 威 特 电力 系统 自动 化 有 限 公司 3. 43 
5 | 苏州 苏 龙 电气 有 限 公司 . 广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公司 3. 26 
6 | 广州 金 升 阳 科 技 有 限 公司 . 江苏 斯 菲 尔 电气 股份 有 限 公司 3. 21 
7 | 南京 钛 能 电气 有 限 公司 . 北京 思 瑞 科技 有 限 公 司 3. 20 
8 | 南京 因素 莱 电 器 股份 有 限 公司 . 东方 电子 集团 有 限 公司 3. 18 
9 | 上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公司 . 珠海 万 力 达 电气 股份 有 限 公司 3.15 
10 | 南京 移 能 电力 科技 股份 有 限 公 司 . 上 海 华 通 自动 化 设备 有 限 公司 3. 06 
注 : 数 据 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 。 
表 4 2010 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 全 员 劳 动 生产 率 前 20 名 企业 
全 员 劳 动 生产 率 
"s (元 /人 ) 
1 | 上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公司 1 888 461. 54 南京 因素 莱 电 器 股份 有 限 公司 312 433. 33 
2 | 南京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公司 829 466. 67 深圳 南 瑞 科技 有 限 公司 272 727. 27 
3 | 苏州 苏 龙 电气 有 限 公 司 578 666. 67 珠海 万 力 达 电气 股份 有 限 公 司 270 242. 72 
4 | 南京 锁 能 电气 有 限 公司 525 157. 89 山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公司 267 547.17 
5. | 许 继 集团 有 限 公 司 459 915. 99 广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公 司 252 432. 43 
6 “| 深圳 市 英 可 瑞 科技 开发 有 限 公 司 420 641. 03 南京 各 能 电力 科技 股份 有 限 公司 243 716. 48 
7 | 北京 德 威 特 电力 系统 自动 化 有 限 公 司 383 391. 81 北京 思 瑞 科技 有 限 公司 240 769. 23 
8 | 东方 电子 集团 有 限 公司 369 554.91 天 津 市 双 源 津 瑞 科 技 有 限 公司 216 000. 00 
9 | 昆明 电器 科学 研究 所 358 241. 76 重庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 215 295. 86 
10 1 广州 市 宁 志 电力 科技 有 限 公司 345 454. 55 上 海 华 通 自动 化 设备 有 限 公 司 190 823. 53 





注 :数据 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 。 


RS 2010 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 部 分 企业 出 口交 货 值 


2010 年 | 2009 年 同比 增长 2010 年 2009 年 
企 ， 


浙江 阿 继 电 气 有 限 公 司 






企业 名 称 
许 继 集团 有 限 公司 











， 南 京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公司 宁波 福特 继电器 有 限 公 司 66. 73 
东方 电子 集团 有 限 公司 广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公司 23. 92 
积 成 电子 股份 有 限 公司 广州 金 升 阳 科 技 有 限 公 司 119. 59 


重庆 新 世纪 电气 有 限 公司 
注 : 数 据 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 。 
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行业 结构 分 析 2010 年 ,参与 行业 统计 的 77 家 企业 中 业务 收入 占 比 高 11. 31 个 百分点 ;三 资 企 业 数量 相对 较 少 ， 


国有 及 国有 控股 企业 有 11 家 ,民营 企业 有 59 家 ,外 资 企 业 
为 7 家。 国有 及 国有 控股 企业 规模 较 大 ,2010 年 完成 主 营 


业务 收入 184 亿 元 , 占 行业 总 收入 的 57. 35% ;民营 企业 鱼 。 ”类 型 企业 主要 经 济 指标 见 表 6。 
， 利 能 力 较 强 ,利润 总 额 占 行业 总 利润 的 49. 63% ,相对 主 营 


指标 名 称 

企业 数 

占 比 

主 营 业务 收入 
占 比 
利润 总 额 
占 比 
资产 总 额 
占 比 

固定 资产 
占 比 

流动 资产 
占 比 

全 部 职工 人 数 
占 比 


表 6 2010 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 不 同 经 济 类 型 企业 主要 经 济 指 标 


国有 及 国有 控股 企业 
家 T] 11 


100. 00 14. 29 
3 207 942 1 840 020 
100. 00 57. 35 
407 742 187 183 
100. 00 45.91 
5 640 095 2 906 034 
100. 00 51. 52 
546 113 292 518 
100. 00 53. 56 
4 470 401 2 193 911 
100. 00 49. 07 
40 445 18 806 
100. 00 46. 50 







59 
76. 62 
1 229 170 
38. 32 
202 364 
40. 63 
2 589 320 
45.91 
232 557 
42. 59 
2 154 655 
48. 20 
18 740 
46. 33 





















































注 : 数 据 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 。 


2010 年 ,参与 行业 统计 的 77 家 企业 中 主 营业 务 收 入 3 
亿 元 以 上 的 大 型 企业 有 15 家 , 共 完 成 主 营 业务 收入 273. 84 
亿 元 , 占 行业 总 收入 的 85. 36% ; 主 营业 务 收入 介 于 3 000 万 
元 和 3 亿 元 之 间 的 中 型 企业 有 44 家 , 共 完 成 主 营业 务 收 入 


45. 73 亿 元 , 占 行业 总 收入 的 14. 2696 ; 主 营 业务 收入 3 000 


指标 名 称 

企业 数 

占 比 

主 营业 务 收入 
占 比 

利润 总 额 

占 比 

资产 总 额 

占 比 


国定 资产 净值 年 平均 余额 


占 比 
流动 资产 年 平均 余额 
占 比 

全 部 职工 人 数 

占 比 


表 7 2010 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 不 同 规模 企业 主要 经 济 指标 


家 77 15 | 44 


100. 00 19. 48 | 51.14 
























3 207 942 2 738 412 457 301 
100. 00 85. 36 14. 26 

407 742 335 781 70 381 

100. 00 82. 35 17. 26 | 

5 640 095 5 005 579 622 567 
100. 00 88. 75 11. 04 

546 113 445 882 98 896 
100. 00 81. 65 18. 11 

4 470 401 3 987 547 473 063 
100. 00 89. 20 10. 58 

40 445 28 987 10 749 
100.00 . 71. 67 26. 58 


注 : 数 据 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 。 


2010 年 ,参与 行业 统计 的 77 家 企业 分 布 在 全 国 19 个 
省 直辖市。 与 行业 整体 分 布 相似 ,77 家 企业 集中 分 布 在 东 
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由 于 更 多 的 是 和 国内 巨头 企业 合作 参与 市 场 竞争 ,所 占 市 
场 份额 较 小 。2010 年 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 不 同 经 济 


9. 09 

138 752 
4. 33 

18 195 
4. 46 

144 741 
2. 57 

2] 038 
3. 85 

121 835 
2. T3 

2 899 
7. 17 


万 元 以 下 的 小 型 企业 有 18 家 , 共 完 成 主 营业 务 收 入 1.22 亿 
元 , 占 行业 总 收入 的 0.38% 。 按 照 贝 轧 思 分 类 法 ,行业 为 寡 
LERE, ,行业 集中 度 较 高 。2010 年 继 电 保护 及 自动 化 设 
备 行 业 不 同 规模 企业 主要 经 济 指标 见 表 7。 


部 的 经 济 发 达 地 区 ,江苏 广东 上海 .北京 .河北 .浙江 、 山 
东 7 个 地 区 集中 了 54 家 企业 ,其 中 江苏 有 14 家 企业 .广东 


有 11 家 企业 。 中 部 地 区 的 河南 虽然 只 统计 了 3 家 企业 ,但 
由 于 拥有 行业 龙头 企业 许 继 集团 ,2010 年 的 主 营业 务 收 入 
接近 120 亿 元 , 占 总 主 营业 务 收 入 的 37. A96. ,利润 总 额 也 仅 
次 于 江苏 , 居 全 国 第 二 位 。2010 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 
行业 各 地 区 经 济 指标 见 表 8。 


表 8 2010 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 行业 各 地 区 经 济 指标 


企业 数 | 主 营业 务 收入 | 利润 总 额 | 资产 总 额 | 全 部 职工 人 数 
(万 元 ) 








































(万 元 ) 

江苏 971 215 192 921 |1941 048 

广东 | OH 267 896 41 814 | 540 213 5 584 
上 海 | 7 67 637 11 151 74 106 1471 
北京 | 6 180 189 21852 | 401810 2 531 
河北 | 6 20 831 3 058 23 406 640 
浙江 | 5 51 084 3 070 34 541 1 524 
山东 ; 5 261 850 23 729 | 384 028 3 640 
河南 | 3 | 199 704 105 050 |1777379 | 10 033 
湖北 | 3 19 817 5 782 77 250 722 








167 719 — 685 





386 314 


注 :数据 来 源 于 中 国电 器 工业 协会 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 。 


国内 市 场 ” 电 力 自 动 化 设备 市 场 的 竞争 格局 可 分 为 高 
端 市 场 (220kV 及 以 上 电压 等 级 ) 和 中 低 端 市 场 (110kV 及 





以 下 电压 等 级 ) 两 个 领域 。 国 外 厂商 主要 在 高 端 市 场 享 有 
一 定 份额 ,但 近年 来 ,国产 设备 因 更 适合 国内 的 运行 环境 已 
经 占据 高 端 市 场 主导 地 位 。 在 电网 系统 和 发 电 系统 高 端 市 
场 (各 大 网 局 .省 局 及 大 容量 机 组 发 电 系 统 ) 已 形成 许 继 集 
团 有 限 公 司 .南京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公 司 、 北 京 四 方 继 保 自 
动 化 股份 有 限 公 司 .国电 南 珊 科 技 股 份 有 限 公 司 .国电 南京 
目 动 化 股份 有 限 公司 深圳 南 瑞 科技 有 限 公司 等 少数 几 家 
大 企业 相对 垄断 的 局 面 ;而 110kV 及 以 下 电压 等 级 的 产品 
由 于 技术 难度 相对 较 低 ,有 东方 电子 集团 有 限 公 司 .江苏 金 
智 科 技 股份 有 限 公 司 、 积 成 电子 股份 有 限 公司 、 南京 驳 能 电 
力 科技 股份 有 限 公司 珠海 万 力 达 电气 股份 有 限 公 司 .北京 
德 威 特 电 力 系 统 自 动 化 有 限 公 司 等 数量 众多 的 企业 参与 生 
产 ,竞争 非常 激烈 。 

|. 继 电 保 护 装置 

近年 来 ,国产 保护 装置 内 技术 水 平 高 .产品 质量 好 、 售 
后 服务 佳 \ 运 行业 绩优 秀 , 在 电网 中 广泛 应 用 并 占据 主导 地 
f£. x500kV 及 以 上 直流 系统 保护 装置 已 实现 全 部 国产 化 。 
截至 2010 年 底 ,220kV 及 以 上 交流 系统 中 国产 保护 装置 市 
场 占 有 率 达 93. 17% 。 最 近 几 年 ,220kV 及 以 上 交流 系统 市 
场 中 ,部 分 区 域 电 网 对 全 盘 采 用 国产 交流 保护 装置 仍 有 顾 
虑 ,进口 保护 装置 有 抬头 倾向 。 其 中 500kV 交流 系统 保护 
装置 进口 趋向 更 为 明显 ,国产 化 率 从 2007 年 底 的 76. 38% 
降 至 2010 年 初 的 74. 5896 ,在 交流 系统 保护 装置 中 国产 化 
率 最 低 。 

国产 220kV 及 以 上 交流 系统 保护 装置 的 国内 市 场 占 
有 率 为 :南京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公 司 、 许 继 集 园 有限 公司 、 
国电 南京 和 月 动 化 股份 有 限 公 司 .北京 四 方 继 保 自动 化 股份 


行业 概况 


有 限 公 司 四 大 企业 合计 占 85.1296, 
占 14. 8896 , 

220kV 及 以 上 交流 系统 保护 装置 进口 市 场 的 占有 率 为 : 
ABB 公司 占 56. 68% , ALSTOM 公司 占 20. 5496 „GE 公司 占 
9. 4596 、 国 外 其 他 公司 占 13. 3396 。 

2. 变电站 自动 化 系统 

控制 变电站 自动 化 系统 市 场 的 主要 企业 有 国电 南 瑞 科 
TUB TUB RA n] . 许 继 集团 有 限 公司 ,北京 四 方 继 保 自动 化 
股份 有 限 公 司 .国电 南京 自动 化 股份 有 限 公司 、 东 方 电子 集 
团 有 限 公 司 等 。 其 中 220 ~ 500kV 电压 等 级 的 高 端 市 场 主 
要 被 国电 南 瑞 科技 股份 有 限 公 司 . 许 继 集团 有 限 公司 ,北京 
四 方 继 保 自动 化 股份 有 限 公 司 和 国电 南京 自动 化 股份 有 限 
公司 等 占有 。 

3. 电网 调度 自动 化 系统 

我 国电 力 系 统 调度 分 为 国 调 、 网 调 、 省 调 、 地 调 、 县 调 五 
级 调度 。 在 国内 网 调和 省 调 系统 中 , 国电 南 瑞 科 技 股份 有 
限 公司 占据 市 场 份 额 比较 大 ;在 地 调和 县 调 市 场 中 , 主流 设 
备 供应 商 依次 为 国电 南 瑞 科技 股 份 有 限 公 司 、 东 方 电子 集 
团 有 限 公 司 . 积 成 电子 股份 有 限 公 司 .中 国电 力 科 学 研究 院 
和 北海 银河 高 科技 产业 股份 有 限 公 司 等 。 

标准 化 2010 年 , 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 标准 中 
心 积极 组 织 专家 参与 7 项 国际 标准 7 项 国家 标准 .7 项 能 源 
行业 标准 8 项 国家 电网 公司 技术 标准 的 制 修订 工作 及 2 项 
质 检 公 益 科 研 专 项 国家 标准 的 研究 工作 ,为 行业 发 展 和 技 
术 进 步 提供 强 有 力 的 技术 支持 。 

1. 参与 7 项 国际 标准 制定 

分 会 标准 中 心 组 织 我 国 专家 参与 制定 了 7 项 国际 标 
准 ,分 别 是 ;IEC 60050-447: 2010 Ed. 1E LRE 第 447 
章 ;: 量 度 继电器 》,IEC 60255-127: 2010 Ed. 1《 量度 继电器 和 
RIRE 第 127 部 分 :过 / 欠 电 压 保护 功能 要 求 》, IEC 
60255-121 Ed. 1《 量 度 继 电器 和 保护 装置 ”第 121 部 分 : 距 
离 保护 功能 要 求 》CD1 和 CD2 ,IEC 60255-149 Ed. 1《 量度 继 
电器 和 保护 装置 第 149 部 分 : 热 保 护 功能 要 求 》CD ,IEC 
60255-24 Ed. 2《 量 度 继电器 和 保护 装置 ”第 24 部 分 :电力 
系统 暂 态 数据 交换 通用 格式 》CD,IEC 6025526 Ed. 3《 量 度 
Aka DURER 第 26 部 分 :电磁 兼容 要 求 》CD ,IEC 
60255-27 Ed. 2 量度 继电器 和 保护 装置 ”第 27 部 分 :产品 
安全 要 求 》CD。 完 成 了 10 次 国际 标准 草案 及 新 项 目 提案 的 
研究 和 投票 。 

2. 完成 7 项 国家 标准 制定 

分 会 标准 中 心 组 织 制定 了 7 项 国家 标准 ,其 中 2 项 为 国 
际 标准 转化 。 分 别 是 :GB/T《 量 度 继 电器 和 保护 装置 第 1 
部 分 :通用 要 求 》、.GB/T 14598. 11 一 2011《 量 度 继 电器 和 保 
护 装置 第 11 部 分 :辅助 电源 端口 电压 暂 降 、 短 时 中 断 、 电 
压 变 化 和 纹 波 》、IEC 60255-151 ( 量度 继电器 和 保护 装置 
第 151 部 分 :过 /从 电流 保护 功能 要 求 》 国 际 标准 转化 、 正 C 
60255-127《4 量度 继 电器 和 保护 装置 ”第 127 部 分 :过 / 欠 电 
压 保护 功能 要 求 》 国 际 标准 转化 .GBAT《1 000kV 变压器 保 
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护 装 置 技术 要 求 》、GBAT《1 000kV ra Biss pi UP e ELO E 
求 》 和 GB/T(1 000kV 新 路 器 保护 装置 技术 要 求 》。 

3. 完成 7 项 能 源 行业 标准 制定 

分 会 标准 中 心 组 织 制定 了 7 项 能 源 行业 标准 ,为 新 能 
源 产品 的 设计 、 制 造 检验、 运行 维护 提供 了 技术 依据 。 分 
别 是 :NBAT《 并 网 光伏 发 电 监 控 系 统 技 术 规 范 》、NBAT《 直 
驱 风力 发 电机 组 主 控制 系统 制造 技术 规范 》、NB/T 31014— 
2011《 双 馈 风 力 发 电机 变 流 器 制造 技术 规范 》、 NB/T 
31015 一 2011《 永 磁 风 力 发 电机 变 流 器 制造 技术 规范 》、NB/T 
31016 一 2011《 电 池 储 能 功率 控制 系统 技术 条 件 》、 NB/T 
31017 一 2011《 双 馈 风力 发 电机 组 主 控制 系统 技术 规范 》、 
NB/T 31018—2011 4 风力 发 电机 组 电动 变 桨 控制 系统 技术 
规范 》。 

4. 完成 8 项 国家 电网 公司 技术 标准 制定 

分 会 积极 组 织 并 承担 了 8 项 国 网 公司 技术 标准 的 制定 
工作 ,已 完成 《电动 汽车 电池 箱 更 换 设 备 技术 规范 》《 网 络 
报 文 记 录 分 析 装 置 》《 + 800kV 特 高 压 直 流 输 电 控 制 与 保 
护 设备 (1 ~6 系列 )》 等 8 项 标准 的 报批 工作 。 

. 许 继 集团 有 限 公司 .南京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公司 .北京 
四 方 继 保 自动 化 股份 有 限 公 司 、 武 汉中 元 华电 科技 股份 有 
限 公司 等 行业 企业 参加 了 这 些 标准 的 制定 。 

5. 质 检 公益 性 行业 科研 专项 国家 标准 研究 

国家 科技 部 .国家 财政 部 .国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 
联合 批准 了 2010 年 质 检 公益 性 行业 科研 专项 一 一 智能 保护 
测控 设备 技术 要 求 和 智能 微 电 网 保护 设备 技术 要 求 国家 标 
准 。 继 电 保护 及 自动 化 设备 分 会 标准 中 心 组 织 开展 这 两 个 
项 目的 研究 与 试验 验证 。 

6. 积极 组 织 参 加 国际 标准 化 会 议 

2010 年 10 月 10~13 日 ,秘书 处 组 织 我 国 专家 参加 了 
在 美国 西雅图 召开 的 TC95/MT4 第 十 次 会 议 。 会 议 对 委员 
会 提出 的 国际 标准 《距离 保护 功能 要 求 》 草 案 的 投票 意见 进 
行 了 讨论 。 

10 月 11 ~12 日 ,秘书 处 组 织 我 国 专 家 参加 了 在 美国 西 
雅 图 召开 的 TC95AMT2 工作 组 会 议 。 会 议 讨 论 了 电磁 兼容 
系列 标准 的 维护 事宜 ,并 就 TEC. 60255-26 标准 代替 所 有 单 
项 电磁 兼容 标准 事宜 进行 了 讨论 。 我 国 代表 针对 单项 电磁 
兼容 标准 易于 执行 等 问题 ,提出 了 保留 单项 电磁 兼容 标准 
的 建议 。 

10 H 14 ~15 日 ,秘书 处 组 织 我 国 专家 参加 了 IEC 第 74 
届 大 会 及 IEC/TC95 美国 西雅图 年 会 。IECZTC9S 年 会 由 
TC95 主席 李 亚 薄 博士 主持 ,参加 会 议 的 我 国 代 表 有 方 晓 燕 、 
李 秦 . 李 志 勇 BRAT IAA ARHI Ra. SWX MT2、 
MT3 MT4 工作 组 工作 进展 情况 及 TEC/TCO5 战略 商业 规划 
草案 (SBP) 进 行 了 认真 讨论 。 

2011 年 5 月 7~13 日 ,秘书 处 组 织 我 国 专家 参加 在 奥 地 
利 召 开 的 TC95AMT4 第 十 一 次 会 议 , 会 议 通报 了 PMU 等 标准 
的 最 新 进展 情况 ,并 对 国际 标准 《距离 保护 功能 要 求 》《 过 负 
荷 保护 功能 要 求 》> 和 《 差 动 保护 功能 要 求 》 草 案 进 行 了 讨论 。 
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5 月 16 ~19 日 ,秘书 处 组 织 我 国 专家 参加 了 IEC/TC95 
PMU 工作 组 在 美国 北 卡 罗 来 纳 州 阿 什 维尔 市 召开 的 PMU 
相关 标准 会 议 。 会 议 介 绍 了 IEEE C37. 118 的 状态 .主要 概 
念 、 标 准 发 展 活动 以 及 对 TEC 标准 的 期 望 ,并 对 标准 IEEE 
C37. 118. 1 IEEE C37. 118. 2 的 技术 内 容 及 PMU 测试 导 则 
进行 了 讨论 。 

7. 积极 组 织 我 国 专家 参与 IEC SMB/SG3 智能 电网 战 
略 专家 工作 组 

IEC 国际 电工 委员 会 2008 年 在 巴西 圣保罗 SMB 第 133 
次 会 议 上 决定 成 立 IEC SMB/SG3 智能 电网 战略 专家 组 ,并 
就 智能 电网 标准 体系 .智能 电网 框架 以 及 智能 电网 设备 和 
系统 实现 互 操 作 等 展开 研究 。 

2010 年 2 月 10 日 ,SG3 向 IEC SMB 大 会 提交 报告 , 获 
得 来 自 各 个 国家 和 IEC 标准 化 技术 委员 会 (TC) 的 反馈 信 
息 。SG3 成 立 了 临时 任务 工作 组 处 理 反馈 意见 ,我国 承担 了 
其 中 的 部 分 工作 。 

7 月 2 日 ,在 法 国 沙 图 召开 了 SMB/SG3 第 一 次 专家 工 
作 组 会 议 , 研 讨 智能 电网 标准 与 各 TC 之 间 的 协调 关系 。 李 
亚 萍 博士 作为 TC95 主席 参加 了 会 议 ,并 就 智能 电网 标准 及 
检测 作 技 术 报 告 。 

2011 年 6 月 28 ~29 日 ,在 德国 法 兰 克 福 召开 了 SMB/ 
SG3 第 二 次 专家 工作 组 会 议 。 工 作 组 决定 将 所 有 涉及 智能 
电网 的 分 技术 委员 会 联合 起 来 ,共同 制定 智能 电网 标准 体 
系 中 长 期 规划 并 将 其 集成 到 TEC. 发 展 规划 中 。 

行业 活动 2010 年 11 H 9-11 日 ,2010 年 中 国 继 电 保 
护 及 自动 化 设备 行业 统计 工作 年 会 暨 经 济 运行 形势 论坛 在 
广州 恤 昌 召开 ,来 自 全 国 各 地 的 近 50 家 制造 企业 以 及 电力 
行业 用 户 .行业 专家 共 80 余人 参加 了 会 议 。 会 议 由 分 会 常 
务 副 秘书 长 刘 文 副 所 长 主持 。 副 理事 长 兼 秘书 长 姚 致 清 针 
对 继 电 保护 及 自动 化 设备 行业 未 来 发 展 与 重点 工作 作 了 重 
要 报告 ,主要 涉及 建立 行业 市 场 质量 监督 体系 ,加 强行 业 统 
计 和 经 济 运行 分 析 工 作 ,加 快 行业 信用 体系 建设 ,提高 信息 
服务 水 准 ,加 快 智能 电网 设备 及 新 能 源 产 品 的 技术 研究 n 
品 研发 .试验 验证 及 标准 制定 等 各 项 工作 。 

2010 年 5 月 24 日 至 6 月 2 日 ,中 国电 器 工业 协会 继 电 
保护 及 自动 化 设备 分 会 组 织 27 人 的 智能 电网 考察 团 赴 美 
国 考察 ,分 会 副 理 事 长 兼 秘 书 长 姚 致 清 任 园 长 。 考 察 团 分 
别 到 美国 南 加 州 爱迪生 公司 .世界 第 一 个 智能 电网 城 Boul- 
der、 美 国 国家 标准 化 研究 院 NIST 美国 国家 海洋 及 大 气 总 
E NOAA .美国 国家 可 再 生 能 源 实验 室 NREL 等 公司 及 研究 
机 构 进 行 实地 考察 和 技术 交流 ,并 就 智能 电网 设备 的 应 用 、 
绿色 能 源 技术 , 微 电 网 与 光伏 发 电 在 智能 公寓 的 应 用 以 及 
智能 电网 相关 标准 等 进行 了 交流 与 探讨 。 

2010 年 积 成 电子 股份 有 限 公 司 .重庆 新 世纪 电气 有 限 
公司 通过 了 AAA 级 信用 等 级 评审 ,上 海 华 通 自 动 化 设备 有 
限 公 司 通过 了 AA 级 信用 等 级 评审 。 

[ 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 
会 祝 斌 LER X) 
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生产 发 展 情况 ”2010 年 ,低压 电器 行业 继续 保持 平稳 
发 展 的 态势 ,产销 平稳 增长 且 衔接 良好 ,利润 总 额 小 幅 增 
长 , 目 主 开发 呈现 新 成 果 , 强 化 管理 营造 良好 氛围 ,经 济 运 
行 效率 和 运行 质量 继续 保持 良好 。 但 受 原材料 价格 上 涨 、 
市 场 竞 争 以 及 近 几 年 国际 金融 危机 的 影响 ,行业 中 不 少 中 
小 企业 的 利润 和 经 济 效益 指标 受到 一 定 程度 的 冲击 。2010 
年 低压 电器 行业 主要 经 济 指标 见 表 1。 


A1 2010 年 低压 电器 行业 主要 经 济 指标 


同比 增长 (% 






) 


















工业 总 产值 亿 元 500 13. 60 

产品 销售 收入 亿 元 425 11. 84 

工业 增加 值 亿 元 133 4. 72 

利润 总 额 亿 元 38 8. 57 

低压 电器 进出 口 总 额 | 亿美 元 18. 40 
其 中 :进口 额 亿美 元 





出 口 额 亿美 元 





据 行 业 统计 数据 ,2010 年 低压 电器 行业 工业 总 产值 上 
亿 元 的 企业 为 : 

10 亿 元 以 上 :正泰 电 融 股份 有 限 公 司 、 德 力 西 电气 有 限 
公司 浙江 天 正 电 气 股 份 有 限 公 司 、 厦 门 ABB 低压 电器 设备 
有 限 公司 .常熟 开关 制造 有 限 公 司 `、 上 海 电 器 股份 有 限 公 司 
ARBA `. 华 通 机 电 集 团 有 限 公 司 、 杭 申 集团 有 限 公 司 、 
苏州 西门 子 电器 有 限 公司 环宇 集团 有 限 公司 、 天 津 百 利 特 
精 电 气 股份 有 限 公 司 、 长 城 电器 集团 有 限 公司 、 现 代 重工 
中国) 电气 有 限 公司 。 

其 中 低压 元 上 带 件 10 亿 元 以 上 的 企业 (不 完全 统计 ) : 正 
泰 电 器 股份 有 限 公 司 、 德 力 西 电气 有 限 公司 浙江 天 正 电 气 
股份 有 限 公 司 .厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 常熟 开 关 
制造 有 限 公司 .苏州 西门 子 电器 有 限 公 司 。 

5 亿 ~10 亿 元 :光华 电器 集团 有 限 公 司 .北京 ABB 低压 
电器 有 限 公 司 .常安 集团 有 限 公 司 、 浙 江 森 泰 电器 三、 上海 
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良 信 电 器 股份 有 限 公司 。 

其 中 低压 元 器 件 5 亿 ~ 10 亿 元 的 企业 (不 完全 统计 ) ， 
上 海 电 器 股份 有 限 公司 人 民 电 器 厂 、. 杭 申 集团 有 限 公司 .长 
城 电 器 集团 有 限 公 司 WEER RAA EZ RI .北京 ABB 低 
压 电器 有 限 公司 .浙江 森 泰 电器 厂 、 上 海良 信 电 器 股份 有 限 
公司 、 华 通 机 电 集团 有 限 公司 .环宇 集团 有 限 公司 。 

1 亿 ~5 亿 元 :施耐德 万 高 (天 津 ) 电气 设备 有 限 公 司 、 
三 信 国 际 电器 上 海 有 限 公 司 .精益 电器 集团 有 限 公司 E 
电器 (江苏 ) 股份 有 限 公司 .天 水 二 一 三 电器 有 限 公司 ,宁波 
粹 原 电 器 集团 股份 有 限 公 司 ,西蒙 电气 (中 国 ) 有 限 公 司 、 上 
海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公 司 .宁波 奇 乐 电气 集团 有 限 
公司 .厦门 宏 美 电子 有 限 公 司 、 上 海 精 益 电 器 厂 有 限 公司 、 
厦门 士 林 电机 有 限 公 司 ` 巨 邦 电器 有 限 公司 、 江 苏 大 全 凯 帆 
电器 有 限 公司 .无 锡 TCL 罗 格 朗 低压 电器 有 限 公 司 .无 锡 新 
宏泰 电器 有 限 责任 公司 江苏 洛 凯 机 电 制 造 集团 有 限 公司 、 
桂林 机 床 电器 有 限 公司 、 上 海 电 器 陶瓷 厂 有 限 公司 、 上 海 雷 
诺尔 科技 股份 有 限 公 司 上 海天 逸 电 器 有 限 公司 上海 第 一 
开关 制造 有 限 公司 .苏州 万 龙 集团 有 限 公司 ,沈阳 斯 沃 电器 
ARZA .沈阳 二 一 三 电器 有 限 公司 .北京 人 民 电 器 厂 有 限 
公司 .深圳 市 泰 永 科技 股份 有 限 公司 .浙江 麦克 力 电 气 有 限 
公司 ` 上 海天 健 电气 有 限 公 司 `、 上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公 
司 .北京 机 床 电器 有 限 责任 公 司 ,浙江 车 熔 电 器 保护 系统 有 
限 公 司 ,合肥 开关 厂 有 限 公司 、 上 海 人 民企 业 集团 温州 电器 
有 限 公司 、 上 海 华 银 开关 厂 有 限 公 司 、 广 东 珠 江 开 关 有 限 
公司 。 

其 中 低压 元 器 件 1 亿 ~5 亿 元 的 企业 (不 完全 统计 ) : 现 
代 重 工 (中 国 ) 电 气 有 限 公 司 、 北 京 明日 电器 设备 有 限 责任 
公司 .施耐德 万 高 (天 津 ) 电 气 设备 有 限 公司 .天津 百 利 特 精 
电气 股份 有 限 公 司 .精益 电器 集团 有 限 公司 ,法 泰 电 器 ( 江 
苏 ) 股 份 有 限 公 司 .天 水 二 一 三 电器 有 限 公 司 、 宁 波 熔 原 电 
器 集团 股份 有 限 公 司 .宁波 奇 乐 电气 集团 有 限 公司 .厦门 宏 
美 电子 有 限 公 司 ` 上 海 精益 电器 厂 有 限 公司 、 江 苏 大 全 凯 帆 
电器 有 限 公司 ` 上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公司 .上 海天 逸 电 
器 有 限 公 司 ,沈阳 斯 沃 电器 有 限 公 司 .北京 人 民 电器 厂 有 限 
公司 ,深圳 市 泰 永 科 技 股份 有 限 公司 .浙江 麦克 力 电气 有 限 
公司 ,浙江 营 熔 电器 保护 系统 有 限 公司 、 上 海 人 民企 业 集团 
温州 电器 有 限 公司 。 

2010 年 低压 电器 行业 经 济 效 益 综 合 指 数 前 10 名 企业 
见 表 2。 


表 2 2010 年 低压 电器 行业 经 济 效益 综合 指数 前 10 名 企业 













施耐德 万 高 (天 津 ) 电 气 设备 有 限 公司 
厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 
常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 

华 通 机 电 集 团 有 限 公司 


uh e C N 一 


资本 保值 
增值 率 
(96) 










资产 
负债 率 
(96) 


流动 资产 | 成 本 费用 
周转 率 | 利润 率 
GX) (96) 




















894 503 99, 55 
842 072 99. 45 
485 368 99. 04 
355 093 90. 36 


439 959 
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企业 名 称 贡献 率 


综合 指数 












苏州 西门 子 电 器 有 限 公司 
浙江 正泰 电器 股份 有 限 公 司 
上 海 电 器 陶瓷 三 有 限 公司 

上 海良 信息 器 股份 有 限 公 司 
江苏 大 全 泌 帆 电器 有 限 公司 


行业 发 展 特点 

1. 产销 平稳 增长 ,衔接 良好 

根据 统计 分 析 ,整个 行业 的 发 展 比较 平稳 。 据 上 报 的 
100 家 企业 统计 数据 ,全 年 生产 销售 增长 的 企业 占 行业 企 
业 总 数 的 75% 左 右 , 约 10% 左右 的 企业 生产 销售 与 2009 
年 基本 持平 ,15% 左右 的 企业 生产 销售 比 2009 年 有 所 
下 降 。 

2010 年 ,在 第 十 一 届 中 国电 气 工业 100 强 中 ,通用 低压 
电器 分 会 会 员 单位 占 百 强 15 席 。 

2010 Æ ,低压 电器 行业 主要 产品 产量 均 有 不 同 程度 的 
增长 。2010 年 低压 电器 行业 主要 产品 产量 见 表 3。 


表 3 2010 年 低压 电器 行业 主要 产品 产量 













产品 名 称 同比 增长 (%) 
万 能 断路 器 10. 61 
prd er 10. 34 
小 型 断路 器 12. 50 
剩余 电流 动作 断路 器 13. 33 
接触 器 10. 53 


JT XS 


2. 经 济 运行 质量 稳 中 有 升 

近 几 年 尽管 受 国 际 金融 危机 和 原材料 价格 波动 等 不 利 
因素 的 影响 ,行业 总 体 仍 表现 出 积极 向 上 的 发 展 态 势 ,工业 
总 产值 . 主 营 业务 收入 等 主要 经 济 指标 继续 保持 平稳 增长 
的 势头 。2010 年 低压 电器 行业 完成 工业 增加 值 133 亿 元 ， 
同比 增长 4. 72% ;实现 利润 38 亿 元 ,同比 增长 8. 57% 。 反 
映 行 业 盘 利水 平 的 两 项 标志 性 指标 主 营 业务 收入 利润 率 和 
成 本 费用 利润 率 ,2010 年 也 呈现 较 好 的 状态 ,不 少 企业 成 本 
费用 利润 率 都 大 大 高 于 全 国标 准 值 3. 71% 。 从 反映 资本 获 
利 能 力 的 总 资产 贡献 率 来 看 ,73% 的 企业 超过 10.7% 的 
家 标准 值 。 从 反映 资金 效率 的 流动 资产 周转 率 来 看 ,68% 
的 企业 高 于 1. 52 次 的 全 国标 准 值 。 


资本 保值 
增值 率 
(96) 


( 续 ) 













资产 
负债 率 
(90) | 


流动 资产 | 成 本 费用 
周转 率 | 利润 率 
(次 ) (96) 








242 106 
199 600 
338 247 
118 391 
120 268 








98. 84 
80. 06 
98. 72 


3. 利润 总 额 小 幅 增 长 

据 行业 统计 ,2010 年 全 行业 的 利润 同比 呈 小 幅 增 长 。 
行业 中 经 济 指标 在 前 几 年 基础 上 维持 增长 的 企业 占 较 大 比 
例 ,扭亏 为 僵 的 企业 数量 有 一 定 增加 ,企业 亏损 而 减少 ,但 
仍 有 10% 左右 的 企业 出 现 亏 损 。 

行业 受 原材料 价格 上 涨 的 影响 仍然 较 大 ,2010 年 下 半 
年 起 铜 \ 银 价格 一 路 攀高 ,部 分 中 小 企业 的 产品 生产 成 本 增 
加 ,订单 减少 或 部 分 停产 。 能 源 价格 .运输 费用 以 及 人 力 资 
源 成 本 上 升 ; 铜 银 价格 的 不 稳定 致使 其 库存 处 于 高 风险 状 
态 ; 钢 银 供应 量 少 导致 工厂 开机 不 足 , 产 能 难以 释放 。 这 些 
都 导致 企业 利润 下 降 ,甚至 出 现 亏 损 。 

除 上 述 原 因 外 ,企业 盲目 投资 ,产能 过 剩 、 供 大 于 求 , 致 
使 技术 附加 值 低 的 中 低 端 产品 市 场 竞 争 日 益 激烈 ,压价 竞 
销 情况 相当 普遍 ,压缩 了 企业 租 利 空间 。 一 些 生产 规模 小 、 
产品 技术 落后 的 企业 缺乏 规模 效益 和 核心 竞争 力 ,加 之 原 
材料 供应 不 稳定 ,生产 成 本 难以 控制 ,导致 企业 利润 下 滑 其 
至 亏损 。 

4. 市 场 竞争 日 益 加 剧 ,强化 管理 成 为 企业 共识 

我 国电 力 设 施 建 设 为 低压 电 秀 扩大 市 场 提供 了 巨大 文 
撑 。 但 在 低压 电器 市 场 前 景 良好 的 同时 ,行业 企业 缺乏 足 
够 的 自主 研发 能 力 i LR dh $E o 

面 对 严 峻 的 形势 ,行业 企业 采取 有 效 措 施 解决 原材料 
及 人 工 成 本 增加 、 融 资 困 难 等 问题 ;加 大 设备 的 技术 升级 改 
造 和 新 品 开发 力度 ,加强 成 本 管理 和 费用 控制 ,降低 产品 管 
理 成 本 ,有 力促 进 了 企业 可 持续 发 展 。 

5. 出 口 贸易 初 显 回 瞬 

据 海关 统计 ,2010 年 我 国 低 压 电 带 产品 出 口 额 较 2009 
年 有 较 大 的 增长 ,已 恢复 到 金融 危机 前 的 水 平 ,但 同 2008 年 
出 口 额 相 比 增幅 很 小 。 

2010 年 ,我 国 各 类 低压 电器 产品 均 有 不 同 数量 的 进出 
口 ,进出 口 量 较 大 的 产品 主要 为 接触 副 、 继 电 带 、 断 路 右 和 
熔断 器 等 。2010 年 低压 电器 主要 产品 进出 口 情 况 见 表 4。 


RA 2010 年 低压 电器 主要 产品 进出 口 情况 








产品 名 称 


85361000 
85362000 
85363000 







熔断 器 ,线路 Us 1 000V 
自动 断路 器 ,线路 Us1000V 
其 他 电路 保护 装置 ,线路 Us 000V 
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9 111 129 718 
57 938 327 


871 775 084 






数量 (个 ) 
4 912 252 214 
315 546 902 
315 356 220 












"- i 
mm d 数量 (个 ) | 金额 (万 美元 ) | ”数量 (个 ) 


税 号 





金额 (万 美元 ) 


























85364100 — | kr 28 ,U 60V 878 624 866 50 696 1 916 151 495 65 383 
85364900 | 继电器 ,60V < 线路 已 过 1 000V 205 501 724 26 684 161 310 934 17 602 
85365000 — |Jf2&, 2X fff U 1 000V 10 912 626 012 153 625 10 543 280 169 126 044 














85369000 其 他 连接 用 电气 装置 ,线路 UsO000V 91 339 340 664 851 131 492 764 386 028 


据 行业 统计 ,2010 年 3096 左右 的 企业 有 一 定数 量 的 产 REMETE ERa ( VM60 系列 ) .新 一 代 智能 化 万 能 式 断 路 器 
品 出 口 , 比 2009 年 有 所 增长 ,但 出 口 的 产品 多 集中 在 中 低  〈(VW60 系列 ) 新 一 代 控制 与 保护 开关 电器 (VK60 系列 ) 、 


呵 , 竞争 优 势 不 强 。 家 用 及 类 似 场所 用 带 选 择 性 保护 的 主 断 路 器 (VB60 系列 )4 
科技 成 果 及 新 产品 2010 年 8 月 25 日 ,中 国 机 械 工业 个 项 目 进 行 了 鉴定 。 
联合 会 在 上 海 组 织 召 开 我 国 “ 新 一 代 智 能 低压 电 右 “项 目 监 2010 年 低压 电器 行业 获 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖项 目 


定 会 ,对 “新 一 代 智能 低压 电器 ”项 目 中 的 新 一 代 高 性 能 智 MRS, 
表 S 2010 年 低压 电器 行业 获 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖项 目 


获奖 单位 名 和 AKARAN 












序号 奖级 






























































l 智能 电器 创新 设计 及 测试 技术 的 | 上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 j PRL ERE ALR JRM . 何 瑞 | 一 等 奖 
研究 司 上海 电 科 电 器 科技 有 限 公 司 4B RE UK Pe E ARE KER, 
CIR AIME C NI NU 
2 CW3 系列 智能 型 万 能 式 断 路 加 常熟 开关 制造 有 限 公司 唐 春 潮 、. 王 春 华 、 管 瑞 良 、 潘 振 克 、 俞 晓 | 二 等 奖 
iy RIR BER, RES, EHK E 
mE 
3 NC8 ZJ) Sc t Bebe UTTLIEAE ra s EDT ER HI 康 志 宏 BERKEL EAE XD) 二 等 奖 
RE . 王 海 渊 . 叶 苏 峰 、 本 景 峰 、 胡 波 ACE 
4 出 蝇 电 气 产品 有 毒 有 害 物质 分 布 及 | ”中 国电 器 工业 协会 .机 械 工 业 北 京 | WEY ARA, GA JR k] 二 等 奖 
企业 示范 电工 技术 经 济 研究 所 、 上 海 电 器 科学 | Enie ANTE PMBIS TUR 
研究 所 (集团 ) 有 限 公司 、 河 北 电 机 上 股 l 
份 有 限 公司 .常熟 开关 制造 有 限 公司 
5 NM6—125,160,250,400,630,800,| ”浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 李 俐 . 段 育 明 WER ER EILA 三 等 奖 
1250 ,1600 Z8 R Ah SE SNB EE ue OS SEDE 
术 研 发 与 产业 化 
6 制造 业 集团 公司 企业 资源 计划 | 北京 机 械 工业 自动 化 研究 所 三 等 奖 


(ERP) 软件 系统 开发 及 应 用 


2010 年 ,低压 电器 行业 各 企业 积极 开发 新 产品 , 据 不 完 “型 化 .电子 化 和 智能 化 。2010 年 低压 电器 行业 新 产品 见 
全 统计 ,全 行业 推出 了 数 百 种 新 产品 ,其 特点 是 高 性 能 .小 表 6。 


表 6 2010 年 低压 电器 行业 新 产品 


序号 产品 型 号 
浙江 正泰 电 占 股份 有 限 公 司 NR8 系列 热 过 载 继 电器 ,NC7 一 115 .170 交流 接触 器 , NB7LE 一 63 剩余 电流 动作 断路 器 ， 
NM7LE 系列 塑 党 漏电 断路 器 ,NZ6 双 电 源 自动 转换 开关 ,NA8G 系列 万 能 式 断 路 器 ,NJS3 
时 间 继 电器 ,NKG3 时 控 开 关 ,NHR40 隔离 开关 熔断 器 组 

CM5 一 125 .CM52 一 125 三 、 四 极 塑 壳 断 路 器 ;CM3 一 63 四 极 ,CM3 一 800 三 .四 极 塑 党 断路 
2$; CAP2—630 三 四 极 自动 转换 开关 电器 ;CW3G 一 2500 隔离 开关 ;CW3V 一 -2000 真空 断路 
器 ;CM3DC 一 250 ,400 直流 型 塑 过 断路 器 ;CM5 一 400 .630 ,CM52Z 一 400 .630 = . Vu fic Xs ot por 
路 器 ;CAP2 一 250 三 、 四 极 自动 转换 开关 电器 


RMM3 一 63 ~ 800 塑料 外 壳 式 断路 器 .RMQ3 一 63 自动 转换 开关 


RDC67—800 交流 接触 器 .RDMIE--800 塑料 外 壳 式 断路 器 ,RDX21LE 一 125 漏电 断路 器 、 
RDQ1 一 63 双 电 源 自 动 切换 开关 







常熟 开关 制造 有 限 公 司 







上 海 人 民 电 器 三 
人 民 电 器 集团 有 限 公司 
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( 续 ) 
序号 产品 型 号 
浙江 天 正 电气 股份 有 限 公司 THW2 一 2500 智能 型 万 能 式 断 路 器 ,THB1 一 40 小 型 断路 器 ,TGM1Z 系列 塑料 外 壳 式 断路 
| 器 ,TGC5 一 63 ~ 250 节能 交流 接触 器 ,THM1 一 1600 塑料 外 壳 式 断路 器 ,THM11 一 630/4P 漏 
电 断 路 器 ,THMI1 四 极 断 路 器 ,THCPS 系列 控制 与 保护 开关 电器 ,TGM12 一 630/3P 智能 型 逆 
料 外 壳 式 断路 器 ,TCB1 一 125 系列 塑料 外 壳 式 断路 器 ,TGBILE 一 100 漏电 断路 器 ,THQl1 一 
100 ~ 630 双 电 源 自动 转换 开关 ,THM2 一 100 .225 全 系列 塑料 外 壳 式 断路 器 









上 海良 信 电 器 股份 有 限 公司 NDBICL—32 系列 剩余 电流 动作 断路 器 、NDM2ZB 系列 (三 段 式 ) 直流 塑 壳 断 路 器 、 
NDW1—4000 智能 型 万 能 式 断 路 器 、NDC2 一 06 ~ 16 交流 接触 器 

TW60 智能 型 万 能 式 断 路 器 

HUSD8 双 电 源 自 动 切 换 装置 HUM8D 系列 (智能 式 ) 塑 料 外 壳 式 断路 器 

FTB1 带 选 择 性 的 过 电流 保护 断路 器 .FITM2 智能 型 塑料 壳 外 式 断 路 器 .FTM2 小 型 断路 器 

S200 微型 断路 器 .DS 剩余 电流 动作 断路 器 .CS 剩余 电流 动作 断路 器 

GW65N 小 型 断路 器 、GM63NT 小 型 断路 器 .GMXI100NT 小 型 断路 器 .CMSFB 系列 塑 壳 式 
直流 断路 器 

3RT 系列 交流 接触 器 .3RV 系列 断路 器 .3RU 系列 热 过 载 继电器 

CFB 口 2 一 63 小 型 直流 断路 器 

GSD1 一 6/40 .120 系列 电动 机 智能 保护 器 ,JRS4 一 330/400/500F 热 过 载 继 电器 , GSH2— 
25.32.63 .115 转换 开关 ,CSW1 一 4000/3 .6300 系列 万 能 式 断 路 器 ,CSB2L 一 63 剩余 电流 动 
作 断 路 器 ,GSB2L 一 32N 系列 剩余 电流 动作 断路 器 
. BMQ2A—63,125,250,500 双 电 源 自 动 切换 开关 ,BMW50 一 6300 万 能 式 断 路 器 ,BMZ 一 63 
塑料 外 竞 式 断 路 需 

3SB71 一 125 小 型 斯 路 器 

VB60 可 选择 性 智能 断路 器 STB 小 型 断路 器 、STF 大 容量 熔断 器 

HTS65 塑料 外 壳 式 断路 器 ,HTW65 万 能 式 断 路 器 

QLM2 一 250H 塑 索 断路 器 、QLM2 一 400A 塑 壳 断路 器 

GB1—16LC 漏电 保护 开关 

QLM2L 系列 漏电 断路 器 

QSA1000 .1250 隔离 开关 熔断 器 组 ,QP2500 ,4000 .5000 隔离 开关 

SRMH2—100 隔离 开关 .SRMM3 一 250N 塑料 外 壳 式 断路 器 .SRMX7 一 63 高 分 断 小 型 断路 
器 .SRMQH3 智能 双 电 源 转换 开关 

SD3 系列 断路 器 .SDTP2 PC 级 双 电 源 
HYB6 一 63 小 型 断路 器 .HYG6 一 100 隔离 开关 

XLN9 一 45 控制 与 保护 开关 、XLCPS1 一 45 控制 与 保护 开关 、XLJ6 交流 接触 器 .XLS6 智能 
电子 继电器 

CSKG1 一 100 .630 隔离 开关 ,CSKQ1 一 100 ,400 双 电 源 自 动 转换 开关 

BKM3ZF 智能 型 塑 壳 式 断路 器 

GLM2L—800/3N 剩余 电流 动作 断路 器 

GSM1—800H 高 分 断 型 塑 过 断路 器 .GSM1 一 125/2 两 极 塑 过 断路 器 、GSM1 一 250 塑 壳 断 
路 器 .GSWI1 一 1600 万 能 式 断 路 器 
CCZ38—160,250—315/10 20 直流 接触 器 ,CJ156 新 型 转动 式 交流 接触 器 

YCB1 一 125 高 分 断 小 型 断路 右 、YCQRJ 在 线 节 能 型 软 起 动 器 、YCW1 一 1000 智能 型 万 能 
式 断 路 器 


天 津 百 利 特 精 电 气 股份 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公 司 

法 泰 电器 (江苏 ) 股份 有 限 公司 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 
北京 人 民 电 器 厂 有 限 公司 


































苏州 西门 子 电 器 有 限 公 司 
华 通 机 电 集 团 有 限 公 司 
天 水 二 一 三 电器 有 限 公 司 


北京 明日 电器 设备 有 限 责 任 公司 





三 信 国 际 电 器 上 海 有 限 公 司 
上 海 电 器 陶 次 三 有 限 公 司 
无 锡 新 宏泰 电器 有 限 责 任 公司 
宁波 奇 乐 电气 集团 有 限 公司 

桂林 机 床 电器 有 限 公司 

杭州 乾 龙 电器 有 限 会 司 
厦门 联 容 电 控 有 限 公司 

上 海 人 民企 业 集 团 温州 电器 有 限 公 司 





上 海 电 科 博 耳 电 器 开关 有 限 公司 
杭州 鸿雁 盖 伊 尔 电器 有 限 公 司 
扬州 新 莹 电器 有 限 公司 


沈阳 二 一 三 电器 有 限 公 司 
MEJE ASA PRASA] 
FEM T EÈ E AEA RAR] 
二 一 三 电器 (上 海 ) 有 限 公 司 





天 水 长 城 控制 电器 有 限 责任 公司 
长 城 电器 集团 有 限 公 司 





2010 年 ,中 国电 器 工业 协会 通用 低压 电器 分 会 共 受 理 。” “质量 可 信 产 品 ” 称 号 ,有 效 期 3 年 ,2010 年 10 H 24 日 到 期 。 
申请 产品 型 号 109 份 ,其 中 正式 发 证 68 份 , 预 发 41 份 ,并 通 2010 4E 10 H 25 日 ,通用 低压 电器 分 会 开展 低压 电器 “质量 
过 《低压 电器 信息 》 内 刊 定 期 向 行业 公布 。 可 信 产 品 ” 复 审 工作 , 收 到 10 家 企业 共 27 个 系列 产品 的 上 报 

质量 可 信 产 品 2007 年 7 月 ,低压 电器 行业 的 万 能 式 断 资料 。2011 年 3 月 ,10 家 企业 27 个 系列 产品 通过 中 国电 融 
路 器 、 塑 过 断路 器 .小 型 断路 器 .交流 接触 器 等 4 个 系列 获 。 工业 协会 的 终审 。 “质量 可 信和 产品 "复审 通过 汇总 表 见 表 7。 
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A7 “质量 可 信 产 品 " 复审 通过 汇总 胡 









产品 型 号 
万 能 断 | 塑 壳 断 | 小 型 断 | 交流 接 
路 器 | 路 器 | 路 器 : 













上 海良 信 电 器 股 NDB2 
份 有 限 公司 
江苏 国 星 电器 有 
限 公 司 
法 泰 电 器 (江苏 ) 
股份 有 限 公 司 
天 津 市 百 利 电气 
有 限 公 司 
浙江 正泰 电器 股 
份 有 限 公司 

























DZ267 NCl( CJX2) 
NC2 
CJ40 





上 海 电 器 股份 有 
限 公司 人 民 电 器 厂 
杭州 之 江 开 关 股 
份 有 限 公 司 
环 宁 集团 有 限 
公司 
华 通 机 电 股 份 有 
限 公 司 
北京 明日 电器 设 
备 有 限 责 任 公司 





HSCI 








CFC2 





标准 化 ”2010 年 全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 会 (以 下 
简称 低压 电器 标 委 会 ) 制 修订 国家 标准 4 项 ,制定 行业 标准 2 
项 。2010 年 低压 电器 行业 制 修订 国家 和 行业 标准 见 表 8。 


表 8 2010 年 低压 电器 行业 制 修订 国家 和 行业 标准 


GB/T x x x x 低压 电器 用 金属 
氧化 物 压 敏 电 阻 器 (MOV ) 技术 规范 
GB x x x x 家 用 和 类 似 用 途 的 
带 或 不 带 过 电流 保护 的 插座 式 剩余 
H Dic $8 ( SRCD) 
GB/T x x x x 低压 开关 设备 和 
控制 设备 ”控制 器 -设备 接口 第 
7 部 分 :CompoNet 
GB 14048. 1 低压 开关 设备 和 控制 
设备 ”第 1 部分: 总则 
JB/T x x x x 自动 转换 开关 电 
器 (ATSE) 可靠 性 试验 方法 

JB/T x x x x 家 用 和 类 似 用 途 
的 电弧 故障 检测 电器 (AFDD) 







2010 








2010 









2010 


2010 








2010 


2010 


2010 年 对 应 的 TEC 出 版 物 总 计 49 项 (其 中 国际 标准 44 
项 ,技术 报告 4 项 ,技术 规约 1 项) ,已 转化 为 我 国 国家 标准 
44 项 ,其 中 等 同 采用 37 项 ,修改 采用 7 项 。 


行业 概况 


低压 电器 标 委 会 秘书 处 共 收 到 IEC 文件 69 份 , 其 中 应 
投票 文件 23 份 。 投 票 率 100% 。 

由 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公 司 申 报 的 GB/Z 
22074—2008 ( 塑料 外 壳 式 断路 器 可 靠 性 试验 方法 》 项 目 获 
得 2010 年 上 海 市 标准 化 优秀 技术 成 果 三 等 奖 ,《 家 用 断路 
器 和 类 似 设 备 标准 体 系 研究 》 论 文 获 得 2010 年 上 海 市 标准 
化 优秀 学 术 成 果 一 等 奖 《 过 电流 保护 电器 的 短路 定额 应 用 
分 析 》 论 文 获得 2010 年 上 海 市 标准 化 优秀 学 术 成 果 二 等 
奖 ,《 低 压 电器 环境 意识 设计 导 则 系列 标准 》 论 文 获得 2010 
年 上 海 市 标准 化 优秀 学 术 成 果 三 等 奖 。 男 外 ,申报 2010 年 
度 上 海 市 信息 化 标准 制定 项 目 4 项 ,其 中 1 项 获得 批准 。 完 
成 了 《智能 电网 用 户 端 标 准 体 系 研究 报告 》。 

2010 年 标准 化 主要 活动 有 : 

3 H 30 日 ,低压 电器 标 委 会 家 用 断路 器 和 类 似 设备 分 
技术 委员 会 成 立 , 并 启动 分 标 委 工作 。 

4 月 12~16 日 ,IEC/SC23EAWG2 工作 组 会 议 在 上 海 举 
行 ,来 自 世 界 各 国 的 24 位 专家 参加 了 会 议 。 低 压 电 器 标 委 
会 秘书 长 季 看 玉女 士 作为 工作 组 成 员 出 席 会 议 。 

5 月 17~20 日 ,国际 电工 委员 会 家 用 断路 器 和 类 似 设 
备 分 技术 委员 会 的 电击 防护 工作 组 (IEC/SC23E/AWG17 
WG62) 会 议 在 意大利 马 萨 举行 ,来 自 世 界 各 国 的 28 名 代表 
出 席 会 议 ,WG2 工作 组 成 员 季 起 玉 等 参加 会 议 。 

10 月 5~15 日 ,第 74 Jg IEC 年 会 在 美国 西雅图 召开 ， 
低压 电器 标 委 会 派 5 人 参加 了 IEC SC17BAWG2 工作 组 会 
议 .SC17BAMT15 维护 小 组 会 议 .SC23E 年 会 .SC17B 年 会 以 
及 SC17B + 17D 联合 会 议 。 作 为 SC17BAWG2 的 成 员 , FE 
EH IEC/SCITB/WG2 工作 组 会 议 上 就 电子 式 过 载 继电器 
的 控制 功能 相关 提案 做 了 介绍 。 

10 H 28 ~ 29 日 ,2010 年 低压 电器 标 委 会 (SAC/ 
TC189) ,全 国 低压 设备 绝缘 配合 标 委 会 (SACATC417) 、 全 国 
熔断 器 标 委 会 (SACATC340) ,全 国电 器 设备 网 络 通信 和 接口 
标 委 会 (SACZTC411 ) 在 南京 联席 召开 标 委 会 工作 会 议 蜂 标 
准 审查 会 。102 家 单位 、131 位 代表 与 会 。 完 成 5 份 标准 
审查 。 | 

11 月 15-19 日 ,国际 电工 委员 会 家 用 断路 器 和 类 似 设 
备 分 技术 委员 会 的 小 型 断路 器 工作 组 (了 下 C/SC23EZWG1) 和 
电击 防护 工作 组 (IEC/SC23EAWG2 ) 会 议 在 瑞士 巴 登 举行 ， 
来 自 世 界 各 国 的 30 名 代表 出 席 会 议 ,低压 电器 标准 化 技术 
委员 会 派 2 位 代表 参加 会 议 。 

荣誉 7 月 19~20 日 ,在 西安 召开 的 中 国电 项 工 业 协 
会 第 四 届 会 员 代 表 大 会 上 ,通用 低压 电器 分 会 等 19 家 分 支 
机 构 荣 获 2009 年 度 先进 分 支 机 构 称 号 ,通用 低压 电器 分 会 
副 秘 书 长 季 慧 玉 等 30 位 同志 被 协会 授予 2009 年 度 协会 先 
进 工作 者 称号 。 

10 月 , 宁 沪 车 乐 电气 集团 有 限 公 司 、 苏 州 万 龙 电 气 集 团 
股份 有 限 公 司 茶 获 中 国电 器 工业 协会 颁发 的 企业 信用 等 级 
AAA 证 书 。 

11 月 19 ~22 日 ,通用 低压 电器 分 会 被 授予 中 国电 器 工 
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业 协 会 2010 年 度 经 济 运 行 分 析 与 数据 统计 工作 先进 集体 称 
号 ,通用 低压 电器 分 会 秘书 处 孙 琪 荣 被 授予 中 国电 器 工业 
协会 2010 年 度 经 济 运行 分 析 与 数据 统计 工作 先进 个 人 
称号 。 

合作 交流 9 月 16 日 ,上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 
限 公司 与 浙江 省 潮州 市 吴兴 区 人 民政 府 共 同 合作 组 建 的 上 
电 科 湖州 电器 科学 研究 院 在 吴兴 区 科技 创业 园 正式 挂牌 
成 立 。 

行业 活动 1 月 29 日 ,中 国电 器 工业 协会 通用 低压 电器 
分 会 四 届 五 次 常务 理事 会 会 议 在 上 海 召 开 。 会 议 完成 《分 会 
第 四 届 理 事 会 工作 报告 (草案 )》《 中 国电 器 工业 协会 通用 低 
压 电器 分 会 工作 条 例 (草案 )》 等 10 份 换届 文件 的 审议 。 

7 月 4 日 ,分 会 四 届 六 次 常务 理事 会 在 常州 召开 ,完成 
第 五 届 会 员 大 会 议程 ,第 五 届 理 事 候选 名 单 常 务 理事 候选 
名 单 .正副 理事 长 候选 名 单 ,2009 ~ 2010 年 度 先进 会 员 单 位 
表彰 名 单 ,会 员 队伍 建 设 情况 等 文件 的 审议 。 完 成 《低压 电 
器 行业 “十 二 五 "规划 (初稿 )》 意 见 征求 。 

7 月 5~6 日 ,中 国电 器 工业 协会 通用 低压 电器 分 会 第 
五 届 全 体会 员 大 会 暨 行 业 发 展 信息 研讨 会 在 常州 召开 。 
178 家 单位 250 多 位 代表 参加 会 议 。 会 议 完 成 第 四 届 理 事 
会 工作 报告 .分 会 《工作 条 例 》 修 改 说 明 《 会 费 标准 和 管理 
办 法 》<《 会 籍 管 理 办 法 》《 分 会 财务 收 支 情况 》《 第 五 届 领 
导 机 构 选 举 聘 任 办 法 》《 第 五 届 理 事 会 组 成 方案 》 等 文件 审 
议 。 选 举 产 生 了 由 上 海 电 器 科学 研究 院 等 59 家 单位 组 成 
的 第 五 届 理 事 会 。 在 五 属 一 次 理事 会 上 , 又 选举 产生 分 会 
第 五 届 常 务 理事 单位 19 家 正副 理事 长 单位 6 家 、 秘 书 长 1 
名 ;推举 名 誉 理事 长 1 名 、 副 秘书 长 1 名 。 新 当选 的 理事 长 
陈 平 在 会 上 就 第 五 届 理 事 会 开展 的 七 个 方面 工作 作 了 重要 
讲话 。 | 

10 月 29 H , "2010 第 六 届 中 国 智能 电工 技术 论坛 暨 智 
能 电网 关键 技术 及 产业 发 展 ” 研讨 会 在 南京 举行 ,主题 为 
“智能 电网 关键 技术 及 产业 发 展 ”。 

11 H 24 -26 日 ,中 国电 工 技术 学 会 低压 电器 专业 委员 
会 第 十 五 届 学 术 年 会 及 第 六 届 低 压 电 器 专业 委员 会 第 一 次 
会 议 在 北京 召开 ,131 位 代表 (包括 委员 47 人 ) 参 加 会 议 。 

行业 “十 二 五 "规划 2 月 2 日 ,中 国电 器 工业 协会 组 织 
电器 工业 “十 二 五 ”规划 编制 启动 会 在 北京 召开 。7 月 o8 
用 低压 电器 分 会 确定 了 低压 电器 行业 “十 二 五 ”发 展 的 总 体 
目标 、 思 路 重点 任务 等 ,修补 完成 低压 电器 行业 “十 二 五 ” 
规划 。 

行业 “十 二 五 ”规划 总 体 思路 :以 邓小平 理论 “三 个 代 
表 ” 重 要 思想 为 指导 ,全 面 贯 彻 落实 科学 发 展 观 ,不 断 跟 踪 
国外 先进 技术 和 产品 发 展 ,引领 行业 将 推进 自主 创新 作为 
转变 发 展 方式 的 中 心 环节 。 产 品 向 智能 化 ,可 通信 、 网 络 
化 、 高 可 靠 性 、 绿 色 环 保 方向 发 展 。 不 断 开拓 具有 我 国 自主 
知识 产权 的 低压 电器 产品 ,低压 电器 相关 技术 跟 上 世界 发 
展 潮流 。 

行业 “十 二 五 ”规划 主要 任务 :客观 分 析 外 部 发 展 环境 
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变化 的 影响 ,准确 把 握 当 前 行业 发 展 的 趋势 , 以 行业 重点 企 
业 发 展 为 对 象 , 针 对 行业 发 展 的 热点 和 关键 问题 ,研究 提出 
“十 二 五 ”发 展 的 总 体 目 标 、 思 路 、 重 点 任务 ,并 针对 行业 特 
点 ,提出 措施 建议 ,使 其 成 为 指导 低压 电器 行业 未 来 五 年 发 
展 的 行动 纲领 。 

行业 “十 二 五 "规划 发 展 战略 : 抓 住 智能 电网 建设 给 低 
压 电 器 发 展 带 来 的 机 遇 ,全面 提 升 智 能 电 融 综合 性 能 ,推进 
我 国 新 一 代 产 品 开发 ,使 我 国 低压 电器 进一步 向 高 性 能 、 小 
型 化 、 高 可 靠 性 .智能 化 ,网络 化 \ 节 材 节能 、 绿 色 环 保 方向 
发 展 , 在 低压 电器 新 技术 、 新 产品 发 展 方面 ,加 快 跟 上 世界 
发 展 潮流 ,满足 智能 电网 和 新 能 源 系 统 以 及 国民 经 济 快速 
发 展 对 低压 电器 的 新 要 求 。 促 进 电器 行业 技术 进步 ,提高 
企业 市 场 竞争 能 力 。 

行业 “十 二 五 ”规划 总 体 发 展 目标 :完成 我 国 第 四 代 低 
压 电器 主要 产品 研发 任务 ,新 一 代 产 品 开 始 推 向 市 场 ;同时 
完成 智能 电网 用 户 端 主要 组 成 部 分 新 技术 研究 与 新 产品 人 研 
发 工作 ,在 智能 电网 配 电 系统 中 智能 电器 获得 全 面 应 用 ;次 
入 开展 分 布 式 新 能 源 控制 与 保护 系统 及 配套 产品 研究 。 
中 ,高 端 低 压 电器 ,包括 第 三 代 、 第 三 代 二 次 开发 .第 四 代 产 
品 销售 总 量 达 到 低压 电器 行业 销售 总 量 7096 左右 。 我 国 低 
压 电器 总 体 水 平 有 明显 提升 ,新 技术 、 新 产品 发 展 跟 上 世界 
发 展 潮流 。 全 面 提 高 低压 电器 行业 日 主创 新 能 力 ,从 根本 
上 摆脱 以 仿制 为 主要 模式 的 新 产品 研发 模式 。 完 成 智能 电 
网 用 户 端 及 智能 电器 国家 重点 实验 室 建设 ,建立 面向 全 行 
业 的 智能 电器 公共 服务 平台 。 

同时 ,提出 了 行业 “十 二 五 ”规划 的 有 具体 目标 任务 、 新 产 
品 发 展 方向 \ 标 准 化 发 展 方向 等 。 

[ 朱 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 通用 低压 电 规 分 会 孙 到 
RI 





生产 发 展 情况 ”2010 年 是 我 国 “十 一 五 ”规划 的 最 后 一 
年 ,防爆 电器 行业 重点 企业 克服 了 原材料 价格 不 稳 .产品 销 
售 价格 偏 低 .资金 投入 困难 .生产 成 本 增加 等 不 利 因素 的 影 
响 ,适时 调整 企业 经 营 战略 ,积极 开拓 市 场 ,全 行业 生产 销 
售 仍 保持 平稳 较 快 的 发 展 。 

2010 年 ,全 行业 45 家 重点 企业 共 完 成 工业 总 产值 
728 330 万 元 , 比 上 年 增长 18. 91% ;实现 利润 132 440 万 元 ， 
比 上 年 增长 43. 38% 。2010 年 防爆 电器 行业 重点 企业 工业 
总 产值 排序 见 表 1。2010 年 防爆 电器 行业 重点 企业 工业 销 
售 产值 排序 见 表 2。2010 年 防爆 电器 行业 重点 企业 主 营 业 
务 收 入 排序 见 表 3。2010 年 防爆 电器 行业 重点 企业 工业 增 
加 值 排序 见 表 4。2010 年 防爆 电器 行业 重点 企业 总 资产 贡 


行业 概况 


献 率 排序 见 表 5. 2010 年 防爆 电器 行业 重点 企业 全 员 劳 动 债 率 排序 见 表 7。2010 年 防爆 电器 行业 重点 企业 经 济 效益 


生产 率 排 序 见 表 6。2010 年 防爆 电器 行业 重点 企业 资产 负 
表 1 2010 年 防爆 电器 行业 重点 企业 工业 总 产值 排序 


2010 年 2009 年 
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华 薪 集团 有 限 公司 

电光 科技 有 限 公 司 

八 达 电 气 有 限 公司 

恒通 电气 集团 有 限 公司 

飞 策 防 爆 电器 有 限 公 司 
温州 江南 矿业 有 限 公司 

合 隆 防 爆 电气 有 限 公 司 

新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 
华夏 防爆 电器 有 限 公 司 

济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 
十 海 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 
创 正 防爆 电器 有 限 公 司 

沈阳 北方 防爆 电气 有 限 公司 
济源 市 华宇 矿业 有 限 公司 
浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 
天 津 市 天 矿 电器 设备 有 限 公司 
徐州 煤矿 机 械 厂 

济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公司 
EEB KLARAR] 

Xi 40755 Hec il A RAR] 

上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 
长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
焦作 华 飞 电子 电 髓 股份 有 限 公司 





华 荣 集 团 有 限 公司 

电光 科技 有 限 公司 

八 达 电 气 有 限 公司 

恒通 电气 集团 有 限 公司 

飞 策 防爆 电器 有 限 公司 
温州 江南 矿业 有 限 公司 

合 隆 防 爆 电气 有 限 公司 

新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 
济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 
华夏 防爆 电器 有 限 公司 

徐州 煤矿 机 械 厂 

上 海 佳 洲 防 爆 电 器 有 限 公司 
沈阳 北方 防爆 电气 有 限 公司 
天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 


综合 指数 排序 见 表 8。 


4 | 合肥 开关 厂 有 限 公司 

德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 
济源 市 科 灵 电器 有 限 责任 公司 
淄博 市 博 山 防爆 电器 厂 有 限 公司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 

沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公司 
做 原 防爆 电器 有 限 公司 

浙江 欧阳 机 电 有 限 公司 

大 庆 安 正 防爆 电气 有 限 公司 
沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 

山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 
湘潭 煤矿 机 械 电器 有 限 公司 
焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公司 
大 同市 同 大 防爆 电器 有 限 公司 
沈阳 市 凯 壮 防爆 电器 厂 

沈阳 广角 成 套 股份 有 限 公司 

四 平市 同 创 电 器 设备 制造 有 限 公司 
沈阳 华兴 防爆 器 材 有 限 公司 
沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 
渭南 永泰 矿 用 设备 有 限 责任 公司 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 


5 | 创 正 防爆 电器 有 限 公 司 

浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公 司 
通化 变 压 右 制造 有 限 公司 

访 源 市 华宇 矿业 有 限 公司 

济源 煤 闯 高 压 开关 有 限 公 司 

上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 
EREE KARAR 

长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
合肥 开关 厂 有 限 公司 

焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公司 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电器 总 厂 
淄博 市 博 山 防爆 电器 厂 有 限 公司 
德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 
济源 市 科 灵 电器 有 限 责 任 公司 
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2010 年 |2009 年 
鸡西 德 元 电器 有 限 公司 
沈阳 市 电工 防爆 器 材 广 有 限 公 司 
粽 原 防爆 电器 有 限 公司 
大 庆 安 正 防爆 电气 有 限 公 司 
沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 
山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 
浙江 欧阳 机 电 有 限 公司 
焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公 司 
湘潭 煤矿 机 械 电 器 有 限 公 司 








2010 年 |2009 年 
(Hz) | (万 元 ) 


JU oW 


华 荣 集团 有 限 公司 

电光 科技 有 限 公司 

八 达 电 气 有 限 公司 

恒通 电气 集团 有 限 公 司 

飞 策 防 爆 电器 有 限 公司 

合 隆 防爆 电气 有 限 公司 

新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 
温州 江南 矿业 有 限 公司 

济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 
10 | 华夏 防爆 电器 有 限 公司 

11 | 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 
12 | 上 海 佳 洲 防 爆 电 器 有 限 公 司 
13 | 沈阳 北方 防爆 电气 有 限 公 司 
14 | 创 正 防爆 电器 有 限 公司 

15 | 通化 变压器 制造 有 限 公司 

16 | 浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公 司 
17 | 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公 司 
18 | 徐州 煤矿 机 械 厂 

19 | 济源 市 华宇 矿业 有 限 公司 

20 | 济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公 司 
21 | 长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
22 | 合肥 开关 三 有 限 公 司 

焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公司 
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大 同市 同 大 防爆 电器 有 限 公司 
沈阳 市 凯 奢 防爆 电器 厂 


) | 沈阳 华兴 防爆 器 材 有 限 公司 


沈阳 广角 成 套 股份 有 限 公 司 


四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公司 


沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 
渭南 永泰 矿 用 设备 有 限 责任 公司 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公 司 


上 海 电器 厂 实业 有 限 公司 

淄 捕 市 博 山 防爆 电器 三 有 限 公 司 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 

德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 
鸡西 德 元 电器 有 限 公 司 

济源 市 科 灵 电器 有 限 责任 公司 
迷 原 防爆 电器 有 限 公司 

沈阳 市 电工 防爆 嚣 材 厂 有 限 公司 
KRKE RRETA RAA 
浙江 欧阳 机 电 有 限 公司 

沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 

焦作 市 景 安 机 电 设 备 制造 有 限 公司 
山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 
湘潭 煤矿 机 械 电 器 有 限 公司 
沈阳 华兴 防爆 器 材 有 限 公司 

大 同市 同 大 防爆 电器 有 限 公司 
沈阳 广角 成 套 股份 有 限 公司 
沈阳 市 饥 侈 防爆 电器 三 

四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公司 
沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 
渭南 永泰 矿 用 设备 有 限 责任 公司 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 


表 4 2010 年 防爆 电器 行业 重点 企业 工业 增加 值 排序 


2010 4E |2009 年 
4E o p 


华 荣 集 团 有 限 公司 
电光 科技 有 限 公司 





36 012 |30 500 | 18.07 3 
29 236 | 22 374 | 30.67 4 


恒通 电气 集团 有 限 公 司 
八 达 电 气 有 限 公司 





2010 年 |2009 年 
(120) (O20) 


2010 年 12009 年 
(万 元 ) | O20) 





2010 年 12009 年 

企业 名 称 - - 
one DAS 
A 11 270 | 7 890 

11 046 | 9 205 


(5&) 











26. 32 
53. 33 
34. 07 
8. 33 
9. 09 
11. 36 
8. 52 


2010 年 
同比 增长 
(96) 
11. 48 
22.57 
2.67 
5.92 
5.25 
23. 67 
7.28 
3. 04 
86. 64 
11. 65 
1. 76 
50. 21 


- 21.41 


57. 33 
23. 49 

| 63. 79 
17. 37 
14. 71 
8. 44 
-7.21 
4.71 
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2010 年 
同比 增长 
(46) 


2010 年 |2009 年 
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2010 年 |2009 年 
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5 | 上 海 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 

6 | 新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 煤 原 防爆 电器 有 限 公司 

7 | 合 隆 防 爆 电气 有 限 公 司 沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 5.34 
8 | 沈阳 北方 防爆 电气 有 限 公 司 鸡西 德 元 电器 有 限 公 司 5. 79 
9 | 温州 江南 矿业 有 限 公司 济源 市 科 灵 电 器 有 限 责 任 公司 6. 64 
10 | 济源 市 矿 用 电器 有 限 责 任 公司 沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公司 2.97 
11 | 飞 策 防爆 电器 有 限 公司 浙江 欧阳 机 电 有 限 公司 6. 20 
12 | 华夏 防爆 电器 有 限 公司 山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 5. 53 
13 | 创 正 防爆 电器 有 限 公司 沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 13.21 
14 | 上 海 电器 厂 实业 有 限 公司 焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公 司 37. 66 
15 | 济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公司 大 央 安 正 防 爆 电气 有 限 公司 78.75 
16 | 济源 市 华 字 矿 业 有 限 公司 湘潭 煤矿 机 械 电器 有 限 公司 

17 | 徐州 煤矿 机 械 厂 大 同市 同 大 防爆 电器 有 限 公司 9.47 
18 | 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 沈阳 市 凯 多 防爆 电器 厂 13. 79 
19 | 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 沈阳 广角 成 套 股份 有 限 公司 39. 96 
20 | 浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公司 | 11. 39 
21 | 焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公 司 沈阳 华兴 防爆 器 材 有 限 公司 74. 24 
22 | 通化 变压器 制造 有 限 公司 沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 


8. 28 
30. 32 
19. 09 
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合肥 开关 三 有 限 公司 
长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 


渭南 永泰 矿 用 设备 有 限 责 任 公司 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 





















总 资产 贡献 率 
(96) 
























恒通 电气 集团 有 限 公司 
八 达 电 气 有 限 公 司 
华 荣 集团 有 限 公 司 

新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 

济源 市 华宇 矿业 有 限 公司 

四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公 司 
沈阳 北方 防爆 电气 有 限 公司 

飞 策 防爆 电器 有 限 公 司 

沈阳 市 电工 防爆 器 材 广 有 限 公司 
沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 
鸡西 德 元 电器 有 限 公 司 
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沈阳 华兴 防爆 器 材 有 限 公 司 

焦作 市 景 安 机 电 设 备 制 造 有 限 公司 
合肥 开关 厂 有 限 公司 

焦作 华 飞 电 子 电器 股份 有 限 公司 
电光 科技 有 限 公 司 

上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 
天 津 市 天 矿 电器 设备 有 限 公 司 


上 海 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 
合 隆 防 爆 电 气 有 限 公 司 
华夏 防爆 电器 有 限 公 司 
济源 市 矿 用 电器 有 限 责 任 公司 
长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
沈阳 广角 成 套 股份 有 限 公司 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公 司 

大 庆 安 正 防 爆 电 气 有 限 公 司 
沈阳 市 凯 春 防爆 电器 厂 

济源 市 科 灵 电器 有 限 责 任 公司 
浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 

烷 原 防爆 电 鼎 有 限 公司 

创 正 防 爆 电器 有 限 公 司 

谐 捕 市 博 山 防 爆 电 器 三 有 限 公司 
沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 

湘潭 煤矿 机 械 电器 有 限 公司 
温州 江南 矿业 有 限 公 司 

大 同市 同 大 防爆 电器 有 限 公司 
渭南 永泰 矿 用 设备 有 限 责任 公司 
























193 


中 国电 器 工业 年 鉴 2011 


(E) 






总 资产 贡献 率 
(46) 












浙江 欧阳 机 电 有 限 公司 
济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公司 
电光 科技 有 限 公 司 

通化 变压器 制造 有 限 公司 


表 6 2010 年 防爆 电器 行业 重点 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


全 员 劳 动 生产 率 全 员 劳动 生产 率 
e| tese mo m rem |" 








































































































































































1 上 海 电 器 厂 实 业 有 限 公司 433 583 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 131 190 . 
2 | 上 海 佳 洲 防爆 电器 有 限 公 司 . 405 560 焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公司 124 650 
3 | 八 达 电 气 有 限 公司 322 982 沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 110 474 
4 | 温州 江南 矿业 有 限 公司 299 591 沈阳 广角 成 套 股 份 有 限 公司 108 413 
3 恒通 电气 集团 有 限 公司 242 366 长 城 电 器 集团 防爆 电器 有 限 公 司 104 598 
6 | 创 正 防爆 电器 有 限 公司 242 241 飞 策 防 爆 电 器 有 限 公司 102 130 
7 1 华夏 防爆 电器 有 限 公司 230 491 沈阳 北方 防爆 电气 有 限 公 司 100 527 
8 电光 科技 有 限 公司 224 375 四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公司 94 769 
9 REFA ARAR 222 185 瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 87 333 
10 | 浙江 欧阳 机 电 有 限 公司 209 750 焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公司 84 643 
1l | BEER SEU RA R] 198 050 浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 74 075 
12 | 济源 市 科 灵 电器 有 限 责 任 公司 197 845 湘潭 煤矿 机 械 电 器 有 限 公司 71 686 
13 | 济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 194 601 大 庆 安 正 防爆 电气 有 限 公 司 64 670 
14 | 淄博 市 博 山 防爆 电器 三 有 限 公司 188 925 济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公司 62 836 
15 | 新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 188 617 沈阳 市 凯 夸 防爆 电器 厂 62 273 
16 | 德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公 司 175 956 沈阳 华兴 防爆 器 材 有 限 公司 60 526 
17 | 华 荣 集团 有 限 公司 170 511 沈阳 市 电工 防爆 器 材 广 有 限 公司 49 440 
18 | 沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 166 842 沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 46 714 
19 | 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 158 203 徐州 煤矿 机 械 厂 43 052 
20 | 济源 市 华宇 矿业 有 限 公 司 147 281 山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 39 071 
21 | 通化 变压器 制造 有 限 公司 146 173 渭南 永泰 矿 用 设备 有 限 责任 公司 37 403 
22 | 合 隆 防爆 电气 有 限 公司 145 900 大 同市 同 大 防爆 电器 有 限 公 司 26 696 








鸡西 德 元 电器 有 限 公司 132 955 







资产 负债 率 
( 96) 












































1 | RRB SE PR AS n] 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 

2 | 大 同市 同 大 防爆 电器 有 限 公 司 上 海 佳 洲 防爆 电器 有 限 公 司 

3 | 沈阳 北方 防爆 电气 有 限 公 司 创 正 防 爆 电 器 有 限 公 司 31 
4 | 八 达 电 气 有 限 公司 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 33 
5 | 瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 鸡西 德 元 电器 有 限 公司 33 
6 | 新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 华 薪 集团 有 限 公司 38 
7 | 飞 策 防爆 电 硕 有 限 公 司 浙江 欧阳 机 电 有 限 公 司 38 
8 | 德 力 西 集 团 防爆 电器 有 限 公司 大 庆 安 正 防 爆 电气 有 限 公司 39 
9 | 沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 沈阳 市 电工 防爆 做 材 广 有 限 公 司 40 





沈阳 华兴 防爆 器材 有 限 公司 沈阳 市 中 兴 防 爆 电 磊 总 厂 



















浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 
恒通 电气 集团 有 限 公 司 
济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 

合 隆 防 爆 电气 有 限 公司 

沈阳 广角 成 套 股份 有 限 公司 

沈阳 市 凯 价 防爆 电器 厂 

沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 

上 海 电器 厂 实业 有 限 公司 

长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公司 
济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公司 

华夏 防爆 电器 有 限 公司 

电光 科技 有 限 公司 


温州 江南 矿业 有 限 公司 
淄博 市 博 山 防爆 电 响 上 有 限 公司 
通化 变压器 制造 有 限 公 司 

济源 市 科 灵 电器 有 限 责 任 公 司 
合肥 开关 三 有 限 公司 

济源 市 华宇 矿业 有 限 公 司 

焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公司 
山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公 司 
REE KE TERDA RAF] 
湘潭 煤矿 机 械 电 器 有 限 公 司 

渭南 永泰 矿 用 设备 有 限 责 任 公司 
RISES DURI 





















表 8 2010 年 防爆 电器 行业 重点 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 


序号 企业 名 称 


Hk 


八 达 电气 有 限 公司 

上 海 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 
恒通 电气 集团 有 限 公司 

新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 

德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 
华 荣 集团 有 限 公司 

温州 江南 矿业 有 限 公司 

上 海 电器 厂 实业 有 限 公司 

沈阳 北方 防爆 电气 有 限 公司 
沈阳 华兴 防爆 器 材 有 限 公司 
华夏 防爆 电器 有 限 公司 

12 | 济源 市 华宇 矿业 有 限 公司 

13 | 济源 市 科 灵 电 器 有 限 责任 公司 
14 | 飞 策 防爆 电器 有 限 公司 

15 | 创 正 防爆 电器 有 限 公司 

16 | 瓦 房 店 防 爆 电 器 有 限 公司 

17 | 焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公司 
18 | 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 

19 | 合肥 开关 三 有 限 公司 

20 | 四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公司 
21 | 焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公司 
22 | 济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 
23 | 鸡西 德 元 电器 有 限 公司 
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产品 分 类 产量 2010 年 , 除 高 压 电 缆 连接 器 外 ,各 类 三 
用 \ 矿 用 防爆 电器 产品 产量 均 有 不 同 程度 增长 。 矿 用 防爆 
电器 中 具有 智能 功能 .大 容量 的 组 合 开关 、 高 压 配 电 装置 、 
电磁 起 动 融 和 馈 电 开关 增长 幅度 比较 大 ,说 明 我 国 煤 矿 机 


经 济 效 益 
综合 指数 


5. 46 


LITTERE 


24 | 合 隆 防 爆 电气 有 限 公司 
依 原 防爆 电器 有 限 公司 
沈阳 市 电工 防爆 器 材 厂 有 限 公司 
沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 

天 津 市 天 矿 电器 设备 有 限 公司 
浙江 欧阳 机 电 有 限 公司 
电光 科技 有 限 公司 
长 城 电器 集团 防爆 电器 有 限 公司 
淄博 市 博 山 防爆 电器 厂 有 限 公 司 
浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公 司 
沈阳 广角 成 套 股份 有 限 公司 

大 庆 安 正 防爆 电气 有 限 公司 
沈阳 市 凯 夺 防爆 电器 厂 

通化 变压器 制造 有 限 公司 

沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 
渭南 永泰 矿 用 设备 有 限 责 任 公司 
济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公司 
湘潭 煤矿 机 械 电 器 有 限 公司 
沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 
徐州 煤矿 机 械 厂 
大 同市 同 大 防爆 电器 有 限 公司 
山西 长 治 市 防爆 电器 有 限 公司 


































见 表 9。 













经 济 效益 
综合 指数 


2. 79 
2. 73 
2. 72 
2. 09 
2. 60 
2. 58 
2. 52 


械 化 、 自 动 化 的 水 平 越 来 越 高 ,对 这 类 产品 的 需求 不 断 增 
加 。 智 能 化 .大 容量 、 组 合式 的 防爆 电器 产品 也 是 煤矿 用 电 
气 设备 今后 发 展 的 主要 方向 。2010 年 防爆 电器 主要 产品 产 
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表 9 2010 年 防爆 电器 主要 产品 产量 


产品 名 称 比 上 年 增长 (% ) 
矿 用 隔 爆 型 高 压 配 电 装 置 34 640 30.9 
矿 用 隔 爆 型 电磁 起 动 器 241 596 21.6 
矿 用 隔 爆 型 镇 电 开关 134 820 12. 6 
矿 用 隔 爆 型 组 合 开 关 7 785 30.2 
矿 用 隔 爆 型 变压器 综合 装置 62 638 16. 8 
矿 用 隔 爆 型 高 压 电 缆 连 接 器 6 080 - 18.5 
夏 用 隔 爆 型 主 令 电 器 1 180 000 19. 2 
矿 用 隔 爆 型 插 接 电器 203 000 10.8 
三 用 防爆 配 电 箱 135 265 17.5 
三 用 防爆 电磁 起 动 器 139 800 8.6 
厂 用 防爆 操作 柱 295 419 7.8 
厂 用 防爆 控制 按钮 779 964 14.2 
广 用 防爆 揪 接 装置 328 000 11.9 
三 用 防爆 荧光 灯 1 309 000 10.2 
三 用 防爆 其 他 灯具 1 558 673 15. 6 
粉尘 防爆 电器 467 000 9.2 
粉尘 防爆 灯具 356 839 18.0 
船用 防爆 电器 36 926 7.9 





市 场 及 销售 2010 年 , 矿 用 防爆 电器 和 厂 用 防爆 电 融 
产品 销售 市 场 仍 然 较 好 ,产品 销售 量 和 销售 额 均 比 上 年 有 
较 大 增长 。2010 年 全 行业 重点 企业 共 实 现 工 业 销 售 产值 
692 113 万 元 , 比 上 年 增长 17. 8996 。2010 年 主要 产品 销售 
量 及 销售 额 见 表 10, 


表 10 2010 年 主要 产品 销售 量 及 销售 额 







销售 额 


产品 名 称 (万 元 ) 




















矿 用 隔 爆 型 高 压 配 电 装 置 32 340 


矿 用 隔 爆 型 电磁 起 动 器 238 900 70 330 
矿 用 隔 爆 型 馈 电 开关 123 400 92 971 
矿 用 隔 爆 型 组 合 开关 7 760 21 381 
矿 用 隅 爆 型 高 压 电 缆 连 接 需 5 890 1 178 
矿 用 隔 爆 型 变压器 综合 装置 60 800 18 246 
矿 用 陋 爆 型 主 令 电 器 1 120 000 13 446 
矿 用 隔 爆 型 播 接 电 器 197 800 8 042 
厂 用 防爆 配 电 箱 132 000 62 111 
厂 用 防爆 电磁 起 动 器 128 700 15 313 
厂 用 防爆 操作 柱 286 000 34 319 
三 用 防爆 插 接 装置 314 000 37 679 
厂 用 防爆 荧光 灯 1 278 000 57 510 
厂 用 防爆 灯 1 489 000 50 982 
粉尘 防爆 电器 443 000 21 246 





粉尘 防爆 灯具 348 600 


2010 年 防爆 电器 行业 向 南非 .韩国 .意大利 、 法国、 已 
林 、 伊 朗 、 俄 罗斯 巴基斯坦、 科威特、 巴西 越南 等 国 出 口 各 
类 厂矿 用 防爆 电器 和 防爆 灯具 共计 82 万 件 ( 台 ) ,出口 创 
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汇 3 940 万 美元 , 比 上 年 增长 2. 196, 

科技 成 果 及 新 产品 2010 年 ,全 行业 骨干 企业 在 产品 
结构 调整 和 技术 创新 等 方面 取得 了 很 大 成 绩 。 人 恒通 电气 集 
团 、 华 荣 科 技 股份 有 限 公 司 、 合 隆 防 爆 电 气 有 限 公 司 济源 
市 煤炭 高 压 开 关 有 限 公 司 .徐州 煤矿 机 械 厂 .济源 市 矿 用 电 
器 有 限 责 任 公司 .沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公 司 .焦作 华 飞 电 
子 电器 股份 有 限 公 司 .通化 变压器 制造 有 限 公 司 ,四 平市 同 
创 电器 设备 制造 有 限 公 司 .济源 市 华宇 矿业 电器 有 限 公 司 、 
济源 市 科 灵 电器 有 限 责 任 公司 、 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 
公司 .华夏 防爆 电气 有 限 公 司 、 鸡 西 德 元 电器 有 限 公 司 大 
庆 安 正 防 爆 电 气 有 限 公 司 ` 创 正 防 爆 电 器 有 限 公 司 `\ 飞 策 防 
爆 电 器 有 限 公司 .淄博 市 博 山 防爆 电器 厂 有 限 公 司 .新 黎明 
防爆 电器 有 限 公 司 , 振 达 人 防爆 电气 有 限 公 司 等 21 家 企业 来 
获 国家 、 省 、 市 驰名 商标 、 著 名 商标 、 高 新 技术 企业 、 技 术 中 
心 ,知识 产权 示范 企业 、 专 利 示 范 企 业 和 科技 创新 优秀 企业 
等 荣誉 称号 。 有 8 家 企业 13 种 产品 获得 省 ,市 科技 进步 奖 ， 
其 中 ; 华 荣 科技 股份 有 限 公 司 研制 的 BAD84 型 防爆 高 效 节 
能 LED 灯 获 上 海 市 嘉定 区 科技 进步 奖 三 等 奖 ; 创 正 防 爆 电 
器 有 限 公 司 研 制 的 全 塑 隔 爆 型 塑 沉 断路 紫 模 块 .CZ0212 系 
列 防爆 信号 灯 带 钮 模块 全 塑 防爆 安全 开关 ,全 塑 防 爆 插 接 
装置 获 浙江 省 新 产品 奖 ; 鸡 西 德 元 电器 有 限 公 司 人 研制 的 
YJ3 、YBXJ 矿 用 隔 爆 高 效 节 能 型 三 相 异 步 电 动机 获 科技 部 
科技 成 果 奖 ,KBZ10 系列 矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 获 鸡 西 
市 科技 新 产品 奖 ;焦作 华 飞 电子 电器 股份 有 限 公司 研 制 的 
GBP 型 高 压 变频 器 获 河南 省 煤矿 安全 监察 局 科技 成 果 一 等 
X ,1140V 矿 用 隔 爆 型 变频 调 速 器 获 河南 省 煤矿 安全 监察 局 
科技 成 果 二 等 奖 ;天 津 市 天 人 矿 电 器 设备 有 限 公 司 研 制 的 
BZK—800 (630) 型 矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 智能 综合 保护 
器 获 天 津 市 北辰 区 科技 成 果 二 等 奖 ; 山 西 汾 西 机 电 有 限 公 
司 研制 的 WBB 一 口 /1140(660) 型 矿 用 隔 爆 型 动态 无 功 补偿 
装置 获 中 国 船舶 重工 集团 公司 科技 成 果 三 等 奖 ; 焦 作 市 景 
安 机 电 设 备 制 造 有 限 公司 研制 的 矿 用 隔 爆 型 LED 埠 道 灯 获 
河南 省 工业 与 信息 化 厅 科 技 成 果 二 等 奖 ; 沈 阳 广 角 成 套 电 
器 股份 有 限 公 司 研制 的 CBN—100/300 型 矿 用 防爆 型 道 变 
式 充电 机 获 沈阳 市 科技 进步 奖 。 

2010 年 ,全 行业 共有 169 项 产品 和 技术 获得 外 观 设 计 、 
实用 新 型 和 发 明 专 利 ,分 别 为 : 

恒通 电气 集团 有 限 公 司 开发 的 内 置式 防 跌 落 装 置 、 自 
吸 式 防爆 灯 、 自 吸 式 防爆 灯罩 、 可 维护 双 透 明 件 防爆 灯 、 防 

华 荣 科技 股份 有 限 公 司 开 发 的 BXM(D)531 防爆 配 电 
箱 BLK 型 防爆 断路 器 .BZC53 防爆 操作 柱 .BAD83 ~ 85 Bj 
爆 高 效 节能 无 极 灯 、BAT83 型 防爆 高 效 节能 泛 光 无 极 灯 、 防 
爆 电动 云 台 、BAD83 ~ 50 防爆 高 效 节 能 无 极 灯 、DGS15/ 
127W 矿 用 隔 爆 型 LED 灯 、23WDCS23/127W 矿 用 隔 爆 型 无 
极 灯 KJZ 一 1000/1140 矿 用 真空 锐 电 开关、 矿 用 隔 焊 型 LED 
灯 、BAT82 一 开 防 爆 泛 光 灯 、 BAD61 一 开 防 爆 灯 .63A 防爆 防 
腐 插 接 装置 _KJZ 一 40071140 矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 、 


DGS12/127W 矿 用 隔 爆 型 LED KJ, QBZ2—120/660 (380) 9" 
FESSES E RE 2/1 8$ .0123—120/1140 (660) 9" FERE 
WAS FB gite n BR. DGSA40/127W 矿 用 隔 爆 型 无 极 灯 、 
QBZ2—80/660 (380) N 9" FH Fs H8 W ÉCZs rh, obo 3] 38 BAT84 
防爆 节能 LED 泛 光 灯 、BAD309E 多 功能 强 光 防爆 探照灯 、 
BZA53 防爆 按钮 .BAK51 防爆 视 筷 灯 、BXM(D)52 防爆 配 电 
箱 、BAY52 防爆 荧光 灯 、 BAD81 防爆 免 维 护 节 能 灯 、 
BAK84—9 防爆 节能 LED 灯 、8050 防爆 防腐 配 电 箱 、 
BAD61— M Jj RT .QBZ2— 80/660 ( 380) P FE RIRA EC FB 
位 起 动 器 .BCZ8060 一 16 B I% Bj; 05 di c 3 EL, BAD306. 便携 
式 防 爆 工 作 灯 、BAD305 手提 式 防 爆 探 照 灯 、 BAD5010 防爆 
灯 、BAD5011 防爆 灯 、BCZ8060 一 32 防爆 防腐 插 接 装置 、 
BZZ51 防爆 转换 开关 、BAD52 一 e( 增 安 型 ) 防 爆 灯 、KBZ9 9^ 
用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 、PBG 一 630/10Y 矿 用 隔 爆 型 配 电 装 
E 便携式 防爆 工作 灯 、BAZ51 一 IC 防爆 镇 流 右 、BAY 一 H 
环形 防爆 荧光 灯 、QJZ 一 ] 9" Fi B8 58 72 A DAS Hoe 27 38. 
BAD56— 工 隔 爆 型 防爆 灯 、BAK84 一 20 防爆 节能 LED KT. F 
提 式 防爆 探照灯 、BAD308E 防爆 调 光 工作 灯 、 防 爆 控制 箱 、 
QJZ2—400/1140(660 ) 矿 用 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 器 .BD8070 
防爆 指示 灯 .BDW8060 防爆 电位 器 ,16A/32A 防爆 防腐 插 接 
装置 .BAD5130 防爆 泛 光 灯 、8050 防爆 防腐 接线 箱 、BLK/ H 
C 防爆 断路 器 .BAK85 一 9 防爆 LED 灯 、BAD56 一 e 防爆 防腐 
KT .BCZ/32A 防爆 插 接 装置 .BK8050 防爆 控制 开关 、BSZD81 
防爆 航空 障碍 灯 、GCD613 防爆 固态 照明 灯 、BZC51 防爆 操 
作 柱 、 防 爆 固 态 照 明灯 、BXJ 一 200/1140(660)YY 低压 保护 
箱 、QJZ 一 2 x 120/660 (380) SF 真空 电磁 起 动 器 、 防 爆 陶 奖金 
击 灯 、BZC8050 一 A2BIK1l 系列 防爆 防腐 操作 柱 、BZC8050 一 
A2B1D2 系列 防爆 防腐 操作 柱 、.BZC8050 一 D2K1 系列 防爆 操 
作 柱 .QJZ 一 800/1140(660) 一 4 真空 组 合 开 关 、BAD86 一 I 
防爆 无 极 灯 、BSZD81 防爆 航空 障碍 灯 、BDD81 防爆 灯 、 
BAY51 一 Q18 防爆 荧光 灯 BLK 防爆 断路 器 、BAT85 防爆 高 
效 节 能 LED 泛 光 灯 、BXT 一 W 防爆 箱 体 .BAT85 防爆 泛 光 
KI BZC 防爆 操作 柱 、HA 隔 爆 型 按钮 .BAD85 防爆 LED 
IT .BXM(D)81 防爆 照明 (动力 ) 配 电 箱 、.BAY51 防爆 效 光 
灯 、GCD5013 隔 爆 型 防爆 灯 、BAD305D 手提 式 防 爆 探 照 
灯 、BQD 防爆 电磁 起 动 器 、BZC8050 一 B1Kl 系列 防爆 操作 
柱 、 一 体式 隔 爆 型 防爆 灯 防爆 电 简 .GCD613 一 了 防爆 固 
态 照明 灯 。 

合 隆 防爆 电气 有 限 公 司 开 发 的 无 线 连接 防爆 灯 、 组 合 
式 防爆 灯 防爆 视 孔 灯 、LED 防爆 延 时 视 孔 灯 、 LED 防爆 视 
孔 灯 。 

创 正 防爆 电器 有 限 公 司 开发 的 全 塑 隔 爆 型 塑 光 断路 器 
模块 .CZ0212 系列 防爆 信号 灯 带 钮 模块 全 塑 防 爆 安 全 开 
关 、 全 塑 防爆 插 接 装 置 EUIS. 

大 庆 安 正 防爆 电气 有 限 公 司 开发 的 FGW039 型 分 体式 
防爆 高 频 无 极 灯 .FCX4 隔 爆 型 安全 插 接 装 置 FWLD37 后 开 
盖 式 快速 散热 防爆 路 灯 、.HFXM(D)1 型 止 口 连接 防爆 配 电 
48 .FQIDA1 型 防爆 节能 灯 ,FCXZ2070 型 防爆 操作 柱 。 


行业 概况 


新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 开 发 的 防爆 无 极 灯 , 用 于 封 
闭 壳 体 中 的 漏电 断路 器 的 操作 机 构 。 

沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 开发 的 矿 用 隔 爆 型 绞车 电 
控 可 变 流 制 动 系统 。 

电光 科技 有 限 公 司 开发 的 矿 用 隔 爆 型 低压 软 起 动 器 、 
矿 用 隔 爆 型 馈 电 开 关 、 防 爆 开 关 的 快 开关 机 构 、 矿 用 隔 爆 兼 
本 质 安全 型 高 压 真 空 交流 软 起 动 器 、 矿 用 障 爆 兼 本 质 安全 
型 电磁 起 动 器 、 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 组 合 开关 的 集 控 

沈阳 广角 成 套 电 器 股份 有 限 公 司 开 发 的 BAZ3 一 
5/36 一 1J 矿 用 隔 爆 型 急 停 按钮 。 | 

八 达 电 气 有 限 公司 开发 的 矿 用 隔 爆 型 高 压 真 空 配 电 装 
EO BB ES. 

渭南 永泰 矿 用 设备 有 限 公 司 开发 的 DGS2 x 10/127 (A) 
型 双 管 隔 爆 型 LED 3É AT ,DGS70 (50,30) /127LCA) 防爆 
照明 灯 。 

天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公 司 开 发 的 BZK 一 800(630 ) 
矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 智能 综合 保护 器 。 

焦作 景 安 机 电 设 备 制造 有 限 公 司 开发 的 矿 用 LED 338 
防爆 灯 、 矿 用 隔 爆 型 昭明 信号 终端 保护 电器 。 

华夏 防爆 电气 有 限 公 司 开 发 的 防爆 LED 灯光 源 组 件 、 
隔 爆 兼 本 质 安全 型 LED 照明 灯 、 防 爆 LED 灯 用 电源 箱 、 洲 
用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 不 断 电 试 验 真空 馈 电 开关 、 矿 用 隔 爆 
兼 本 质 安全 型 LED £T. 

通化 变压器 制造 有 限 公 司 开 发 的 矿 用 隔 爆 型 移动 变 电 
站 低压 出 线 盒 装 置 . 矿 用 隔 爆 型 于 式 变 压 器 高 压 分 接 板 连 
接 装 置 。 

四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公 司 开 发 的 KBG2 一 2 x 
200/10(6、3.3kV)FS 型 矿 用 隔 爆 型 双 电 源 高 于 负荷 开关 。 

济源 市 华宇 矿业 电器 有 限 公司 开发 的 矿 用 隔 爆 姜 本 质 
安全 型 永 磁 变频 调 速 起 动 器 、 矿 用 智能 高 压 配 电 装 置 综合 
保护 器 、 矿 用 智能 隔 爆 兼 本 安 直流 电源 、 矿 用 监控 分 站 、 矿 
用 隔 爆 兼 本 安 型 网 络 交换 机 。 

济源 市 科 灵 电器 有 限 责任 公司 开发 的 ZITI—110(60)/ 
660F 煤矿 风机 用 隔 爆 型 交流 变频 调 速 装置 . 矿 用 隔 爆 型 高 
压 真 空 饥 电 开 关 显 示 装 置 、. 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 高 压 真 
空 电磁 起 动 器 .选择 性 漏电 判断 动作 值 判定 装置 、. 矿 用 低压 
组 合 开 关 保 护 单元 、 井 下 低压 馈 电 开关 综合 保护 器 、 矿 用 高 
压 选 择 性 漏电 保护 装置 . 矿 用 电磁 起 动 器 数字 保护 器 、 矿 用 
隔 爆 型 LED 投 兴 灯 、 矿 用 大 角度 隔 爆 型 LED 埠 道 灯 、 矿 用 
隔 爆 型 LED 泛 光 灯 。 

振 达 防爆 电气 有 限 公司 开发 的 BQD86 一 30 矿 用 隔 爆 型 
电磁 起 动 器 、 矿 用 充电 式 发 爆 器 .BQD85 一 30 矿 用 隔 爆 型 电 
微 起 动 器 、 矿 用 便携 式 袖珍 型 可 充电 发 爆 器 、 矿 用 双 岗 防爆 
开关 \ 矿 用 真空 馈 电 开关 控制 软件 、 矿 用 安全 生产 监测 控制 
系统 软件 、 矿 用 真空 软 起 动 器 、 高 压 真 空 配 电 装 置 控制 
软件 。 

济源 市 煤炭 高 压 开 关 有 限 公 司 开发 的 QJGR 一 250 
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(15050)A10(6) 矿 用 隔 爆 型 高 压 真 空 交流 软 起 动 右 、QB- 
GZ—2 x 630(400、150 .50)/10(6) 矿 用 隔 爆 型 高 压 双 回路 真 
空 电磁 起 动 器 、PJG47 一 口 /10Y 矿 用 隔 爆 型 兼 本质 安 全 型 
永 磁 机 构 高 压 真空 配 电 装置 、KXJ 一 100 一 0. 5/1140 (660) 矿 
用 隔 爆 兼 本 质 安 全 型 可 编程 控制 箱 。 

鸡西 德 元 电器 有 限 公 司 开 发 的 YJ3、YBXJ AJT HR 
爆 型 高 效率 节能 型 三 相 异 步 电 动机 。 

2010 年 ,全 行业 各 企业 根据 市 场 需要 开发 了 以 下 新 产 
品 :Bdc55 防爆 LED XT ,JKX 防爆 智能 控制 箱 ,Ybd 防爆 仪表 
第 ,BAKS1 防爆 LED 视 孔 灯 ( 带 延 时 开关 ) , BAD84 防爆 
LED £f ,BAD83-—M IL/ M Br EAT (AGE 2G KT) ,8098 防爆 
防腐 电位 器 ,8051 防爆 防腐 断路 器 ,BZA8050 防爆 防腐 主 令 
控制 器 ,8008/2 一 下 防爆 防腐 操作 开关 ,BZC81 、BZC83 系列 
防爆 操作 柱 , BZC8060 系列 防爆 防腐 操作 柱 , BAD83 一 H 防 
爆 高 效 节 能 无 极 灯 , BAD85 一 S 防爆 高 效 节能 LED JT, 
BAD86 防爆 高 效 节 能 得 气 灯 ,BAD87 防爆 高 效 节能 陶 次 金 
商 灯 ,BnT81 防爆 泛 光 灯 ,BAT85S 防爆 高 效 节 能 LED 1226 
ky ,DGS70(100) /127BCF) 8" ARENY EX] ,ZBD70(100, 
150)/127 ( A) S FH Jj BR 4L ji fe , KDH220/45 矿 用 选号 电话 
机 电源 ,KTH122 矿 用 本 质 安全 型 选号 电话 机 ,KTH123 矿 用 
本 质 安全 型 抗 噪声 电话 机 ,KTT12 矿 用 选号 电话 通信 装置 ， 
KJ512 矿 用 供电 监控 系统 ,KJ512 一 F 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 
型 供电 监控 分 站 ,KBA127G 矿 用 隔 爆 型 摄像 仪 ,QJZ 一 800/ 
3300 一 2 系列 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 多 回路 真空 电磁 起 动 
38 DGSIS/127L(B) 系列 矿 用 隔 爆 型 LED 巷道 灯 ,DGS40、 
DGS55/127W ( A) 系列 矿 用 隔 爆 型 无 极 灯 , DGS150/127B 
(E) 系列 矿 用 隔 爆 型 照明 灯 ,QJZ2 一 1600/1140(660 ) 一 4 系 
列 矿 用 隔 爆 本 质 安全 型 组 合 真 空 电 磁 起 动 器 , CZ0871/ 
CZ0872 系列 防爆 高 效 高 频 无 极 灯 ,CZ0873/CZ0874 系列 防 
爆 LED 灯 ,CZ0877 系列 防爆 投 光 灯 ,CZ08ES/A .B 防爆 固态 
强 光 手电 简 ,FGWD39 防爆 免 维护 无 极 灯 ,FWLD37 防爆 路 


灯 ,FCX4 隔 爆 型 安全 插 接 装置 ,ccd98 防爆 高 效 节能 LED EO 


明灯 ,BKGR 防爆 分 体 落 地 式 空 调 器 , BKFR 防爆 分 体 挂 壁 
式 空调 器 ,PXK 防爆 正 压 柜 ,BED 一 1 防爆 免 维 护 节能 LED 
照明 灯 ,BPD82 系列 隔 爆 型 无 极 灯 ,BXDG51 系列 防爆 配 电 


箱 ,BNF 一 6/380 防爆 暖 风 机 ,BBLED 一 Z109 防爆 声 光 报警 
器 ,BDN 一 口 防爆 节能 电 暖 器 ,BF28159 系列 防爆 防腐 照明 
(动力 ) 配 电 箱 ,BF28159 系列 防爆 防腐 断路 器 ,BEW 系列 防 
爆 开水 器 ,BDG 系列 防爆 冰箱 ,8096B 系列 防爆 带 灯 按钮 ， 
BSB51 防爆 鼠标 ,BAD95 一 W50/W40 防爆 防腐 灯 ( 球 泡 形 无 
极 灯 ) ,BAD95 一 J65 防爆 防腐 灯 ( 螺旋 式 节能 灯 ),BAD98 一 
W120/W80/W40 防爆 防腐 灯 ( 环 形 无 极 灯 ), BKX52 一 
T2 500V/200min 销 井 平台 螺杆 泵 电源 看 全 器 ,BWD57 系列 
免 维护 防爆 无 极 灯 ,QJ21 一 400/1140 一 2 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安 
全 型 真空 组 合 起 动 器 ,FJS1 一 13/12 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 
手 播发 电 箱 , CLD52 一 250 — tk 4E Bj AT , eBD52—250 增 安 
型 防爆 灯 , KISGZD4000/10(6)/3. 3kV 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 
型 动力 中 心 ,KJYF 矿 用 可 移动 式 救生 舱 ,BZA3. 5/36—1J W 
用 隔 爆 型 急 停 按钮 ,KBD15/660(380) 人 矿 用 隔 爆 型 电源 开 
关 ,DGY35/36J(B) 矿 用 隔 爆 型 (人 握 气 ) 机 车 灯 ,DGS3/127LY 
(A) 矿 用 隔 爆 型 标志 灯 , KJZ—2000/10/3300 ,1400D 3" FB SS 
爆 兼 本 质 安全 型 动力 中 心 用 组 合 开关 ,QJGZ 一 800 .1600710 
(6) —2(4) P H Ws Bi 3 2s a dx 4e 78 ES HS EH FA, JZT— 
500 ,315/1140 及 ZJT—400 ,200/660 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 
变频 调 速 装 置 , LB-—500,315/1140 X LB 一 400 .2007660 8" 
用 隔 爆 型 变频 器 用 滤波 箱 , KXB 一 5/60J (30) 人 矿 用 隔 爆 型 
PLC 绞车 控制 台 ,DGS24/127L(F) DGS36/127L ( G) S" FL 
爆 型 LED Æi AT , QJGR—250/6 (10) 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 
型 高 压 真 空 交流 软 起 动 器 ,KBG2 一 2 x2007/10(6 ,3. 3kV) FS 
矿 用 隔 爆 型 双 电 源 高 压 负 荷 开关 ,BPJ315 ,400/1140 ( 660) 
矿 用 陋 爆 兼 本 质 安全 型 交流 变频 器 ,KJ384 矿 用 供电 监控 系 
统 ,KJ384 一 F 矿 用 本 质 安 全 型 供电 监控 分 站 ,WBB 一 320/ 
1140, WBB—180/660 矿 用 阳 爆 型 无 功 功 率 目 动 补偿 装置 ， 
KXJD 一 (2) 输 送 机 用 矿 用 隔 爆 兼 本 安 型 控制 箱 ,QJR 一 2 x 
200.4 x 400/1140(660) Z 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 多 回路 软 
起 动 器 ,QJGK 一 200 .300 ,400/10 (6) —1000 .2000 .3000 矿 用 
陋 爆 兼 本 质 安全 型 高 压 电 控 式 电 磁 起 动 器 。 

质量 及 标准 2010 年 ,华夏 防爆 电气 有 限 公 司 等 17 家 
企业 的 31 项 产品 被 批准 为 中 国电 器 工业 协会 “质量 可 信 产 
品 ”。 防 爆 电 器 行业 质量 可 信和 产品 见 表 11。 


表 11 防爆 电器 行业 质量 可 信和 产品 


s| snan 




























规格 型 号 






1 | 华夏 防爆 电气 有 限 公司 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 真空 局 电 开 关 KJZ 一 200 „400 .500 ~ 63071140(660) 
矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 永 磁 机 构 高 压 真 | — PJG—50 -630/6( a. b. c. d) Y 
空 配 电 装 置 
2 | 通化 变压器 制造 有 限 公司 矿 用 隔 爆 型 移动 变电站 KBSGZY 50 ~ 4000/6 ~ 10 
3 | 沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公 司 矿 用 隔 爆 型 绞车 电 控 装 置 BS 系列 
矿 用 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 器 QBZ—315/1140(660) 
4 | 徐州 煤矿 机 械 厂 矿 用 隔 爆 型 真空 局 电 开关 KBZ—400/500 ,630/1140 (660) 
















沈阳 广角 成 套 电器 股份 有 限 公司 
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矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 真空 电磁 起 动 絮 


D HRE LED 照明 灯 
矿 用 隔 爆 型 LED 机 车 灯 





QJZ—160/1140 ( 660 )、 QJZ—200/1140 
(660) .QJZ—400(315)/1140(660) 
DGS12 18/127 (220) L( A) 
DGY9(20)/24(36)L(C) 


序号 单位 名 称 


山西 长 治 贝克 电气 有 限 公司 
长 城 电器 集团 有 限 公司 


焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公司 


天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 


矿 用 隔 爆 型 荧光 灯 ( 无 极 灯 ) 

矿 用 隔 爆 型 组 合 开 关 

矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 

矿 用 隔 爆 型 永 磁 机 构 高 压 真 空 配 电 装 置 
矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 真空 电磁 起 动 器 
矿 用 隔 爆 型 照明 信号 综合 保护 装置 

矿 用 隔 爆 型 LED( 埠 道 灯 ) 

矿 用 隔 爆 型 (节能 ) 荣 光 灯 

矿 用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 

矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 (可 道 ) 真 空 电磁 


起 动 器 


在 用 隔 爆 型 永 磁 机 构 高 压 真 空 配 电 装 置 


行业 概况 


(5E) 

规格 型 号 
DGC507127(220)Y(A) 
8SKC9215 
KBZ—400/1140(660) 
BGP9L—400/10Y ( a. b. c. d) 
QJZ—400/1140(660) 
ZBZ—2. 5(4,10)/1140(660) M 
DGS8 (12,18) 127L(B) ( C) 
DCS13 .18 .20 .24 36 ~ 55/127 ,Y( A) 
KBZ200 ,400 ,630/1140 (660) 
QJZ400 (315,200) /1140(660) 


PBG6(10) 


ES EI DS HR E dio ER 2 8] 


恒通 电气 集团 有 限 公 司 


华 薪 集团 有 限 公司 节能 免 维 护 防 爆 灯 


防爆 动力 (照明 ) 配 电 箱 


新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 
沈阳 北方 防爆 电 毅 有 限 公 司 
上 海宝 临 防爆 电 占 有 限 公司 


Dip Tc 
防爆 动力 配 电 箱 


防爆 电磁 起 动 器 

合 隆 防爆 电气 有 限 公 司 
成 都 市 兴 岷 江 电 热电 器 有 限 责任 公司 防爆 电 加 热 器 

2010 年 7 月 ,防爆 电器 分 会 李 绍 春 、 于 晓 光 作为 专家 参 
加 了 由 乐清 市 质量 技术 监督 局 组 织 的 对 乐清 地 区 防爆 电器 
生产 企业 质量 检查 评审 工作 。 截 至 2010 年 7 月 ,乐清 市 共 
有 防爆 电器 生产 企业 85 家 ,其 中 生产 许可 证 企业 64 家 。 经 
过 评审 后 确定 ,A 类 (为 品牌 培育 对 象 ) 企 业 27 家 ;B 类 (为 
重点 帮 扶 对 象 ) 企业 27 2€; C 类 (为 重点 监管 对 象 ) 企业 9 
家 ;D 类 (为 重点 打击 对 象 ,对 D 类 企业 要 在 规定 期 限 内 实 
施 关 停 并 转 等 措施 或 强制 其 退出 市 场 ) 企 业 22 家 。 

2010 年 8 月 和 11 月 防爆 电器 分 会 在 辽宁 沈阳 市 和 安 
徽 合肥 市 举办 了 第 四 期 和 第 五 期 防爆 电器 技术 培训 班 , 共 
有 近 120 家 企业 190 余 名 学 员 参 加 了 培训 。 两 次 培训 重点 
讲授 了 隔 爆 型 电气 设备 和 增 安 型 电气 设备 的 防爆 原理 、 防 
爆 技术 的 基础 知识 ,国家 标准 对 隔 爆 型 电气 设备 和 增 安 型 
电气 设备 的 基本 规定 以 及 产品 在 设计 、 使 用 中 应 注意 的 
问题 。 

基本 建设 及 技术 改造 2010 年 ,全 行业 基本 建设 和 技 
术 改 造 投资 3. 68 亿 元 , 比 上 年 下 降 13% 。 其 中 基本 建设 投 
资 2.78 亿 元 ,技术 更 新 改造 投资 0. 9 亿 元 。 

对 外 合作 2010 年 3 月 ,中 国电 器 工业 协会 防爆 电器 
分 会 与 中 国 国际 贸易 促进 委员 会 化 工行 业 分 会 和 北京 振 威 
国际 展览 有 限 公司 共同 主办 了 第 七 届 中 国 国际 防爆 电气 设 
RRAZ. HE AE EN .法国 等 世界 知名 厂商 以 及 国 


夏 用 陋 爆 型 真空 局 电 开关 
矿 用 隔 爆 型 高 压 真 空 配 电 装 置 
复合 型 防爆 照明 (动力 ) 配 电 箱 


防爆 照明 (动力 ) 配 电 箱 


防爆 灯 ( 免 维护 节能 灯 ) 





KBZ19—200 -630/1140(660) ( II ) 
PBG9L—50 - 630/10 I (a. b. c. d) 
BXM/D/Q71 

BAD 系列 

BXM( D) J] 

BDZ52 系列 

BX2G54 系列 

BXM(D)53 系列 

BQD53 系列 

BAD83—M 

XMJ—Ex (380V .6 - 9kW) 


内 100 余 家 企业 展示 了 先进 的 防爆 电气 设备 , 收 到 了 很 好 的 
效果 。 

行业 活动 ”根据 中 国电 器 工业 协会 《关于 编制 电器 工 
业 *“ 十 二 五 ”发展 规 划 的 要 求 》, 防 爆 电器 分 会 于 2010 4E 2 
月 成 立 了 由 李 绍 春 秘书 长 任 组 长 .行业 骨干 企业 组 成 的 防 
爆 电 器 行业 “十 二 五 ”规划 编制 工作 组 ,于 5 月 完成 了 防爆 
电器 行业 “十 二 五 ”规划 草案 ,11 月 召开 了 防爆 电器 行业 
“十 二 五 "规划 审查 会 ,上 报 中 国电 器 工业 协会 后 在 防爆 电 
器 行业 内 实施 。 

2010 4E 5 月 ,全 国防 爆 电器 行业 厂 长 会 议 暨 防爆 电器 
分 会 五 届 三 次 会 员 大 会 在 江苏 省 启东 市 召开 ,共有 92 家 单 
位 115 名 代表 出 席 。 防 爆 电器 分 会 理事 长 ,恒通 电气 集团 尹 
字 董 事 长 代表 防爆 电器 分 会 第 五 届 理 事 会 在 会 上 作 “ 防 爆 
电器 分 会 2009 年 工作 总 结 和 2010 年 工作 计划 安排 ”报告 ， 
天 津 石化 公司 洪 剑 桥 副 总 经 理 作 “ 防 爆 电气 设备 在 石油 化 
工行 业 的 应 用 及 发 展 趋势 "的 报告 ,国家 安全 生产 上 海 矿 用 
设备 检测 检验 中 心 电 器 检验 站 夏 文 刚 站 长 作 “ 矿 用 防爆 电 
器 产品 的 技术 创新 及 发 展 趋势 "的 报告 ,防爆 电器 分 会 李 绍 
春 秘书 长 作 “2009 年 防爆 电器 行业 经 济 运行 分 析 ” 报 告 。 会 
议 期 间 讨 论 了 《防爆 电器 行业 “十 二 五 ”规划 》( 草案 ) ,落实 
了 “十 二 五 ”期 间 科技 发 展 项 目 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 防爆 电 关 分 会 李 绍 春 】 
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生产 发 展 情况 ”2010 年 ,尽管 电线 电缆 主要 原材料 铜 
的 价格 稳步 上 升 ,电线 电缆 行业 经 济 运行 仍 保持 良好 增长 

据 对 4 579 家 电线 电缆 制造 企业 的 快报 统计 ,2010 年 完 
成 工业 总 产值 8 972 亿 元 ,同比 增长 28. 7296 ;新 产品 产值 
819. 81 亿 元 ,同比 增长 20. 88% 。 另 据 对 173 家 光纤 光缆 企 
业 统 计 ,2010 年 完成 工业 总 产值 608. 53 亿 元 ,同比 增长 
26. 16% ;新 产品 产值 180. 1 亿 元 ,同比 增长 45. 896 , 2010 
年 电线 电缆 行业 部 分 企业 主要 经 济 指标 ( 按 行政 区 域 排列 ) 
见 表 1。 


R1 2010 年 电线 电缆 行业 部 分 企业 主要 经 济 指标 
( 按 行政 区 域 排列 ) 













北京 恒 阳 电缆 厂 211 758 35 649 






































天 津 塑 力 线 缆 集团 有 限 公 司 899 006 | 863 752 
保定 天 威 电力 线材 有 限 公 司 35 405 | 72329 
辽宁 东港 电磁 线 有 限 公 司 32 816| 107 346 
上 海 杨 行 钢材 有 限 公 司 68 926 | 106 378 
上 上 海 老 港 申 凌 电子 电缆 有 限 公 司 13 143| 40 189 
上 海南 大 集团 有 限 公司 92 390 | 151 648 
江苏 长 峰 电 缆 有 限 公司 234 146| 82 305 | 198 146 
远东 电缆 有 限 公司 342 360| 803 284 | 922 536 
江苏 中 煤 电缆 股份 有 限 公司 120 383| 102 682, 109 694 
江苏 东 强 股份 有 限 公 司 51 403| 44521| 51403 
3& dh i HU P 7S i] 864 008| 298 635 | 872179 
无 锡 江南 电缆 有 限 公司 515 056| 232 706 | 498 189 
浙江 富 春 江 通 信 集 团 有 限 公司 852 003| 654 927| 826 842 
宁波 球 冠 电缆 股份 有 限 公司 147 799| 91 421| 145 758 
宁波 东方 电缆 股份 有 限 公司 109 296| 97720| 97 569 
浙江 长 城 电 子 科技 集团 有 限 公 司 | 305 774| 82694, 305 774 
安徽 华 莹 电费 集团 有 限 公司 161 756| 123 115 | 161 755 
冠 城 大 通 股份 有 限 公司 371 029| 427 112| 371821 
青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 424 819| 336 554 | 418 878 
山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公 司 395 669| 244 368 | 392 197 
河南 通达 电线 股份 有 限 公司 72243| 57244| 74915 
航天 电工 技术 有 限 公司 105 587| 97 642 | 118 746 
广东 新 亚 光 电线 实业 有 限 公司 228 509| ”50 059 | 227 870 





桂林 国际 电线 电缆 集团 有 限 公 司 266 824| 125 916| 195 848 
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(5) 





特 变 电工 (德阳 ) 电 级 股 份 有 限 公 司 116494 








70 584| 107 023 















四 川 川 东 电缆 有 限 责任 公司 136 099} 35 971| 127 798 
昆明 电缆 集团 股份 有 限 公司 137 940| 122 506| 147 822 
西安 西 电 光电 缆 有 限 责 任 公司 150 326| 104 657| 149277 





甘肃 长 通电 缆 ( 集 团 ) 有 限 公司 





13 348| 24 608 13 314 





市 场 及 销售 ”远东 电缆 有 限 公 司 在 国家 电网 公司 陕 
西 . 四 川 项 目 中 中 标 ;中 标 中 国 石油 天 然 气 集团 公司 的 80 
万 ta 乙烯 工程 化 工 供电 线路 工程 ;获得 新 疆 风 电 项 目 5.8 
亿 元 风力 电缆 订单 ;获得 西北 地 区 塔里木 油田 电缆 订单 ;中 
标 兰 新 线 红 乌 电气 化 铁路 项 目 ; 中 标 牙 买 加 蒙特 哥 贝 会 议 
中 心 项 目 ;中 标 印 度 尼 西 亚 万 丹 省 苏 娜 拉 亚 火电 厂 项 上 用 ;中 
标 柬 埔 寨 2 000 万 美元 订单 。 

兴 乐 集团 中 标 北京 地 铁 9 号 线 工 程 ,中 标 金额 000 多 
万 元 。 

特 变 电 工 山东 和 鲁能 泰山 电线 有 限 公 司 中 标 广 东 年 度 
110kV ,220kV 框架 招标 及 广东 电网 公司 中 山 供 电 局 项 目 ;中 
标 京 唐 港 首钢 码头 有 限 公 司 中 压 电 缆 7 个 规格 的 采购 项 目 ; 
中 标 48MW 风电 项 目 中 低压 电缆 产品 项 目 ,金额 达 1 000 多 万 
元 ;中 标 杭州 电力 公司 西 路 电力 物资 采购 工程 项 目 , 中 标 金 
额 近 7 000 万 元 ;中 标 2011 年 配 网 度 夏 工程 第 一 批 招标 项 目 
的 中 低压 电缆 项 目 ,总 金额 876. 26 万 元 ;在 国家 电网 公司 
2010 年 第 六 批 集中 规模 招标 中 中 标 , 中 标 金额 2. 89 亿 元 。 

山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公 司 中 标 国 家 电网 公司 华东 区 
项 目 ,金额 1 亿 元 。 

东方 集团 宁波 东方 电缆 股份 公司 中 标 国 家 电网 舟山 联 
网 工程 项 目 110kV 交 联 聚 乙烯 绝缘 海底 电缆 102. 9km。 

江苏 新 远东 电缆 有 限 公 司 中 标 京 九 铁 路 电气 化 改造 
项 目 。 

广东 新 南 达 电缆 实业 有 限 公 司 获得 5001 铝 绞 线 和 钢 芯 
铝 绞 线 出 口 订 单 , 中 标 非 洲 坦 桑 尼 亚 供电 公司 500 万 美元 中 
低压 电力 电缆 订单 。 

江苏 享 通电 力 电缆 有 限 公 司 在 华润 电力 (风能 ) 开 发 有 
限 公司 威海 东兴 、 大 柳 行 项 目 电缆 招标 中 成 功 中 标 ;中 标 国 
网 电力 光纤 到 户 试点 工程 EPON 无 源 光 网 络 设 备 和 OPLC 
光纤 复合 低压 电缆 框架 式 采购 项 目 ;获得 澳大利亚 太平 洋 
公司 中 压 交 联 和 聚 乙烯 绝缘 电力 电缆 订单 和 低压 电力 电缆 
订单 。 

上 海 高 桥 电 缆 集 团 有 限 公 司 中 标 广 州 亚运 会 工程 和 延 
安 干 部 学 院 添 建 项 目 电线 电缆 标的 。 

烟台 市 电缆 厂 中 标 天 津 市 电网 改造 项 目 , 获 得 电线 电 
缆 订 单 2 亿 元 。 

新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 公 司 中 标 京 沪 高 速 铁 路 32 台 
220kV 单 相 牵引 变压器 和 两 个 标 段 电线 电缆 产品 ,合同 额 共 
计 1.5 亿 元 。 





特 变 电 工 新 疆 线 缆 厂 中 标 中 铁 电气 化 局 的 京 沪 高 铁 项 
目 ,中 标 合 同 价值 近 4 000 万 元 ,电缆 总 长 800 多 km; 中 标 
中 煤 建 筑 安装 工程 公司 准 东 项 目 合同 ,中 标 金 额 527 万 元 。 

特 变 电 工 (德阳 ) 电 缆 股 份 有 限 公司 中 标 河 北 承 德 承 唐 
高 速 公 路 机 电工 程 电缆 ,金额 4 440 多 万 元 ;中 标 京 沪 高 速 
铁路 工程 订单 ,中标 金额 4 668. 83 万 元 。 

银河 远东 电缆 有 限 公 司 中 标 国家 电网 招标 项 目 , 中 标 
金额 800 多 万 元 。 

青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公 司 获 得 国家 电网 公司 集中 规 
模 招 标 采 购 2010 年 第 六 批 一 次 设备 /材料 招标 项 目 ,中 标 金 
i 2 亿 元 。 

长 天 电工 集团 长 天 科技 公司 在 500kV 溪洛渡 送 广 东 同 
塔 双 回 直 流 工程 从 化 换 流 站 配套 交流 线路 工程 中 中 标 , 中 
标 数 量 41. 06t。 

科技 成 果 及 新 产品 ”湖南 华 鞭 线 费 股 份 有 限 公 司 自 主 
研发 的 风力 发 电 电 缆 关 键 技术 开发 及 应 用 项 目 获 酒 潭 市 科 
技 进步 奖 二 等 奖 。 

上 海 高 桥 电缆 集 园 有 限 公 司 目 主 研发 了 CZAYN、 
WDZAN 超 阻 燃 耐火 电缆 以 及 BTTL 新 型 矿物 绝缘 电缆 等 系 
列 新 产品 。 

福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公 司 开 发 的 750kV 线路 用 
扩 径 导线 LGJK—400/45 通过 了 中 国电 力 企 业 联 合 会 的 新 
产品 鉴定 ,并 取得 了 鉴定 证 书 。 

深圳 市 特 发 信息 股份 有 限 公司 与 华北 电网 有 限 公司 共 
问 研 制 的 复合 架空 相 线 (OPPC ) 光纤 导线 测 温 系 统 在 北京 
通过 了 国家 级 技术 鉴定 。 

江苏 安 靠 超 高 压 电 缆 附 件 有 限 公 司 的 双向 应 力 锥 、 电 
缆 充 油 式 户 外 终端 .电缆 中 间 连 接 接 头 的 接头 弹性 体 扩张 
装置 .电缆 中 间 连 接 接头 的 扩张 接头 弹性 体 拉 出 装置 4 项 
技术 获得 国家 专利 。 

无 锡 江 南 电 缆 有 限 公 司 和 上 海 电 缆 研 究 所 联合 研发 的 
特 高 压 支 撑 型 扩 径 导线 在 北京 通过 了 由 中 国电 力 企业 联合 
会 组 织 的 技术 鉴定 。 

南京 大 学 研发 的 基于 布 里 渊 效应 的 连续 分 布 式 光 纤 传 
感 技术 通过 了 教育 部 组 织 的 专家 鉴定 。 


江苏 亭 遂 电力 电 绕 有 限 公司 开发 的 JL/G3A 一 900/40 一 


72/1 88 5 48 2E 2X. JL/G2A—900/75—84/7 钢 芯 铝 绞 线 和 
JL/634—1000/45—72/1 484 2t 2X3 个 产品 通过 中 国电 
力 企 业 联合 会 鉴定 ;电缆 铝 塑 复合 纵 包 装置 的 分 段 式 搭 接 
模具 已 经 获得 国家 知识 产权 局 发 明 专 利 授权 ;所 塑料 绝缘 
所 塑料 护 套 计 算 机 仪表 电线、 额定 电 压 0. 6/1kV. KUFA 
塑料 绝缘 氟 塑 料 护 套 控制 电缆 和 额定 电压 0. 6/1kV 及 以 下 
硅 橡 胶 绝缘 硅 橡 胶 护 套 电力 电缆 3 项 产品 被 江苏 省 科技 厅 
认定 为 江苏 省 高 新 技术 产品 。 

陕西 银河 远东 电缆 有 限 公 司 研制 的 JL/G1A 一 630/45 一 
45/1 钢 芯 铝 绞 线 通 过 了 中 国电 力 企 业 联合 会 组 织 的 产品 技 

特 变 电工 山东 鲁能 泰山 电缆 有 限 公 司 试制 成 功 太 阳 能 


行业 概况 


电缆 。 

上 海 胜 华电 线 ( 集 团 ) 有 限 公司 人 研制 的 采 煤 机 低 烟 低 丙 
橡 套 软 电缆 获得 了 国家 知识 产权 局 颁发 的 国家 发 明 专 利 
证 书 。 

富 春 江 光 电 科技 股份 有 限 公司 研 发 的 通信 接 入 网 用 蝶 
形 引 入 光缆 和 平面 光波 导 (PLC) 分 路 右 在 富阳 通过 省 级 
鉴定 。 

安徽 龙 鹿 电线 集团 有 限 公 司 开 发 的 额定 电压 6/6kV 及 
以 下 交 联 系 乙 烯 绝缘 阻 燃 育 乙 烯 护 套 机 场 助 航 灯 光电 线 和 
光电 设备 用 无 次 PV 电缆 2 项 新 产品 通过 省 级 科技 成 果 
鉴定 。 

江苏 新 远东 电缆 有 限 公 司 研制 开发 的 额定 电压 220kV 
交 联 聚 乙烯 绝缘 电力 电缆 (YJLW03127/2201 x 2000) 通过 
国家 级 鉴定 。 

上 海 熊 猫 线 缆 股份 有 限 公 司 研 发 的 多 芯 远 端 控制 电 
缆 深水 绕组 信号 线 、 多 芯 同 轴 通 信和 电缆 、 机 器 人 手臂 控制 
电缆 获 国家 知识 产权 局 颁发 的 专利 证 书 。 

宝 胜 科 技 创 新 股份 有 限 公 司 研制 的 额定 电压 450/750V 
及 以 下 抗 扭转 耐 环境 加 强 型 工程 机 械 用 软 电 缆 被 江苏 省 科 
技 厅 认 定 为 自主 创新 产品 ;额定 电压 1. 8/3kV 辐 照 交 联 至 
烯烃 绝缘 屏蔽 型 无 讽 低 烟 阻 燃 轨 道 车 辆 用 电 绕 和 XGN86 一 
12 箱 型 固定 式 交流 金属 封闭 开关 设备 被 江苏 省 科技 厅 认 定 
为 自主 创新 产品 。 

江苏 通 光 强 能 输电 线 科 技 有 限 公 司 研制 的 应 力 转移 型 
特 强 钢 芯 软 铝 型 线 铝 绞 线 产品 AOF ( SZ) Gg + SAA - 400 + 
52 和 AOF(SZ) +S4A -400 4 52 通过 专家 组 鉴定 。 

浙江 万 马 电缆 股份 有 限 公 司 的 电气 化 铁路 27. 5kV 单 
相交 流 交 联 聚 乙烯 绝缘 电缆 通过 省 级 新 产品 鉴定 。 

远东 电缆 有 限 公 司 7 项 新 产品 通过 鉴定 ,其 中 乙 丙 橡 
皮 绝 缘 耐 扭 耐寒 无 讽 低 烟 阻 燃 风力 发 电 用 软 电 缆 ,、 澳 标 地 
下 煤矿 用 卷 绕 和 拖 忠 电缆 额定 电压 TKV(U, =1.2kV) 挤 包 
绝缘 光纤 复合 电力 电缆 (OPLC)3 类 新 产品 综合 技术 性 能 达 
到 国内 领先 水 平 , 硅 橡胶 绝缘 耐寒 阻 燃 风 力 发 电 用 电缆 、 额 
定 电压 0. 6/1kV 冷冻 集装箱 特种 电缆 、 铝 包 钢 绞 线 、 风 电 用 
耐寒 阻 燃 控制 和 信和 号 电缆 4 项 新 产品 综合 技术 性 能 达到 国 
内 先进 水 平 。 

中 国航 天 四 院 43 所 和 长 天 电工 集团 武汉 电缆 公司 共 
同 研制 出 碳纤维 复合 芯 异 型 软 铅 导 线 (JRLX《T 一 300/40) 。 

杭州 电缆 有 限 公 司 研发 的 智能 电网 用 交 联 电 绕 、 非 磁 
FEARS ADU EUR KR FB, 4. de er m rn DR S | OR 
道 交 通 专 用 环保 型 防 蚁 防水 阻 燃 电 缆 被 授予 实用 新 型 专利 
技术 并 获 专 利 证 书 。 

广东 新 南 达 电 缆 实 业 有 限 公 司 的 “一 种 全 阻 水 中 压 交 
联 聚 乙烯 电力 电缆 ”和 “一 种 防火 防水 低 烟 无 讽 火 灾 报 警 电 
缆 ” 申 请 了 实用 新 型 专利 。 

质量 及 标准 “无 锡 江南 电缆 有 限 公 司 的 "五彩 "商标 、 青 
岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 的 “ 汉 河 ”商标 、 山 东 华 凌 电 缆 有 限 
公司 的 “ 华 凌 及 图 ” 商标 、 上 海 熊猫 线 线 股份 有 限 公司 的 “ 熊 
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A^ 商标 被 国家 工商 总 局 商标 局 认定 为 中 国 驰名 商标 。 

兴 乐 集团 顺利 通过 电能 (北京 ) 产 品 认 证 中 心 有 限 公司 
(PCCC ) 现场 审核 。 

安徽 太平 洋 电 缆 集 团 有 限 公 司 获 得 中 国 船 级 社 临时 工 
厂 认可 证 书 (CCS 认可 )。 

天 津 长 飞 狗 茂 光 绕 有 限 公 司 通 过 了 泰 尔 认证 中 心 的 质 
量 管理 体系 认证 和 光缆 产品 认证 , 获 国 家 广播 电视 总 局 广 
播 电 视 设备 器 材 光缆 产品 人 网 许可 证 。 

江西 普天 公司 研发 的 产品 金属 加 强 件 蝶 形 引信 光 缆 、 
非 金 属 加 强 件 蝶 形 引入 光缆 金属 加 强 件 自 承 式 蝶 形 引 入 
光缆 和 非 金属 加 强 件 自 承 式 蝶 形 引 入 光缆 获得 泰 尔 产品 认 
证 证 书 。 

浙江 万 马 电缆 股份 有 限 公 司 获得 国 网 信息 通信 有 限 公 
司 颁 发 的 电力 专用 通信 设备 进 网 许可 证 。 

特 变 电工 山东 鲁能 泰山 电缆 有 限 公司 获得 中 国 核电 工 
程 有 限 公司 质量 安全 部 颁发 的 220kV 交 联 电缆 合格 供 方 资 
格 证 书 。 

安徽 宏 源 特种 电缆 集团 有 限 公 司 通过 北京 新 时 代 认 证 
中 心 的 ISO 9001 质量 管理 体系 JSO 14001 环境 管理 体系 和 
OHSAS 18001 职业 健康 安全 管理 体系 年 度 监督 审核 。 

江苏 新 远东 电缆 有 限 公 司 的 HCCYV 工艺 生产 220kV 交 
联 电缆 新 技术 通过 国家 级 评审 。 

天 津 609 电缆 有 限 公 司 的 光伏 电费 通过 德国 莱茵 
认证 。 

安徽 蓝 德 集团 通过 泰 尔 认证 体系 监督 审核 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”中 国电 力 科学 院 重庆 泰山 电线 
电缆 公司 特 高 压 导 线 暨 高 压 环 保 智能 型 交 联 电缆 技术 改造 
项 目 英 基 。 

天 津 长 飞 狗 茂 光 缆 有 限 公 司 正式 投产 ,可 实现 光纤 产 
量 400 万 芯 公 里 。 

河南 阳光 电缆 有 限 公 司 200 万 芯 公 里 光缆 项 目 工程 葛 
基 。 该 项 目 投资 总 额 1. 2 亿 元 ,由 周口 阳光 电缆 有 限 公 司 和 
河南 省 通信 电缆 有 限 公 司 合 作 投 资 兴建 。 

江苏 亨通 光电 股份 有 限 公 司 投资 2. 5 亿 元 在 广东 省 东 
莞 市 松山 湖 科 技 产 业 园 区 新 建 特种 光纤 、 特 种 光缆 和 特种 
电缆 研发 生产 基地 。 

江苏 上 上 电缆 集团 特种 电缆 项 目 竣工 投产 ,项 目 建设 
投资 10. 72 亿 元 。 

福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公司 包头 生产 基地 在 内 蒙 
十 包头 市 青山 区 装备 园区 正式 动工 建设 ,项目 总 投资 5 亿 元 。 

宜昌 联邦 电缆 有 限 公 司 特 高 压 电 缆 项 目 在 宜昌 开发 区 
猿 亭 园区 开工 建设 ,项 目 投资 25 亿 元 以 上 。 

宝 胜 科技 创新 股份 有 限 公 司 投资 1 880 万 欧元 的 宝 胜 
YES SOOKV 超 高 压 电 缆 二 期 工程 正式 开工 建设 ;橡皮 
电缆 技术 改造 项 目 二 期 工程 开工 ,总 投资 达 8 000 万 元 。 

”邢台 友 联 光电 科技 有 限 公 司 高 压 电缆 项 目 在 南宫 市 城 
市 工业 区 葛 基 开 建 ,总 投资 3 亿 元 , 占 地 面积 20 万 m ,建筑 
面积 7.2 F m^, 
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常州 金 源 铜 业 有 限 公 司 年 产 30 万 t+ 光亮 铜 杆 新 生产 线 
正式 竣工 投产 。 

恒 天 电线 集团 有 限 公 司 35kV 中 压 电 缆 生 产 线 厂 房 开 
工 建设 ,总 投资 3 500 万 元 以 上 。 

宜昌 红旗 电缆 有 限 公 司 新 三 迁 建 项 目 二 期 工程 厂房 建 
设 完工 ,二 期 工程 总 投资 3 000 万 元 。 

江苏 中 利 科技 集团 股份 有 限 公司 投资 傅 1.3 亿 元 建设 
的 通信 电缆 用 阻 燃 耐 火 软 电缆 华南 生产 基地 ,将 于 2011 年 
建成 投产 。 

特 变 电工 新 疆 线 线 厂 橡 套 电缆 技术 改造 项 目 竣工 投 
产 ,项 目 总 投资 1.2 亿 元 ,年 生产 能 力 达 4 000km, 

东方 集团 宁波 东方 电缆 股份 有 限 公司 的 220kV 及 以 下 
光电 复合 海底 电缆 和 500kV 交 联 电缆 技 改 项 目 主体 工 
程 一 一 超 高 压 交 联 电缆 立 塔 顺利 结 顶 ,项 目 总 投资 4. 14 
亿 元 。 

上 海 胜 华电 缆 集团 有 限 公 司 与 湖北 京 阳 拓 能 电力 设备 
有 限 公司 达成 了 重组 协议 ,共同 投资 6 000 万 元 在 襄阳 市 建 
立 电线 电缆 生产 和 电力 设备 修造 基地 。 

重庆 泰山 电线 电缆 有 限 公 司 特 高 压 导 线 既 高压 环保 智 
能 型 交 联 电缆 技术 改造 项 目 英 基 。 

四 川 明星 电缆 股份 有 限 公 司 的 500kV 超 高 压 交 联 电线 
项 目 竟 基 仪 式 在 四 川 乐山 生产 基地 举行 。 

虎 牌 控股 集团 有 限 公 司 投资 的 环保 型 超 高 压 电缆 产业 
基地 英 基 ,总 投资 6. 88 亿 元 。 

安徽 蓝 德 集团 投入 1 100 万 元 建设 辐 照 中 心 。 

武汉 电缆 集团 投资 9. 5 亿 元 在 武汉 经 济 技术 开发 区 设 
立新 基地 , 占 地 面积 15. 5 万 m? ,建设 周期 2 年 。 

对 外 合作 LG 集团 旗下 的 LS 电缆 株式 会 社 斥资 500 
万 美元 ,收购 湖北 永 瞻 红旗 电气 有 限 公 司 75. 14% 的 股权 。 

日 本 昭和 电线 电缆 系统 株式 会 社 与 中 国信 达 资 产 管 理 
公司 共同 投资 组 建 的 天 津 昭和 漆包线 公司 ,一 期 工程 投产 ， 
形成 年 产 2 万 t 无 氧 铜 深加工 产品 的 生产 能 力 。 

中 天 科技 装备 电缆 有 限 公 司 与 德国 莱茵 集团 莱 黄 技术 
(上 海 ) 有 限 公 司 及 国家 电线 电缆 质量 监督 检验 中 心 在 南通 
签署 战略 合作 协议 。 

宝 胜 集团 与 意大利 普 窒 司 曼 在 北京 签订 投资 协议 。 

行业 交流 2010 年 4 月 8~9 日 ,中 国电 器 工业 协会 电 
线 电缆 分 会 七 届 一 次 理事 长 会 议 在 宝 胜 集团 召开 ,会 议 围 
绕 “ 分 析 行 业 形 势 , 共 商 发 展 大 计 ” 展 开 讨 论 。 

4 月 22 日 ,由 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 、 上 海 电 
缆 研 究 所 共同 主办 ,上 海 凯 波 特 种 电缆 料 广 有 限 公 司 协办 
的 2011 中 国 线 缆 材 料 大 会 在 无 锡 举行 。 

4 月 26 ~27 日 ,由 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 与 
上 海 电缆 研究 所 联合 主办 的 “2010 电线 电缆 论坛 一 一 十 年 
回顾 与 展望 ”在 浙江 宁波 举行 。 

6 月 工 日 ,由 中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 组 织 的 电 
线 电缆 行业 "十 二 五 "规划 编制 工作 会 议 在 上 海 电 缆 研 究 所 
召开 ,来 自 上 海 电缆 研究 所 、 各 类 线 缆 产 品 制造 .配套 材料 、 


专用 设备 生产 企业 等 23 家 单位 参与 规划 编制 。9 H 8-9 
日 ,由 中 国电 器 工业 协会 电线 电线 分 会 组 织 的 4 电线 电线 行 
业 “ 十 二 五 ”发 展 规划 (初稿 )》 专 家 初审 会 在 上 海 电 绕 研究 
所 召开 。 

9 月 18 ~22 日 ,2010 漆包线 行业 节能 减 排 技 术 论 坛 在 
上 海 召 开 。 会 议 围绕 漆 包 线 行业 节能 减 排 的 经 验 、 采 取 的 
措施 、 取 得 的 成 效 和 "十 二 五 ”绕组 线 行业 发 展 展开 讨论 。 

9 H 19 ~24 日 ,2010 中 国电 线 电 缆 行 业 大 会 在 上 海 举 
t1, 2D EB CUR ELJCIE RES". 21 日 ,第 四 届 中 国 国 
际 线 缆 及 线材 展览 会 (Wire China 2010) 在 上 海 新 国际 博览 
中 心 开幕 ,汇聚 1 000 多 家 展商 , 展 出 面积 达 40 000m 。 

12 月 1 日 ,全 国 第 二 届 电 线 电 缆 制 造 工 (拉线 工 ) 职业 
技能 竞赛 在 上 海 启 动 。 

[拟稿 人 ;上 海 电 绕 研究 所 陆 成 玉 ] 


行业 概况 





生产 发 展 情况 ”根据 绝缘 材料 分 会 对 行业 内 主要 企业 
的 统计 ,2010 年 绝缘 材料 行业 经 济 运行 总 体 呈 现 增长 的 发 
展 态势 ,各 项 经 济 指标 都 有 不 同 程度 的 增长 。2010 年 完成 
工业 总 产值 1 491 666 万 元 , 主 车 业务 收入 1 399 913 万 元 ， 
全 员 劳 动 生产 率 131 007 元 /人 。2010 年 绝缘 材料 行业 统计 
企业 工业 总 产值 前 10 位 企业 见 表 1。2010 年 绝缘 材料 行业 
统计 企业 工业 增加 值 前 10 位 企业 见 表 2。 


表 1 2010 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 工业 总 产值 前 10 位 企业 







2010 年 
企业 名 称 
(96 ) 


同比 增长 


2010 年 
同比 增长 
(%) 































广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 347 537 | 228 621 株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 84. 34 
山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 220 800 | 137 344 宁波 华 缘 玻璃 钢 电 器 制造 有 限 公 司 13. 79 
深圳 市 长 园 集团 股份 有 限 公司 184 209 | 113 444 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 18. 00 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 150 015 | 133 053 吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公司 27. 31 













山东 四 达 工 贸 股 份 有 限 公 司 71 058 | 62 296 





苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公司 


表 2 2010 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 工业 增加 值 前 10 位 企业 








2010 年 
2010 年 | 2009 年 
企业 名 称 N B 同比 增长 
(万 元 ) | CH20) (46) 


深圳 市 长 园 集团 股份 有 限 公司 泰州 魏 德 曼 高 压 绝缘 有 限 公司 


广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 宁波 华 缘 玻璃 钢 电 句 制 造 有 限 公司 15. 42 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 南通 中 萎 绝 缘 材 料 有 限 公 司 86. 02 
山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 浙江 琳 泰 科技 企业 有 限 公司 


16. 93 


江苏 冰 城 电 材 股 份 有 限 公 互 湖南 广 信和 电工 科技 股份 有 限 公 司 


产品 分 类 及 产量 2010 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 主要 


市 场 及 销售 2010 年 国内 绝缘 材料 市 场 需 求 仍 保持 增 


产品 产量 .销量 及 销售 收入 见 表 3。 长 态势 ,销售 量 和 销售 收入 同比 均 有 所 增加 。 我 国正 进入 
X3 2010 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 一 个 新 的 经 济 增长 期 ,能 源 、 交通 .通信 和 信息 等 行业 的 迅 
主要 产品 产量 .销量 及 销售 收入 速 发 展 ,带动 了 绝缘 材料 行业 的 发 展 。“ 十 二 五 "期间, 随 着 


国家 对 能 源 .电力 .交通 设施 投资 的 加 大 ,通信 及 电子 信息 
和 家 用 电器 产品 消费 量 的 增加 , 对 绝缘 材料 的 需求 将 持续 
旺盛 。 统 计 资 料 表 明 :2010 年 绝缘 材料 中 层 压 制品 .薄膜 及 


销售 收入 
(万 元 ) 


项 目 名 称 







油漆 树脂 61962 09 834| 120412. 复合 材料 . 浸 涡 纤维 制品 的 产量 和 销售 量 增长 幅度 较 大 , 产 
浸渍 纤 维 制品 10 132/570 万 m 8 963/570 H m| 21 120 量 同 比分 别 增长 24. 06% 30. 8296 、36. 16% ， 销量 同 比分 别 
层 压制 品 147 808 143 363 | 607 260 增长 21. 5% .25. 28% 24.3196 。 油 漆 树 脂 产 品 中 产量 占 首 
云母 制 品 12136 0099 位 的 是 无 溶剂 浸渍 漆 , 占 油漆 树脂 产品 总 产量 的 53.4% ;水 
电工 塑料 88 196 70 468 


溶性 浸渍 漆 产 量 增长 较 多 ,表明 环保 绝缘 漆 需 求 呈 增长 趋 
势 。 层 压制 品 中 高 性 能 c p LEER BUDE HORE REA. E 
膜 及 复合 材料 中 特殊 用 途 的 薄膜 和 复合 材料 增幅 较 大 。 电 


薄膜 及 复合 材料 | 44 271/44. 2 F m | 39 581/44.2 万 m! 109 758 
其 他 类 材料 125 963/3 800 件 | 124 020/3 800 件 | 279 559 
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工 塑料 中 增强 型 、 耐 热 性 材料 增长 较 快 。 用 于 新 能 源 的 少 。 475 52013 800 件 /614. 2 万 m, 销 售 收入 1 269 560 万 元 。 

胶 云 母 带 、 高 压 开关 和 干 式 变 压 器 用 的 浇注 胶 及 高 性 能 绝 2010 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 销售 量 前 10 位 企业 见 表 4。 

缘 纸 和 成 型 件 等 仍 保持 增长 态势 。 | 2010 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 主 营业 务 收 入 前 10 位 企业 
2010 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 销售 绝缘 材料 产品 总 量 见 表 5。 


表 4 2010 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 销售 量 前 10 位 企业 








2010 年 
. 同比 增长 
(46) 


2010 年 | 2009 年 
(t) 


企业 名 称 企业 名 称 









宁波 华 缘 玻璃 钢 电 器 制造 有 限 公司 





山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公司 


山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 湖南 广 信和 电工 科技 股份 有 限 公司 1. 47 
深圳 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 19. 78 
广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 浙江 省 乐清 树脂 厂 57. 14 





四 川 东 材 科 技 集团 股份 有 限 公司 办 州 巨 峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公司 


表 5 2010 年 绝缘 材料 行业 统计 企业 主 营 业务 收入 前 10 位 企业 











2010 年 
同比 增长 
(96) 





2010 4E 
同比 增长 
( 96 ) 







2010 年 | 2009 年 
(万 元 ) | A) 









企业 名 称 








344 962 | 230 303 





广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 









株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 





















山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 215 400 | 138 670 宁波 华 缘 玻璃 钢 电 器 制造 有 限 公司 20. 68 
深圳 市 长 园 集团 股份 有 限 公 司 157 444 | 96 961 MERER H MARAE 22. 14 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 101 849 | 84 346 苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公司 _15 67 


























山东 四 达 工 贸 股 份 有 限 公 司 71 929 | 63 126 


吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公司 


2010 年 绝缘 材料 产品 出 口 53 728t, 出 口交 货 值 287 704 额 32 465 万 美元 , 占 出 口 总 额 的 73.85% ;薄膜 及 复合 材料 
万 元 ,创汇 43 962 万 美元 。2010 年 出 口 量 与 上 年 基本 持平 ， ”出口 额 2 751 万 美元 , 比 上 年 增长 227% ,增幅 最 大 。2010 
但 出 口交 货 值 和 创汇 额 却 有 所 增加 。 从 产品 分 类 来 看 , 绝 ”年 绝缘 材料 行业 创汇 额 前 10 名 企业 见 表 6。2010 年 部 分 绝 
缘 材 料 行业 主要 出 口 产品 是 层 压 制品 中 的 覆 钢 箱 板 ,出 口 ” 缘 材 料 产 品 出 口 创汇 额 见 表 7。 


X6 2010 年 绝缘 材料 行业 创汇 额 前 10 名 企业 


DUE 比 上 年 增长 创汇 额 
4E M 小 












比 上 年 增长 
(96) 











广东 生 益 科技 股份 公司 四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 

山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 南通 中 葵 绝 缘 材料 有 限 公司 6. 81 
深圳 长 园 新 材料 股份 有 限 公司 龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公司 -5. 86 
宁波 华 缘 玻璃 钢 电 器 制造 有 限 公司 泰州 魏 德 曼 高 压 绝缘 有 限 公司 -3.72 





北京 新 福 润 达 绝 缘 材料 有 限 公 司 浙江 落 泰 科技 企业 有 限 公司 





表 7 2010 年 部 分 绝缘 材料 产品 出 口 创 汇 额 


创汇 额 比 上 年 增长 创汇 额 
m | 









比 上 年 增长 
(96) 












层 压 制品 薄膜 及 复合 材料 2 751 227. 11 
HF UST B ET HE 574 - 14. 58 
层 压 板材 其 他 绝缘 材料 170. 15 

电工 塑料 


科技 成 果 及 新 产品 2010 年 ,绝缘 材料 行业 各 企业 坚 。 “ 单 面 补 强 多 胶 主 绝缘 材料 , 主要 性 能 参数 : 云母 含量 
持 自主 创新 ,加 快 新 产品 开发 和 技术 改造 ,取得 多 项 科技 成 ” 105 S g/m" ;胶粘剂 含量 (85 + 10) g/m ;挥发 物 含 量 <2%; 
果 和 新 产品 。 拉 伸 强度 (纵向 ) = 100N/10m; E 4638 BE 2 35MV/m, iXj* 

四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 司 研 制 开发 的 5440 一 1D — 品 的 研制 成 功 解决 了 国内 多 胶 云 母 带 云母 含量 偏 低 4E 
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了 国内 大 电机 的 绝 绿 结构 水 平 。 该 项 目 通 过 了 四川 省 科技 
厅 组 织 的 鉴定 ,产品 技术 及 性 能 处 于 国内 领先 水 平 ,并 来 获 
2010 年 度 中 国 石油 和 化 学 工业 协会 科技 进步 奖 三 等 奖 \ 纺 
阳 市 科技 进步 奖 二 等 奖 。 

苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公司 研制 开发 的 环 氧 
RET VPI 树脂 ,是 一 种 不 含 浴 剂 和 稀释 剂 . 无 气味 、 无 毒 环 
保 、VOC 排放 基本 为 零 , 清 洁 环 保 型 的 环 氧 酸 西 VPI 树脂 。 
采用 分 子 燕 饮 技 术 制 成 单 分 子 双 酚 A 环 氧 (n=0) 树 脂 , 通 
过 研究 多 官能 团 小 分 子 环 氧 树 脂 精 制 高 纯化 技术 ,生产 出 
高 纯度 低 医 度 环 氧 树 脂 。 其 性 能 及 使 用 工艺 性 与 进口 的 浸 
渍 树脂 相当 ,打破 了 国外 公司 的 技术 封锁 和 人 芍 断 。 该 树脂 
用 于 高 压 电 机 VPI 处 理 , 可 制造 无 气 隙 绝缘 ,使 线圈 绝缘 各 
部 件 连续 性 和 导热 性 好 、 模 满 率 高 、 三 防 性 能 优异 ;可 减少 
局 部 放电 现象 ,更 能 承受 变频 时 的 骨 间 脉冲 电压 ,提高 了 电 
机 的 技术 经 济 指标 和 运行 可 靠 性 。 该 公司 研制 的 C VPI 
无 溶剂 浸渍 树脂 ,是 一 种 低 挥 发 份 的 环保 型 产品 ,具有 优异 
的 电气 性 能 .力学 性 能 、 耐 水 性 和 耐 热 性 ,能 够 满足 大 功率 
牵引 电机 的 绝缘 浸渍 处 理 要 求 。 该 产品 性 能 达到 国外 同类 
产品 水 平 ,可 以 替代 进口 产品 ,打破 了 国外 在 机 车 牵引 电 
机 高 性 能 绝缘 技术 方面 的 垄断 ,有 利于 提高 我 国 机 车 牵引 
电机 的 制造 水 平 。 该 公司 研制 的 再 级 环 氧 改 性 聚 酯 亚 胺 
浸 溃 树脂 ,采用 自制 新 型 单 体 , 在 保证 树脂 性 能 不 变 的 前 
提 下 ,有 效 降 低 了 树脂 黏度 ,减少 了 稀释 剂 的 用 量 , 较 好 地 
解决 了 活性 入 释 剂 的 用 量 与 树脂 慕 度 的 矛盾 ;通过 复合 型 
引发 剂 . 阻 聚 剂 及 多 种 助 剂 的 选择 与 组 合 搭配 , 较 好 地 解 
决 了 反应 活性 高 . 凝 胶 时 间 得 .低温 快 固 化 与 储存 稳定 性 
的 矛盾 。 该 项 且 具 有 创新 性 ,属国 内 领先 水 平 。 环 氧 酸 醒 
VPI 树脂 、C 级 VPI 无 溶剂 浸 溃 树脂 和 再 级 环 氧 改 性 聚 酯 
亚 胺 浸渍 树脂 均 于 2011 年 5 月 通过 了 中 国 机 械 工业 联合 
会 组 织 的 鉴定 。 

广东 生 益 科技 股份 有 限 公 司 研制 开发 的 高 密度 互 连 
(HDI) 专 用 系列 涂 树脂 铜 钉 (RCC), 采 用 具备 结构 性 阻 燃 
要 素 的 特种 环 氧 树脂 作为 主体 树脂 ,在 提高 阻 燃 性 的 同时 
增强 大 分 子 树 脂 与 酚 氧 树脂 的 相 容 性 ,利用 大 分 子 环 氧 树 
脂 和 酚 氧 树脂 对 高 性 能 环 氧 树脂 进行 增 韦 改 性 ,配合 使 用 
多 种 阻 燃 剂 ,保证 产品 获得 最 佳 的 综合 性 能 。 该 系列 产品 
能 满足 HDI 要 求 ,有 利于 电子 产品 向 “轻薄 、 短 、 小 ”的 方向 
发 展 ,填补 了 国内 空白 ,处 于 国际 先进 水 平 ,并 于 2010 年 8 
月 荣获 东莞 市 科学 技术 进步 奖 一 等 奖 。 该 公司 通过 研究 高 
性 能 附 酰 亚 胺 薄膜 挠 性 履 铜 板 用 胶粘剂 及 成 形 加 工 .工艺 ， 
研制 开发 出 高 性 能 聚 酰 亚 胺 薄膜 挠 性 图 铜板 ,实现 了 高 性 
能 聚 酰 亚 胺 薄膜 挠 性 覆 铜 板 及 其 配套 产品 覆盖 膜 、. 胶 膜 的 
产业 化 ,其 产品 性 能 完全 符合 IPC 标准 ,达到 国外 同类 产品 
的 先进 水 平 ,可 替代 进口 产品 。 该 公司 还 开展 了 1C 封装 用 
高 性 能 著 铜 板 的 研发 及 产业 化 工作 ,通过 对 IC 封装 用 高 性 
能 履 铀 板 关键 技术 及 共性 技术 的 自主 创新 及 集成 创新 研 
FT ELT IC 封装 用 高 性 能 覆 铜 板 技 术 研 究 开 发 平台 。 产 
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品 性 能 达到 美国 IPC -4010/30 标准 ,已 批量 生产 和 销售 , 产 
能 为 60 万 张 /a, 年 产值 约 1.6 亿 元 。 

浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 研制 开发 的 高 强度 改 性 聚 
氨 酷 治 封 胶 , 与 传统 的 环 氧 树 脂 、 有 机 硅 树 脂 浇 注 料 相 比 具 
有 良好 的 工艺 性 能 ,可 室温 固化 ,应 力 低 、 收 缩小 、 放 热 少 ， 
固化 物 有 良好 的 电气 性 能 、 极 佳 的 耐水 解 性 、 良 好 的 抗 冲击 
性 能 ,优异 的 低温 性 能 和 冷 热 冲 击 性 能 ,适合 内 部 结构 复杂 
的 电子 元 件 的 封装 及 高 压 电 器 设备 的 灌 封 。 该 公司 研制 的 
水 性 超支 化 环 氧 绝缘 浸渍 漆 ,是 国内 首创 的 不 含 助 溶剂 的 
水 性 环保 绝缘 漫 渍 漆 ,以 乙 氧 基 季 戌 四 醇 、 二 羟 甲 基 丙 酸 、 
环 氧 氯 丙烷 或 环 氧 树脂 为 主要 成 分 合成 新 型 的 超支 化 环 氧 
聚合 物 ,有效 解 决 了 水 性 绝缘 浸 溃 漆 的 低 黏 度 化 ,乳液 稳定 
性 ,乳化 剂 . 水 对 绝缘 性 的 影响 以 及 固化 物 脆 性 等 技术 
难题 。 

嘉兴 清河 高 力 绝缘 有 限 公司 研制 开发 的 自 黏 性 单 面 腊 
少 胶 粉 云母 带 , 具 有 云母 含量 高 .电气 性 能 优良 ,绝缘 寿命 
长 整体 性 好 、 耐 热 老 化 性 能 优良 、 导 热 性 好 等 特点 ,能 减 薄 
绝缘 厚度 ,可 有 效 降 低 电 机 温 升 。 其 产品 主要 技术 指标 : 胶 
TigR| Ar Eb x FRATE SA ; h ^98 BE 2 50MV/m; 
拉 伸 强度 宇 30N/em; 云母 含量 宇 60% ;常态 下 表面 干燥 ,在 
160% 左右 有 自 黏 性 。 该 产品 能 替代 进口 产品 ,提升 了 我 国 
大 电机 主 绝缘 技术 水 平 。 

吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公司 研 制 开发 的 ET 一 90M 无 
商 阻 燃 耐 热 绝缘 树脂 ,与 中 胶 或 少 胶 云 母 带 相 溶 性 好 ,固化 
过 程 中 挥发 少 , 固 化 后 机 械 强 度 高 ,吸水 率 低 , 耐 湿热 、 耐 盐 
F . 防 霉 抗 潮 . 耐 低温 ( — 40 ) , 耐 氟 利 昂 性 能 优异 ,贮存 稳 
定性 好 ,绝缘 树脂 不 含有 机 溶剂 ,有 机 挥发 份 (VOC ) 含量 
低 ,综合 性 能 明显 优 于 国内 同类 产品 。 研 制 开 发 的 T1149 一 
2 高 压 电 机 (VPI) 无 溶剂 淄 溃 树脂 具有 优异 的 贮存 稳定 性 
和 浸渍 工艺 性 ,固化 后 机 械 强度 高 , 耐 热 性 好 ,电气 绝缘 、 耐 
湿热 . 耐 冷媒 性 能 均 优 ,介质 损耗 低 。 该 产品 的 烘焙 时 间 比 
国内 其 他 浸渍 树脂 缩短 约 1/3 ,有 助 于 电机 厂 节 能 降 耗 , 降 
低 生 产 成 本 。 

北京 新 福 润 达 绝 缘 材 料 有 限 责任 公司 研制 开发 的 F889 
导 磁 板 ,通过 改进 配方 .完善 生产 工艺 ,产品 合格 率 提高 
8% ,生产 效率 提高 1596 ,产品 性 能 大 幅度 提高 ,过 曲 强度 达 
到 280MPa, T, z 155% 以 上 ,综合 性 能 达到 国外 同类 产品 
水 平 。 

西安 西 电 电 工 材料 有 限 责 任 公 司 研 制 的 382 环 氧 玻璃 
纱 缠绕 管 ,以 环 氧 树 脂 为 胶粘剂 ,玻璃 纱 为 补 强 材 料 , 采 用 
湿 法 缠绕 技术 ,解决 了 复合 空心 绝缘 子 用 环 氧 玻璃 纱 缠绕 
管 介质 损耗 和 电气 强度 的 技术 难题 。 该 产品 具有 优异 的 力 
学 .电气 性 能 ,其 综合 性 能 处 于 国内 领先 水 平 。 该 公司 研制 
的 GIS FH 375 高 电压 真空 压力 浸 胶 管 ,采用 模具 底 灌 式 的 工 
艺 路 线 ,在 高 强度 真空 压力 浸 胶 管制 作 及 配方 .结构 设计 等 
关键 技术 上 进行 了 创新 ,产品 具有 优异 的 力学 .电气 性 能 ， 
综合 性 能 处 于 国内 领先 水 平 。 该 产品 已 应 用 于 西安 西 开 高 
压 电 气 股份 有 限 公司 的 126kV GIS 用 绝缘 拉杆 。 这 两 项 产 
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品 均 通过 了 中 国 西 电 集团 公司 暨 中 国 西 电 电气 股份 有 限 公 
司 组 织 的 专家 鉴定 。 

质量 及 标准 “2010 年 机 械 工业 电工 材料 产品 质量 监督 
检测 中 心 为 各 绝缘 材料 生产 厂家 和 应 用 厂家 提供 各 类 绝缘 
材料 .绝缘 制品 及 绝缘 结构 的 检测 服务 1 200 多 批 次 ,出 具 
了 科学 客观 .公正 的 检测 报告 。 对 产品 在 检测 中 暴露 出 来 
的 问题 提出 改进 建议 。 风 电 、 核 电 及 光伏 发 电 用 绝缘 材料 
和 绝缘 结构 的 综合 评定 检测 业务 逐年 增加 , 但 相应 的 测试 
方法 及 相关 标准 滞后 ,检测 技术 有 待 进一步 提高 和 完善 。 
变压器 用 绝缘 材料 的 检测 业务 有 一 定 增长 ,新 增 纸 张 聚合 
度 等 检测 项 目 。 针 对 电力 行业 2010 年 对 有 关 电力 设备 及 部 
件 绝缘 性 能 所 作 的 相应 规定 ,检测 中 心 也 及 时 地 拓展 了 该 
领域 业务 。 

2010 年 全 国 绝缘 材料 标准 化 技术 委员 会 组 织 起 草 15 
项 国家 标准 和 4 项 行业 标准 ,承担 2 项 全 国电 气 绝缘 材料 与 
绝缘 系统 评定 标准 化 技术 委员 会 委托 的 基础 方法 标准 的 制 
定 。 组 织 开展 对 12 项 绝缘 材料 现行 国家 标准 进行 复审 ,其 
中 将 9 项 标准 列 人 计划 修订 ,废止 3 项 。 将 30 项 国家 标准 


表 8 2010 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 基本 建设 .更 新 改造 情况 





企业 名 称 


广东 生 益 科技 股份 有 限 公 司 
苏州 巨峰 绝缘 材料 有 限 公司 

四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 
西安 西 电 电 工 材料 有 限 责任 公司 
株洲 时 代 电 气 绝缘 材料 有 限 公司 
龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公司 

宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 公 司 
北京 新 福 润 达 绝 缘 材 料 有 限 责 任 公 司 
湖南 广 信和 电工 科技 股份 有 限 公司 
河南 许昌 电工 绝缘 材料 有 限 公 司 
上 海龙 怡 机 电 材 料 有 限 公 司 
宝应 县 精工 绝缘 材料 有 限 公司 

上 海 同 立 电工 材料 有 限 公 司 

上 海 金山 前 峰 绝 缘 材料 公司 


am |a | 六 市 
计划 数 
dica Ul 





和 23 项 行业 标准 列 人 绝缘 材料 "十 二 五 "标准 制 修订 规划 
重点 项 目 , 并 从 标 委 会 “十 二 五 ” 国家 标准 制 修订 重点 项 自 
中 筛选 9 项 ( 含 历 史 原 因 遗 留 的 1 项 国家 标准 急需 修订 ， 
2009 年 复审 急需 修订 的 国家 标准 1 项 ,其 他 均 为 涉及 基础 
性 环保、 节能 减 排 新 能 源 、 特 高 压 大 型 输 变 电 设 备用 绝缘 
材料 ) 标 准 , 上 报国 家 标准 化 管理 委员 会 待 批 。 从 加 快 行业 
标准 修订 速度 ,加 大 特 高 压 交 直流 输 变 电 设备 、 新 能 源 设 
备 、 节 能 减 排 及 基础 性 标准 制 修订 力度 等 方面 出 发 ,申报 了 
机 械 行业 标准 制 修订 计划 共 24 项 ,其 中 制定 项 目 15 项 , 修 
订 项 目 9 项 。 

基本 建设 及 技术 改造 2010 年 绝缘 材料 行业 全 年 基本 
建设 投资 25 879 万 元 ,更 新 改造 资金 7 900 万 元 。 固 定 资产 
实际 投资 额 为 35 378 万 元 ,其 中 技术 改造 资金 为 7 565 万 
元 。2010 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 基本 建设 .更 新 改造 情 
况 见 表 8。2010 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 的 国家 重点 改造 
项 目 见 表 9。2010 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 技术 改造 项 目 
及 其 效果 见 表 10, 


(单位 ;万 元 ) 
基本 建设 投资 更 新 改造 资金 


其 中 _ 
实际 完成 


5 414 

123 
2 297 
25 
286 180 
2 100 


175 80 





X9 2010 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 的 国家 重点 改造 项 目 


企业 名 称 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 | 年 产 4 000t X pi RE H E ik 


公司 







湖南 广 信和 电工 科技 股份 有 限 


公司 


年 产 1.6 万 ! 特 高 压 纸板 ,年 


型 件 


宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 年 产 3 万 :不 饱和 聚 酯 增强 
限 公 司 模 塑 料 的 制造 生产 线 
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该 项 目 列 人 国家 2010 年 产业 振兴 和 技术 改造 专项 。 项 目 总 投资 4 990 
万 元 ,其 中 国定 资产 投资 4 727 万 元 。 建 成 投产 后 ,可 新 增 销售 收入 
14 600 万 元 ,新 增 利润 2 947 万 元 ,税金 888 万 元 ,新 增 出 口 创汇 100 万 
美元 

该 项 目 列 人 国家 2010 年 产业 振兴 和 技术 改造 专项 。 项 目 总 投资 5.05 
产 3 000 套 大 型 变压器 绝缘 成 | 亿 元 。 投 产后 ,年 新 增 销售 收入 6 亿 元 ,税收 6 800 万 元 


项 目 总 投资 2 814 万 元 ,其 中 中 央 资 金 197 万 元 ,银行 贷款 800 万 元 , 自 
有 资金 1 817 万 元 
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表 10 2010 年 绝缘 材料 行业 部 分 企业 技术 改造 项 目 及 其 效果 


企业 名 称 
苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 | ”电气 绝缘 材料 技术 改造 
有 限 公 司 





Fi HER Ha, e R BUE Y Jc Dl RS 


广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 | ， 新 型 覆 铜 板 智能 制造 与 信息 


化 技术 改造 


国产 超 细 玻 璃 纤维 材料 的 薄 
型 覆 铜 薄板 开发 及 产业 化 
2MW 以 上 风力 发 电 设备 用 
线圈 研发 及 产业 化 

1 000kV 交流 变 压 句 绝缘 成 
型 件 组 装 套 件 

F881A 系列 玻璃 布 板 技 改 


吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 
公司 

泰州 瑶 得 曼 高 压 绝缘 有 限 
公司 

北京 新 福 润 达 绝缘 材料 有 限 
责任 公司 


F882A 高 7 玻璃 布 板 技 改 


江苏 冰 城 电 材 股份 有 限 公司 | ” 定 转 子 线圈 扩 能 改造 


绕组 线 生产 技 改 


行业 活动 ”中 国电 工 技 术 学 会 绝缘 材料 与 绝缘 技术 专 
委 会 和 中 国电 器 工业 协会 绝缘 材料 分 会 于 2010 年 9 月 25 ~ 
27 日 在 成 都 市 联合 召开 中 国电 工 技术 学 会 绝缘 材料 与 绝缘 
技术 专 委 会 换届 大 会 暨 专题 研讨 会 。 在 本 次 大 会 上 ,新 组 
成 的 第 七 届 绝 缘 材 料 与 绝缘 技术 专 委 会 选举 产生 了 专 委 会 
正 \ 副 主任 委员 及 秘书 长 ,桂林 电器 科学 研究 院 副 总 工程 师 
李 学 敏 高 工 当 选 为 第 七 届 专 委 会 主任 委员 ,中国 科学 院 杨 
t5 西安 交通 大 学 李 盛 涛 .四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公 
司 唐 安 斌 北京 新 福 润 达 绝缘 材料 有 限 公 司 李 守 杰 苏州 赛 
伍 应 用 技术 有 限 公司 唐 超 等 5 人 当选 为 副 主 任 委员 ,桂林 
电 融 科学 研究 院 李 粮 星 教授 当选 为 秘书 长 。 会 议 讨论 了 
《全 国 绝缘 材料 行业 “十 二 五 "发展 规划 草案 》。 

交流 会 以 节能 减 排 .环保 低 碳 为 主题 ,邀请 几 位 专家 作 
主题 报告 ,分 别 是 :桂林 电器 科学 研究 院 李 学 敏 、 李 次 星 作 
“ 低 碳 经 济 下 绝缘 材料 的 发 展 思路 "报告 .四川 东 材 科技 股 
份 有 限 公 司 唐 安 斌 博士 作 “ 关 于 低 碳 经 济 与 绝缘 材料 发 展 
方向 的 思考 ”报告 西安 交通 大 学 李 盛 涛 、 钟 力 生 教授 作 * 电 
工 用 环 氧 树脂 环保 节能 化 发 展 趋势 "报告 .苏州 赛 伍 应 用 技 
术 有 限 公司 唐 超 博士 作 “ 新 能 源 行业 的 发 展 动态 ”报告 . 株 
洲 时 代 新 材料 有 限 公司 姜 其 斌 博士 作 “ 新 能 源 发 展 趋势 与 
绝缘 材料 发 展 机 遇 "报告 。 会 议 收 到 节能 减 排 及 环保 低 碳 
绝缘 技术 .应 用 技术 及 其 他 方面 的 论文 共 50 篇 。 

会 议 达 成 共识 :为 实现 长 近 发 展 ,绝缘 材料 行业 应 围绕 
节能 减 排 及 发 展 核能 ,太阳 能 、 风 能 .生物 质 能 等 环保 低 碳 
技术 开展 相关 的 研究 开发 工作 ,积极 调整 和 优化 绝缘 材料 


效 R 
项 目 总 投资 120 万 元 (其 中 国定 资产 2 320 万 元 ,134 万 美元 ) ,引进 


精密 铜 带 轧 机 等 设备 19 台 , 购 置 国产 流 延 机 、 亚 胺 化 炉 等 设备 50 A 
( 套 )。 改 造 后 可 形成 年 产 各 种 绝缘 材料 2 500t 生产 能 力 


项 目 完成 后 , 首 期 可 形成 150 ~ 200V/a 的 生产 能 力 ,新 增产 值 可 达 ! 亿 ~ 


5 亿 元 ,还 将 带动 耐 电 晕 绕 包 导 线 、 耐 电 尝 烧结 线 、 耐 电 晕 云 母 带 等 深 加 
工 产品 增产 ,新 增产 值 5 亿 元 


在 扩建 挠 性 黎 铜 板 生产 线 的 基础 上 ,以 信息 技术 和 设备 集成 为 基础 , 建 


设 高 度 自 动 化 的 等 能 生产 线 。 项 目 完成 后 ,可 减少 制品 损耗 376 以 上 , 提 
升 产 品 品 质 3% ,年 产能 提高 到 720 万 m? 


项 目 验收 时 已 取得 销售 收入 1.44 亿 元 ,净利 润 2 081.47 万 元 ,具有 14 


项 实用 新 型 专利 (已 授权 ) 和 4 项 发 明 专 利 


预计 投入 2000 万 元 建立 风力 发 电机 线圈 生产 基地 ,年 销量 达 1 000 


台 ,产值 10 000 万 元 ,利税 2 000 万 元 


采用 高 耐 场 强 纸 质 绝缘 成 型 件 制造 技术 ,生产 出 能 满足 1 000kV 交流 


变 压 顺 和 电抗 侣 并 网 运行 后 的 高 质量 要 求 的 绝缘 成 型 件 


通过 改造 生产 设备 ,提高 生产 能 力 和 产品 质量 ,2010 年 年 产 1 200t, 销 


售 收 入 3 500 万 元 ,利润 210 万 元 


通过 改善 配方 ,提高 产品 质量 ,7, >155%C ,2010 年 实现 销售 收入 1 400 


万 元 ,利润 120 万 元 


2010 年 9 月 完成 ,形成 年 产 18 万 支 定 转子 线圈 规模 ,产值 近 9 000 万 元 


2010 年 10 月 完成 并 投产 ,产能 600t/a 


产品 结构 ,大 力 开 发 无 毒 无 害 型 .节能 节约 型 .无 污染 型 及 
天 然 物 质 替代 型 等 新 型 绝缘 材料 ;加 大 绝缘 材料 企业 技术 
改造 力度 ,发 展 与 环保 产业 配套 的 绝缘 技术 ;配合 整 机 做 好 
配套 的 绝缘 系统 的 开发 ,实施 环保 绿色 工程 。 

“十 二 五 ”发展 重点 “十 二 五 ?期 间 应 当 优先 发 展 对 电 
力 工业 有 重大 影响 的 绝缘 材料 产品 以 及 技术 水 平 高 国内 
外 市 场 前 景 好 、 对 行业 发 展 有 较 大 带动 效应 的 绝缘 材料 产 
品 ,优先 发 展 进口 量 较 多 的 绝缘 材料 产品 ,优先 发 展 新 型 发 
电 设 备 . 输 变 电 设 备 、 用 电 设 备 配 套 的 绝缘 材料 产品 。 

优先 开发 与 大 型 发 电 设备 配套 的 关键 绝缘 材料 ,特别 

”是 与 超 高 压 、 大 容量 设备 配套 的 相关 绝缘 材料 ;着 重 发 展 风 
力 发 电 用 绝缘 材料 ,重点 是 高 性 能 超 厚 云母 纸 和 超 薄 云母 
纸 ,高 导热 云母 带 , 高 性 能 (包括 耐 电 尝 )F 级 多 胶 粉 云母 
带 , 高 强度 高 云母 含量 F 级 少 胶 粉 云母 带 ,无 茶 乙 烯 VPIE 
涡 树 脂 和 半 无 机 硅钢 片 漆 , 无 气 际 层 压制 品 和 成 型 件 等 。 

优先 开发 输 变 电 设备 和 无 油 化 配 电 设备 用 关键 绝缘 材 
料 ,重点 是 750 ~1 050kV 输 变 电 设 备用 关键 绝缘 材料 ,高 强 
度 高 延伸 率 绝缘 纸 , 耐 热 纤 维 纸 ,无 气 孙 层 压制 品 ,高 压 开 
关 和 和 干 式 变压器 用 浇注 胶 及 配套 材料 ,新 型 绝缘 油 和 户外 
用 绝缘 材料 等 。 

优先 开发 中 小 型 电机 用 新 型 了 级 .了 级.C 级 绝缘 材料 ， 
变频 用 绝缘 材料 ,节能 绝缘 材料 和 环保 低 碳 型 绝缘 材料 , 重 
点 是 级 、H 级 VPI 温 溃 树脂 和 低温 快 固化 浸 溃 树脂 ,高 固 
体 量 漆 包 线 漆 , 水 溶性 漫 清漆, 新 型 耐 电 尝 聚 酰 亚 胺 薄膜 及 
H 级 柔软 复合 材料 H 级 合成 纤维 纸 和 非 织 布 等 。 
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优先 开发 高 低压 电器 用 新 型 塑料 ,重点 是 智能 化 低压 
电 囊 和 汽车 电器 用 新 型 热固性 塑料 ,增强 型 热塑性 塑料 和 
高 压 电 器 用 耐 电弧 塑料 等 。 

优先 开发 高 档 电子 绝缘 材料 ,重点 是 低 介 电 常数 和 低 
介质 损耗 覆 铜 销 板 , CEM 一 3 Xf SCRI TCR. , 低 收缩 率 聚 酰 
亚 胺 薄膜 及 其 挠 性 覆 钢 稍 板 ,无 抽 阻 燃 覆 钢 稍 板 ,高 性 能 封 
装 材 料 等 。 

优先 开发 量 大 面 广 的 环保 低 碳 型 家 电 绝缘 材 料 , 应 优 
先 发 展 粉末 涂料 、 无 溶剂 漆 、 少 溶 训 漆 或 水 溶性 漂 , 限 制 发 
展 低 档 有 溶剂 漆 .高 毒 溶剂 漆 等 。 

积极 执行 国家 环保 低 碳 政策 , 辟 励 执行 环境 认证 标准 
(ISO 14000) ,发 展 环保 低 碳 型 产品 ,重视 绝缘 材料 产品 制造 
过 程 中 "三 废 "的 回收 ,不 断 研究 开发 废气 回收 技术 E [e] 
收 技术 及 废物 回收 技术 ,减少 对 环境 的 污染 和 排放 ,实现 清 
洁 生产 和 循环 经 济 的 目标 ,以 符合 我 国 的 长 远 国 策 。 

【 撰 稿 人 :桂林 电器 科学 研究 院 孙 瑛 . 祝 晚 华 ” 审 稿 人 : 
桂林 电器 科学 研究 院 李 泡 星 ] 


铅 酸 蓄电池 


生产 发 展 情况 ”2010 年 , 铅 酸 蓄电池 行业 在 经 历 了 国 
际 金融 风暴 及 国内 宏观 调控 后 ,经 济 运行 有 所 好 转 。2010 
年 铅 酸 蓄电池 行业 51 家 企业 经 济 指标 见 表 1。 


表 1 2010 年 铅 酸 蓄电池 行业 51 家 企业 经 济 指标 


2010 4E ， 比 上 年 增加 额 | 同比 增长 
( 亿 元 ) ( 亿 元 ) 




















指标 和 名称 





工业 总 产值 644. 00 126. 00 

主 营 业务 收入 26.7 
利润 8.7 
主 营业 务 费 用 -4.9 
库存 产 成 品 资金 占用 总 额 33. 3 
应 收 账 款 余额 25.5 
管理 费用 8.0 
固定 资产 净值 余额 23.0 


资产 总 额 


随 着 资金 的 大 量 涌 入 , 铅 酸 蕾 电池 行业 及 其 企业 数量 
急速 增加 ,部 分 企业 未 能 高 度 重视 环境 保护 问题 。2009 ~ 
2010 年 ,广东 安徽 .浙江 .山东 等 地 发 生 的 各 类 血 铅 事件 影 
响 了 行业 良性 持续 发 展 。 国 家 着 手 整 治 蓄电池 行业 ,提高 
蓄电池 的 环保 标准 , 拾 高 了 铅 酸 蓄电池 行业 的 环保 设施 门 
槛 ,企业 成 本 急剧 增加 ,市 场 竞争 更 为 激烈 。 铅 酸 著 电池 行 
业 结 束 了 近年 来 利润 高 速 增长 的 势头 ,行业 经 济 效益 增 速 
明显 减缓 。 但 众多 企业 克服 重重 困难 , 仍 取得 了 较 好 的 经 


208 


济 效益 。2010 年 参与 汇总 的 51 家 企业 共 完 成 工业 总 产值 
644 亿 元 , 比 上 年 增加 126 亿 元 ,同比 增长 24. 3% 。 工 业 总 
产值 20 亿 元 以 上 的 企业 有 天 能 电池 集团 有 限 公司 112. 9 亿 
元 ,江苏 双 登 集团 有 限 公 司 56.2 亿 元 , 超 威 电源 有 限 公 司 
42.9 亿 元 ,骆驼 集团 股份 有 限 公 司 37. 2 亿 元 ,深圳 理 士 奥 电 
源 技 术 有 限 公 司 36.5 亿 元 ,浙江 昌盛 电气 有 限 公 司 34.0 亿 
元 ,风帆 股份 有 限 公 司 33. 3 亿 元 ,哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 
公司 26. 0 亿 元 , 深圳 市 雄 帮 电源 科技 有 限 公 司 21.3 亿 元 。 
产值 增加 较 多 的 企业 为 天 能 电池 集团 有 限 公司 , 增 加 35 亿 
元 ,增幅 4.9% 。 产 值 增加 3 亿 元 以 上 的 企业 有 8 家 企业 。 
2010 年 铅 酸 蓄电池 分 会 重点 企业 工业 总 产值 排序 见 表 2。 


表 2 2010 年 铅 酸 蓄电池 分 会 重点 企业 工业 总 产值 排序 








序 2010 年 | 2009 年 同比 增长 
RN (万 元 ) | (万 元 ) | (96) 
1 | 天 能 电池 集团 有 限 公 司 1 128 889| 779 264 | 44.87 
2 | 江苏 双 登 集团 有 限 公司 562 032| 342 075 | 64.30 
3 | 超 威 电源 有 限 公司 429 390| 368 048 | 16.67 
4 | 骆 驶 集团 股份 有 限 公 司 371 551| 234 951 | 58.14 
5 | 深圳 理 十 奥 电 源 技 术 有 限 公 司 364 539| 272 089 | 33.98 
6 | 浙江 昌盛 电气 有 限 公司 339 796| 266 696 | 27.41 
7 | 风帆 股份 有 限 公 司 333 100| 281 800 | 18.20 
8 | 哈尔滨 光 字 集团 股份 有 限 公司 259 667| 278 449 | -6.75 
9 | 深圳 市 雄 桶 电源 科技 有 限 公司 | 213 429| 182 477 | 16.96 
江苏 华 富 控股 集团 有 限 公 司 161 617| 195 000 |—17. 12 
上 海江 森 自 控 国 际 蓄电池 有 限 公司 | 141766 102 629 | 38.13 
浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公司 | 137 145| 131 410 | 4.36 
山东 瑞 宇 蓄电池 有 限 公司 130 600| 124 310 | 5.06 
天 津 杰 士 电池 有 和 限 公司 121 595| 107 143 | 13.49 
浙江 庄 力 电源 有 限 公司 113 451| 101 246 | 12.05 
湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公 司 | 109 240 | 157 720 | - 30. 74 
福建 省 闽 华 电源 股份 有 限 公司 106 050| 135 000 | 21.44 
山东 龙口 蓄电池 总 厂 89 549| 70 792 | 26.50 
松下 蓄电池 (沈阳 ;有 限 公司 85 092| 77 877 | 9.26 
福建 亚 享 动力 科技 集团 有 限 公司 | 81 831| 25353 | 222.77 


2010 年 ,天 能 电池 集团 有 限 公 司 . 超 威 电 源 有 限 公司 、 


骆驼 集团 股份 有 限 公司 ,深圳 理 士 奥 电源 技术 有 限 公司 A 
TERERAA RAR KARRA RAR . 哈 尔 洗 光宇 集团 
股份 有 限 公 司 深圳 市 雄 寿 电源 科技 有 限 公 司 、 江 苏 华 富 控 
股 集团 有 限 公 司 进 人 中 国电 器 工业 协会 工业 总 产值 前 
100 名 。 

2010 年 全 行业 主 营业 务 收 入 627 亿 元 , 较 上 年 增加 132 
亿 元 ,同比 增长 27. 696 。 主 营业 务 收 入 前 三 名 的 企业 为 :天 
能 电池 集团 有 限 公司 106. 6 亿 元 、 超 威 电 源 有 限 公 司 74.0 
亿 元 .江苏 双 登 集团 有 限 公 司 60. 1 亿 元 。 主 营业 务 收 入 增 
加 较 多 的 企业 为 天 能 电池 集团 有 限 公 司 增加 30.0 亿 元 、 超 
威 电源 有 限 公司 增加 15. 9 亿 元 , 另 有 15 家 企业 主 营 业务 收 
人 增加 1 亿 元 以 上 。2010 年 铅 酸 蓄电池 分 会 重点 企业 主 营 


业务 收入 排序 见 表 3, 
表 3 2010 年 铅 酸 蔷 电池 分 会 重点 企业 主 营业 务 收入 排序 


2010 年 | 2009 年 | 同比 增长 
个 a SK 


天 能 电池 集团 有 限 公 司 1 065 609| 765 192 
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超 威 电源 有 限 公司 

江苏 双 登 集团 有 限 公 司 

深圳 理 士 奥 电源 技术 有 限 公 司 
风帆 股份 有 限 公司 

浙江 昌盛 电气 有 限 公 司 

骆驼 集团 股份 有 限 公司 


740 440 
600 728 
358 278 
317 010 
308 906 
260 308 


581 402 
501 200 
261 042 
262 308 
251 608 
193 606 


21. 35 
19. 86 
37. 25 
20. 85 
22. 77 
34. 45 





行业 概况 


2010 年 , 铬 酸 蕾 电池 行业 有 13 家 企业 管理 费用 下 降 ， 
占 统计 企业 数 的 25. 5% 。 管 理 费 用 降幅 较 大 的 企业 有 广西 
A55 8 re nid BR SEE ZS 81 (6890) 福建 亚 享 动力 科技 集团 
有 限 公 司 (59% ) 浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公 司 (46% )。 更 
为 引 人 注 意 的 是 ,安徽 迅 启 蓄电池 有 限 公 司 管理 费用 减少 
719 万 元 ,同比 下 降 37% ;利润 增长 1 937 万 元 ,增幅 60% 
LE. 

48 家 企业 负债 总 额 1 673 706 2376, FH] EE 1290 。 负 
债 率 为 43.47% , 比 上 年 下 降 9. 2 个 百分点 , 较 全 国标 准 值 
少 14.53 个 百分点 ,22% 的 上 报 企业 负债 率 低 于 全 国标 
准 值 。 

50 家 企业 职工 平均 人 数 78 704 人 ,工资 总 额 231 152 


深圳 市 雄 万 电源 科技 有 限 公司 | 194 027| 177023 | 9.61 ~ ^ 
哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公 司 | 188 706| 248 843 | - 24. 17 万 元 ,人 均 年 收入 为 29 370 元 ,而 2009 年 为 30 900 元 ,工资 
江苏 华 富 控股 集团 有 限 公司 161 617| 195 000 | - 17. 12 PE FR. Nu 

山东 康 洋 电源 有 限 公 司 150 000| 54 000 | 177. 78 环境 保护 环保 问题 是 钠 酸 蓄电池 面临 的 一 个 难题 ， 
浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公 司 | 145 312| 130 426 | 11.41 也 是 要 认真 对 符 的 问题 。2010 AE Rr TP I PRIEST 
山东 瑞 宇 车 电池 有 限 公司 130 486| 124 273 | 5.00 DATERE. MANARE BWT TER, EH 
浙江 诺 力 电源 有 限 公司 124 233| 103 84 | 19.64 TRR. 2010 年初 铝 酸 蓄电池 行业 企业 六 约 为 2 000 多 家 ， 
天 津 杰 士 电池 有 限 公司 119 239| 108 112 | 10.29 获 证 企业 1 400 多 家 ,经 过 整顿 ,行业 企业 不 足 400 家 ,其 中 
湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公司 | 100 500| 154 566 | -34, 98 还 但 括 正在 整改 的 企业 。 企业 面临 的 最 重要 问题 就 是 加 大 
福建 省 国 华 电源 股份 有 限 公司 91 117| 68 071 | 33. 86 环保 设备 的 资金 投入 ,并 确保 设备 的 正常 运行 。 

山东 龙口 蓄电池 总 厂 89 871| 71 568 | 25.57 产品 分 类 产量 51 家 企业 共生 产 铅 酸 蓄 电池 
福建 亚 亭 动力 科技 集团 有 限 公 司 | 81 634| 25363 | 221. 86 121 603 197. 2kVYA“' h, 较 二 年 增加 7 979 017. 2kVA » h, [a] 
淄博 火炬 能 源 有 限 责任 公司 76 119| 53259 | 42.92 比 增长 7. 02% 。 其 中 产量 较 大 的 企业 有 天 能 电池 集团 有 限 


51 家 企业 共 实 现 利润 369 101 万 元 , 按 43 家 企业 的 可 
比 口径 计算 ,利润 总 额 增加 29 449 7170, IE] EG HK 990, A 
利 大 户 天 能 电池 集团 有 限 公 司 超 威 电源 有 限 公 司 .骆驼 集 
团 股 份 有 限 公 司 , 分 别 实现 利润 5.5 亿 元 、4.8 亿 元 和 3.2 
亿 元 ;实现 利润 超 2 亿 元 的 企业 还 有 江苏 双 登 集团 有 限 公 
司 .浙江 昌盛 电气 有 限 公 司 ; 超 1 亿 元 的 企业 有 山东 康 洋 电 
源 有 限 公 司 、 江 苏 华 富 能 源 股 份 有 限 公 司 ORI TEC E FR, RS 
科技 有 限 公 司 ; 超 5 000 万 元 的 企业 有 9 家 ,分 别 是 山东 瑞 
宇 蕾 电池 有 限 公 司 .宁波 东海 蓄电池 有 限 公司 、 山 东 圣 阳 电 
源 股份 有 限 公司 .风帆 股份 有 限 公司 、 丰 日 电气 集团 股份 有 
限 公 司 .浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公 司 .哈尔滨 光宇 集团 
股份 有 限 公司 .福建 省 安溪 音 华 电池 有 限 公 司 、 安 徽 迅 启 蓄 
电池 有 限 公 司 。 利 润 增加 较 多 的 企业 有 浙江 昌盛 电气 有 限 
公司 ,增加 2.5 亿 元 。 全 行业 20 家 企业 亏损 88 790 万 元 ， 
占 参 加 统计 企业 总 数量 的 39% 。 从 工业 总 产值 及 产品 销售 
收入 与 利润 比值 看 ,行业 的 实际 利润 率 很 低 ,大 多 数 企业 毛 
利 6% 左 右 ,蓄电池 行业 已 进入 薄利 时 代 , 应 引起 关注 。 


公司 风帆 股份 有 限 公 司 、 骆 驼 集团 股份 有 限 公 司 、 江 苏 双 
登 集团 有 限 公 司 和 超 威 电源 有 限 公 司 ,5 家 企业 产量 之 和 为 
47 371 284kVA…h, 占 全 行业 的 38. 96% 。 产 量 增 长 超 百 万 
千 伏 安 时 的 企业 有 12 家 ,产量 增长 较 大 的 企业 为 浙江 昌盛 
电气 有 限 公 司 ,增加 362 A kVA- h。 另 外 ,山东 康 洋 电 源 有 
限 公司 ,深圳 市 雄 桶 电源 科技 有 限 公 司 年 产量 均 已 超过 300 
HF KVA . h。 

2010 年 ,国家 针对 大 排 量 汽车 出 台 两 制 措施 ,使 铝 酸 蓄 
电池 中 的 主要 品种 一 一 起 动用 蓄电池 产量 仪 增长 7% ,结束 
了 多 年 来 两 位 数 增长 的 历史 。 超 动用 蕃 电池 生产 企业 有 25 
家 参加 统计 ,完成 产量 46 568 826kVA - h ,同比 增 长 7% 。 
骆驼 集团 股份 有 限 公司 产量 868.4 万 kVA .Ph, 风 帆 股 份 有 
限 公司 产量 862.7 H KVA .ph, 山 东 瑞 宇 车 电池 有 限 公司 产 
E 560.0 万 kVA h, 上 海江 森 上 自控 国际 蓄电池 有 限 公司 产 
5 307.3 万 kVA'h, 山 东 龙 口 蓄电池 总 厂 产 量 266.5 万 
kVA * h,5 家 合计 产量 2 864. 9 7j kVA - h , 占 该 类 产品 产量 
的 61.5% 。2010 年 起 动用 蓄电池 生产 企业 产量 前 15 家 排 
序 见 表 4。 





表 4 2010 年 起 动用 车 电池 生产 企业 产量 前 15 家 排序 





同比 增长 (多 ) 


























1 | 骆驼 集团 股份 有 限 公司 8 684 392 7 158 014 21.32 
2 | 风帆 股份 有 限 公司 8 626 611 7 264 151 18. 75 
3 IZ EEUU TR ZR] 5 600 000 5 400 000 3. 70 
4 | 上 海江 森 自 控 国 际 蓄 电池 有 限 公司 3 073 229 3 059 569 
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(EE) 
Z HIR] 

5 | 山东 龙口 蓄电池 总 厂 2 665 156 2 034 497 31. 00 
6 | 浙江 杰 斯 特 电源 有 限 公司 1 857 500 2 011 545 - 7. 66 
7 | 扬州 阿波 罗 蓄 电池 有 限 公司 1 636 588 1 053 988 55. 28 
8 | 哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公司 1 110 264 673 328 64. 89 
9 | 广西 天 牲 昔 电池 有 限 责任 公司 970 757 875 533 10. 88 
10 | FERAE FR URL RAA 865 260 895 000 -3.32 
11 | 济宁 远征 电源 有 限 公 司 854 914 830 234 2. 97 
12 | 安徽 迅 启 蓄电池 有 限 公 司 602 668 539 000 11. 81 
13 | 广东 猛 狮 电源 科技 股份 有 限 公司 477 233 384 808 - 24. 02 
14 | 深圳 理 士 奥 电 源 技术 有 限 公司 474 077 

15 | 广州 市 南方 光源 高 能 蕾 电池 有 限 公 司 448 590 


固定 型 蓄电池 生产 企业 有 16 家 参加 统计 ,合计 完成 产 
量 23 932 392kVA .Rh , 比 上 年 增加 3 164 906kVA .Ph ,同比 增 
长 27.5% 。 产 量 较 大 的 企业 有 江苏 双 登 集团 有 限 公司 
624. 9 万 kVA. bh, 深圳 理 士 奥 电源 技术 有 限 公司 592.3 万 
kVA hh ,深圳 市 雄 帮 电源 科技 有 限 公 司 327.8 万 KVA * h, 
浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公 司 255.7 万 kVA Ph, 哈尔滨 





光宇 集团 股份 有 限 公 司 167.2 F kVA * h, 5 家 企业 产量 之 
和 占 行业 该 品种 总 产量 的 82. 2% 。 产 量 超 百 万 千 伏 安 时 的 
企业 还 有 山东 圣 阳 电源 股份 有 限 公 司 。 增 幅 较 大 的 企业 是 
湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公司 ,产量 增加 35 万 kVA - h, 
同比 增长 75. 2% 。2010 年 固定 用 蓄电池 生产 企业 产量 排序 
见 表 5。 


RS 2010 年 固定 用 芋 电 池 生 产 企业 产量 排序 








F3 09 FOVA M HERK) 
1 | 江苏 双 登 集团 有 限 公司 6 249 403 5 197 331 20. 24 
2 | 深圳 理 士 奥 电 源 技 术 有 限 公司 5 922 727 
3 | 深圳 市 雄 揪 电 源 科 技 有 限 公 司 3 277 500 3 816 733 - 14. 13 
4 1 浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公司 2 557 024 
5 | 哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公司 | 1 672 371 3 542 792 -52. 80 
6 ”| 山东 圣 阳 电源 股份 有 限 公司 1 345 623 1 347 481 - 0. 14 
7 | 湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公 司 818 800 467 465 75.16 
8 | 广东 汤 浅 著 电 池 有 限 公司 587 202 676 145 -13.15 
9 | 浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公司 522 705 860 480 -39. 25 
10 1 风帆 股份 有 限 公 司 388 916 329 373 18. 08 
11 | 威海 文 隆 电 池 有 限 公司 307 293 718 842 -57.25 
12 | 浙江 杰 斯 特 电 源 有 限 公司 115 000 101 961 12. 70 
13 | 兆 博 火炬 能 源 有 限 责 任 公 语 81 014 36 233 123. 59 
14 | 晋江 华威 电源 有 限 公 司 65 982 55 765 18. 32 
15 | 福建 省 阎 华 电源 股份 有 限 公 司 15 863 20. 24 


牵引 用 车 电池 生产 企业 有 7 家 参加 统计 ,完成 产量 
2 909 204kVA * h, 较 上 年 增加 23. 8 F kVA .Rh, 同 比 增长 
8. 9% 。 在 参加 统计 的 7 家 企业 中 ,安徽 迅 启 蓄 电池 有 限 公 
司 产量 122 万 kVA * h, 光 博 火炬 能 源 有 限 责 任 公司 产量 70 
万 kVA :hb, 两 家 合计 产量 占 该 类 产品 产量 的 66. 096 。 

摩托 车 用 蓄电池 生产 企业 有 11 家 参加 统计 ,完成 产量 
3 448 269kVA * h, 同 比 增长 296 。 浙 江 古 越 蓄电池 有 限 公 
司 \. 浙 江海 久 电 池上 股份 有 限 公 司 年 产量 分 别 为 
910 527kVA - h 和 857 309kVA .hh, 合 计 占 该 品种 总 产量 
的 51.3%。 

多 年 来 一 直 是 行业 增长 亮点 的 电动 助力 车 鞭 电 池 的 增 速 
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减缓 。2010 年 电动 助力 车 用 萃 电池 产量 33 554 265kVA + h, 
较 上 年 增加 5 136 502kVA .hh ,同比 增长 15. 726 。 电 动 助力 
熙 用 蓄电池 位 居 各 铅 酸 著 电 池 分 类 产品 产量 的 第 二 位 , 仅 
次 于 汽车 用 铅 酸 蕃 电 池 。 该 品种 的 生产 大 户 为 天 能 电池 
集团 有 限 公 司 超 威 电 源 有 限 公 司 和 浙江 昌盛 电气 有 限 公 
司 ,产量 分 别 为 1 086.2 万 kVA.h、888.S 万 kVA . h 和 
456.27] KVA .bh, 合 计 产 量 占 该 品种 总 产量 的 72.4% 。 产 
量 增加 较 多 的 企业 为 浙江 昌盛 电气 有 限 公 司 ,增加 392 万 
KVA - h, 2010 年 ,电动 助力 车 用 蓄电池 企业 有 3 家 产量 出 
现 负增长 。2010 年 电动 助力 车 用 蓄电池 生产 企业 产量 排序 
见 表 6, 


行业 概况 


表 6 2010 年 电动 助力 车 用 蓄电池 生产 企业 产量 排序 


m 


同比 增长 (% ) 


Hw 


天 能 电池 集团 有 限 公 司 
超 威 电源 有 限 公司 


浙江 昌盛 电气 有 限 公司 
山东 康 洋 电源 有 限 公 司 
浙江 诸 力 电源 有 限 公 司 
江苏 双 登 集团 有 限 公 司 
福建 亚 享 动力 科技 集团 有 限 公司 


绍兴 汇 同 蓄电池 有 限 公司 

上 海 海 宝 特种 电源 有 限 公 司 

10 | 骆驼 集团 股份 有 限 公司 

11 | 风帆 股份 有 限 公 司 

12 | 深圳 市 雄 友 电源 科技 有 限 公 司 

13 | 广州 市 南方 光源 高 能 著 电 池 有 限 公 司 
14 | 武汉 银泰 科技 电源 股份 有 限 公司 


c © Jy A n A ww N 


10 861 952 


8 885 280 
4 562 419 
3 600 000 
] 855 540 
] 249 857 
1 217 465 
594 771 
480 000 
93 045 

85 792 
34 500 

19 795 

13 785 





9 211 431 
7 204 195 


8 230 182 
798 304. 
236 800 
644 541 
307 210 

63 163 
100 242 





17. 92 


-77.45 
56. 56 
414. 13 
-7.72 
56. 24 
47.31 
- l4. 42 


THERE BWE B MUR 3 家 参加 统计 ,完成 产 
Æ 3021 645kVA - h ,同比 增长 11% 。 松 下 蓄电池 (沈阳 ) 有 
限 公 司 是 该 品种 的 产量 大 户 ,年 产量 163 71 kVA * h, 占 该 品 
种 总 产量 的 53. 9% 。 深 圳 市 雄 畏 电源 科技 有 限 公 司 和 广州 
市 南方 光源 高 能 蓄电池 有 限 公司 的 产量 分 别 为 138 万 
KVA * hl 4 673kVA ° h, 

其 他 用 蓄电池 生产 企业 有 15 家 参加 统计 ,完成 产量 
8 168 597kVA - h, tk 2009 年 增加 390 7j; kVA . h, PEK 
PURSE HUE ERAS RI SERE 363 万 kVA - h, TR EE 25 B] 4 
电源 股份 有 限 公司 产量 增幅 250% 。 

出 口 2010 年 ,蓄电池 行业 有 20 家 企业 产品 销 往 东 南 
亚 . 欧 盟 等 地 区 以 及 澳大利亚 .美国 等 国家 ,出 口 量 
3 093 682kVA .hh, 较 上 年 减少 416 F kVA .Ph ,同比 下 降 
57.496 。 出 口 量 最 多 的 企业 为 风帆 股份 有 限 公 司 、 江 苏 双 
登 集团 有 限 公 司 广东 猛 独 电源 科技 股份 有 限 公司 .山东 圣 
阳 电 源 股 份 有 限 公 司 和 绍兴 汇 同 蓄电池 有 限 公 司 , 分 别 为 
66H kVA * h,54 Jj KVA * h.48 JI KVA * h.29 H kVA * h 
$123 F kVA * h, 

出 日 量 急剧 下 降 ,与 人 民 币 升值 .取消 出 口 退税 和 劳动 
力 成 本 提高 等 因素 有 重要 的 关系 。 取 消 出 口 退 税 之 初 , 东 
南亚 国家 如 越南 、 泰 国 、 印 度 等 还 不 具备 与 我 国 在 国际 市 场 
竞争 的 能 力 ,而 随 着 国内 劳动 力 增值 .原材料 价格 高 于 国际 
市 场 ,我 国 铅 酸 蓄电池 的 成 本 逐年 增加 ,不 再 具备 价格 优 
势 。 同 时 ,亚洲 其 他 国家 的 优惠 政策 吸引 了 国外 公司 投资 
建 厂 ,推广 了 铅 酸 蓄电池 技术 ,促使 其 蓄电池 技术 不 断 提 
高 。 这 些 因 素 都 阻碍 了 我 国 蓄电池 的 出 口 。 这 就 要 求 我 国 
蔷 电 池 产 品 不 仅 要 高 质量 ,还 要 不 断 提 高 技术 含量 ,开发 高 
性 价 比 产品 。 

科技 成 果 及 新 产品 2010 年 车 电池 行业 从 事 科 研 的 工 
作 人 员 共 5 449 人 。27 家 企业 科研 经 费 总 筹集 款 计 365 757 
万 元 , 比 2009 年 增加 229 481 万 元 ,同比 增长 168.4% 。 但 


科研 经 费 投 入 仅 占 销售 收入 的 5. 8% 。 投 入 科研 资金 较 多 
的 企业 有 :天 能 电池 集团 有 限 公 司 286 501 万 元 ,风帆 股份 
有 限 公 司 15 058 万 元 ,深圳 理 士 奥 电源 技术 有 限 公司 10 788 
万 元 ,骆驼 集团 股份 有 限 公司 为 8 568 万 元 。 这 些 企业 加 大 
了 科研 的 投资 力度 ,综合 实力 迅速 上 升 ,企业 效益 获得 更 快 
增长 。 

据 不 完全 统计 ,2010 年 铅 酸 蓄电池 行业 完成 国家 级 科 
研 项 目 70 多 项 ,其 中 列 人 国家 级 重点 项 目 50 多 项 ; 列 入 省 
重点 项 目 400 多 项 。 行 业 共 申请 专利 261 项 , 获 批 71 项。 

骆驼 集团 股份 有 限 公 司 2010 年 以 铝 酸 新 型 电池 ,新 能 
源 电池 和 废旧 电池 回收 等 技术 为 研发 平台 取得 重大 突破 ; 
浙江 南都 电源 公司 研制 的 移动 式 燃料 电池 电源 系统 通过 了 
国家 工业 和 信息 化 部 科技 成 果 鉴 定 ; 江 苏 华 富 控股 集团 有 
限 公 司 研制 的 电动 汽车 用 新 型 无 锅 高 能 铅 蕾 电池 获 国家 重 
大 科技 成 果 转 化 项 目 立 项 ;山东 圣 阳 电源 股份 有 限 公 司 完 
成 了 2V 宽 型 高 功率 系列 阀 控 式 密封 铅 酸 蓄电池 的 开发 , 完 
成 了 节能 型 固化 工艺 在 阀 控 式 密 封 铅 酸 车 电池 中 的 应 用 ， 
超 威 电 源 有 限 公司 通 过 了 国家 级 博士 后 科研 工作 站 平台 认 
定 ;风帆 股份 有 限 公 司 研 制 的 太阳 能 风能 发 电 系 统 储 能 用 
铬 酸 蓄电池 获 省 级 科研 成 果 奖 ;山东 珊 宇 蓄电池 有 限 公 司 
研制 的 钱 元 素 高 容量 动力 电池 项 目 获 省 创新 优秀 新 产品 一 
等 奖 , 并 列 和 人 国家 科学 技术 部 火炬 计划 ;浙江 昌盛 电气 有 限 
公司 电动 自行 车 苹 电 池 荣 获 第 二 届 中 国 自行 车 .电动 自行 
车 新 产品 新 技术 奖 , 获 国家 火炬 计划 项 目 书 ;广西 天 禾 蓄 电 
池 有 限 责任 公司 研制 的 6 一 QW 一 55S 铅 酸 著 电 池 获 市 级 科 
技 进步 奖 二 等 奖 ; 广 东 猛 狮 电 源 科技 有 限 公 司 研制 的 纳米 
高 能 阀 控 式 密封 铝 酸 蓄电池 成 功 立 项 ,2010 年 完成 胶体 立 
控 电 池 人 研制 , 纯 动 力 电源 用 的 铬 酸 蓄电池 也 有 重大 罕 破 ; 深 
圳 理 士 奥 电 源 技 术 有 限 公 司 与 华南 师范 大 学 联合 申报 的 超 
级 电容 器 电池 项 目 获 广东 省 科技 厅 立 项 ,并 得 到 扶持 资金 
20 万 元 。 天 能 电池 集团 有 限 公 司 ERRERA RAR 
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批 骨 干 企业 更 加 注重 产品 在 新 能 源 设备 领域 的 应 用 ,开始 
研制 超级 电容 器 电池 ;江苏 双 登 集团 有 限 公 司 投入 大 量 资 
金 研 制 电动 车 电池 。 

标准 ” 铅 酸 蓄电池 行业 2010 年 进一步 加 大 新 标准 的 研 
究 力 度 , 上 报国 家 标准 5 项 , 即 ;2010 -1518T - JB REH 
tfl oc S A ORAE .2010 -1520T - JB 铝 酸 蓄电池 中 锯 元 
素 测 定 方法 .GBAT 13337. 1 一 x x x x《 固 定型 排 气 式 铅 酸 
蓄电池 ”第 1 部 分 ;技术 条 件 》、GB/T 13337.2— x x x x 
《 男 定 型 排 气 式 铅 酸 蓄 电池 28 2 部 分 :规格 及 尺寸 》 .GB/ 
T xxxx 一 xxxxk《 铅 酸 著 电 池 用 隔 板 》。 

基本 建设 及 技术 改造 31 家 企业 基建 投资 共 166 350 
万 元 , 比 上 年 增加 37 311 万 元 ,同比 增长 28. 9% 。 

骆驼 集团 股份 有 限 公 司 投资 逾 3 亿 元 进行 改建 和 新 
建 ,投资 1 亿 元 以 上 的 有 天 能 电池 集团 有 限 公 司 浙江 南都 
电源 动力 股份 有 限 公 司 ,投资 5 000 万 元 至 1 亿 元 的 有 深圳 
理 士 奥 所 源 技术 有 限 公 司 哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公司 、 
山东 圣 阳 电源 股份 有 限 公 司 和 山东 康 洋 电源 有 限 公 司 。 这 
些 资金 大 部 分 用 于 扩建 厂房 .增加 设备 和 技术 改造 ,由 此 造 
就 了 一 批 年 产 百 万 千 伏 安 时 的 大 中 型 企业 。 

上 市 ”哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公 司 、 天 能 电池 集团 
有 限 公 司 超 威 电 源 有 限 公 司 后 ,深圳 理 士 奥 电 源 技术 有 限 
公司 成 功 在 香港 上 市 。 

荣誉 ”全 行业 有 7 家 企业 获 “ 中 国 驰 名 商标 ”称号 。 江 
苏 华语 能 源 股 份 有 限 公 司 .浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公 司 、. 宁 
波 东 海 著 电 池 有 限 公司 .晋江 华威 电源 有 限 公 司 .浙江 昌盛 
电气 有 限 公司 广东 猛 狮 电源 科技 股份 有 限 公 司 等 企业 被 
评 为 省 知名 商标 。 哈 尔 滨 光宇 集团 股份 有 限 公司 被 评 为 
“2010 年 对 口 支援 灾区 重建 先进 集体 ”, 出 东 圣 阳 电 源 股 份 


有 限 公司 被 评 为 2010 年 度 功 勋 企 业 ,山东 康 洋 电源 有 限 公 
司 被 评 为 “山东 省 个 体 私营 经 济 实践 科学 发 展 观 示范 企 
业 ”, 山 东 瑞 宇 琅 电池 有 限 公 司 获得 中 国保 护 消费 者 基金 会 
颁发 的 “消费 者 最 满意 奖 ”, 深 圳 理 士 奥 电 源 技术 有 限 公 司 
被 评 为 “广东 省 清洁 生产 企业 及 节能 减 排 科 技 创新 示范 企 
业 ”, 江 苏 双 登 集 团 有 限 公 司 继续 被 评 为 “国家 环境 友好 企 
A." ,浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公 司 被 评 为 省 级 友好 型 企 
业 。 天 能 电池 集团 有 限 公 司 . 超 威 电源 有 限 公司 进 入 中 国 
制造 业 500 强 。 

(SER A LP EL RS RTL b eR AERE EO AER AE. 
徐 红 ] 





生产 发 展 情况 2010 年 ,电工 合金 行业 完全 消除 了 国 
际 金融 危机 的 影响 ,发 展 势头 基本 恢复 到 金融 危机 前 的 水 
平 ,全 行业 采取 小 批量 多 批 次 购买 原材料 等 方式 , 尽 可 能 
规避 银 等 原材料 大 幅 涨 价 带 来 的 风险 ,取得 了 良好 的 经 营 
业绩 。 电 触 头 材料 的 产量 较 上 年 增长 约 17% , 覆 铜 钢 和 电 
器 元 件 等 附属 产品 亦 呈 同样 增长 势头 ,全 行业 完成 工业 总 
产值 (当年 价 , 下 同 ) 950 000 万 元 , 较 上 年 增长 58%。 
2010 年 电工 合金 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 及 其 产量 见 
表 1。 


表 1 2010 年 电工 合金 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 及 其 产量 







Te 












产量 (t) 利润 总 额 (万 元 ) 












































1 | 福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 117 550 590 8 930 
2 | 中 和 希 集团 有 限 公司 116 803 403 15 534 
3 BUM TERT RUCTBPBSURHBUR IR n] 54 004 210( 53 fm S feb 3k. 8.5 万 件 ) 1 850 
4 | 温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公司 47 824 730 5 634 
5 “| 佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 44 549 3 086 
6 | 安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公司 29 693 446 
7 | 上 海 人 民 电 器 三 电 器 触 头 分 厂 27 900 107 851 
8 | 重庆 川 仪 自 动 化 股份 有 限 公 司 金属 功能 材料 分 公司 24 556 256 1 722 
9 | 浙江 乐 银 合金 有 限 公司 19 279 157 616 













— 
c 


北京 机 床 电 筑 有 限 责 任 会 司 





7 388 40( 另 加 机 床 电器 50.2 万 件 ) 





产品 分 类 产量 2010 年 全 行业 银 基 电 触 头 材料 ( 线 
材 . 片 材 ) 产 量 约 为 1 200t, 比 上 年 增长 17. 690 ; 铜 基 触 头 
材料 (主要 为 CuW 触 头 , 不 仿真 空 开关 用 触 涉 和 低压 用 铜 
基 触 头 ) 约 470t, 比 上 年 增长 12% ;真空 开关 用 触 头 材 料 
(主要 为 CuCr 系列 ) 产 量 约 400 万 片 , 比 上 年 增长 13% ;其 
他 电工 合金 材料 (包括 换 向 器 用 银 铀 合金 、 热 双 金 属 和 焊 
料 等 ) 产 量 约 8 500t, 比 上 年 增长 12% ;铸造 铝 镍 销 磁 钢 产 
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f& 29 2 800t, 与 上 年 基本 持平 。2010 年 电工 合金 分 类 产品 
产量 见 表 2。 

市 场 及 销售 2010 年 全 行业 产品 销售 收入 约 920 000 
万 元 ,利润 总 额 约 45 500 万 元 ,出 口 创 汇 约 4000 万 美元 , 比 
上 年 增长 1 倍 。2010 年 电工 合金 行业 国内 销售 收入 前 10 
名 企业 见 表 3。2010 年 电工 合金 产品 主要 出 口 创汇 企业 见 
表 4。 


行业 概况 


R2 2010 年 电工 合金 分 类 产品 产量 







产品 名 称 产量 (0 
电 触 头 材 料 热 双 金属 1 700 
银 基 触 涉 材 料 其 他 1 780 
铜 基 触 头 材料 (不 含 真空 触 头 ) 磁 钢 产品 
真空 触 头 材料 铸造 铝 镍 锋 磁 钢 2 800 
银 铜 合金 








表 3 2010 年 电工 合金 行业 国内 销售 收入 前 10 名 企业 





福 达 合 金 材料 股份 有 限 公 司 

中 希 集团 有 限 公司 

桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 

温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公司 

佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公 司 
Emo e S RAR 

安平 县 飞 畅 电 工 合金 有 限 公司 

上 海 人 民 电 器 广电 器 触 头 分 厂 

重庆 川 仪 自动 化 股份 有 限 公 司 金属 功能 材料 分 公司 
浙江 乐 银 合金 有 限 公司 
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苏州 市 三 立 电工 合金 有 限 公 司 
重庆 川 仪 自动 化 股份 有 限 公 司 金 属 
功能 材料 分 公司 


振动 锤 









nh 








6 中 希 集团 有 限 公 司 银 基 触 头 

7 温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公 司 银 基 触 头 及 其 组 件 

8 宁波 神 乐 电工 合金 有 限 公 司 银 基 触 头 . 钢 钉 型 触 头 

9 佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 “| 热 双 金属 RE 
科技 成 果 及 新 产品 ”桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 


公司 的 “接触 器 用 环保 触 头 材料 研制 "项 目 ,基于 传统 混 粉 
工艺 ,通过 优选 原材料 粉末 和 添加 剂 组 合 ,采用 新 颖 、 独 特 
的 添加 剂 加 入 技术 ,成 功 制备 出 适用 于 低压 接触 器 的 环保 
型 AgSn0, 电 触 头 材料 。 该 项 目 获 中 国 机 械 工 业 和 集团 科学 技 
术 奖 二 等 奖 。“ 微 型 断路 器 用 环保 触 头 元 件 的 研制 "和 “ 合 
金 内 氧化 法 AgCu0( 10) 线 材 研 制 " 课 题 于 2010 年 11 月 通 
过 了 由 桂林 电器 科学 研究 院 主持 的 鉴定 ,投产 能 力 分 别 为 
2 000 万 件 /a 和 10t/a, 

福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 的 “第 四 代 低 压 断 路 器 用 
新 型 银 碳 化 钨 40 触 头 材料 的 研制 " “铁路 信号 继电器 用 
AgCdO( 15) 接点" “ 磁 保 持 继电器 用 高 氧化 物 含量 银 氧化 


产品 销售 收入 全 员 劳 动 生产 率 
人 小 1 















上 海 人 民 电 器 厂 触 头 分 厂 银 基 触 头 
福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 银 基 触 头 及 其 元 件 
上 海中 希 合金 有 限 公 司 锦 钉 型 触 头 . 片 材 、 丝 材 .复合 带 


廉 金属 合金 丝 材 .复合 带 材 








银 基 触 头 

银 基 触 头 .复合 全 
银 基 触 头 

[ES Ep . 钢 钢 复合 带 
热 双 金属 . 银 基 触 头 
银 基 触 头 复合 带 材 
HL SE . 银 基 触 头 

银 基 触 头 
复合 带 材 . 银 基 触 头 
银 基 触 头 


172 












创汇 额 
(万 美元 ) 
850 
610 
550 
450 
255 







美国 .韩国 等 
美国 ,韩国 
俄罗斯 .印度 ,马来西亚 ,美国 和 德国 等 
日 本 

韩国 .巴西 及 中 国 香港 地 区 









162 
150 
105 







欧美 
德国 .美国 .乌克兰 等 

新 加 坡 .印度 及 中 国 香 港 地 区 
印度 ,泰国 及 中 国 香港 地 区 


锡 氧 化 铀 材料 ”和 “空调 接触 器 用 AgNi - TS Akk” m H F 
2010 年 12 月 通过 了 由 浙江 省 经 济 信息 委员 会 主持 的 鉴定 ， 
均 达 到 批量 生产 的 投产 能 力 。 该 公司 还 对 环保 型 触 头 元 件 
生产 线 进行 了 改造 ,设计 生产 能 力 为 年 新 增 100t, 现 已 达到 
年 新 增 80t 的 投产 能 力 。 

中 希 集团 有 限 公司 的 “AgSn0,/Cu HARAR” M HIRR 
清 市 科技 进步 奖 二 等 奖 。 

佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公 司 的 “无 锅 环 保 银 基 电 
接触 材料 关键 技术 与 产业 化 研究 ”项目 于 2010 5E 11 月 通过 
了 广东 省 教育 部 产 学 研 结合 协调 领导 小 组 办 公 室 主持 的 鉴 
定 。 该 公司 还 对 轧机 控制 系统 进行 了 改造 ,提升 了 2096 的 
年 生产 能 力 。 
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安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公司 设 计 投 产能 力 为 180t/a 
的 “高 清洁 无 溅 散 AgCu 焊料 ”项 目 于 2010 年 底 完成 设备 安 

重庆 川 仪 自动 化 股份 有 限 公 司 金属 功能 材料 分 公司 的 
“新 型 含 稀土 电 接 触 复合 材料 "科研 项 目 在 第 一 代 换 癌 器 材 
料 AgCuNi/Cu 和 AgCuZnNi/Cu 的 基础 上 ,通过 在 银 合金 中 
加 入 微量 稀土 ,开发 出 AgCuNiRE 和 AgCuZnNiRE 等 系列 
新 型 复合 材料 及 异型 丝 , 广 泛 用 于 常规 电动 机 、 微 型 主轴 
电动 机 及 各 种 微型 振动 电动 机 换 向 器 。 该 项 目 获 重庆 市 
科技 进步 奖 三 等 奖 和 重庆 市 优秀 新 产品 三 等 奖 。 该 公司 的 
新 产品 开发 项 目 “ 热 保护 器 用 新 型 电 接触 复合 材料 ”、 
" AgCu15/4J29 电子 封装 复合 材料 ”和 “新 型 熔断 体 材 料 ” 
于 2010 年 底 通 过 了 由 重庆 市 科学 技术 委员 会 和 重庆 市 经 


济 和 信息 化 委员 会 主持 的 鉴定 ,投产 能 力 分 别 为 34t/a、7t/a 
和 8t/a。 该 公司 于 2010 年 底 完 成 了 对 2 热 复合 轧机 的 技术 
改造 。 

浙江 乐 银 合金 有 限 公 司 自 主 研发 的 “环保 型 银 氧 化 锡 
氧化 钢 稀 土 触 头 ” 和 “环保 型 银 氧化 锡 稀 土 触 头 ”于 2010 年 
1 月 通过 鉴定 。 该 公司 引进 的 “ 银 石墨 触 头 "“ 银 铜 复合 带 
材 " 和 “ 银 合金 材料 水 老化 制 粉 " 生 产 线 于 2010 年 完成 安装 
和 生产 ,日 生产 能 力 分 别 为 1 万 粒 .2t 和 500kg。 该 公司 还 
对 自动 化 粉末 成 型 设备 .半自动 粉末 复 压 设备 和 三 复合 锦 
钉 机 进行 了 技术 改造 ,改造 后 的 投产 能 力 分 别 达 到 3 万 粒 / 
d.3 万 粒 /d 和 20 万 粒 /d。 

质量 及 标准 2010 年 电工 合金 行业 企业 获得 “认可 认 
证 ”情况 见 表 5。 


RS 2010 年 电工 合金 行业 企业 获得 “认可 认证 ”情况 






















序号 认可 认证 内 容 
1 | 浙江 乐 银 合金 有 限 公 司 ISO 9001: 2008 质量 管理 体系 认证 
中 希 集 团 有 限 公 司 ISO 9001: 2008 质量 管理 体系 认证 


福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 
佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 


ISO 14001: 2004 环境 管理 体系 认证 

ISO 9001: 2008 质量 管理 体系 认证 

ISO 14001: 2004 环境 管理 体系 认证 

GB/T 28001 一 2001 职业 健康 安全 管理 体系 认证 









证 书 编 号 
11710QU0092 - 08R1M 
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获取 时 间 





2010. 8 
2010. 11 
2010. 11 
2010. 7 
2010. 7 
2010. 7 





2010 年 全 国电 工 合金 标准 化 技术 委员 会 负责 制 修订 的 
国家 标准 和 机 械 行业 标准 有 GBAT x x x x《 真 空 开关 触 头 
材料 基本 性 能 试验 方法 》 和 JB/AT 4107. 1《 电 触 头 材料 化 学 
分 析 方 法 第 1 部 分 :总 则 和 一 般 规定 ?等 19 项 ,其 中 16 项 
通过 了 年 会 审查 。 

全 国电 工 合金 标准 化 技术 委员 会 于 2010 年 11 月 27~ 
30 日 在 广西 桂林 召开 了 “第 三 届 全 国电 工 合 金 标 准 化 技术 
委员 会 2010 年 年 会 ” ,共有 45 位 委员 及 特 邀 专家 代表 参加 
会 议 。 会 议 审 查 并 通过 了 GB/T x x x x《 真 空 开 关 电 触 头 
材料 基本 性 能 试验 方法 》 等 16 项 国家 标准 和 机 械 行业 标准 
送审 稿 。 会 议 还 通报 了 电工 合金 行业 2010 年 标准 制 修订 计 
划 以 及 “十 二 五 ”电工 合金 标准 化 重点 项 目 。 

行业 活动 ”电工 合金 行业 发 展 论 坛 于 2010 年 10 月 29 
日 在 南京 召开 ,83 人 参加 。 全 国 低压 电器 标准 化 技术 委员 
会 .东莞 市 三 友 联 众 电 器 有 限 公 司 .陕西 斯 瑞 工 业 有 限 责 任 
公司 的 专家 分 别 就 “低压 电器 现状 与 发 展 动态 " “家 用 继 电 
器 对 触 点 材料 的 应 用 与 要 求 ” 和 ”真空 断路 器 用 CuCr 触 头 
材料 的 现状 与 展望 " 作 专 题 报 告 。 在 高 压 触 头 材 料 分 会 场 ， 
与 会 代表 就 中 高 压 触 头 材 料 接 触 炊 焊 问题 进行 了 讨论 。 在 
低压 电 触 头 分 会 场 ,桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公 司 、 
温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公 司 和 佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 
公司 的 高 层 管理 人 员 分 别 就 “面向 未 来 的 电 触 头 企 业 ” “ 电 
接触 材料 的 仿真 与 检测 ”、“ 层 状 复合 焊接 型 银 触 点 的 现状 
与 发 展 ”" 作 了 专题 演讲 和 交流 。 

【把 稿 人 :桂林 电器 科学 研究 院 谢 永 忠 ” 审 稿 人 :桂林 
电器 科学 研究 院 王 学 林 ] 
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生产 发 展 情况 ”2010 年 ,我 国家 电 行 业 呈 现 良 好 的 快 
速 发 展 态 势 。 工 业 销 售 产值 达 9 183. 54 亿 元 ,同比 增长 
32. 396 , $8: 2009 年 提高 29 个 百分点 ;新 产品 产值 2 585. 66 
亿 元 ,同比 增长 29. 6596 ;产销 率 95.25% , 较 2009 年 提高 
0.67 个 百分点 。 这 些 成 绩 的 取得 很 大 程度 上 得 益 于 国家 家 
电 下 乡 、 以 有 旧 换 新 .节能 惠 民 等 各 项 优惠 政策 的 扶持 与 刺 ， 
激 。 除 此 之 外 ,我 国 居 民 收 入 的 增长 ,家电 产 业 技 术 水 平 的 
提升 以 及 世界 经 济 的 进一步 复苏 对 家 电 行 业 的 发 展 也 起 到 
了 促进 作用 。 

2010 年 ,全国 家电 下 乡 产品 累计 销售 7 718 万 台 ,实现 
销售 额 1 732. 3 亿 元 ,分别 是 2009 年 的 2.3 倍 和 2.7 fo YK 
箱 和 彩电 销售 额 居 前 两 位 ,分 别 为 567.4 亿 元 和 488. 5 亿 
元 ,两 类 产品 占 销售 总 额 的 61% 。 销 售 额 前 5 名 的 地 区 是 
河南 (219. 5 亿 元 ) .山东 (179.8 亿 元 ) .安徽 (142. 3 亿 元 ) 、 
河北 (116.7 亿 元 ) 和 江苏 (109.8 亿 元 )。12 月 当月 ,家 电 
下 乡 产品 销售 990. 1 万 台 ,实现 销售 额 229. 4 亿 元 ,同比 分 
别 增 长 68% 和 109% , 双 创 全 年 最 高 水 平 。 

以 旧 换 新 政策 也 大 大 释放 了 家 电 消 费 市 场 。 截 至 2011 
年 3 月 2 日 ,家 电 以 提 换 新 拉动 全 国家 电 消 费 突破 1 500 亿 


元 ,销售 新 家 电 3 971.5 万 台 ,回收 日 家 电 4 116.1 75 
2010 年 我 国家 用 电器 产品 产量 见 表 1。 


表 1 2010 年 我 国家 用 电器 产品 产量 


产量 (万 合 ) 比 上 年 增长 (和 ) 


















洗衣 机 6 208. 00 27. 10 
电 冰 箱 7 546. 20 26. 90 
房间 空调 器 11 279. 80 41. 60 
电热 水 器 1 891. 50 28. 83 
微波 炉 6 781. 69 12.31 
UR b dà 7 596. 55 18. 45 
Fi, KUA 16 134. 59 9. 67 
吸油 烟 机 1 927. 28 10. 61 
Fa D 17 086. 33 15. 23 





电热 烘 烤 器 具 17 026. 89 


1. 冰箱 

2010 年 ,我 国生 产 家 用 电 冰 箱 7 546. 20 73 & ,同比 增长 
26. 90% ,增幅 比 上 年 上 升 8. 10 个 百分点 。2010 年 ,我 国 冰 
箱 市 场 已 经 进入 产业 高 问 化 升级 阶段 ,一 是 由 于 我 国 冰箱 
市 场 正 处 于 更 新 换代 的 高 峰 期 ;二 是 由 于 冰箱 市 场 竞争 激 
烈 , 利 渔 趋 薄 ,各 企业 均 将 重点 放 在 利润 空间 更 大 的 高 端 冰 
箱 产 品 上 。 在 产品 结构 方面 ,市 场 高 端 化 的 直接 表现 就 是 
三 开门 产品 的 关注 比例 稳步 提高 ,2010 年 第 四 季度 一 度 超 
过 传统 双开 门 产品 成 为 市 场 主流 产品 ;对 开门 .多 开门 冰箱 
的 关注 比例 也 较 上 年 有 一 定 程度 提高 ,高 端 大 容量 冰箱 逐 
渐 走 俏 。 

2. 洗衣 机 

2010 年 ,我 国生 产 家 用 洗衣 机 6 208. 00 万 台 , 同 比 增长 
27. 10% ,增幅 比 上 年 上 升 14. 14 个 百分点 。2010 年 ,我 国 
洗衣 机 市 场 品 牌 结 构 较 为 稳定 ,本 土 品牌 同 国 外 品牌 在 滚 
简 洗 衣 机 市 场 展开 激烈 对 决 。 继 3 月 美的 集团 掀起 价格 战 
后 , 滚 简 洗衣 机 市 场 整体 均 价 稳定 下 降 , 市 场 份 额 不 断 扩 
Ko 在 产品 结构 方面 ,大 容量 洗衣 机 发 展 趋势 明显 。 男 外 ， 
技术 层面 的 竞争 也 在 展开 ,S -e 复式 平衡 环 、.ACT BÉ 
态 .泡沫 净 .空气 洗 .3D 立体 烘 干 等 新 技术 层出不穷 。 

3. 房间 空调 器 

2010 年 ,我 国生 产房 间 空 调 器 11 279. 80 万 台 , 同 比 增长 
41. 6096 ,增幅 比 上 年 上 升 45.72 个 百分点 。2010 年 ,我 国 空 
调 市 场 中 “ 降 耗 "和 “变频 "成 为 关键 词 。6 月 实施 的 定 频 空 
调 新 能 效 标准 ,在 促进 定 频 空 调 产 业 升 级 的 同时 推动 了 变频 
空调 的 加 速 普及 。 而 依靠 在 变频 空调 领域 的 积极 布局 ,美的 
和 格力 展开 了 激烈 的 竞争 ,海尔 则 主打 "无 氟 变 频 " 技 术 牌 ， 
我 国 空调 市 场 呈 现 三 足 易 立 之 势 。 本 土 品 牌 中 的 格兰仕 . 奥 
克 斯 等 较 上 年 均 取 得 不 俗 业绩 ,国外 品牌 更 趋 边 缘 化 。 

4. 电热 水 器 

2010 年 ,我 国生 产 家 用 电热 水 器 1 891. 50 77 & ,同比 增 
K 28.839» ,增幅 比 上 年 同期 上 升 13. 16 个 百分点 。2010 年 
我 国电 热水器 市 场 品 牌 集 中 度 较 高 ,位 居 品 牌 排行 榜 前 两 


行业 概况 


位 的 海尔 `A. 0. 史密斯 关注 份额 分 别 为 32. 3% 和 25. 896 ， 
前 十 大 品牌 的 关注 份额 合计 超过 95% 。 

5. 微波 炉 

2010 年 ,我 国生 产 微 波 炉 6 781.69 万 台 , 同 比 增长 
12. 3196 ,增幅 比 上 年 上 升 16.27 个 百分点 。2010 年 ,我 国 微 
波 炉 产 业已 从 全 球 经 济 危机 的 阴影 中 走出 ,产量 销量 都 稳 
步 提 升 。 微 波 炉 出 口 环境 的 好 转 、 国 家 政策 推动 下 农村 市 场 
的 逐渐 开拓 都 成 为 微波 炉 产 业 发 展 的 推动 力 。 在 品牌 格局 
方面 ,格兰仕 和 美的 仍然 分 享 了 我 国 微波 炉 市 场 近 九 成 的 关 
注 比 例 。 男 外 ,在 两 大 品牌 的 积极 推动 下 ,微波 炉 市 场 逐 渐 
出 现 具有 高 新 技术 、 高 附加 值 的 产品 ,再 加 上 2010 年 年 底 实 
施 的 行业 能 效 标准 ,微波 炉 市 场 正 在 向 更 健康 的 方向 发 展 。 

6. 吸 侍 器 

2010 年 ,我 国生 产 家 用 吸 尘 赤 7 596.55 72 & ,同比 增长 
18. 45% ,增幅 比 上 年 上 升 28. 82 个 百分点 。 近 年 来 ,吸尘器 
逐渐 进入 大 众 消费 市 场 , 千 元 内 产品 成 为 市 场 主体 ,过 去 将 
主要 精力 放 在 出 日 的 各 本 土 吸 侍 器 企业 也 逐渐 关注 国内 市 
35 ,我国 吸 侍 器 市 场 规模 正在 稳步 、 理 性 地 扩大 。 在 品牌 格 
局 方面 ,飞利浦 以 近 四 成 的 消费 者 关注 比例 领跑 市 场 , 美 
的 海尔、 三 洋 等 品牌 组 成 的 第 二 品牌 阵营 竞争 激烈 ,品牌 
集中 度 正 逐步 提高 。 

7. 吸油 烟 机 

2010 F ,我国 生产 家 用 吸油 烟 机 1 927. 28 万 台 ,同比 增 
长 10. 61% ,增幅 比 上 年 同期 上 升 7. 93 个 百分点 。2010 年 ， 
方太 、 美 的 .老板 位 居 品 牌 关 注 排行 榜 前 三 名 ,关注 比例 合 
计 为 47.3% ,我 国 吸油 烟 机 市 场 品 牌 集中 度 仍 较 低 ,品牌 格 
局 也 不 稳定 。 产 品种 类 上 ,欧式 产品 占据 市 场 主流 , 侧 吸 式 
产品 的 市 场 认 知 度 快 速 上升。 价格 方面 ,E 000-1999 元 价 
位 产品 获得 的 关注 份 手 最高。 但 随 着 吸油 烟 机 向 高 端 化 、 
时 尚 化 发 展 ,市场 均 价 也 将 逐渐 升 高 。 

HO 2010 年 ,我 国家 电 出 口 总 额 约 为 1 650 亿美 元 。 
其 中 ,白色 家 电 出 口 约 450 亿美 元 , 较 2009 年 增长 超 3096 ; 
黑色 家 电 出 口 超 1 200 亿美 元 , 比 2009 年 增长 17.6% 。 海 
关 数 据 显示 ,2010 年 ,空调 冰箱 (冷柜 ) ,彩电 出 口 量 同比 增 
幅 排 在 前 三 位 ,三 类 产品 出 口 量 同比 增长 20% ~ 5096 ,洗衣 
机 与 微波 炉 同 比 增长 15% ~20% , 2009 ~ 2010 年 主要 家 用 
电器 产品 出 口 情 况 见 表 2。 


表 2 2009-2010 年 主要 家 用 电器 产品 出 口 情况 


2010 年 


出 口 量 出 口 额 出 口 量 
(万 台 ) | Oro) | (万 台 ) 





据 中 国 机 电 进 出 口 商 会 发 布 的 4 中 国家 电 出 口 景气 指 
数 》,2010 年 ,全 球 经 济 形势 逐渐 回暖 ,调查 范围 内 的 空调 、 
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冰箱 (冷柜 ) ,洗衣 机 彩电 和 微波 炉 的 出 口 量 均 呈现 恢复 性 
增长 。 这 些 家 电 2010 年 第 四 季度 综合 景气 指数 和 2011 年 
第 一 季度 综合 信心 指数 均 在 平稳 区 间 。2010 年 第 四 季度 ， 
五 类 家 电 综 合 景气 指数 为 101. 79 ,高 出 基准 值 1. 79 ,景气 状 
况 一 般 。2010 年 全 年 ,五 类 家 电 综 合 景气 指数 基本 平稳 运 
行 ,保持 在 “一 般 " 区间。 其 中 ,空调 .洗衣 机 和 微波 炉 3 个 
品类 全 年 景气 指数 为 “一 般 向 好 ”。2011 年 第 一 季度 ,五 大 
类 家 电 出 口 信心 指数 为 118.75。 其 中 ,空调 和 微波 炉 信 心 
指数 为 “ 较 好 ”, 而 彩电 信心 指数 最 低 , 只 有 106. 15, 

1. 冰箱 ( 含 冷 柜 ) 

2010 年 我 国 冰箱 冷柜 出 口 3 066 万 台 。 总 体 来 看 ,冰箱 
冷柜 出 口 表现 平平 ,内 外 资 企 业 景气 指数 差距 不 大 ,说明 在 
全 球 大 金融 环境 下 , 内 外 资 品牌 的 竞争 力 各 有 高 低 。 一 线 
品牌 的 出 口 景气 度 最 高 ,证明 一 线 企业 抵御 风险 的 抗 压 能 
力 更 强 一 些 ,而 二 线 企 业 开 发 新 兴 市 场 以 及 成 本 控制 的 能 
力 更 强 一 些 , 前 三 季度 的 出 口 景 气度 略 好 。 

2. 空调 器 

在 欧洲 .亚洲 、 拉 丁 美 洲 几 大 区 的 拉动 下 ,我 国家 用 空 
调 器 出 口 创新 高 。2010 年 家 用 空调 器 出 口 4 186 万 台 
( 套 ) , 较 2009 年 增长 50% 。 

3. 洗衣 机 

2010 年 洗衣 机 出 口 反 弹 , 全 年 出 口 量 达到 1.789 万 台 。 

4. 微波 炉 

2010 年 微波 炉 仅 出 口 5 308 万 台 。 而 微波 炉 企 业 在 成 
本 压力 以 及 汇率 压力 面前 ,终于 开始 提高 产品 出 口 价格 。 

2010 年 下 半年 ,原材料 价格 持续 走高 ,人 工 成 本 逐步 增 
加 ,家 电 生 产 企业 制造 成 本 和 营销 费用 居 高 不 下 ,加 上 人 民 
币 升 值 , 企 业 在 签订 新 订单 时 都 比 以 往 谨慎 。 此 外 ,家 电 产 
业 竞 争 日 趋 激烈 ,技术 升级 加 快 ,海外 采购 商 对 价格 更 为 敏 
感 ,这 也 加 大 了 我 国家 电 生 产 企业 新 订单 的 获取 难度 。 

科技 成 果 及 新 品 美的 集团 在 进行 一 系列 资源 整合 
后 ,突破 了 部 分 白色 家 电 共 性 关键 技术 ,已 完成 基于 内 联 标 
准 的 空调 器 热水器 等 产品 的 技术 研究 与 产品 开发 ,并 将 继 
续 推 进 基于 闪 联 标准 的 冰箱 、 饮 水 机 等 产品 的 技术 研究 及 
产品 开发 。 美 的 集团 还 建立 了 家 电 产 品 抗菌 消毒 技术 手 
册 , 对 纳米 抗菌 材料 .臭氧 .负离子 .电解 水 等 各 种 常用 的 家 
电 杀 菌 消毒 技术 展开 了 应 用 研究 ,并 完成 了 15 款 健康 家 电 
产品 抗菌 消毒 效果 的 测试 评价 。 此 外 ,美的 在 白色 家 电 领 
域 还 掌握 了 直流 变频 控制 技术 及 专用 控制 坊 片 .复合 能 源 
直流 家 电 技 术 .绿色 生态 设计 与 制造 技术 .互联 互通 与 内 联 
技术 标准 、 可 靠 性 测试 评价 技术 、 工 程 材料 与 抗菌 消毒 技 
术 。 在 制冷 产业 链 上 ,美的 掌握 了 180° 正 弦 波 矢量 控制 直 
流 变频 空调 技术 、 换 气 机 空气 净化 技术 、 强 化 传 热 技 术 、 高 
效 换 热 器 设计 与 生产 技术 .空调 集中 控制 一 拖 多 技术 .冰箱 
分 区 制冷 及 保鲜 技术 、 环 保 新 冷媒 应 用 技术 .压缩 机 技术 和 
无 刷 直 流 电 机 技术 等 。 在 微波 应 用 产业 链 上 ,美的 也 突破 
了 微波 泄漏 防护 技术 .温度 /湿度 /重量 智能 传 感 控制 技术 、 
电磁 场 仿真 技术 电子 电 挖 可靠 性 技术 、 健 康 杀 菌 技 术 、 磁 
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控 管 技术 以 及 变压器 技术 。 在 家 居 电 器 与 厨 卫 器 具 领 域 ， 
美的 通过 合作 与 自主 研发 的 方式 ,掌握 了 智能 模糊 控制 技 
术 , 温 控 器 生产 制造 技术 ,工业 设计 技术 ., 传 热 与 节能 技术 、 
高 效 燃烧 技术 以 及 塑料 改 性 技术 。2010 年 ,美的 与 广东 工 
业 大 学 成 立 智 能 家 电 控制 技术 联合 实验 室 ,与 法 国 ST 公司 
合作 开展 “太阳 能 + 市 政 供电 ”空调 系统 技术 研究 ,与 中 国 
电 占 科学 研究 院 ,合肥 工业 大 学 展开 合作 等 。 

格兰仕 开发 的 风 火 轮 烤 肠 微 波 炉 ,其 多 个 发 热 简 在 系 
统 封 闭环 境 下 可 在 内 部 形成 有 氧 生态 舱 ,增强 肠 体 保温 , 促 
进 氧化 还 原 ,维护 物质 稳定 。 其 表面 的 吸 波 发 热 材料 还 有 
保温 功能 ,可 以 实现 节能 保温 ,与 微波 炉 主 控制 电脑 板 的 配 
合 更 可 以 实现 数字 化 智能 烤 制 。 另 外 格兰仕 的 抑 菌 耐 磨 光 
波 技术 使 门 体 结构 的 微波 泄漏 下 降 20% ,使 腔 体 烧烤 效率 
提高 40% 。 格 兰 仕 在 空调 方面 也 有 技术 突破 ,其 高 效 直 流 
变频 新 居 宝 空调 因 压 缩 机 采用 180" 正 弱 波 直流 调 速 驱 动 等 
先进 技术 ,季节 能 效 比 SEER 高 达 5.3 左右 ;年 耗 电量 最 低 
AUS 300kW . h 左右 ( 按 国家 标准 进行 计算 ) ;在 输出 额定 
制冷 量 时 ,能 效 比 EER 高 达 3.9 左右 。 

江苏 白雪 电器 股份 有 限 公 司 为 满足 新 能 耗 标准 的 要 
求 ,推出 了 KYRA/KYCB/KYCU 3 种 压缩 机 , 整 机 重量 
6. 5kg 左右 ,制冷 量 达到 90 ~ 115W ,压缩 机 效率 1.4 ~1.75， 
匹配 小 冰箱 后 整 机 能 效 提高 2096 , 可 达到 国家 一 级 和 欧盟 
A+ + 级 标准 , 且 较 同等 功效 老 型 压缩 机 节 材 20% 。 

TCL 空调 器 (中 山 ) 有 限 公 司 在 R290 系列 房间 空调 占 
人 研究 与 开发 方面 取得 了 技术 突破 , 即 对 R290 空调 系统 的 空 
调 压缩 机 进行 气流 面积 调整 ,降低 压缩 机 运行 电流 ,减少 了 
空调 系统 内 R290 制冷 剂 的 充 注 量 ,优化 了 运行 效率 。 空 调 
的 高 效 节 能 技术 使 能 效 比 达到 欧洲 二 级 。 在 高 效 节 能 系列 
空调 器 研究 与 开发 方面 ,TCL 空调 器 采用 全 新 高 效 压 缩 机 ， 
重新 设计 风扇 电动 机 转速 ,并 针对 高 能 效 空 调 压力 及 换 热 
温差 进行 流程 改进 设计 ,加 快 了 制冷 . 制 热 速度 ,大 幅 降低 
了 空调 耗 电量 。 

佛山 市 顺德 区 村 田 电 器 有 限 公 司 2010 年 先后 推出 的 
CXW 一 200 一 900E 和 CXW 一 200 一 900D 两 款 近 吸 式 吸 油烟 
机 新 型 产品 ,采用 了 不 锈 钢 和 钢化 玻璃 作为 制作 材料 。 
CXW 一 200 一 900D 吸烟 效果 可 达到 14m / min , 比 以 往 产 品 
提高 10% 以 上 。 

广东 华声 电 右 股份 有 限 公 司 重点 开发 了 用 于 小 家 电 的 
国标 电源 线 连接 组 件 , 耐 热 型 国标 聚 氧 乙烯 环保 配 线 ,以 及 
用 于 风扇 和 取 上 暖 器 的 聚 氯 乙烯 环保 配 线 和 大 功率 电源 线 连 
接 组 件 等 。 

宁波 思 明 智能 科技 发 展 有 限 公 司 新 推出 新 乐 Q0219 系 
列 全 上 自动 洗衣 机 控制 硕 和 昌 威 Q60CH 系列 全 自动 洗衣 机 控 
Wi ds o 

质量 抽查 ”2010 年 ,国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 加 大 
了 对 家 用 电 殖 产品 的 质量 抽查 力度 。 

1. 洗衣 机 

共 抽 查 天 津 、 上海、 江苏 浙江 安徽 山东、 河南 ,湖南 、 


行业 概况 





广东 .四川 .重庆 11 个 省 .直辖 市 69 家 企业 生产 的 69 种 家 
用 电动 洗衣 机 产品 。 

本 次 抽查 依据 GB 4706. 1 一 2005《 家 用 和 类 似 用 途 电器 
的 安全 第 1 部 分 :通用 要 求 )、GB 4706. 24 一 2008《 家 用 和 
类 似 用 途 电 器 的 安全 ”洗衣 机 的 特殊 要 求 ) .GB 4706. 26— 
2008《 家 用 和 类 似 用 途 电器 的 安全 ”离心 式 脱水 机 的 特殊 
要 求 ) .GB/T 4288 一 2008《 家 用 和 类 似 用 途 电动 洗衣 机 》、 
GB 12021. 4 一 2004《 电 动 洗衣 机 能 耗 限定 值 及 能 源 效率 等 
级 》 等 标准 的 要 求 ,对 家 用 电动 洗衣 机 产品 的 对 触及 带电 部 
件 的 防护 ,输入 功率 和 电流 ,发 热 ,工作 温度 下 的 泄漏 电流 
和 电气 强度 ,结构 ,接地 措施 , 卜 电 距离 ,电气 间隙 和 穿 通 绝 
缘 距 离 , 洗 净 比 , 耗 电量 ,用 水 量 , 宽 电压 设计 , 宽 水 压 设计 
限 值 12 个 项 目 进行 了 检验 。 抽 查 发 现 有 8 种 产品 不 符合 相 
关 标 准 的 要 求 , 不 合格 项 目 涉及 发 热 , 洗 兆 比 、 耗 电量 。 

2. 空调 名 

共 抽查 辽宁 、 上 海 .江苏 .浙江 ,安徽 .山东 ,广东 ,河南 、 
四 川 9 个 省 ,直辖 市 19 家 企业 生产 的 19 种 房间 空气 调节 器 
产品 。 | 

本 次 抽查 依据 GB 4706. 1 一 2005《 家 用 和 类 似 用 途 电器 
的 安全 第 1 部 分 :通用 要 求 ) .GB 4706. 32 一 2004《 家 用 和 
类 似 用 途 电器 的 安全 热泵 空调 器 和 除湿 机 的 特殊 要 求 》、 
GB 12021. 3 一 2004《 房 间 空气 调节 器 能 效 限定 值 和 能 源 效 
率 等 级 ) .CB 21455 一 2008《 转 速 可 控 型 房间 空气 调节 器 能 
效 限定 值 及 能 源 效率 等 级 》.GB/T 7725—2004 ( 房间 空气 调 
节 器 ) 等 标准 的 要 求 ,对 房间 空调 器 产品 的 对 触及 带电 部 件 
的 防护 .输入 功率 和 电流 、 发 热 . 工 作 温度 下 的 泄漏 电流 和 
电气 强度 结构、 接地 措施 、 疏 电 距离 和 电气 间隙 及 穿 通 绝 
缘 距 离 .高 低 电 压 起 动 .制冷 量 ,制冷 消 耗 功率 、 能 源 效率 等 
级 .额定 中 间 制 冷 量 、 额 定 中 间 制 冷 消耗 功率 、 制 冷 季节 能 
源 消耗 效率 14 个 电气 安全 、 性 能 项 目 进行 了 检验 。 本 次 抽 
查 的 房间 空气 调节 器 产品 质量 均 符合 标准 规定 的 要 求 。 

3. ao 

共 抽查 天 津 、 上 海 江苏、 浙江 ,安徽 山东, 河南、 湖南 、 
广东 、 四 川 .贵州 陕西 12 个 省 、 直 辖 市 90 家 企业 生产 的 73 
种 电 冰 箱 产品 和 19 种 电 冰柜 产品 。 

本 次 抽查 依据 GB 4706. 1 一 2005《 家 用 和 类 似 用 途 电器 
的 安全 第 1 部 分 :通用 要 求 》.GB 4706. 13 一 2004《 家 用 和 类 
似 用 途 电器 的 安全 ”制冷 器 具 、 冰 激 凌 机 和 制 冰 机 的 特殊 
要 求 ) .GB 12021. 2 一 2008《 家 用 电 冰 箱 耗 电量 限定 值 及 能 
源 效 率 等 级 》、GB/AT 8059. 1 一 1995《 家 用 制冷 器 具 ”冷藏 
箱 》.GB/T 8059.2 一 1995《 家 用 制冷 器 具 冷藏 冷冻 箱 》、GB/ 
T 8059. 3 一 1995《 家 用 制冷 器 具 冷冻 箱 》、GB/AT 8059. 4 一 
1993《 家 用 制冷 器 具 EARME GRE ACID URB TA 
冷冻 食品 储藏 箱 和 无 霜 食品 冷冻 箱 》 等 标准 的 要 求 ,对 电 冰 
箱 ( 电 冰柜 ) 产品 的 对 触及 带电 部 件 的 防护 ,输入 电流 ,发 
热 ,工作 温度 下 的 泄漏 电流 和 电气 强度 ,结构 ,接地 措施 ,中 
BER .电气 间隙 和 穿 通 绝缘 距离 ,总 有 效 容积 , 耗 电量 ,能 
源 效率 等 级 , 低 电压 起 动 11 个 项 目 进行 了 检验 。 抽 查 发 现 


有 8 种 产品 不 符合 相关 标准 的 要 求 ,不 合格 项 目 涉及 总 有 
效 容积 耗 电量 能源 效率 等 级 。 

4. Fa XU 

共 抽 查 了 上 海 .江苏 浙江、 福建 .广东 5 个 省 ,直辖 市 
83 家 企业 生产 的 83 种 电 风 扇 产 品 。 本 次 抽查 依据 GB 
4706. 1 一 2005《 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 第 1 部 分 : 通 
用 要 求 》.GB 4706. 27 一 2008《 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 

第 2 部 分 :风扇 的 特殊 要 求 》、GB 4343. 1 一 2009《 家 用 电 

器 .电动 工具 和 类 似 器 具 的 电磁 兼容 要 求 ” 第 1 部 分 :发 
射 》>》、GB 19606 一 2004《 家 用 和 类 似 用 途 噪 声 限 值 》、CBAT 
13380— 2007 ( 2€ jfi HE U LE E 98) . GB 12021. 9 一 2008 
《交流 电 风 扁 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》、GB/AT 14806—2003 
《家 用 和 类 似 用 途 的 交流 换气扇 及 其 调 速 器 》 标 准 的 要 求 ， 
对 电 风 扇 产 品 的 对 触及 带电 部 件 的 防护 ,输入 功率 和 电流 ， 
发 热 , 工 作 温 度 下 的 电气 绝缘 和 泄漏 电流 , 耐 潮湿 ,泄漏 电 
流 和 电气 强度 , 非 正 常 工作 ,稳定 性 和 机 械 危 险 , 机 械 强 度 ， 
结构 ,内 部 布线 ,电源 连接 和 外 部 软 线 ,外 部 导线 用 接线 端 
C REM dE b, RETE HE, E S B RE Fa. E SER D 
缘 ,骚扰 电压 ,骚扰 功率 ,风量 ,能 效 限 定 值 ,噪声 21 个 项 目 
进行 了 检验 。 抽 查 发 现 有 20 种 产品 不 符合 相关 标准 的 要 
求 ,不 合格 项 目 涉 及 对 触及 带电 部 件 的 防护 .电源 连接 和 外 
部 软 线 风量 等 。 

5. 电热 食品 加 工 机 械 产品 

抽查 了 北京 .河北 、 上 海 江苏、 浙江 山东、 广东 7 个 省 、 
直辖 市 90 家 企业 生产 的 90 种 产品 。 抽 查 的 产品 主要 包括 
商用 电 开 水 器 商用 电热 销 、 商 用 电 烤 炉 等 。 本 次 抽查 依据 
GB 4706. 1 一 2005《 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 第 1 部 分 : 
通用 要 求 》、GB 4706. 34 一 2003《 家 用 和 类 似 用 途 电 右 的 安 
全 商用 电 强 制 对 流 烤 炉 、 藻 汽 炊具 和 蒸汽 对 流 炉 的 特殊 
要 求 》.GB 4706. 36 一 1997《 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 
商用 电 开 水 器 和 液体 加 热 器 的 特殊 要 求 》、GB 4706. 37— 
2003《 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 ”商用 单 双 面 电 热 销 的 
特殊 要 求 》、GB 4706. 39—2003 ( 家 用 和 类 似 用 途 电器 的 安 
全 商用 电 烤 炉 和 烤 面 包 炉 的 特殊 要 求 》、GB 4706. 52— 
2001《 家 用 和 类 似 用 途 电 只 的 安全 商用 电炉 灶 、 烤 箱 ,、 灶 
和 灶 单 元 的 特殊 要 求 》 标 准 的 要 求 ,对 电热 食品 加 工 机 械 产 
品 的 标志 和 说 明 , 对 触及 带电 部 件 的 防护 ,输入 功率 和 电 
流 ,工作 温度 下 的 泄漏 电流 和 电气 强度 ,泄漏 电流 和 电气 强 
度 , 非 正 常 工作 ,稳定 性 和 机 械 危险 ,机 械 强 度 ,结构 ,内 部 
布线 ,电源 连接 和 外 部 软 线 .外 导线 接线 端子 ,接地 措施 , 螺 
条 和 连接 , 息 电 距离 ,电气 间隙 和 穿 通 绝缘 喉 离 15 个 项 目 
进行 了 检验 。 抽 查 发 现 有 8 种 产品 不 符合 相关 标准 的 要 
求 , 不 合格 项 目 涉及 对 触及 带电 部 件 的 防护 ,接地 措施 等 。 

6. Tes 

共 抽 查 上 海 、 江 苏 浙江 ,安徽 .山东 .广东 6 个 省 ,直辖 
市 80 家 企业 生产 的 80 种 室内 加 热 器 产品 。 本 次 抽查 依据 
GB 4706. 1 一 2005《 家 用 和 类 似 用 途 电器 的 安全 第 1 部 分 : 
通用 要 求 》、GB 4706. 1—1998 ( 家 用 和 类 似 用 途 电器 的 安全 
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通用 要 求 》、GB 4706. 23 一 2007《 家 用 和 类 似 用 途 电 兢 的 
安全 第 2 部 分 ;室内 加 热 器 的 特殊 要 求 》 标 准 的 要 求 ,对 
室内 加 热 器 产品 的 对 触及 带电 部 件 的 防护 ,输入 功率 和 电 
流 ,发 热 , 工 作 温 度 下 的 泄漏 电流 和 电气 强度 , 耐 潮湿 ,泄漏 
电流 和 电气 强度 , 非 正 常 工作 ,稳定 性 和 机 械 危 险 ,机 械 强 
度 , 结 构 , 内 部 布线 ,电源 连接 和 外 部 软 线 , 外 部 导线 用 接线 
端子 ,接地 措施 ,螺钉 和 连接 ,电气 间 队 、 息 电 距 离 和 固体 绝 
缘 16 个 项 目 进行 了 检验 。 抽 查 发 现 有 8 种 产品 在 非 正常 工 
作 .螺钉 和 连接 、 稳 定性 和 机 械 和 危险. 电源 连接 及 外 部 软 线 
等 方面 不 符合 相关 标准 规定 。 

7. 电磁 灶 

共 抽 查 了 上 海 .浙江 ,安徽 .广东 4 个 省 直辖 市 49 家 企 
业 生 产 的 73 种 电磁 灶 产 品 。 本 次 抽查 依据 GB 4706. 1 一 
2005%《 家 用 和 类 似 用 途 电器 的 安全 第 1 部 分 :通用 要 求 》、 
GB 4706. 29 一 1992《4 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 电磁 灶 
的 特殊 要 求 》 GB 21456 一 2008《 家 用 电磁 灶 能 效 限定 值 及 能 
源 效率 等 级 》 等 强制 性 国家 标准 及 相关 产品 标准 的 要 求 ,对 
电磁 灶 产 品 的 防 触 电 防 护 ,输入 功率 和 电流 ,发 热 ,在 工作 
温度 下 的 电气 绝缘 和 泄漏 电流 ,防水 , 绝 绿 电阻 和 电气 强 
度 , 非 正 常 工 作 , 稳 定性 和 机 械 危 险 ,机 械 强 度 , 结 构 , 内 部 
布线 ,电源 连接 外 部 软 缆 和 软 线 ,外 导线 的 接线 端子 ,接地 
措施 ,螺钉 和 接线 , 爬 电 距 离 .电气 间 耻 和 穿 通 绝缘 距离 ,能 
源 效率 等 级 等 19 个 项 目 进行 了 检验 。 抽 查 发 现 有 8 种 产品 
不 合格 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”广东 格兰仕 集团 有 限 公司 2010 
年 进行 了 普通 空调 转 高 效 节能 空调 生产 线 技术 改造 项 目 ， 
项 目 改造 完成 后 ,将 年 新 增产 空调 热泵 热水器 1 万 台 , 新 增 
产 高 效 节能 空调 300 万 套 。 该 公司 正在 推进 废气 余热 利用 、 
烘 炉 循环 系统 、 注 塑 机 加 热 系 统 改造 等 综合 节能 技术 改造 
项 目 ;同时 进行 了 空 压 机 ` 注 塑 机 节能 技术 改造 项 目 ,采用 3 
台 40m 螺杆 空 压 机 替代 12 台 10m 活塞 空 压 机 ;采用 伺服 
电动 机 注塑 机 ,淘汰 原 有 的 57 台 设 备 。 

江苏 白雪 电器 股份 有 限 公 司 总 投资 3 100 万 元 进行 新 
型 节能 冰箱 压缩 机 生产 线 技术 改造 项 目 。 项 目 完 成 后 ,将 
形成 50 万 台 节 能 高 效 冰 箱 压 缩 机 生产 能 力 。 

TCL 空调 器 (中 山 ) 有 限 公司 进行 了 2 冲床 模具 改造 项 
目 ,更 换 模具 尺寸 ,同时 更 换 6 冲床 配套 模具 并 改进 相关 的 

宁波 思 朗 智能 科技 发 展 有 限 公 司 进行 了 新 乐 Q0301 和 
Q0212 系列 控制 器 技 改 项 目 , 即 采用 三 星 S3F84H5 JRE 
代 原 方案 ,项 目 已 经 完成 ,成 本 下 降 5% ,同时 方便 型 号 
拓展 。 

管理 及 改革 “广东 格兰仕 集团 有 限 公 司 根据 领先 性 、 
综合 性 白色 家 电 集 团 的 战略 目标 ,大 力 推 动 大 研发 大 销 
Bi .大 生产 战略 ,对 公司 内 部 管理 进行 改革 与 调整 。 一 是 在 
集团 董事 会 的 领导 下 ,设立 执行 委员 会 和 考核 薪酬 及 预算 
委员 会 。 二 是 在 执行 委员 会 的 领导 下 ,集团 的 内 部 架构 分 
为 职能 部 门 和 微波 炉 、 空 调 、 生 活 电器 、 冰 洗 和 电器 配件 五 
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个 产业 群 。 三 是 集团 职能 部 门 划 分 成 三 办 (总 裁 办 、 经 营 管 
理 办 技术 管理 办 ) 一 中 心 (财务 中 心 ) 两 部 门 (审计 监察 
部 .企划 部 ) 。 格 兰 仕 集团 各 产业 群 .法 人 公司 共有 对 外 经 
营 单 位 20 个 ,33 个 子 公 司 ( 含 产品 本 部 ) 实行 内 部 独立 核 
算 ,并 推行 总 经 理 责任 制 。 

TCL 集团 股份 有 限 公司 在 2010 年 4 月 30 日 调整 了 家 
电 产 业 集 团 ( 包 括 空调 事业 部 ) 的 经 营 班子 和 家 电 产 业 集 
团 、 各 事业 部 组 织 架构 ,梳理 了 关键 业务 流程 ,建立 了 以 市 
场 为 导向 ,公平 公正、 公开、 透明 的 组 织 文 化 体系 ,优化 内 
部 流程 ,强调 速度 和 效率 ,大 力 拓展 国内 外 市 场 ,全 面 提 升 
运作 效率 ,超额 完成 了 年 初 集团 下 达 的 预算 目标 。 此 外 ， 
TCL 空调 事业 部 重新 启动 了 武汉 工厂 ,用 于 生产 内 销 空 调 
产品 。 

2010 年 11 月 30 日 ,广东 华声 电器 实业 有 限 公 司 改 名 
为 广东 华声 电器 股份 有 限 公 司 。2010 年 ,广东 华声 依托 工 
程 中 心 的 建设 ,与 国内 外 高 等 院 校 和 科研 单位 建立 技术 合 
作战 略 伙伴 关系 ,特别 加 强 了 与 中 国 科 学 院 广州 化 学 研究 
所 、 合 肥 工 业 大 学 上 海 电缆 研 究 所 、 潮 南大 党、 四川 大 学 、 
哈尔滨 理工 大 学 等 科研 院 所 和 高 校 的 长 期 技术 合作 关系 。 

江苏 白雪 电器 股份 有 限 公司 在 企业 内 部 管理 及 改革 方 
面 采取 了 四 方面 措施 ;一 是 对 内 加 强 管 理 ,对 外 整顿 市 场 ， 
同时 通过 调整 政策 吸引 代理 商 的 办 法 拓展 营销 业务 ;二 是 
通过 加 强 队 伍 建设 ,对 员工 实行 培训 教育 ,严格 围绕 ISO 两 
个 体系 开展 流程 管理 的 方法 缓解 家 电 行 业 的 用 工 匾 对 公司 
的 冲击 ;三 是 重 抓 公 司 年 度 产 品 开 发 的 各 类 评审 工作 ,加 强 
与 各 大 院 校 的 产 学 研 合 作 ,突出 标准 化 工作 和 专利 工作 , 进 
一 步 在 技术 上 实现 创新 ,降低 开发 成 本 ;四 是 强化 质量 意 
识 ,夯实 基础 管理 。 

( 撰 稿 人 :中 国电 器 科学 研究 
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基本 情况 “家 用 控制 器 行业 为 电 冰 箱 ,冷柜 .空调 器 、 
电 风扇 . 电 饭 锅 洗衣 机 等 家 用 电器 提供 配套 控制 元 件 , 央 
此 , 随 着 家 用 电器 行业 的 发 展 而 不 断 发 展 。2011 年 在 国家 
多 项 扶持 政策 的 推动 下 ,家 电 整 机 生产 销售 旺盛 ,控制 器 的 
销量 也 明显 增加 ,促使 控制 器 行业 持续 高 速 发 展 ,但 行业 竞 
争 明显 加 剧 。 各 控制 器 企业 在 原材料 成 本 上 涨 .下 游 厂 商 
压价 的 双重 压力 下 ,通过 调整 产品 结构 等 方式 确保 企业 实 
现 规模 化 发 展 。 

机 械 式 温 控 器 是 温 控 器 市 场 的 中 流 碟 柱 ,佛山 通宝 股 
份 有 限 公 司 和 常州 西 玛 特 电器 有 限 公 司 这 两 家 企业 规模 较 
大 ,浙江 中 膝 温 控 器 有 限 公司 、 佛 山 市 九龙 机 器 厂 、 宁 波 市 
元 方 温 控 器 有 限 公司 等 也 具备 一 定 的 生产 规模 ,在 温 控 器 


生产 .销售 领域 表现 活跃 。 外 资 品牌 主要 有 艾默生 丹佛 
斯 、 英 维 思 、E. G. 0. 和 思 瑞 克 斯 (STRIX ) 等 产品 。 

制冷 自控 元 件 领域 ,三 花 控股 集团 有 限 公 司 、 佛 山 华 鉴 
制冷 器 件 有 限 公 司 .常州 兰 柯 四 通 闪 有 限 公 司 、 浙 江 盾 安 精 
工 集 团 、 常 州 西 玛 特 电 器 有 限 公司 .安徽 天 大 企业 (集团 ) 有 
限 公司 浙江 春晖 集团 公司 等 企业 的 产销 量 合 计 占 制冷 自 
控 元 件 80% 以 上 的 市 场 份额 。 其 中 ,三 花 控股 集团 有 限 公 
司 的 四 通 换 向 隅 和 电磁 阀 生 产销 售 稳 居 行业 首位 ,浙江 盾 
安 精 工 集 团 的 截止 阐 产 量 最 大 。 

变频 控制 器 领域 ,中 小 家 电 企 业主 要 直接 从 专业 变频 
控制 器 厂商 购买 变频 控制 器 。 国 内 大 型 家 电 企 业 则 采取 世 
片 厂 或 者 第 三 方 与 家 电 企业 合作 研发 核心 算法 ,家 电 企 业 
开发 变频 控制 器 外 围 电 路 的 方式 ,合作 开发 制造 变频 控 
制 器 。 

市 场 及 销售 ” 随 着 家 电 下 乡 和 以 旧 换 新 政策 在 全 国 的 
广泛 推广 ,各 家 电 企业 及 时 调整 了 生产 营销 策略 以 扩大 国 
内 市 场 份 额 , 整 机 生产 和 新 品 开发 迅速 升温 。 作 为 家 用 电 
器 的 主要 配件 ,控制 器 产销 量 也 随 之 增加 。 森 萨 塔 电 子 技 
术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 2010 年 共 销 售 突 跳 式 温 控 器 超过 900 
万 支 ,2011 年 前 5 个 月 , 森 萨 塔 温 控 器 产销 量 已 经 超过 2010 
年 同期 水 平 。 截 至 2011 年 6 月 ,佛山 市 禅 城区 九龙 机 器 厂 
温 控 器 产销 同比 增长 1096 ,这 主要 来 自 海 外 订单 , 温 控 器 出 
口 量 同 比 增 长 30% 。 

由 于 配套 的 整 机 产品 应 用 领域 不 同 , 温 控 器 生产 企业 
的 境遇 存在 很 大 差异 。2011 年 , 配 装 于 制 热 用 途 家 电 的 温 
控 嚣 市场 明显 好 于 配 装 在 冰箱 、 空 调 等 制冷 领域 的 温 控 器 。 

佛山 市 九龙 机 器 三 年 产 温 控 器 700 万 文 , 主 要 是 毛细 
管 式 温 控 器 ,其 中 ,配套 电热 水 器 的 温 控 器 约 占 总 产销 量 的 
60% ,配套 烤箱 的 温 控 器 约 占 10% ,配套 洗 碗 机 、 取 暖 器 等 
其 他 家 电 的 温 控 器 约 占 30% 。2011 年 ,用 于 大 功率 烤箱 的 
温 控 器 销量 增长 十 分 明显 。 

佛山 通宝 股份 有 限 公 司 的 压力 式 温 控 器 年 销售 1.8 亿 
元 ,其 中 , 突 跳 式 温 控 器 销量 同比 增长 10% ~ 20% ,销售 
8 000 万 元 ;保护 器 销售 8 000 万 元 ; 体 胀 式 毛细 管 温 控 器 销 
售 3 000 万 元 。2011 年 ,该 公司 不 同 种 类 温 控 器 的 生产 销售 
“两 极 分 化 ” :配套 冰箱 .空调 的 压力 式 温 控 器 业务 停滞 不 
前 ,而 突 跳 式 温 控 器 供不应求 ,主要 是 因为 高 庙 冰箱 已 经 改 
为 电子 控 温 装置 。 

2010 年 ,变频 空调 市 场 销量 的 迅猛 增长 ,打破 了 变频 控 
制 器 核心 元 件 的 供需 平衡 。 变 频 控制 器 主要 包括 集成 电路 
(IC ) 控 制 部 分 和 电力 转换 部 分 ,其 中 电力 转换 部 分 的 核心 
为 逆 变 部 分 ,通常 采用 和 集成 的 IPM. 功率 模块 以 提高 可 靠 性 。 
变频 控制 器 中 成 本 占 比 较 大 的 功率 模块 的 市 场 需求 量 急速 
上 升 , 缺 货 情况 上 同 显 。 而 在 2010 年 初 ,电机 控制 IC 也 出 现 
了 供不应求 的 状况 。 

产品 研发 ”长 期 以 来 , 温 控 器 的 生产 、 匹 配 技 术 非 常 成 
熟 ,技术 突破 空间 十 分 有 限 。 针 对 这 种 情况 , 越 来 越 多 的 温 
控 器 生产 企业 更 为 密切 关注 整 机 产品 功能 、 构 造 及 技术 路 
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线 的 变化 ,并 据 此 积极 调整 产品 研发 及 生产 方向 。 控 制 器 
生产 企业 加 大 了 产品 研发 和 革新 的 投入 力度 ,技术 革新 围 
绕 整 机 市 场 展 开 。 此 外 ,提高 整 机 能 效 也 是 温 控 器 行业 的 
研发 重点 。 

(1) 脱 扣 式 温 控 器 。 更 多 的 变频 空调 生产 企业 采购 脱 
扣 式 温 榨 器 ,进一步 确保 变频 空调 使 用 的 安全 性 。 根 据 中 
怡 康 监 测 数 据 ,2010 年 ,变频 空调 零售 量 同 比 增长 
172. 88% ,零售 量 占 总 体 市 场 比 例 从 2007 年 的 6.62% 增 至 
26. 69% 。 随 着 空调 新 能 效 等 级 的 发 布 实施 , 2011 年 各 著名 
空调 品牌 推出 了 变频 空调 新 品 ,控制 器 行业 适时 研制 生产 
了 变频 空调 压缩 机 用 悦 扣 式 温 控 上 器。 变频 空调 市 场 的 销量 
增长 或 将 给 脱 扣 式 温 控 器 带 来 新 的 发 展 机 遇 。 

(2) 冰箱 用 温 控 器 。 根 据 中 怡 康 数 据 ,高 端 冰 箱 市 场 发 
展 迅 速 ,零售 量 同比 增长 98. 64% ,零售 量 占 比 从 2007 年 的 
12.15% 上 升 到 2010 年 的 29.42% 。 高 端 冰箱 采用 电子 控 
温 器 ,将 对 机 械 式 温 控 器 造成 一 定 的 冲击 。 

(3) 应 用 于 电流 超过 25A 的 即 热 式 电热 水 器 的 温 控 器 。 
该 类 产品 大 部 分 由 艾默生 电气 (深圳 ) 有 限 公司 提 供 。 随 着 
我 国 市 场 对 高 端 、 大 出 水 量 即 热 式 电热 水 器 产品 需求 的 增 
加 ,配套 此 类 产品 的 温 控 器 需求 量 增长 很 快 。 

(4) 地 上 暖 自 动 控制 系统 用 温 控 器 

近 几 年 ,北方 地 区 地 上 暧 设备 日 趋 普 及 ,地 上 暖 设备 中 的 自 
动 控制 系统 发 展 迅 猩 。 当 前 地 暖 自 控 系 统 主要 有 水 地 上 暖 自 
控 系 统 和 电 地 暧 自控 系统 两 类 。 其 中 ,水 地 暖 自 控 系 统 由 
房间 温 控 器 、 混 水 中 心 及 其 驱动 电热 执行 器 、 分 集 水 器 、 水 
温 传感器 .中 央 控 制 器 (热源 .水泵 的 联动 装置 ) 等 组 成 ; 电 
地 暖 自控 系统 的 结构 比较 简单 ,主要 由 房间 温 控 器 地 面 限 
温 传 感 絮 组 成 。 

ERE, HEISE] 3 28 Db rn i did HA) f HE RR. JJ. 176 ~ 
264V ,温度 控制 范围 为 5 ~ 357C ,温度 测量 范围 为 - 10 ~ 
45*C ,温度 控制 的 开关 偏差 为 1K。 水 地 上 暖 温 控 器 的 控制 输 
出 电流 通常 为 3A, 电 地 暖 温 控 占 的 控制 输出 电流 应 不 小 
于 16A。 

当前 ,由 于 我 国 没有 专门 针对 地 上 暧 温 控 器 的 行业 标准 ， 
只 能 根据 GB 14536 系列 标准 对 其 进行 规范 ,因此 电 地 暧 温 
控 莫 的 质量 参差 不 齐 , 存 在 不 少 安全 隐患 。 这 已 引起 国家 
相关 部 门 的 重视 ,地 暖 用 温 控 装置 的 国家 标准 及 行业 标准 
正在 积极 申报 立项 。 

浙江 中 雁 电 子 科 技 有 限 公司 每 年 将 营业 额 的 5% 以 上 
投入 技术 研发 ,其 技术 研发 方向 为 面向 温 控 器 的 构造 和 适 
用 功率 及 温度 范围 。 通 过 应 用 新 材料 、 新 设计 ,开发 出 连 体 
温 控 器 保护 器 ,同时 其 生产 的 温 控 器 产品 功率 适用 的 上 限 
由 5 000W 提升 到 9 000 W ,温度 上 限 由 200Y 提升 到 4S0Y 。 

宁波 市 元 方 温 控 器 有 限 公 司 大 部 分 产品 出 口 国外 市 
场 , 国 内 市 场 只 占 其 总 体 业 务 量 的 30% 。 该 公司 配合 整 机 
J ,加 大 技术 研发 投入 ,申请 了 多 项 技术 专利 。2011 年 该 公 
司 三 大 系列 新 产品 销售 状况 良好 。 

温 控 器 市 场 竞争 激烈 ,几乎 进入 纯 成 本 竞争 阶段 , 专 
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业 、 创 新 能 力 强 和 产品 质量 可 靠 是 赢得 市 场 的 关键 。2011 
年 , 思 瑞 克 斯 的 急速 电热 水 煲 方案 销售 旺盛 , 思 瑞 克 斯 对 温 
控 器 也 进行 了 相应 调整 ,使 其 控 温 更 灵敏 。 和 凭借 这 个 卖点 ， 
欧洲 畅销 前 三 名 的 电热 水 壶 品牌 都 采用 了 这 个 方案 。 

质量 及 标准 2010 年 ,控制 器 行业 共 发 布 实施 3 项 国 
家 标准 ,分 别 是 GB 14536. 7 一 2010《 家 用 和 类 似 用 途 电 自动 
控制 器 ”压力 敏感 电 自 动 控 制 器 的 特殊 要 求 》, GB 
14536. 8 一 2010《 家 用 和 类 似 用 途 电 自动 控制 器 ”定时 器 和 
定时 开关 的 特殊 要 求 》 和 GB 14536. 12 一 2010《 家 用 和 类 似 
用 途 电 自动 控制 器 ”能 量 调节 器 的 特殊 要 求 》。 

《电热 毯 恒 温 控制 器 》 国 家 标准 报批 稿 已 上 报国 家 标准 
化 管理 委员 会 。 

2011 年 控制 器 行业 计划 制 修订 5 项 标准 ,分 别 是 《家 用 
和 类 似 用 途 电 自 动 控制 器 ” 电 起 动 器 的 特殊 要 求 》《 电 自 
动 控制 器 用 液体 膨胀 式 金属 膜 盒 》《 一 体式 电磁 加 热 控 制 
器 》 人 《家 用 和 类 似 用 途 电 自动 控制 器 小 型 制冷 系统 两 通电 
磁 阐 》 和 《家 用 和 类 似 用 途 电 自动 控制 器 ”电磁 四 通 换 向 
B). 

2011 年 3 月 18~20 日 ,全 国家 用 自动 控制 器 标 委 会 四 
届 一 次 工作 年 会 暨 标准 审查 会 在 四 川 省 成 都 市 召开 。 会 议 
宣布 成 立新 一 届 全 国家 用 自动 控制 句 标 准 化 技术 委员 会 ， 
介绍 了 2010 4E IEC/TC72 标准 化 最 新 发 展 动态 ,汇报 了 
2010 年 IEC/TC72 美国 年 会 的 主要 内 容 , 介 绍 了 委员 会 各 工 
作 组 标准 动态 等 内 容 。 会 议 提示 委员 关注 热 敏 电阻 提案 、 
电子 器 件 相 关内 容重 组 .遥控 控制 器 件 等 项 目 , 并 提出 了 我 
国 参与 国际 标准 项 目的 方式 和 建议 。 

技术 改造 ” 近 几 年 , 珠 三 角 和 江浙 地 区 用 工 荒 问 题 尤 
为 严重 。 针 对 这 一 问题 ,各 大 企业 一 方面 以 更 优厚 的 待遇 
吸引 工人 , 男 一 方面 加 速 企业 自动 化 生产 进程 。2010 EF 
波 市 元 方 温 控 器 有 限 公 司 投 入 上 千 万 元 改造 设备 ,已 有 两 
条 生产 线 完成 自动 化 改造 。 

[ 撰 稿 人 :中 国电 器 科学 研究 院 钱 峰 审 稿 人 :中 国电 
器 科学 研究 院 叶 红 京 ] 





当前 国内 市 场 需 求 的 电器 附件 在 品种 规格 上 地 区 性 差 
异 不 大 ,基本 以 86 系列 为 主 ,款式 多 样 化 ,城市 以 中 、 高 档 
产品 为 主 ,部 分 农村 及 山区 仍 以 低档 产品 为 主 。 随 着 大 批 
外 资 企 业 将 生产 制造 基地 扩建 到 我 国 ,其 销售 额 在 全 行业 
的 占 比 逐年 上 升 ,占领 了 我 国 中 、 高 端 产品 市 场 ,并 使 我 国 
成 为 全 球 电器 附件 主要 的 制造 生产 基地 。 

未 来 ,住宅 的 装饰 装修 也 将 随 着 房地产 业 的 发 展 而 不 
Br I ,存量 住宅 的 改造 性 装修 将 不 断 增 加 ,二 次 装修 市 场 
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将 有 更 大 的 发 展 空间 。 此 外 ,一 大 批 交 通 .能 源 .原材料 .水 
利 等 国家 重点 工程 的 兴建 以 及 全 国 各 地 基础 建设 项 目的 增 
加 ,也 将 拉动 各 地 建筑 业 快 速 增长 。 我 国 新 的 电气 设计 标 
准 已 参考 发 达 国 家 的 要 求 ,对 建筑 物 内 插座 的 数量 提出 了 
明确 要 求 , 建 筑 物 内 的 配 电 需 求 也 将 大 大 提高 ,从 而 带动 开 
关 ,插座 .电气 导管 等 产品 需求 量 的 不 断 增 加 。 

而 随 着 家 用 电器 产业 的 发 展 , 许 多 家 用 器 具 耦 合 器 、 电 
线 组 件 等 家 用 电器 配 线 产品 生产 企业 已 成 为 下 游客 户 战略 
合作 的 供应 商 ,其 市 场 份额 随 着 下 游 产 业 的 发 展 将 逐渐 扩大 。 

我 国电 器 附件 行业 应 依据 能 源 交通、 原材料 等 基础 工 
业 及 建筑 机械 、 石 化 .电子 、 轻 工 等 产业 国内 外 市 场 的 需 
求 , 以 及 为 适应 不 同 环 境 结构 和 技术 性 能 的 要 求 ,开发 . 生 
产 更 多 .更 好 的 通用 、 专 用 和 防护 电器 附件 产品 ,如 各 种 节 
能 开关 连接 器 .电子 开关 、 智 能 综合 布线 系统 .工业 用 大 电 
流 插 头 插座 和 连接 器 、 电 动 汽车 及 其 充电 系统 用 插头 插座 
和 连接 器 核电 装备 用 电器 附件 等 。 采 用 更 环保 的 材料 及 
新 兴 材 料 ,替代 有 和 危害 的 不 符合 RoHS 指令 的 材料 等 ,促使 
产品 升级 换代 是 电器 附件 产品 的 发 展 方向 。 

生产 发 展 情况 ”根据 中 国电 器 工业 协会 电 妖 附件 及 家 
用 控制 器 分 会 对 行业 主要 企业 进行 的 统计 ,2010 年 电器 附 
件 行 业经 济 效益 综合 指数 排名 前 10 名 的 企业 有 : 飞 雕 电器 
集团 有 限 公司 .浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 、TCL - 罗 格 朗 
国际 电工 (惠州 ) 有 限 公 司 .广东 华声 电器 股份 有 限 公 司 、 杭 
州 鸿雁 电器 有 限 公 司 ,湖南 深思 电工 实业 有 限 公司 西蒙 电 
CPM ARAR KÆR ORIN ARAA .浙江 德 力 西 
国际 电工 有 限 公 司 和 北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 。 

工业 总 产值 前 10 名 企业 有 :广东 华声 电器 股份 有 限 公 
司 .广州 番 遇 电缆 集团 有 限 公司 、 公 牛 集团 有 限 公 司 .杭州 
鸿雁 电器 有 限 公 司 、 飞 雕 电 器 集团 有 限 公 司 ,TCL - 罗 格 时 
国际 电工 (惠州 ) 有 限 公 司 ,浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 、 慈 
溪 宏 一 电子 有 限 公 司 .北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 和 北京 
松下 电工 有 限 公司 。 

主 营业 务 收 入 前 10 名 企业 有 :广东 华声 电器 股份 有 限 
公司 广州 番 遇 电线 集 团 有 限 公 司 、 公牛 集 团 有 限 公 司 、 
TCL -有 罗 格 朗 国 际 电工 (惠州 ) 有 限 公 司 、 杭 州 鸿雁 电 货 有 限 
公司 、 飞 雕 电器 集团 有 限 公 司 .浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 
司 .慈溪 宏一 电子 有 限 公司 .北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 和 
西蒙 电气 (中 国 ) 有 限 公司 。 

总 资产 贡献 率 前 10 名 企业 有 :TCL - 罗 格 朗 国际 电工 
(惠州 ) 有 限 公 司 、. 浙江 正泰 建筑 电 顺 有限 公司 dE ABB 
低压 电器 有 限 公 司 西蒙 电气 (中 国 ) 有 限 公 司 .湖南 深思 电 
工 实 业 有 限 公 司 .浙江 会 元 电器 有 限 公 司 、 南京 海 锚 电器 制 
造 有 限 公司 、 飞 雕 电器 集团 有 限 公司 .浙江 恒 泰 电工 有 限 公 
司 和 公牛 集团 有 限 公司 。 

资本 保值 增值 率 前 10 名 企业 有 :公牛 集团 有 限 公 司 .杭州 
鸿 世 电 器 有 限 公 司 .西蒙 电气 (中 国 ) 有 限 公司 、 杭 州 鸿雁 电器 
ARAR .浙江 德 力 西国 际 电 工 有 限 公 司 .宁波 瑞明 电器 有 限 
公司 .乐清 市 恒 和 科技 有 限 公 司 .浙江 公元 电器 有 限 公 司 、 惠 州 


电 道 科技 有 限 公 司 和 乐清 市 荣 盛 引进 电器 有 限 公 司 。 

流动 资产 周转 率 前 10 名 企业 有 :宁波 瑞明 电器 有 限 公 
司 ,浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 .公牛 集团 有 限 公 司 、 广 州 
FERA ARAR ,湖南 深思 电工 实业 有 限 公司 、 飞 雕 电 
器 集团 有 限 公司 . 霍 尼 韦 尔 朗 能 电器 系统 技术 (广东 ) 有限 
公司 .南京 海 锚 电器 制造 有 限 公 司 、 乐 清 市 荣 盛 引进 电器 有 
限 公司 和 天 津 市 津 耐 电器 有 限 公司 。 

成 本 费用 利润 率 前 10 名 企业 有 :天 基 电 气 ( 深 圳 ) 有 限 
公司 ,TCL - 罗 格 朗 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公 司 `\ 飞 对 电器 集 
HAARAA .西蒙 电气 (中 国 ) 有 限 公 司 、 乐 清 市 恒 和 科技 有 
RAR .浙江 茎 华电 讯 有 限 公 司 、 潮 南 深思 电工 实业 有 限 公 
司 ,宁波 市 士 侈 电器 有 限 公司 、 宁 波 灵 和 象 电器 有 限 公 司 和 广 
东 松 本 电工 电器 有 限 公司 。 

全 员 劳 动 生产 率 前 10 名 企业 有 :北京 ABB 低压 电器 有 
限 公 司 、 飞 雕 电器 集团 有 限 公司 、 浙 江 德 力 西 国际 电工 有 限 
公司 .广东 华声 电器 股份 有 限 公 司 .广东 松本 电工 电器 有 限 
公司 .浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 、 北 京 松下 电工 有 限 公 
司 ,杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 72M 28 RS re, 208 8 BUE ELS RR 
浙江 跃 华 电讯 有 限 公 司 。 

产品 销售 率 前 10 名 企业 有 :南京 曼 奈 柯 斯 电器 有 限 公 
司 .南京 海 销 电 器 制造 有 限 公司 、 宁 波 瑞明 电器 有 限 公司 、 
慈溪 冬 官 电器 有 限 公司 ,湖南 深思 电工 实业 有 限 公 司 ,慈溪 
宏一 电子 有 限 公 司 . 泰 力 实业 有 限 公司 浙江 恒 泰 电工 有 限 
公司 广州 鼻 昌 电缆 集团 有 限 公 司 和 浙江 正泰 建筑 电器 有 
限 公司 。 

2010 年 电器 附件 行业 工业 总 产值 和 销售 额 增幅 较 大 的 
企业 见 表 1。 


表 1 2010 年 电器 附件 行业 工业 总 产值 和 销售 额 
增幅 较 大 的 企业 


工业 总 产值 | 销售 额 比 
企业 名 称 比 上 年 增长 | 上 年 增长 
( 96) 


乐清 市 恒 和 科技 有 限 公司 145 
广东 华声 电器 股份 有 限 公 司 
公牛 集团 有 限 公司 

浙江 德 力 西 国际 电工 有 限 公司 
惠州 电 道 科技 有 限 公 司 
北京 松下 电工 有 限 公司 
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科技 成 果 及 新 产品 ”各 企业 以 加 大 科研 投入 .促进 科 
技 成 果 转 化 和 实现 产业 化 为 目标 ,用 高 新 技术 改造 传统 产 
业 , 全 力 推进 产品 向 智能 电网 .绿色 节能 等 方向 发 展 。 主 要 
体现 在 :新 材料 研究 和 应 用 ,拥有 自主 知识 产权 的 纳米 改 性 
材料 和 符合 RoHS 指令 的 环保 型 阻 燃 复合 材料 在 开关 插座 
产品 上 的 应 用 ;利用 数字 通信 技术 .数字 调 光 技术 、 安 全 防 
范 技术 和 监控 技术 开发 控制 产品 ;保护 系列 电源 连接 器 、 超 
六 类 综合 布线 系统 、 感 应 节能 插座 、 智 能 家 电 控 制 系统 、 电 
动 汽 车 充电 系统 用 插头 插座 和 连接 带 的 研究 设计 及 生产 。 

2010 年 ,杭州 注 雁 电 右 有 限 公 司 的 电工 产品 形象 大 幅 


行业 概况 


提升 。 

(1) 高 端 产品 。 推 出 的 金属 面板 电工 产品 TA、TB 系 
列 ,应 用 了 阳性 氧化 工艺 及 涂 装 工艺 ,获得 1 项 实用 新 型 专 
利和 2 项 外 观 设计 专利 。 推 出 VE. H118,8120,G 系列 产品 ， 
优化 118、120 系列 产品 市 场 中 的 高 端 产 品 线 ,进一步 满足 了 
中 高 端 客户 的 市 场 需求 ;开展 了 PVC 增 韧 材料 的 应 用 研究 ， 
采用 物理 共 混 改 性 的 方式 保持 PVC - U 管道 高 强度 、 高 模 
量 的 优良 性 能 ,改善 韧性 不 足 的 缺点 ,提高 抗 冲击 性 和 抗 开 
AME, 

(2) 经 济 型 塑 盖 钢 底 PZ30 Amam. DLP TRI 
采用 特殊 皮 纹 处 理 技 术 ,不 仅 保 留 了 亚 光 的 高 档 质 感 ,同时 
克服 了 普通 亚 光 表 面 不 耐用 的 缺点 ,具有 ” 易 洁 ”功能 ;同时 
配置 可 拆 件 内 挡 板 ,设计 预 留 信息 箱 位 置 的 全 新 可 调 单 双 
零 排 结构 ,满足 了 普通 用 户 根据 家 庭 实际 装修 状况 进行 调 
整 的 要 求 。 产 品 获得 国家 实用 新 型 专利 。 

(3)ZDJ 智能 系列 转换 器 。 采 用 新 创 的 节能 技术 ,有 效 
节 电 5% ~30% ,获得 1 项 外 观 设 计 专 利 。 

完成 了 4 个 科研 项 目 : 

(1) 杭 州 市 高 技术 产业 化 项 目 一 一 制造 业 生产 物流 智 
能 配送 系统 产业 化 项 目 。 提 出 以 多 辆 自动 导 引 车 (AGV) 组 
成 的 自动 导 引 车 辆 系统 (AGVS) 为 核心 ,附加 必要 的 配套 设 
施 和 管理 软件 ,组 成 的 生产 物流 智能 配送 系统 ,是 一 种 无 人 
操纵 的 自动 化 运输 系统 。 该 系统 可 自主 驾驶 自动 运行 ,是 
自动 化 物流 运输 系统 、 柔 性 生产 组 织 系统 的 核心 关键 系统 ， 
于 2010 年 3 月 通过 了 验收 。 

(2) 浙 江 省 重大 科技 专项 一 一 电器 用 高 性 能 蒙 脱 土改 
性 PA6/ABS 合金 材料 的 研发 及 应 用 。 以 聚 酰胺 6(PA6) 和 
PORE - 丁 二 烯 - 苯 乙 烯 共聚 物 (ABS ) 为 基 料 ,利用 双 酌 A 
环 氧 树脂 对 蒙 脱 土 (MMT ) 进行 有 机 化 改 性 ,以 茶 乙 烯 - 顺 
丁 烯 二 酸 栈 共聚 物 材 料 (SMA ) 为 增 容 剂 ,复合 磷 氮 系 为 主 
的 阻 燃 体系 ,经 二 次 挤 出 造 粒 工艺 制 得 电器 用 PA6/ABS 专 
用 料 。 该 料 在 配方 设计 上 有 所 创新 ,具有 机 械 性 能 和 耐 热 
性 好 、 吸 水 率 和 收缩 率 低 、 阻 燃 等 特点 ,于 2010 5E 1 月 通过 
了 验收 。 

(3) 杭 州 市 信息 服务 业 项 目 -一 一 建筑 电器 配置 设计 系 
统 开发 。 配 置 了 知识 库 模 块 .客户 需求 模块 .报价 模块 、 功 
能 模块 数据 通信 模块 ,通过 建筑 电器 配置 设计 系统 的 实施 
与 应 用 ,提高 了 建筑 电器 附件 企业 的 新 产品 配置 设计 效率 
和 产品 标准 化 水 平 , 于 2010 年 10 月 通过 了 验收 。 

(4) 杭 州 市 重大 技术 创新 项 目 一 一 新 一 代 建 筑 电器 设 
计 制 造 平台 及 系列 产品 开发 。 建 立 了 新 一 代 建 筑 电 器 设计 
制造 平台 ,研究 了 3 项 共性 技术 并 开发 了 建筑 电器 产品 配 
置 设计 系统 、 建 筑 电 器 产品 仿真 与 数字 样机 系统 .建筑 电表 
产品 性 能 分 析 与 优化 系统 3 个 系统 ,研发 了 3 种 以 上 建筑 电 
器 系列 新 产品 ,于 2010 年 11 月 通过 了 项 目 验收 。 

慈溪 宏一 电子 有 限 公 司 对 插座 产品 进行 了 改进 。 
GES 一 055 半圆 形 外 形 插座 产品 采用 仿生 态 外 形 设 计 , 只 需 
按 一 下 握手 位 的 按钮 即 可 轻松 收回 电线 ;采用 插座 体 分 离 
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式 设计 ,使 插座 体 不 随 卷 线 盘 旋转 。 将 普通 插座 插 孔 与 TEC 
60320 标准 耦合 器 进行 本 体 结合 ,研制 出 一 种 轻便 旅游 揪 
座 , 可 与 电脑 .音响 等 家 用 电器 相配 用 ,并 带 有 USB 接口 充 
电器 。8 孔 德 式 捅 座 引入 了 无 限 遥 控 模 块 ,多 种 功能 防护 以 
及 与 各 项 显示 技术 相 结合 ,可 远程 控制 用 电 设 备 。 产 品 具 
有 功 耗 低 、 检 测 准 确 、 性 能 可 靠 、 使 用 便捷 等 特点 。NFH 一 
041 自动 卷 线 盘 是 自动 收 线 流线型 绕 线 盘 , 其 电源 线 可 以 收 
藏 方式 存放 。 

霍 尼 韦 尔 朗 能 电器 系统 技术 (广东 ) 有 限 公 司 研制 出 多 
款 高 效 节能 环保 LED 灯具 ,驱动 和 灯 管 分 离 ,解决 了 散热 问 
题 , 有 利于 提高 产品 的 寿命 ;光源 采用 高 度 低 功 率 大 发 光 角 
SMTLED 芯片 制 成 的 电路 板 模块 通过 连接 端子 组 合 而 成 ,使 
灯 管 发 光 更 均匀 , 灯 管 两 端 用 可 拆 印 的 锦 接 有 导电 铜 夹 的 
管 头 封闭 .连接 和 固定 LED 电路 板 , 方 便 维修 。 电 器 附件 类 
产品 中 ,也 成 功 研制 出 几 大 系列 100 多 款 新 产品 ,其 中 MK 
雅 博 、 红 树林 系列 、 嵌 月 系列 是 为 高 端 市 场 提供 的 产品 。 
2010 年 公司 共 获 得 实用 新 型 专利 授权 3 项 , 发 明 专利 授权 
1 项。 

南京 曼 奈 克 斯 电器 有 限 公司 2010 年 研制 成 功 不 锈 钢 冷 
藏 集装箱 插座 箱 和 SCHKL 插座 试 样 ,已 交付 相关 机 构 进 行 
检测 。 
飞 财 电器 集团 有 限 公司 对 接线 铀 端子 进行 延伸 开发 ， 
采用 新 型 环保 材料 ,结构 上 采用 大 孔径 ,填补 了 空白 ,降低 
了 成 本 ;对 触摸 屏 的 工艺 开发 ,采用 新 型 高 灵敏 微 压 触摸 屏 
设计 ,具有 可 靠 性 、 通 用 性 强 等 特点 ;网 络 控制 的 开关 适用 
于 各 种 场合 ,具有 高 度 智能 化 方便 ,快捷 等 特点 。 

公牛 集团 有 限 公 司 研制 的 H 系列 简易 防 雷 转换 器 划分 
为 12 款 , 防 雷 等 级 分 为 双重 防 雷 和 三 重 防 雷 ,可 家 用 和 办 
公用 。 

浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 加 大 技术 创新 ,促进 产业 
升级 。2010 年 研发 完成 了 复位 开关 、 单 弹 筑 开 关 、 集 中 取 电 
及 新 型 快速 接线 等 10 个 项 目 ,漏电 保护 插座 、 延 时 开关 等 
产品 通过 了 省 级 鉴定 。 完 成 了 NEW1C 7C 以 及 移动 插座 等 
7 个 系列 新 产品 开发 ,受到 市 场 好 评 。 公 司 被 授予 2010 年 
第 一 批 高 新 技术 企业 称号 。 

广东 华声 电器 股份 有 限 公司 开发 了 用 于 小 家 电 的 电源 
线 连 接 组 件 、 耐 热 性 聚 握 乙 烯 环保 配 线 、 用 于 风扇 和 取暖 器 
的 聚 氯 乙烯 环保 配 线 和 大 功率 电器 电源 线 连接 组 件 。 

泰 力 实业 有 限 公 司 开发 了 家 用 伸缩 式 转换 器 ,产品 结 
构 灵 活 多 变 , 插 横 功能 键 设计 装配 成 一 体 ,可 自由 伸缩 、 自 
由 组 合 ; 采 用 高 性 能 阻 燃 工程 塑料 和 高 电导 率 载 流 钢 件 ,所 
有 加 工 一 次 成 形 ,精度 高 .电气 连接 更 可 靠 。 公 司 在 国内 产 
品 开发 上 ,注重 功能 性 和 装饰 性 并 重 ,新 增 了 银 边 .大 弧 线 、 
多 彩色 等 时 尚 元 素 ; 在 外 贸 新 品 开发 上 ,以 满足 客户 的 多 层 
次 需求 为 出 发 点 ,注重 主流 市 场 个 性 化 和 高 中 档次 的 组 合 。 

杭州 鸿 世 电器 有 限 公 司 针对 英国 市 场 研制 的 双 路 开关 
模块 .符合 IEC 标准 的 连接 器 和 ACEL 系列 明 装 金属 盒 .C19 
锁定 式 连接 器 获得 专利 ,锁定 式 带 开关 熔断 器 座 获得 专利 。 
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针对 中 东 地 区 推出 了 系列 英 标 电器 附件 产品 ,以 及 包括 电 
源 插 座 ,熔断 器 座 、10 ~45A 开关 及 视频 信息 插座 等 在 内 的 
TR 系列 产品 。 

宁波 瑞明 电器 有 限 公 司 获 批 为 宁波 市 江北 区 专利 示范 


企业、 宁波 市 第 一 届 “ 和 丰 杯 ”创新 设计 大 赛 获 奖 单位 。 两 


项 产品 获 宁波 市 市 级 新 产品 称号 ,具有 通用 智能 网 络 节点 
的 家 电 控 制 系统 被 评 为 国家 级 科技 型 中 小 企业 创新 基金 
项 目 。 

汕头 市 东亚 电器 厂 推出 港口 起 重 机 油 改 电 用 大 电流 接 
电 箱 ,额定 电压 380V .690V ,额定 电流 630A ,800A ,防护 等 级 
IP65 ,防护 性 能 和 外 壳 抗 冲击 性 强 。 该 产品 为 港口 集装箱 堆 
场 轮胎 起 重 机 提供 可 靠 电 源 , 节 省 了 能 源 和 维护 成 本 ,改善 
了 操作 环境 ,减少 了 对 工作 区 域 环境 的 污染 。 

西蒙 电气 (中 国 ) 有 限 公 司 严格 按照 国家 标准 开发 新 产 
品 , 国 家 强制 性 认证 目录 内 的 产品 全 部 通过 了 3C 认证 。 
2010 年 共 申 请 专利 36 项 ,其 中 发 明 专 利 1 项、 实用 新 型 专 
fil 5 项 .外 观 设计 专利 30 项。 

质量 及 标准 ”当前 ,行业 现行 的 国家 标准 大 多 等 效 采 
用 国际 电工 委员 会 (IEC) 制定 的 产品 标准 ,主导 企业 产品 的 
一 些 关键 技术 指标 已 超过 国际 水 平 。 

2010 年 ,国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 监督 抽查 了 北京 、 
天 津 河北、 上海, 江苏 浙江 广东 7 个 省 、 直 辖 市 119 家 企 
业 生 产 的 120 种 插座 产品 ,对 插座 产品 的 尺寸 检查 , 防 触电 
保护 ,接地 措施 ,端子 和 端 头 ,固定 式 插座 的 结构 , 捅 头 和 移 
动 式 播 座 的 结构 , 耐 老 化 .由 外 壳 提 供 的 防护 和 防潮 ,绝缘 
电阻 和 电气 强度 ,接地 触 头 的 工作 , 温 升 ,分 断 容量 ,正常 操 
作 , 拔 出 插头 所 需 的 力 , 软 缆 及 其 连接 ,机 械 强 度 , 耐 热 , 螺 
£T 载 流 部 件 及 其 连接 , 息 电 距离 .电气 间隙 和 通过 密封 胶 
的 距离 ,绝缘 材料 的 耐 非 正常 热 . 耐 燃 和 耐 电 痕 化 , 防 锈 性 
能 等 20 个 项 目 进行 了 检验 。 抽 查 发 现 有 8 种 产品 不 符合 相 
关 标 准 的 要 求 , 不 合格 项 目 涉及 尺寸 检查 , 防 触电 保护 , 温 
升 ,正常 操作 ,机 械 强 度 , 螺 箱 、 载 流 部 件 及 其 连接 。 

陕西 省 质量 技术 监督 局 2010 年 第 一 季度 对 插头 插座 产 
品 进 行 了 质量 监督 抽查 ,样品 主要 在 西安 地 区 的 经 销 企业 
中 抽取 , 共 抽 查 企业 46 家 ,抽取 样品 50 个 批 次 ,主要 检验 了 
播 头 插座 产品 的 标志 、 软 缆 连 接 、 耐 热 . 耐 燃 、 防 触电 保护 、 
接地 措施 . 拔 出 插头 所 用 的 力 、 机 械 强 度 等 20 多 个 项 目 。 经 
检测 ,合格 46 个 批 次 ,实物 质量 合格 率 为 92% 。 存 在 的 问 
题 主要 是 耐 热 . 拔 出 播 头 所 用 的 力 、 防 触电 保护 项 是 不 符合 
要 求 。 

2010 年 ,上 海 市 质量 技术 监督 局 对 该 市 生产 和 销售 的 
插头 插座 产品 质量 进行 了 专项 监督 抽查 , 共 抽 查 37 批 次 产 
品 。 根 据 国家 标准 要 求 进行 了 20 个 项 目的 检验 ,产品 合格 
36 批 次 ,不 合格 1 批 次 。 不 合格 主要 问题 有 绝缘 材料 的 硬 
非 正 常 热 . 耐 燃 和 耐 漏电 痕 化 。 抽 查 了 该 市 生产 和 销售 的 
转换 器 产品 37 批 次 ,不 合格 9 批 次 ,主要 是 尺寸 检查 、 移 动 
式 电 器 附件 的 结构 、 温 升 . 软 缆 及 其 连接 、 端 子 等 项 目 不 合 
格 。 对 家 用 和 类 似 用 途 固定 式 电 气 装置 的 开关 进行 抽查 ， 


共 抽 查 23 家 该 市 生产 企业 ,实际 抽 到 产品 的 有 20 家 ,另外 
3 家 由 于 停产 或 产品 全 部 出 口 等 原因 未 能 被 抽查 到 产品 。 
抽查 的 36 批 次 产品 全 部 合格 。 

2010 年 ,广东 省 质量 技术 监督 局 对 广东 省 插 决 插座 等 
产品 进行 了 专项 监督 抽查 , 共 抽 查 广州 .深圳 、 佛山、 江门 、 
中 山 .惠州 .东莞 汕头、 揭阳 和 潮州 10 个 地 区 97 家 企业 插 
头 捅 座 产 品 共 130 批 次 ,经 检验 ,合格 104 批 次 ,合格 率 为 
80% 。 本 次 重点 对 近 几 年 监督 抽查 不 合格 产品 的 生产 企业 
进行 跟踪 抽查 ,与 2009 年 相 比 ,产品 抽样 合格 率 提高 25% 。 
本 次 抽查 结果 表明 大 型 企业 产品 质量 稳定 ,产品 合格 率 为 
100% ;中 型 企业 抽查 合格 率 为 91.7% ;小 型 企业 产品 质量 
参差 不 齐 ,合格 率 为 78% 。 不 合格 项 目 主要 是 :14 批 次 耐 热 
不 合格 ,10 批 次 接地 措施 不 合格 ,7 批 次 防 触电 保护 不 合 
格 ,6 批 次 额定 值 . 标 志 不 合格 ,6 批 次 绝缘 材料 的 耐 非 正常 
热 和 耐 燃 不 合格 。 对 广州 深圳、 佛山 等 7 个 地 市 65 家 企业 
生产 的 固定 式 电气 装置 开关 产品 共 70 批 次 进行 了 定期 监 
督 抽查 ,检验 合格 61 批 次 ,产品 抽样 批 次 合格 率 为 87. 1% 。 
不 合格 项 目 主要 为 正常 操作 (9 批 次 ) 和 开关 机 构 (6 批 次 ) 。 
对 广东 省 器 具 耦 合 器 进行 了 质量 监督 检测 ,110 SEX SE ELTRS 
合 器 产品 经 检验 合格 97 批 次 ,产品 批 次 合格 率 为 88. 2% 。 
存在 的 问题 主要 有 软 缆 及 其 连接 .尺寸 和 互 换 性 、 耐 热 性 能 
等 项 目 不 符合 要 求 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 固 定 资 
产 投资 4 600 多 万 元 ,用 于 临安 工业 园 和 南京 产业 园 的 修 
建 。 针 对 建筑 电器 行业 和 照明 行业 相互 渗透 .相互 融合 的 
趋势 ,加 大 LED 照明 和 智能 照明 系统 的 投入 ,全 面 进入 LED 
照明 领域 。2010 年 12 月 ,公司 和 台湾 东 贝 光电 科技 股份 有 
限 公司 共同 出 资 ,组 建成 立 了 杭州 鸿雁 东 贝 光电 科技 有 限 
公司 ,并 联合 国内 高 校 和 研究 机 构 , 整 合 上 下 游 供 应 链 ,全 
力 发 展 LED 光源 ,实现 鸿雁 公司 从 传统 制造 型 企业 向 现代 
科技 型 企业 的 转变 。 

湖南 深思 电工 实业 有 限 公 司 固定 资产 投资 4 500 万 元 ， 
主要 建设 新 厂房 .引进 半自动 锦 银 点 设备 和 半自动 包装 机 。 
改进 冲压 工序 ,引进 高 速 冲床 与 高 精度 冲床 ,制作 配套 冲床 
模具 ,改变 了 冲压 件 表面 处 理工 艺 方法 。 

广东 华声 电器 股份 有 限 公 司 投资 2 700 多 万 元 进行 基 
本 建设 ,扩建 分 三 ,加 盖 厂 房 仓库 ,建筑 面积 20 757m, 
行 三 旧 车 间 改 建 ,建筑 面积 21 752 m^, 

公牛 集团 有 限 公司 固定 资产 投资 近 2 200 万 元 ,用 于 购 
天 注塑 机 流水线 .激光 打 标 机 .620 插件 机 、 压 出 机 、 变 频 螺 
杆 空 压 机 、X 射线 测 厚 仪 和 注塑 机 取 件 机 械 臂 等。 改进 小 
座 子 自动 插件 技术 ,提高 了 自动 化 程度 和 供 料 速度 。 

飞 克 电气 集团 有 限 公司 投资 2 100 多 万 元 ,其 中 基建 投 
资 1 200 多 万 元 ,购置 生产 设备 和 检测 设备 920 多 万 元 。 开 
发 了 插座 产品 自动 化 装配 项 目 , 最 大 可 能 地 利用 机 械 手 、 传 
送 带 及 传感器 代替 传统 的 人 工装 配 ,大 大 提高 了 劳动 生 
产 率 。 

奇 胜 工业 (惠州 ) 有 限 公司 投资 1 300 万 元 ,在 测试 系 
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统 、 快 速 上 模 系统 和 U 线 制作 方面 进行 改造 升级 。 

慈溪 宏一 电子 有 限 公 司 投资 970 多 万 元 ,用 于 厂房 建 
设 ,以 及 购置 电脑 ,测试 仪器 ,注塑 机 和 零 杂 设备 ,提高 了 产 
品质 量 和 劳动 生产 率 。 

泰 力 实业 有 限 公 司 2010 年 固定 投资 约 640 万 元 ,添置 
和 更 换 了 注塑 机 ,增加 了 组 装 流水 线 ; 改 造 了 自动 螺丝 机 ， 
使 其 效率 提高 20% ;改造 了 一 批 工装 模具 ,员工 装配 效率 提 
升 近 10% 。 

广州 番 遇 电缆 集团 有 跟 公 司 投资 近 600 万 元 ,其 中 基本 
建设 投资 8 万 多 元 ,用 于 购置 生产 设备 。 技 术 更 新 改造 投 
资 500 & 7176, XE XE ETT CR ZG pa BEAR HL YA 8 Fa, 2 DOR DC 
X& ELSE BOSE UE DC p ER ISORURS Ee RDELR ot BU SU IG US R , 
试制 出 耐 温 、 耐 压 等 级 6 ~ 15kV 的 船 舰 用 环保 电缆 。 该 产 
品 正 处 于 性 能 检测 阶段 , 量 产后 可 实现 年 产 2 000km。 

浙江 既 华 电讯 有 限 公 司 固 定 资 产 投资 600 多 万 元 ,引进 
环保 型 家 用 电器 专用 无 铬 高效 阻 燃 改 性 聚 氯 乙 烯 新 材料 
生产 线 , 用 于 生产 电源 线 系列 产品 。 

浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公 司 固定 资产 投资 500 多 万 元 。 
对 500 万 只 NEW 系列 墙壁 开关 插座 、NEA 系列 排 插 产品 生 
产 进行 技术 改造 。 项 目 主要 采用 红外 通信 和 和 通信 式 智能 
MCU 技术 .数字 脉 宽 调 制 技 术 .过 零 关 断 等 技术 或 工艺 , 引 
进 具有 国内 先进 水 平 的 生产 ,检测 设备 ,购置 55kW 空 压 机 、 
130 ~ 218t 注塑 机 .镀层 厚度 检测 仪 等 设备 ;增添 红外 线 感 
应 开关 寿命 试验 机 、 金 属 硬度 测试 仪 . 网 络 分 析 仪 、 在 线 插 
拔 能 力 检测 台 路 码 机 械 手 等 设备 84 台 ,以 及 栈 码 机 ,扫描 
枪 和 工控 机 配套 喷 码 设备 。 完 善 定 线 、 定 机 生产 模式 ,平均 
换 线 时 间 由 15min 降 到 5min, 初步 具备 柔性 制造 能 力 。 通 
过 优化 生产 工艺 流程 ,设计 制作 各 类 工装 夹具 等 措施 ,装配 
效率 提升 22. 06% ,平均 线 体 平衡 率 提升 至 86. 17% 。 同 时 ， 
强化 正 工程 职能 ,加 大 自动 化 投入 ,通过 引进 自动 退 拧 螺丝 
机 改造 流水 线 及 包装 线 等 项 目 , 提 高 了 生产 效率 及 产品 的 
一 致 性 。 

惠州 电 道 科技 有 限 公 司 固定 资产 投资 500 万 元 ,组 成 工 
程 研发 中 心 ,添置 注塑 机 6 台 和 附属 设备 ,新 增 自动 流水 生 
产 线 2 条 。 达 产后 ,生产 能 力 提 升 至 原来 的 5 倍 , 年 产值 由 
2 000 万 元 增 至 1 亿 元 。 

天 基 电 气 (深圳 ) 有 限 公 司 投资 468 万 元 ,用 于 前 沿 相 
切 (EMC) 调 速 开 关 、 冰 箱 保护 器 、 后 沿 相 切 (EMC ) 调 速 开 
天 .电子 门铃 .20A 过 载 保护 式 插 卡 取 电 开关 、32A 插 卡 取 电 
开关 和 110V/220Y 电压 检测 指示 板 等 设备 的 设计 和 制造 。 

广东 福田 电器 有 限 公司 固定 资产 投资 400 万 元 ,用 于 建 
设 国家 认可 实验 室 ,提升 企业 实验 室 检测 的 标准 化 和 准确 化 。 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 投资 200 多 万 元 进行 技 
术 改 造 。 年 产 1 200 万 只 器 具 开 关 生 产 流水 线 项 目 至 2010 
年 11 月 完成 投资 ,投入 使 用 后 年 增生 产能 力 1 000 万 只 以 
上 。 加 大 半自动 .自动 设备 的 投入 力度 ;通过 模具 改造 ,将 
灯 脚 的 端子 与 弹 答 片 在 高 速 冲床 上 直接 组 合 , 提高 了 劳动 
生产 率 。 
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天 津 大 和 电器 实业 有 限 公 司 总 投资 200 多 万 元 ,引进 
了 叉车 及 成 型 设备 ,研发 了 上 自动 化 设备 。 设 计 了 揪 刃 与 锦 
钉 垫 片 自动 锦 接 机 ,效率 提升 70% ;改进 了 开关 与 插 套 一 体 
化 设计 技术 ,并 在 后 续 新 产品 开发 中 全 部 采用 该 技术 。 

天 津 市 至 上 电器 有 限 公 司 投资 50 万 元 更 新 注塑 机 和 
粉碎 机 ,购买 锅炉 。 技 术 改 造 开 关 动 片 生产 工艺 ,合并 工 
序 , 解 决 了 工序 之 间 的 尺寸 差异 ,保证 了 产品 质量 。 改 进 
16 ~20A 压 线 垫 原 成 形 过 程 , 把 单 排 冲 改 为 三 排 冲 , 改 造 后 
电动 冲床 一 次 成 形 , 提高 材料 利用 率 20% ,提高 工作 效率 
30% 。 先 后 投资 8 万 元 用 于 CE 产品 延伸 改造 ,在 外 形 不 变 
的 基础 上 ,更 换 功 能 件 和 模具 ,更 新 后 产品 销量 增长 10% 。 

管理 及 改革 2010 年 ,中 国电 器 工业 协会 电器 附件 及 
家 用 控制 器 分 会 被 中 国电 器 工业 协会 授予 “先进 分 会 ” 称 
号 。 主 要 完成 以 下 工作 :完成 了 电器 附件 行业 “十 二 五 ” 规 
划 的 编写 ;认真 做 好 行业 的 基础 统计 工作 ;为 了 做 好 GB 
2099. 3 一 2008《 家 用 和 类 似 用 途 插 头 插座 ”第 2 部 分 :转换 
器 的 特殊 要 求 》 的 实施 工作 ,开展 了 家 用 捅 头 揪 座 转换 器 产 
品 产销 及 库存 情况 调查 ;组 织 主导 企业 领导 赴 欧 洲 学 习 和 
考察 ,获得 了 世界 上 最 新 的 各 类 电器 控制 器 件 制造 技术 、 建 
筑 用 电 安 装 及 连接 技术 、 楼 宇 信息 通信 技术 电器 检测 系统 
和 楼 宇 自动 化 技术 等 信息 ,了 解 了 世界 电工 产品 的 最 新 发 
展 趋势 ;办 好 《电器 附件 》 会 刊 ;与 中 国电 器 科学 研究 院 、 英 


Megaskill Research 研究 机 构 等 联合 举办 了 ”2010 中 国电 


子 电器 行业 应 对 绿色 低 碳 国际 研讨 会 ” ,探讨 了 电子 电器 实 
现 绿色 低 碳 的 技术 路 线 、 措 施 、 政 策 、 法 规 、 标 准 、 认 证 等 
问题 。 

杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 围绕 “新 的 产品 组 合 .新 的 渠道 
形态 .新 的 品牌 形象 的 发 展 思 路 ,以 "家居 照 明 为 龙头 ,高 
端 电 工 产品 为 支撑 ,家 居 智 能 化 产品 为 新 亮点 ,最 终 形成 元 
整 的 家 居 及 商业 智能 照明 电工 产品 组 合 " 为 发 展 方 向 ,推动 
鸿雁 电气 向 智能 化 和 节能 化 方向 自主 转型 。 加 强 品 牌 建 
设 , 以 “HONYAR PSAE” 品牌 为 全 新 的 logo, 统一 规范 了 各 产 
业 产 品 、 包 装 、 各 使 用 场所 等 的 VI 体 系 ,并 于 2010 年 4 月 正 
式 发 布 使 用 。 加 大 前 脆性 研究 人 员 的 引进 力度 ,确定 技术 
研究 方向 ,组 织 技术 攻关 ,为 各 产业 产品 开发 提供 技术 保 
障 ; 加 强 设计 部 门 和 市 场 部 门 、 销 售 部 门 的 互动 ,加 强 研 究 
院 对 产品 开发 立项 .进度 控制 及 产品 鉴定 验收 环节 的 管理 ， 
建立 科学 .准确 ` 有 效 的 设计 评价 系统 ,为 企业 创新 提供 动 
力 源泉 。 共 完成 物 联 网 .专利 产业 化 .信息 化 项 目 、 信 息 服 
务 业 ,标准 化 项 目 等 项 目的 申报 以 及 浙江 省 重大 科技 专项 、 
杭州 市 重大 项 目 、 信 息 港 \ 信 息 化 ,建筑 节能 等 5 个 项 目的 
验收 。 加 强 对 外 合作 ,2010 年 成 为 杭州 市 首 批 获 批 院士 工 
作 站 的 企业 ,与 多 所 高 效 携手 ,建立 合作 平台 ;依靠 产 学 研 
合作 ,在 新 材料 应 用 、 数 字 化 设计 和 制造 、LED 节能 照明 及 
智能 建筑 等 领域 开展 前 脆性 研究 ,研究 、 储 备 与 公司 发 展 密 
切 相关 的 新 技术 ,并 推进 技术 的 产业 化 转化 工作 。 广 泛 开 
展 质量 管理 和 技术 攻关 活动 ,不 断 提高 质量 和 管理 水 平 , 测 
试 中 心 检测 设备 研制 QC 小 组 和 塑胶 工艺 QC 小 组 获得 “全 
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国 优秀 QC 小 组 ”称号 , 线 缆 环保 QC 小 组 和 新 材料 创新 QC 
小 组 被 普天 集团 评 为 “优秀 QC 小 组 ”。 

霍 尼 韦 尔 庆 能 电器 系统 技术 (广东 ) 有 限 公 司 继续 推行 
精益 化 生产 ,持续 改进 安全 质量 交付 、 成 本 和 库存 管理 。 
进一步 优化 组 织 架构 ,加 强制 度 和 流程 管理 ,规范 企业 运 
营 。 建 立 和 完善 PDM 产品 数据 管理 系统 。 

湖南 深思 电工 实业 有 限 公司 全 面 贯 彻 ISO 9001 质量 管 
理 体系 标准 ,顺利 通过 了 中 国 质量 认证 中 心 湖南 评审 中 心 
的 第 三 方 审核 。 全面 实 行 目标 管理 ,将 工作 绩效 与 目标 完 
成 情况 挂钩 ,推行 ERP 信息 管理 。 公 司 荣 获 了 高 新 技术 企 
业 称 号 。 

南京 曼 奈 克 斯 电器 有 限 公司 健全 厂区 6S 管理 制度 ,全 
部 实现 SAP 软件 系统 的 管理 ,建立 了 供应 商 评审 制度 ,并 将 
其 纳入 SAP 管理 系统 ;开展 了 ISO 14000 和 ISO 18000 环境 
安全 与 职业 健康 体系 的 认证 。 

公牛 集团 有 限 公 司 于 2010 年 成 立 “ 公 牛 品牌 中 心 ”, 建 
立 品 牌 建设 及 产品 企划 精英 团队 ,制定 品牌 定位 和 营销 战 
略 规划 ,全 面 引导 大 众 消费 ;持续 提升 企业 内 部 运营 水 平 ， 
大 力 引进 和 推行 先进 企业 管理 模式 ,逐步 实施 精益 生产 管 
理 模 式 ,加 强 企业 信息 化 建设 ,上 线 ERP, 大 力 推 进 和 应 用 
办 公 自 动 化 .PDM 系统 。 

浙江 正泰 建筑 电器 有 限 公司 以 “ 强 技 术 、 拓 营销 、 大 生 
产 . 求 协同 ”为 原则 ,调整 6 个 职能 部 门 和 3 个 分 公司 的 管 
理 架 构 和 职能 ;根据 符合 性 标准 、 适 用 性 标准 普查 产品 实物 
质量 ,完成 质量 改进 11 项 ,广泛 开展 QC 活动。 通过 ERP 项 
目 一 期 验收 ,财务 模块 .生产 制造 模块 .供应 链 模 块 正式 
上 线 。 

2010 年 ,广东 华声 电器 实业 有 限 公 司 更 名 为 广东 华声 
电器 股份 有 限 公 司 。 该 公司 深入 开展 产 学 研 活动 ,依托 工 
程 中 心 的 建设 ,广泛 与 高 校 科 研 机 构 交 流 合作 ,特别 加 强 
与 中 国 科 学 研究 院 广 州 化 学 研究 所 、 合 肥 工 业 大 学 、 上 海 电 
缆 研 究 所 湖南 大学、 四 川 大 学 、 哈 尔 滨 理 工大 学 等 科研 院 
校 的 长 期 技术 合作 关系 。 开 展 了 18 项 科技 计划 类 资质 认 
可 类 的 项 目 申 报 , 完 成 了 20 项 各 级 政府 的 调研 、 统 计 资 料 
填报 。 

广州 看 轴 电缆 集团 有 限 公 司 基于 组 织 架 构 和 运作 模式 
设计 ,实施 了 内 部 控制 (简称 “ 内控”) 体 系 , 发 布 内 控 框 架 及 
内 控 管理 制度 。 内 控 体系 由 直属 于 公司 董事 会 的 独立 监督 
小 组 负责 推进 和 实施 。 工 作 内 容 分 为 控制 环境 、 风 险 评 估 、 
控制 活动 、 信 息 与 沟通 .监督 五 大 部 分 ,同时 涵盖 了 对 财务 
报告 的 内 控 。 

泰 力 实业 有 限 公 司 培育 服务 型 管理 文化 ,积极 启动 、 稳 
受 推 进 部 门 /车 间 主 管 的 工作 效能 联 某 考核 。 成 立 效 能 考 
核 小 组 ,对 涉及 的 20 个 部 门 /车 间 / 仓 库 主管 设立 了 107 个 考 
核 项 目 ,由 以 关注 考核 过 程 为 主 过 渡 到 以 关注 考核 结果 为 
主 。 同 时 开展 了 “强化 服务 意识 、 转 变 工 作 之 风 、 培 育 服务 型 
管理 文化 ”的 教育 讨论 活动 。 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 面 对 “用 工 荒 ” ,通过 与 派 


遗 公 司 合作 ,在 一 定 程 度 上 缓解 了 生产 一 线 员工 的 不 足 ; 加 
大 自动 化 .半自动 化 设备 的 技 改 投 入 ,并 通过 模具 改造 减少 
用 工 ,提高 劳动 效率 ;继续 确保 OEM 产品 的 按时 足 额 完成 ; 继 
续 强 化 企业 内 部 管理 ,推行 各 级 管理 人 员 的 绩效 考核 。 

宁波 瑞明 电器 有 限 公 司 合并 两 个 独立 的 生产 厂 和 外 贸 
公司 ,再 加 上 新 成 立 的 专业 分 公司 ,成 立 了 总 公司 ;在 国外 
设立 了 专业 销售 公司 。 

汕头 市 东亚 电器 厂 实 行 厂 长 责任 制 的 管理 模式 ,推行 
SS 管理 。 企 业 通过 了 ISO 9001 质量 管理 体系 认证 ,产品 通 
过 了 CCC 认证 。 

[ 撰 稿 人 :中 国电 颖 科学 研究 院 陈 明 、 张 路” 审 稿 人 :中 
国电 器 科学 研究 院 叶 红 京 】 





基本 状况 ”电路 保护 元 器 件 作为 电路 的 “安全 卫士 ”， 
安装 于 电路 中 ,在 电路 出 现 过 电流 、 过 电压 .过 温 等 过 载 情 
形 时 ,切断 电路 或 抑制 电流 .电压 温度 的 突变 ,起 到 保护 电 
路 和 电子 电力 设备 的 作用 。 电 路 保护 元 器 件 的 应 用 十 分 广 
泛 ,一 般 而 言 , 只 要 有 电 的 地 方 就 有 安装 电路 保护 元 器 件 的 
必要 ,广泛 的 应 用 领域 带动 了 电路 保护 元 器 件 市 场 持续 增 
长 ,市 场 竞争 日 趋 激烈 。 

电路 保护 元 器 件 行 业 的 国际 分 工 已 经 十 分 明确 :欧美 、 
日 本 等 发 达 国 家 的 老牌 电路 保护 元 器 件 生产 商 掌握 着 行业 
核心 技术 和 较 大 的 标准 制定 权 ; 韩 国 . 中 国 等 国家 和 地 区 的 
企业 拥有 部 分 关键 技术 ,具有 较 强 的 产品 设计 和 制造 优势 。 
中 国电 路 保护 元 器 件 市 场 成 长 迅速 ,是 全 球 重要 的 销售 市 
场 ,在 自主 研发 .技术 创新 等 方面 积累 了 较 多 成 果 和 经 验 ， 
并 依靠 规模 化 成 本 优势 及 产品 质量 优势 ,逐步 扩大 市 场 份 
额 ,行业 集中 上 度 日 趋 提 高 。 

我 国电 路 保护 元 器 件 行业 企业 在 公司 规模 、 产 品 技 术 
和 结构 上 分 为 三 个 类 型 

(1) 大 型 跨国 企业 :主要 是 Littelfuse Cooper - Bussmann, 
Tyco 等 通过 直接 投资 合作、 收购 等 不 同形 式 在 中 国 设 厂 、 
代 加 工 点 或 营销 办 事 处 。 这 类 企业 一 般 规 模 较 大 ,管理 国 
际 化 ,具有 和 较 高 的 技术 水 平和 研发 实力 ,产品 针对 性 强 、 种 
类 齐全 ,质量 检测 体系 完整 ,品牌 知名 度 高 ,占据 了 全 球 电 
路 保护 元 器 件 行业 近 一 半 的 市 场 。 

专业 生产 表面 贴 装 保 护 元 件 的 AEM 科技 以 其 性 价 比 
高 的 创新 产品 一 一 多 层 独 石 片 式 熔 断 侨 和 绝缘 材料 为 基体 
的 交流 熔断 器 改变 了 以 往 的 市 场 格局 ,在 表面 贴 装 熔断 器 
的 国内 市 场 上 跃 居 第 一 位 ,占有 相当 大 的 市 场 份额 。 

(2) 国 内 支柱 企业 :主要 是 国有 企业 、 部 分 优秀 民营 企 
业 以 及 中 国 香 港 \ 中 国 台 湾 投资 设立 的 企业 。 这 类 企业 一 





行业 概况 


般 专注 于 电路 保护 元 器 件 的 某 一 细 分 领域 ,以 好 利 来 (中 
国 ) 电 子 科技 股份 有 限 公 司 为 代表 ,通过 自主 研发 或 者 合作 
开发 ,拥有 一 批 自 主 知识 产权 的 生产 工艺 技术 和 产品 。 在 
一 些 细 分 领域 ,这 类 企业 在 人 力 成 本 .产品 的 性 价 比方 面 较 
第 一 类 企业 更 具 优 势 。 

作为 行业 的 国内 制造 企业 龙头 之 一 的 企业 一 一 好 利 来 
(中 国 ) 电 子 科技 股份 有 限 公 司 国际 安全 认证 齐全 ,是 国内 
产品 线 最 齐全 的 过 电流 保护 元 器 件 生产 商 之 一 ,尤其 在 管 
状 熔断 器 光伏 熔断 器 、 超 小 型 熔断 器 和 径 向 引线 式 熔 断 器 
中 拥有 竞争 优势 。2010 年 ,其 销售 额 居 国内 同行 业 生 产 企 
业 第 一 ,进入 了 全 球 十 大 熔断 器 供应 商 之 列 ,成 为 全 球 第 二 
梯队 的 领军 企业 。 

此 外 , 华 德 电子 股份 有 限 公 司 .台湾 功 得 电子 工业 有 限 
公司 ` 贝 特 电 子 有 限 公 司 .深圳 市 良 胜 电子 有 限 公 司 、 旭 程 
电子 (深圳 ) 有限 公 司 、 南京 萨 特 科 技 发 展 有 限 公 司 等 发 展 
也 十 分 迅速 ;上 海 维 安 热电 材料 有 限 公 司 则 在 自 复 熔 丝 领 
域 具有 明显 优势 。 

(3) 占 大 多 数 的 江浙 粤 地 区 私营 企业 :这 类 企业 大 多 为 
家 族 经 营 ,占据 行业 的 中 低 端 市 场 ,产品 门类 多 但 价格 低 
廉 ,大 部 分 不 具备 自主 研发 能 力 。 国 内 多 数 电路 保护 元 器 
件 生产 企业 属于 这 一 类 。 

发 展 方向 ”小 型 熔断 器 行业 发 展 很 快 ,许多 制造 工厂 
推出 新 产品 的 速度 也 比 前 几 年 快 。 管 状 小 型 熔断 器 尽管 是 
成 熟 的 传统 产品 ,但 电子 设备 的 多 样 化 以 及 LED 照明 三 网 
融合 和 绿色 能 源 等 新 兴 产 业 的 发 展 ,对 电路 保护 提出 新 的 
要 求 。 当 前 小 型 管状 熔断 器 在 产品 规格 上 向 大 小 两 头 延 
展 ,在 产品 尺寸 上 向 更 小 型 化 发 展 ,在 产品 安装 形式 上 更 多 
的 是 带 有 引线 以 便于 直接 焊接 到 电路 板 等 。 

不 少 企业 纷纷 突破 原 有 产品 领域 ,向 多 品种 方向 发 展 。 
主要 的 交叉 趋势 为 :传统 管状 /插脚 和 片 式 /表面 贴 装 .陶瓷 
材料 和 高 分 子 材料 .交流 应 用 和 直流 应 用 、 更 大 功率 和 更 小 
功率 一 次 性 和 自 恢 复 、 欧 洲 规 格 和 北美 规格 等 。 还 有 许多 
公司 跨 出 过 电流 保护 领域 ,推出 更 多 其 他 电路 保护 品种 ,也 
产生 了 更 多 的 产品 交叉 ;过 电流 保护 和 过 电压 /过 温 保 护 、 
过 电压 保护 和 更 点 保护 、 过 电流 /过 电压 保护 和 电磁 干扰 保 
护 被动 元 件 和 主动 器 件 等 。 从 当前 的 行业 发 展 趋势 来 看 ， 
小 型 熔断 器 制造 行业 将 发 展 成 多 种 产品 门类 、 多 重 技术 平台 
和 广泛 应 用 领域 的 综合 型 保护 元 器 件 行业 ,市场 营销 手段 也 
从 传统 的 销售 产品 向 提供 技术 服务 和 保护 方案 等 方向 发 展 。 

标准 化 ”中 国电 器 科学 研究 院 有 限 公 司 同时 承担 国际 
电工 委员 会 熔断 器 技术 委员 会 小 型 熔断 器 分 技术 委员 会 
(IEC/SC32C) 秘书 处 及 全 国 熔 断 器 标准 化 技术 委员 会 小 型 
熔断 器 分 技术 委员 会 (编号 SAC/TC340/8C3 ,以 下 简称 小 型 
熔断 器 分 标 委 ) 职责 。 

2010 年 ,小 型 熔断 器 分 标 委 完成 了 国家 标准 GB/T 
9364. 5《 小 型 熔断 器 ”第 5 部 分 :小 型 熔断 体质 量 评定 导 
则 》 和 行业 标准 《和 矩形 熔断 体 》 的 报批 稿 ;完成 行业 标准 《 特 
殊 规格 的 小 型 熔断 体 》 和 《 自 恢复 式 小 型 熔断 器 》 的 讨论 稿 ，; 
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调查 了 250V 的 3mm x 10mm 带 引线 的 超 小 型 熔断 体 、 节 能 
灯 用 熔 丝 等 行业 标准 的 需求 ,为 下 一 步 标 准 立 项 做 好 准备 ; 
对 GB 9364《 小 型 熔断 器 》 系 列国 家 标准 进行 了 复审 ,提出 了 
“继续 有 效 ” 复 审 意见 。 

2010 Æ 11 月 4~5 日 ,全 国 熔断 器 标准 化 技术 委员 会 
小 型 熔断 器 分 技术 委员 会 第 一 届 三 次 会 议 既 标准 审查 会 在 
山西 省 太原 市 召开 ,共有 24 位 委员 及 代表 出 席 会 议 。 副 主 
任 委员 中 国电 器 科学 研究 院 张 序 星 向 与 会 代表 作 小 型 熔断 
器 分 标 委 的 年 度 工作 报告 ,总结 了 过 去 一 年 的 工作 ,重点 报 
告 了 本 专业 重要 标准 的 制 修订 工作 、 国 际 标准 化 归口 工作 、 
IEC/SC32C 秘书 处 工作 、 协 助 小 型 熔断 器 产品 认证 的 相关 
工作 以 及 取得 的 成 绩 ,并 对 下 年 度 的 工作 进行 了 布置 。 会 
议 审查 并 通过 了 GB/T 9364.5 小 型 熔断 器 第 5 部 分 :小 
型 熔断 体质 量 评定 导 则 》 国 家 标准 和 《矩形 熔断 体 》 行 业 标 
准 的 送审 稿 。 

2010 年 ,IEC/SC32C 秘书 处 向 国家 标准 化 管理 委员 会 
申请 2011 年 在 广州 举行 IEC/SC32C 全 体会 议 , 获 批 ;负责 
联系 组 织 了 MTIO 与 WG12 的 工作 组 会 议 , 并 派 专家 参加 了 
2010 4E 9 月 在 德国 举行 的 工作 组 会 议 ; 分 标 委 秘书 处 还 负 
责 IEC/SC32C 标准 归口 及 标准 文件 答复 投票 等 相关 工作 ， 
2010 年 收 到 及 跟踪 TEC/SC32C 共 14 份 文件 ,其 中 负责 处 理 
答复 的 IEC 文件 3 份 ,分 别 是 ;IEC 60691 A2 Ed. 3.0《 热 熔 
断 体 的 要 求 和 应 用 导 则 》 最 终 国 际 标准 草案 、IEC 60127-7 
Ed. 1.0《 特 殊 申 请 的 小 型 熔断 体 》 委 员 会 草案 和 TEC 60127- 
2 A2 Ed. 2. 0《 小 型 熔断 器 ”第 2 部 分 :管状 熔断 体 》 最 终 国 
际 标准 草案 ,投票 率 达 100% 。 

2010 4E, IEC/SC32C 秘书 处 完成 了 IEC 60691: 2002 
Ed. 3《 热 熔断 体 的 要 求 和 应 用 导 则 》 修 订 件 2 的 编写 和 出 
版 ,并 启动 IEC 60691 的 整合 版 工作 ;编制 了 IEC 60127-2: 
2003 Ed. 2《 小 型 熔断 器 ”第 2 部 分 :管状 熔断 体 》 修 订 件 2 
的 FDIS 文件 .RVC 报告 .RVD 等 文件 ,解决 了 管状 熔断 体 的 
温 升 试验 的 难题 ,该 标准 的 双语 版 于 2010 年 8 月 出 版 ;编制 
了 IEC 60127-7《 特 殊 申 请 的 小 型 熔断 体 》 的 CD 文件 ,处 理 
了 IEC 60127-7 的 CC 文件 等 ;编制 修改 了 IEC 60127-1: 
2006《 小 型 熔断 器 第 1 部 分 :小 型 熔断 器 定义 和 小 型 熔断 
体 通用 要 求 》 的 修订 件 1, 编 瑟 了 RR 文件 ,并 向 ITU 申请 编 
E IEC 60127-1 修订 件 1 的 法 文 版 。 

认证 ”小 型 熔断 器 产品 中 的 管状 熔断 体 和 微型 熔断 费 


2007 年 





2008 年 


(插脚 型 ) 大 多 应 用 于 电子 电器 产品 的 交流 电路 中 , 占 小 型 
熔断 副 市 场 的 50% 以 上 。 这 两 类 产品 已 列 入 我 国 3C 强制 
认证 ,采用 的 认证 标准 是 :GB 9364. 1--1997《 小 型 熔 斯 器 
第 1 部 分 ;小 型 熔断 器 定义 和 小 型 熔断 体 通 用 要 求 》、GB 
9364. 2 一 1997《 小 型 熔断 器 ”第 2 部 分 :管状 熔断 体 》 了 和 GB 
9364. 3 一 1997《 小 型 熔断 器 ”第 3 部 分 : 超 小 型 熔断 体 》。 
其 中 ,管状 熔断 体 产品 纳入 3C 认证 的 产品 主要 是 标准 规格 
单 所 列 的 5. 2mm x 20mm 和 $6. 3mm x 32mm, 包括 快 熔 
断 、 慢 熔断 、 高 分 断 和 低 分 断 等 不 同 产 品 。 

而 暂时 没有 列 入 3C 认证 的 表面 贴 装 的 小 型 熔断 器 , 因 
为 市 场 实 际 产 品 与 GB 9364. 4 一 2006《 小 型 熔断 器 ”第 4 部 
分 :通用 模 件 熔 斯 体 》 还 不 完全 吻合 ,只 能 申请 CQC 的 自愿 
认证 ,这 类 熔断 器 大 多 应 用 于 电子 数码 产品 的 直流 电路 。 

2010 年 ,小 型 熔断 器 分 标 委 参 与 了 中 国 国 家 认证 认可 
监督 管理 委员 会 TC07 专家 组 ,讨论 带电 阻 的 热 熔 断 体 认证 
问题 。 专 家 组 形成 了 “关于 电阻 器 与 热 炊 断 体 的 组 合 产品 
的 决议 ”, 小 型 熔断 器 分 标 委 协助 TC07 进一步 修改 、 完 善 小 
型 熔断 器 (规则 编号 :CNCA 一 01C 一 009) 和 热 熔断 体 (规则 
编号 :CNCA 一 01C 一 007)2 份 认 证 实施 规则 。 

【撰写 人 :中 国电 器 工业 协会 电器 附件 及 家 用 控制 器 分 
会 郑 索 平 .中 国电 器 科学 研究 院 获 军 审 稿 人 :中 国电 器 科 
学 研究 院 叶 红 京 】 





“十 一 五 "期 间 (2006 ~ 2010 年 ) ,尽管 受 国际 金融 危 
机 .自然 灾害 、 原 材料 价格 不 断 上 涨 等 不 利 因素 的 制约 , 牵 
引 电 气 设备 行业 各 企业 通过 各 种 方式 扩大 内 需 、 调 结构 、 
保 增长 ,行业 整体 经 济 仍然 呈现 逐年 上 升 的 走势 。 “十 一 
五 ”期 间 工 业 总 产值 为 4 331 720 万 元 ,是 “十 五 ”期 间 的 
2. 34 倍 ; 主 营业 务 收 入 为 4 309 492 万 元 ,是 “十 五 ”期 间 
的 2.4 倍 。2006 ~2010 年 牵引 电气 设备 行业 经 济 总 量 增 
长 见 图 1。 
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图 1 2006 ~ 2010 年 牵引 电气 设备 行业 经 济 总 量 增长 
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生产 发 展 情 况 ” 据 上 报 的 31 家 行业 企业 资料 ,2010 年 
全 行业 经 济 继续 保持 平衡 较 快 发 展 , 累计 完成 工业 总 产值 
1 710 348 万 元 ,同比 增长 47% ;完成 工业 销售 总 产值 
1 800 369 万 元 ,同比 增长 5096 ;完成 工业 增加 值 474 561 万 


表 1 2010 年 牵引 电气 设备 行业 部 分 企业 主要 经 济 指标 


I 


674 016 


序号 企业 和 名称 





湘 电 集团 有 限 公 司 

水 济 新 时 速 电机 电器 有 限 公 司 

湘 电 重型 装备 有 限 公司 

河南 金马 重型 机 械 制 造 有 限 责任 公司 


l 1 014 036 
2 

3 

4 

5 | 大 连日 牵 电 机 有 限 公司 

6 

7 

8 

9 


440 713 
67 733 
34 800 
17 231 
16 025 
15 628 
13 195 





济宁 山 矿 电机 车 有 限 公 司 
湖南 三 鑫 电源 科技 有 限 责任 公司 * 
江苏 常 率 电机 有 限 公司 
湘潭 牵引 机 熙 三 有 限 公司 
10 | 淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公 司 
11 | 四川 省 乐山 宇 强 电机 车 制造 有 限 公司 
12 | 常州 基 腾 电气 有 限 公司 
13. | 平 般 同 妙 机 车 有 限 公司 
14. 盘 江 六 盘 水 装备 制造 有 限 公 司 
15 | 湘潭 如 意 电气 电机 有 限 公司 
注 ;* 企业 因 产 业 结构 调整 ,数据 与 上 年 有 出 入 。 


市 场 及 销售 上 海 立 新 电器 控制 设备 有 限 公 司 继续 以 
市 场 为 导向 ,有 序 实现 产品 结构 调整 ,不 断 开 发 适销 对 路 的 
产品 。2010 年 开发 2 个 新 产品 ,新 产品 销售 额 占 直流 .牵引 
电器 类 产品 销售 额 的 34. 5% 。 河 南 金马 重型 机 械 制 造 有 限 
责任 公司 围绕 “调整 布局 .结构 升 级 市场 运 车、 变革 创新 ” 
的 总 体 要 求 ,大 力 实 施 生 产 , 布 局 调整 ,全 面 推行 市 场 化 运 
营 ,不 断 加 快 科技 创新 步伐 ,着 力 塑造 企 业 品 牌 形 象 ,全 年 
累计 完成 生产 经 营 总 额 45 326. 98 万 元 ,销售 收入 43 864. 47 
万 元 ,实现 利税 6 562.63 万 元 ,同比 分 别 增 长 4.18% 、 
9. 19% 和 69. 16% 。 江 苏 常 牵 电 机 有 限 公 司 电机 销售 稳 中 
有 升 ,2010 年 公司 对 小 电机 仍 实行 业务 挂钩 承包 ,小 电机 全 
年 实现 销售 收入 4 000 万 元 , 比 上 年 增长 2590 。 盘 江 六 盘 水 
装备 制造 有 限 公司 针 对 市 场 下 滑 、 任 务 不 足 的 情况 出 台 “ 销 
和 售 部 门 绩效 考核 办 法 (试行 )”, 极 大 地 激励 了 销售 人 员 的 工 
作 积 极 性 ,全 年 取得 订货 7 500 万 元 的 好 成 绩 。 

湖南 三 价 电 源 科 技 有 限 责 任 公 司 的 注册 商标 ”DU- 
JUAN" 和 湘 漂 牵 引 机 车 三 有 限 公 司 的 “ 湘 牵 ” 商标 ,经 湖南 
省 工商 行政 管理 局 评审 认定 为 2010 年 度 湖南 省 著名 商标 。 

科技 成 果 及 新 产品 2010 年 ,牵引 电气 设备 分 会 各 企 
业 共 投入 55 904 万 元 新 产品 开发 费用 ,同比 增长 48% 。 

湘潭 牵引 机 车 三 有 限 公 司 2010 年 共计 开发 了 7 个 系列 
24 项 新 产品 ,新 产品 产值 达到 2 100 万 元 。 江 苏 常 牵 电 机 有 
限 公司 完成 了 XQ 一 4. 8 全 封闭 式 牵引 电动 机 、XQ 一 3. 5T 叉 
车 用 直流 牵引 他 励 电 动机 、XQ 一 1. 2T 托盘 车 用 直流 他 励 电 
动机 等 电机 的 设计 开发 ,其 中 XQ 一 4.8 全 封闭 式 牵 引 电 动 


11 092 
. 11 015 
10 432 
9 188 
8 020 
7 397 
4 500 
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元 ,同比 增长 83% ;完成 主 营业 务 收入 1782 183 万 元 ,同比 
增长 41% ;利润 总 额 75 975 万 元 ,同比 增长 2896 , 2010 年 
牵引 电气 设备 行业 部 分 企业 主要 经 济 指标 见 表 1 。 


(单位 :万 元 ) 
主 营业 务 收 入 


974 428 693 455 1 084 172 770 756 

266 713 432 231 297 753 453 280 282 631 
62 020 67 733 62 132 70 066 62 030 
33 500 28 000 27 000 38 105 37 003 
14 828 17 142 14 867 17 142 13 522 
16 463 10 323 11 268 10 302 12 587 
6 954 15 530 6 890 12 731 5 835 
15 575 12 100 15 583 12 451 15 583 
7 369 9 480 6 298 9 479 6 298 
9 423 11 833 8 189 11 475 8 005 
7 080 9 400 6 990 8 970 6 990 
11 453 10 093 11 453 10 093 11 453 
7 276 8 020 7 276 6 854 6 219 
8 106 6 635 5 626 5 728 5 113 
2 850 4 559 2 812 3 520 2 816 


机 主要 用 于 工 况 环境 比较 恶劣 的 车 辆 ,填补 了 国内 空白 。 
永 济 新 时 速 电机 有 限 公 司 主持 研制 的 青藏 铁路 GCD1000 大 
功率 电 传动 重型 轨道 车 项 目 于 2010 年 获得 中 国 铁道 学 会 科 
学 技术 奖 二 等 奖 ,这 是 国内 轨道 车 获得 的 唯一 奖项 。 湖 南 
三 佬 电源 科技 有 限 责 任 公 司 与 国家 车 电池 质 检 中 心 、. 中 南 
大 学 哈尔滨 工业 大 学 等 单位 开展 技术 合作 ,聘请 行业 内 技 
术 人 才 , 共 同 组 织 新 产品 开发 ,同时 加 强 科技 投入 ,研究 开 
发 专项 资金 每 年 都 占 企 业 年 销售 人 额 的 5% 以 上 。 湘 电 集 团 
有 限 公司 按照 传统 产业 高 新 化 、 高 新 产业 规模 化 的 方针 , 依 
托 四 大 核心 技术 ,积极 推动 产业 结构 优化 升级 。 综 合 运 用 
新 材料 ,新 技术 ,不 断 提升 传统 产业 的 技术 开发 能 力 , 推 动 
传统 产业 优化 升级 ,在 原 有 技术 上 做 强 做 精 电机 、 水 有 泵 、 矿 
用 车 辆 等 传统 产业 ;对 战略 符合 性 高 成 长 性 好 、 有 较 强 规 
模 和 效益 优势 的 风力 发 电 整 机 和 轻轨 车 辆 产业 ,集中 人 财 
物 优势 资源 和 有 效 的 科技 资源 ,使 之 成 为 支撑 湘 电 集团 可 
持续 发 展 的 支柱 产业 。2010 年 公司 新 产品 产值 达 78 亿 元 ， 
同比 增长 4296 。2010 年 牵引 电气 设备 行业 部 分 企业 新 产品 
开发 经 费 文 出 情况 见 表 2。 


表 2 2010 年 牵引 电气 设备 行业 部 分 企业 新 产品 开发 经 费 
支出 情况 (单位 :万 元 ) 


湘 电 集 团 有 限 公司 


永 济 新 时 速 电 机 电器 有 限 责任 公司 
浇 博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 





227 








中 国电 器 工业 年 鉴 2011 



















常州 基 腾 电气 有 限 公 司 
大 连日 牵 电 机 有 限 公司 
四 川 乐山 军 强 电 机 车 制造 有 限 公司 
沈阳 广角 成 套 电器 股份 有 限 公司 
上 海 立 新 电器 控制 设备 有 限 公司 
湘 漂 牵 引 机 车 三 有 限 公司 

湘 漂 新 昕 通用 电器 有 限 公司 

济宁 出 矿 电 机 车 有 限 公 司 
湘潭 市 牵引 电机 厂 

湘潭 如 意 电气 电机 有 限 公司 

湖南 三 夺 电 源 科 技 有 限 责 任 公司 
常州 华 盛 电机 广 

常州 丽华 工矿 车 辆 有 限 公司 


质量 及 标准 江苏 常 牵 电机 有 限 公司 2010 年 产品 质量 
稳定 ,无 重大 质量 事故 发 生 ,通过 了 ISO 9000 ISO 14000 及 
ISO 18000 体系 复审 。 

湘潭 电机 股份 有 限 公 司 获 得 2010 年 省 长 质量 奖 ;荣获 
省 机 械 工业 优秀 QC 成 果 一 等 奖 2 个 ,二 等 奖 6 个 ;荣获 部 
ft QC 成 果 一 等 奖 8 个 ,二 等 奖 2 个 。 

湖南 三 侈 电源 科技 有 限 责任 公司 根据 质量 管理 体系 标 
准 编写 了 公司 各 项 工作 责任 制 及 生产 线 各 种 操作 规程 , 制 
定 了 各 类 产品 生产 工艺 流程 图 和 各 系统 操作 作业 指导 书 ， 
完善 了 各 项 规章 制度 。 

牵引 电气 设备 行业 2010 年 上 报 《 工 矿 电 机 车 减速 箱 技 
术 条 件 》 等 5 项 国家 标准 ,其 中 《旋转 牵引 电机 ”基本 技术 
条 件 》<《 窑 引用 直流 电 空 接触 器 、 电 磁 接 触 器 ”技术 条 件 》 
已 获 批 。 永 济 新 时 速 电 机 电器 有 限 责 任 公司 2010 年 完成 
《重型 轨道 车 技术 条 件 》 等 9 项 国家 标准 起 草 , 制 修订 《电机 
转轴 超声 波 探 伤 方法 》 等 18 项 企业 技术 标准 ,组 织 《 轨 道 交 
通 机 车 车 辆 机 车 车 辆 制 成 后 投入 使 用 前 的 试验 ?等 26 项 
标准 的 审查 与 征求 意见 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”2010 年 天 水 长 城 控制 电器 厂 一 
分 厂 继续 筹集 资金 对 因 地 震 受 损 的 厂区 进行 整顿 ` 改 造 , 拆 
除了 原 有 昌 厂 房 ,新 建 了 厂 大 门 ,对 厂区 进行 了 平整 ;对 办 
公 楼 屋顶 进行 了 维修 ;厂区 建设 一 期 工程 收尾 并 通过 了 验收 ; 











二 期 工程 开始 地 质 勤 探 和 图 样 的 设计 工作 。 

湘 电 集团 有 限 公司 在 基建 方面 ,完成 了 大 型 永 磁 厂房 
建设 ,建筑 面积 1.6 万 m ,投资 额 7 670 万 元 ;完成 电机 修造 
厂房 5 644m 、 湘 电 风 能 厂房 加 层 921.3m 等 ,共计 
12 607m ,总 投资 额 3 829 万 元 。2010 年 技 改 计划 投资 3.2 
亿 元 ,完成 了 2.9 亿 元 。2010 年 ,公司 围绕 新 能 源 设备 的 自 
主创 新 .国产 重大 技术 装备 节能 环保 设备 产业 等 投资 约 4 
亿 元 ,用 于 大 型 电动 轮 自 名 车 产业 化 项 目 、 扩 大 大 型 水 磁 特 
种 电机 和 中 型 特种 电机 生产 能 力 技 改 项 目 (简称 "风电 二 
期 "项 目 ) 大 中 型 电机 节能 改造 项 目 等 重大 项 目 建 设 。 

[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 牵引 电气 设备 分 会 吴 曙 映 
审 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 牵引 电气 设备 分 会 郭 灯 塔 ] 





2007 ~2010 年 , 受 国家 宏观 调控 利好 政策 影响 ,电焊 机 
行业 发 展 较 快 ,产销 一 直 呈 上 升 势头 ,我 国 已 成 为 世界 最 大 
的 电焊 机 生产 国 和 出 口 国 。 根 据 电 焊 机 分 会 会 员 单 位 上 报 
的 统计 数据 ,2007 ~ 2010 年 电焊 机 行业 共 完 成 工业 总 产值 
2 983 882. 22 万 元 , 其 中 辅 机 具 / 配 套件 元 器 件 产 值 
253 973. 83 万 元 ;工业 销售 产值 3 026 140. 44 万 元 ;工业 增 
加 值 769 831. 41 万 元 ;实现 利润 总 额 344 837. 36 万 元 。 但 
受 行业 产品 需求 波动 .国际 市 场 需求 下 降 以 及 国际 经 济 危 
机 对 用 户 新 建 项 目的 影响 ,工业 销售 产值 和 出 口交 货 值 的 
增 速 逐年 减缓 。 

生产 发 展 情况 ”电焊 机 行业 属于 竞争 性 行业 ,经 过 多 
年 的 发 展 ,民营 企业 、 股 份 制 企 业 、 中 外 合资 企业 和 外 商 独 
资 企 业已 成 为 我 国电 焊 机 行业 的 主要 支柱 企业 。2010 年 ， 
四 类 企业 完成 的 工业 总 产值 分 别 占 行业 总 产值 的 20. 5296 、 
54. 34% .8.42% 和 16.72% 。 

2010 年 电焊 机 行业 (42 家 企业 ) 主要 经 济 指标 完成 情 
况 见 表 1。2010 年 电焊 机 行业 从 业 人 员 情 况 见 表 2。2010 






















年 电焊 机 主要 产品 产量 见 表 3。 
3X1 2010 年 电焊 机 行业 (42 家 企业 ) 主要 经 济 指标 完成 情况 

经 济 指标 单位 数值 
工业 总 产值 1 097 742.2 营业 费用 万 元 45 411.0 
其 中 :电焊 机 产值 773 095. 1 利息 支出 万 元 3 408. 6 
电焊 机 产量 2 784 050.0 全 员 劳 动 生产 率 元 /人 675 076 
工业 销售 产值 1 017 035.4 年 末 资 产 总 额 万 元 911 017.9 
其 中 :出 口交 货 值 217 457.7 流动 资产 年 平均 余额 万 元 510 880.6 
工业 增加 值 249 810. 4 年 末 负 债 总 额 万 元 332 558.1 
主 营 业务 收入 907 415.9 年 末 所 有 者 权益 万 元 582 975. 2 
利润 总 额 124 712. 4 主 营业 务 成 本 万 元 610 773.3 
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X2 2010 年 电焊 机 行业 从 业 人 员 情 况 


指标 名 称 
企业 数 
全 部 职工 
年 未 人 数 
全 年 从 业 人 员 平均 人 数 
全 年 从 业 人 员 平 均 人 数 同比 增长 





数值 
L 
人 17 015 
人 11 009 
人 3 674 
人 2 332 
人 16 261 


X3 2010 年 电焊 机 主要 产品 产量 










产品 类 别 单位 | 交流 弧 焊 机 | 直流 弧 焊 机 


lm 


产量 1 193 597 1 071 761 








占 电焊 机 总 产量 的 比例 42. 87 38.5 
产值 82356.75 197 682 
销售 额 78 907.4 183 788.3 








Hi EL B 39 374. 0 44 081. 3 


我 国电 焊 机 行业 的 产能 大 于 需求 ,产品 的 销售 均 价 一 
直 处 于 下 降 趋势 ,加 上 上 游资 源 及 原材料 价格 不 断 上 涨 , 整 
个 行业 的 平均 利润 越 来 越 薄 。 企 业 普遍 缺乏 核心 技术 , 产 
品 链 不 完善 ,与 国外 优势 企业 相 比 缺乏 强 有 力 的 竞争 能 力 。 
虽然 电焊 机 行业 通过 技术 创新 提升 了 产品 技术 水 平 , 行 业 
的 经 营 重点 也 已 向 高 技术 含量 高 附加 值 产品 方向 转移 ,但 
整体 形势 不 容 乐 观 ,竞争 将 更 加 激烈 。 企 业 应 根据 自己 的 
特点 ,吸取 国外 先进 的 加 工 工 艺 装 备 和 技术 ,向 小 而 专 、 小 
而 特 、 小 而 强 的 方向 发 展 。 

科技 投入 与 研发 ”2007 ~2010 年 ,上 报 统计 数据 的 会 
员 单 位 投入 科技 活动 和 研究 与 发 展 的 人 员 和 经 费 总 体 上 
有 所 增加 。 四 年 间 从 事 科技 活动 和 研究 与 发 展 人 员 共 计 
99 355 A AX fU 136 653 人 次 ,科技 活动 经 费 筹 集 总 额 和 研 
究 与 发 展 的 经 费 支 出 分 别 为 124 623. 36 万 元 和 27 562. 12 
万 元 。2010 年 电焊 机 行业 (42 家 企业 ) 科 技 研发 情况 见 
表 4。 


表 4 2010 年 电焊 机 行业 (42 家 企业 ) 科技 研发 情况 











年 末 科 技 活动 人 员 合 计 
科技 活动 经 费 筹集 总 额 
研究 与 试验 发 展 经 费 支 出 


39 374 
34 499. 3 
7 270.0 






2007 - 2010 年 上 报 统计 数据 的 会 员 企业 , 共 获 得 国家 
专利 授权 近 500 项 ,获得 省 级 及 以 上 新 产品 奖 及 鉴定 的 项 
H 132 项 ,获得 省 级 及 以 上 立项 资助 的 项 目 36 项 ,新 产品 
开发 202 项 。 其 中 ,不 少 项 目 居 国内 领先 水 平 , 一 些 项 目 填 
补 了 国内 空白 。 

[供稿 单位 :中 国电 器 工业 协会 电焊 机 分 会 ] 








398 148 


297 167. 1 
274 282. 0 






特种 专用 及 
成 套 爆 接 设备 
和 其 他 焊 机 
22 041 
0. 79 
142 503. 8 
148 532. 3 
3 996. 1 












98 503 
14. 3 3. 54 
53 385. 4 
51 694. 3 
7 270.0 


5 798 218 件 








79 695.0 
72 421.0 
6 018. 0 














34 499. 3 





生产 发 展 情况 ”2010 年 ,电炉 及 工业 炉 行业 的 经 济 形 
势 较 2009 年 有 明显 的 好 转 ,企业 生产 经 营 秩 序 趋 于 正常 , 产 
品 销 售 下 滑 得 到 有 效 遇 制 ,工业 总 产值 .工业 销售 产值 、 利 
润 . 主 营业 务 收 入 等 经 济 指标 均 有 不 同 幅度 的 增长 。 其 中 ， 
西安 电炉 研究 所 有 限 公司 .无 锡 电 炉 有 限 责 任 公司 、 苏 州 振 
吴 电 炉 有 限 公司 ,天 龙 科 技 炉 业 ( 无 锡 ) 有 限 公司 等 企业 的 
工业 总 产值 等 经 济 指标 创 历史 新 高 。 

2010 年 ,全 国电 炉 及 工业 炉 行 业 调 查 统计 39 家 电炉 及 
工业 人 炉 制 造 企业 和 配套 件 企 业 , 其 中 国企 3 家 、 和 集体 企业 2 
家 、 股 份 制 28 家 ,个体 5 家 ,企业 集团 1 家 ,股份 制 企 业已 经 
成 为 电炉 及 工业 炉 行 业 的 中 坚 力 量 。 

33 家 电炉 及 工业 炉 制造 企 业 年 末 职 工人 数 4 572 人 ， 
其 中 科技 人 员 798 人 (23 家 企业 ) ;6 家 配套 件 企 业 年 末 职 
工人 数 2731 人 ,其 中 科技 人 员 585 人 。2010 年 电炉 及 工 
业 炉 行业 28 家 企业 共生 产 电 人 炉 及 工业 炉 装 置 3 527 8 
( 套 ) (包括 电阻 炉 、 感 应 炉 、 电 弧 炉 、 燃 料 炉 及 加 热 生产 
线 ) ,全 固态 高 频 、 中 频 电 炉 电源 156 套 (2 家 企业 ) , 炉 用 
耐火 砖 等 材料 8 000t(2 家 企业 ) ,自动 化 仪表 333 528 f 
(1 家 企业 ) ,变压器 1 186 台 (1 家 企业 ) ,电器 器 件 84. 5 
万 件 (2 家 企业 ) 。2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 生 产 经 营 状 
况 见 表 1。 
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表 1 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 生 产 经 营 状 况 


SER ER 
EURO 
工业 总 产值 210 795 122 882 
其 中 :新 产品 产值 65 969 1 253 5 
工业 销售 产值 170 489 . 121 583 6 
其 中 :出 口交 货 值 2 340 . 40 1 
工业 增加 值 34 552 22 160 4 
主 营 业务 收入 185 021 . 121 476 6 
利润 总 额 | 18 854 2722 6 
产品 销售 税金 及 附加 1 081 . 1 202 6 
固定 资产 合计 45 661 . 22 872 6 
年 末 资 产 总 额 . 213615 154 274 6 
流动 资产 年 平均 余额 133 164 . 111 288 5 
年 末 负 债 总 额 125 536 119 045 6 
年 末 所 有 者 权益 89 321 . 33 585 6 
5 





工业 中 间 投 入 84 285 . 90 305 


2010 年 ,电炉 及 工业 炉 行业 企业 的 生产 经 营 有 了 明显 炉 行 业 工业 总 产值 前 10 名 企业 见 表 2。2010 年 电炉 及 工业 
的 改善 和 提高 ,9 家 企业 的 工业 总 产值 超 亿 元 ,其 中 电炉 制 炉 行 业 工 业 增加 值 前 10 名 企业 见 表 3。2010 年 电炉 及 工业 
造 企业 6 家 ,电炉 配套 件 企业 3 家 。 苏 州 振 吴 电 炉 有 限 公 司 。 炉 行 业经 济 效 益 综合 指数 前 10 名 企业 见 表 4。2010 年 电炉 
工业 总 产值 超 2.5 亿 元 ;无 锡 电 炉 有 限 责任 公司 工业 总 产 。 及 工业 炉 行 业 全 员 劳 动 生产 率 前 10 名 企业 见 表 5。 
183538] 1. 92 亿 元 ,同比 增长 208. 43% , 2010 年 电炉 及 工业 


表 2 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 工 业 总 产值 前 10 名 企业 


2010 NI 2009 2 同比 增长 2010 M 2009 a 回 比 增长 
| tre alam mo [| t*** Galaw 







































1 | 哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责任 公司 | 37 101 | 17 003 天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 

2 | 苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 25 348 | 23 033 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 19. 12 
3 | 无 锡 电炉 有 限 责 任 公司 株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 122. 67 
4 | 天 龙 科技 炉 业 (无 锡 ) 有 限 公司 |16 142 | 13 132 南京 摄 炉 (集团 ) 有限 公司 1. 75 
5 


西安 电炉 研究 所 有 限 公 司 
注 : 不 包括 配套 件 企业 。 


11 919 | 10 600 





山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公司 





无 锡 电炉 有 限 责 任 公司 株洲 火炬 工业 炉 有 限 责 任 公 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 . 东方 站 设备 有 限 人 司 ” 
了 哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责 任 公 司 . 锦州 电炉 有 限 责任 公司 

南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 . 陕西 安 中 机 械 有 限 责 任 会 司 
西安 电炉 研究 所 有 限 公 司 . 山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公司 





注 :不 包括 配套 件 企 业 。 


表 4 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业经 济 效益 综合 指数 前 10 名 企业 


经 济 效益 综合 指数 企业 名 称 
3. 58 4 “| 苏州 工业 园区 华 福 科 技 有 限 公司 
3.57 5 | 南京 摄 妨 (集团 ) 有限 公司 

2. 84 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 










经 济 效 益 综合 
2. 75 
2.74 


指数 














合肥 高 歌 热处理 应 用 技术 有 限 公司 
无 锡 电炉 有 限 责任 公司 
株洲 火炬 工业 炉 有 限 责 任 会 司 






行业 概况 


( 续 ) 


经 济 效益 综合 指数 
2.12 
















经 济 效益 综合 指数 


企 ， a 
包头 市 宝 丰 电炉 有 限 责 任 公司 2. 20 ee 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 2.17 陕西 三 秦 工 业 炉 有 限 公司 















全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
141 162. 79 













无 锡 电 炉 有 限 责任 公司 227 027. 03 株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 








1 
2 | 苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公司 216 274. 51 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 136 363. 64 
3 | 苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 191 149. 07 宁波 东方 加 热 设备 有 限 公司 101 065. 09 
4 | 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 164 000. 00 山东 葬 泰 电炉 制造 有 限 公 司 93 475. 18 
5 “| 苏州 金 楷 科 技 有 限 公 司 143 000. 00 哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责 任 公司 93 040. 75 








注 : 不 包括 配套 件 企业 。 


2010 年 ,共有 6 家 电炉 及 工业 炉 行 业 配 套件 企业 参加 调  ” 话 形势 比 上 年 有 所 好 转 , 取 得 了 较 好 的 经 济 效益 。2010 年 电 
查 统计 , 共 涉 及 自控 系统 电器、 耐火 材料 等 产品 。 各 企业 经 ”和 炉 及 工业 炉 行业 配套 件 企业 经 济 指标 完成 情况 见 表 6。 


表 6 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 配 套件 企业 经 济 指标 完成 情况 

















全 员 劳 动 
生产 率 


同比 rH ja] EG 工业 同比 
增长 ”1 业务 收入 | 增长 增加 值 增长 
(%) (万 元 ) ( 96) (万 元 ) (%) 
上 海 自 动 化 仪表 股份 有 限 公司 . . . 101 582. 34 
佛山 市 斯 隆 电 气 有 限 公 司 . . . 87 030. 72 
西安 神 电 电 器 有 限 公 司 . . . . 82 894. 74 
江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公 司 . . . . 42 045. 45 
宜兴 市 双喜 炉 业 材料 有 限 公 司 . . . . 101 582. 34 


经 济 效益 


序号 综合 指数 

















uno Èe wW NN = 





市 场 及 销售 39 家 企业 国内 产品 销售 产值 稳步 增加 ， 司 等 行业 骨干 企业 均 有 产品 出 口 。 其 中 无 锡 电炉 有 限 责任 
同比 增长 37. 23% (29 家 企业 ) ;出 口 企 业 数 、 出 口 量 和 出 口 ” 公司 出 口交 货 值 1 500 万 元 ,同比 增长 91. 5% 。2010 年 电 
交 货 值 则 有 所 下 降 。 炉 及 工业 炉 行业 产品 销售 产值 前 15 名 企业 见 表 7。2010 年 

2010 年 ,电炉 及 工业 炉 装 置 和 配套 件 出 口 企业 6 家 , 实 。 电炉 及 工业 炉 行 业主 营业 务 收 入 前 10 名 企业 见 表 8。2010 
现 出 口交 货 值 2 380 万 元 , 比 上 年 有 所 下 降 。 无 锡 电炉 有 限 年 电炉 及 工业 炉 行业 企业 出 口 情 况 见 表 9。 
责任 公司 、 苏 州 振 匡 电炉 有 限 公司 南京 摄 炉 ( 集 团 ) 有 限 公 


表 7 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 产品 销售 产值 前 15 名 企业 


"s ERK) 
1 苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 20. 75 
2 哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责任 会 司 | 98. 65 
3 无 锡 电 炉 有 限 责 任 公司 165. 87 
4 天 龙 科 技 炉 业 ( 无锡 ) 有 限 公 司 23. 16 
5 西安 电炉 研究 所 有 限 公 司 | 43.07 
6 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 0. 48 
7 山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公 司 162. 75 
8 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 13. 96 
9 | 株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 | 129. 29 
10 | 保定 红星 高 频 设 备 有 限 公司 72. 57 
11 陕西 三 秦 工 业 炉 有 限 公 司 -8.65 
12 宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公 司 64. 70 
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陕西 安 中 机 械 有 限 责任 公司 
锦州 电炉 有 限 责 任 公司 
重庆 工业 炉 股 份 有 限 公 司 
注 ;不 包括 配套 件 企业 。 


DOE | 


( 续 ) 
同比 增长 (%) 
0. 09 
9, 89 








表 8 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业主 营业 务 收入 前 10 名 企业 





哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责任 公司 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 
无 锡 电 炉 有 限 责任 公司 

天 龙 科 技 炉 业 (无 锡 ) 有 限 公 司 
天 津 市 天 骄 工 业 有 限 公 司 

西安 电炉 研究 所 有 限 公司 

南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 

保定 红星 高 频 设 备 有 限 公司 
山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公 司 

长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 


T oo nh 





i 
© 





注 :不 包括 配套 件 企业 。 















同比 增长 (% ) 

52. 92 
20. 75 
191,31 
28. 89 
31.71 
40. 16 

0. 48 
71. 83 
137. 97 


3:9 2010 年 电炉 及 工业 炉 行业 企业 出 口 情 况 









科技 成 果 及 新 产品 
下 科研 项 目 : 

(1) 矿 热 炉 工艺 流程 三 维 建 模 。 该 项 目 利用 三 维 建 模 
直观 显现 矿 热 炉 的 生产 工艺 。 系 统 研 制 包 括 矿 热 炉 的 配 
料 、 上 料 \ 布 料 、 加 料 系 统 ,液压 水 冷 系 统 ,电气 控制 .电极 
压 放 \ 大 电流 系统 ,出 料 浇注、 水 淳 渣 系统 ,除尘 .煤气 回收 
系统 , 炉 体 、 炉 衬 \ 炉 盖 、 电 极 把 持 系 统 等 ,通过 画面 显示 该 
矿 热 炉 工 艺 流程 ,达到 环保 节能 减 排 的 良好 效果 。 

(2)1t 真空 感应 熔炼 炉 与 200kg 真空 感应 炊 硅 炉 。 该 
项 目 以 大 型 真空 感应 熔炼 炉 和 真空 感应 熔 硅 炉 的 研究 为 依 
托 , 通 过 实验 获得 大 型 真空 感应 熔炼 炉 设 计 中 的 一 些 主要 
参数 。 该 项 目 已 完成 。 

(3) 方 坏 在 线 感 应 加 热 设 备 关键 技术 的 研发 。 该 项 目 
应 用 于 连 铸 生产 线 , 主 要 研发 感应 器 计算 ,设计 和 试验 修正 
方法 , 热 装 热 送 系统 ,大 功率 电源 群 , 方 坯 在 线 感应 加 热 速 
BE .温度 和 输出 功率 等 关键 参数 的 合理 匹配 ,设备 在 线 检测 
及 感应 加 热 速度 .温度 和 输出 功率 闭环 控制 系统 ,在 线 感应 
加 热 控 制 系统 软件 等 。 

(4) 新 型 多 工 位 移动 三 维 复合 台 车 的 设计 。 该 项 目 设 


西安 电炉 研究 所 有 限 公司 研制 以 
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序号 出 口 产品 名 称 出 口交 货 值 (万 元 ) 
Do | 无 锡 电炉 有 限 责 任 公司 中 频 熔 炼 保温 炉 、 全 固态 高 频 电源 .电阻 式 加 热 炉 1 500 
2. | 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 HRPA AERE 345 
3 苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 3 000kW725t 变频 感应 熔炼 炉 385 
4 | 天 津 市 天 骄 工 业 有 限 公司 20t 铝 材 退火 炉 90 
5 | 包头 市 宝 丰 电炉 有 限 责 任 公司 1t 中 频 感 应 电炉 20 
6 | 西安 神 电 电器 有 限 公司 非 线性 金属 氧化 物 电阻 


计 出 新 型 多 工 位 移动 三 维 复合 台 车 全 套图 样 ,并 绘制 Slide- 
works 模型 ,实现 了 大 车 多 工 位 横向 移动 ,中层 车 纵向 移动 
及 上 层 车 上 下 升降 三 维 动作 的 自动 程序 控制 。 

(5) 感 应 炉 变频 电源 主 控 板 的 开发 。 该 项 目 为 自行 设 
计 产 品 , 以 VHDL/Verilog、FPGA/CPLD、 Protel、 Matlab , EDA 
和 C 语言 为 基础 ,应 用 数字 电路 /模拟 电路 设计 原理 ,采用 
SCR 控制 系统 并 对 其 进行 数学 建 模 ,研制 开发 出 1 000Hz 感 
应 炉 中 频 电源 主 控 板 。 

(6) 电 弧 炉 LIF 精炼 炉 机 械 结构 及 介质 系统 标准 化 设 
计 。 根 据 电 弧 炉 规格 、 种 类 及 设备 机 械 结 构 , 设 计 、 绘 制 出 
电弧 炉 、LF 精炼 炉 结构 系列 的 标准 图 样 , 规 范 介质 系统 设计 
及 信号 输出 ,使 电弧 炉 、LF 精炼 炉 设 备 趋 于 完善 与 标准 化 。 

(7) 大 吨位 废钢 预 热 型 电弧 炉 相关 技术 的 研发 。 该 项 
目 开 展 以 废钢 为 主要 原料 的 电 强 炉 炼 钢 生 产 线 的 研制 。 该 
设备 是 冶金 行业 电炉 炼 钢 的 大 吨位 电弧 炉 , 其 最 大 出 钢 量 
110t, 耗 电量 340kW - h/t( 废钢 预 热 , 配 碳 氧 喷 枪 及 炉 壁 烧 
UE) ,电极 消耗 1. 5kg/t, 耐火 材料 消耗 8. 5kg/t。 通 过 提高 电 
弧 炉 输入 功率 .扩大 炉 体 容量 应 用 辅助 能 源 .采用 以 连续 
废钢 进 料 的 方式 ,利用 高 温 炉 气 余热 对 废钢 进行 预 热 ,提高 


电弧 炉 整 体 热效率 ,减少 废气 中 的 日 烟 和 恶 吴 等 二 次 公害 ， 
达到 高 效 ,节能 降 耗 环保 的 目的 。 

(8 ) 无 心 感应 炉 漏 炉 报警 系统 的 研制 。 利 用 线圈 本 体 
作为 漏 炉 报警 系统 的 侧 电 极 ,借鉴 国内 外 同类 产品 的 技术 
资料 和 应 用 情况 ,研发 设计 的 新 型 漏 炉 报 警 系 统 , 解 决 了 安 
装 复杂 .容易 损坏 、. 误 报警 率 高 和 抗 干扰 能 力 弱 等 问题 。 

(9) 高 温 高 压 签 加热 装 置 的 研制 。 该 项 目 主 要 针对 石 
独 测 井 行业 检测 用 高 温 高 压 每 试验 装置 ,研发 极端 条 件 下 
的 空气 对 流 换 热 及 均匀 加 热 设 备 。 该 设备 既 能 获得 高 温 ， 
又 能 快速 降温 ,达到 环保 节能 的 效果 。 

西安 电炉 研究 所 有 限 公 司 完成 的 重大 项 目 及 新 产 
nd: 

(1) CVD—480 x 165—EFI, CVD—445 x 80—EFI 化 学 
气相 沉积 炉 。 该 设备 为 化 学 气相 沉积 专用 ,由 炉 体 .加 热 
髓 .温度 控制 系统 、 充 气 系统 .水 冷 系统 、 真 空 及 过 滤 系 统 组 
成 ,采用 三 级 过 滤 系 统 ,利用 CVD 化 学 气相 沉积 技术 生产 
ZnSe( 或 ZnS) 产 品 。 

(2) 宝 詹 管 棒 坏 感应 入 火 透 热 炉 。 该 设备 已 制造 完成 
并 通过 了 预 验收 。 设 备 由 感应 加 热 炉 体 、 自 动 上 下 料 机 构 、 
进出 料 机 构 漆 火 系统 感应 加 热电 源 系 统 、 集 中 控制 系统 、 
线圈 水 冷 系统 标 温 系统 及 液压 系统 等 组 成 。 可 对 $220mm 
T GE ETT EB WE DS ACE TA 

(3) 中 铝 华 中 合金 铜 炉 组 。 正 在 制造 的 GY 一 3000 一 
DL、GW 一 500 一 DL 合金 铜 炉 组 的 整个 熔铸 机 组 包括 无 心 感 
应 熔 炬 炉 ` 有心 感 应 保温 浇注 炉 ,辅助 设备 有 加 热 小 车 、 台 
车 LEE 冷却 水 系统 .电源 电 控 系 统 等 ,可 实现 感应 体 快 速 
更 换 ,提高 生产 效率 。 

(4) 抚 顺 30t VHD - VD/VOD 精炼 炉 。 该 项 目 是 对 抚 
顺 钢 厂 现 有 的 30t VHD - VD/VOD 精炼 炉 进 行 技术 改造 ,已 
完成 安装 调试 。 完 成 真空 加 热 除 气 精炼 设备 主体 部 分 的 国 
内 设计 制造 ,将 以 前 答 重 的 真空 负 盖 提升 机 构 由 传统 的 四 
点 提升 改 为 三 点 提升 ,简化 了 提升 机 构 , 减 轻 了 钠 盖 车 的 负 
重 。 液 压 系 统 采 用 先进 的 变量 泵 、 比 例 阐 电极 控制 技术 , 节 
省 电力 能 源 , 可 更 好 地 完成 电极 调节 功能 。 改 造 后 的 30t 
VHD 炉 及 VD/VOD 炉 是 目前 国内 一 流 的 真空 加 热 除 气 精 
炼 设备 。 

(5)GW—1200—DL 感应 加 热 炉 。 该 设备 用 于 百 万 和 干 
瓦 级 核电 汽轮机 低压 转子 的 局 部 加 热 , 是 国内 大 型 焊接 式 
转子 的 关键 焊接 设备 之 一 。 该 类 转子 通常 由 多 个 轮 盘 和 轴 
头 拼 焊 而 成 ,最 大 直径 3 200mm, 工件 长 度 13 900mm ,加 热 
长 度 6 300mm; 加 热 棒 材 材质 为 磁性 钢 ;加 热 目 标 温 度 200 ~ 
380'C ,和 400Y ;升温 速度 宇 10CAh。 该 项 目 正 在 研制 中 。 

浙江 浩大 工业 炉 有 限 公司 制造 的 27t 强制 热风 循环 电 
阻 加 热 退 火炉 , 空 炉 温差 x 39C ( 吹 洗 风机 关闭 时 ) , 旁 路 冷 
却 系统 每 小 时 能 使 20t 退火 炉 温度 下 降 80%C 。 浙 江 省 经 济 
和 信息 化 委员 会 为 该 设备 颁发 了 国内 技术 领先 水 平 证 书 。 
该 公司 完成 制造 的 HD275 X vr CIE X 9, 3€ Hj PID + SCR 
( 调 压 模块 ) 控 温 方 式 , 最 大 输出 功率 可 无 级 设 定 。 炉 温 均 
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SE +3% , 空 炉 升 温 时 间 志 2h。 实 现 全 自动 控制 ,具有 降 
耗 节 能 特点 。 

苏州 工业 园区 华 福 科 技 有 限 公司 制造 的 GWL 一 K 大 型 
单 锭 快速 节能 工 频 感应 透 热 炉 , 高 功率 快速 加 热 ,加 热 时 间 
短 .散热 少 、 均 热 , 加 热 梯 度 可 调 , 采 用 特定 工艺 ,对 单 锭 加 
热 ,减少 表面 摩 氛 ,实现 全 自动 控制 ,达到 了 节能 增 效 的 目 
的 。 该 系列 设备 获 两 项 国家 专利 。 该 公司 制造 完成 的 钢管 
棒 材 球 化 和 再 结晶 退火 用 的 大 型 辊 底 炉 ,根据 热处理 工艺 
条 件 , 采 用 人 耐 高 温 、 高 强度 辊 棱 , 辊 棒 可 前 后 旋转 ,受热 均 
5 ,适合 半 连 续 生 产 的 热处理 工艺 。 该 产品 可 按 工 艺 的 要 
求 对 保护 气氛 进行 多 路 选择 使 用 ,实现 全 自动 控制 , 炉 温 均 
匀 ,提高 生产 效率 。 该 公司 已 投入 运行 的 有 色 金 属 光 亮 退 
火 系列 产品 铜 管 ( 盘 圆 ) 辊 底 式 连续 光亮 退火 炉 获 两 项 国家 
专利 ,并 已 获 江 苏 省 高 新 技术 产品 称号 。 

山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公司 生产 的 节能 型 IGBT 中 频 
熔炼 炉 ,中 频 电 源 以 IGBT 模块 为 逆 变 元 件 ,串联 谐振 线路 ， 
具有 电压 高 .起 动 平稳 、 损 耗 小 的 特点 。 该 公司 制造 的 
1 000 ~3 000W/10 ~ 30t 中 频 保 温 炉 是 铸造 行业 的 节能 设 
备 。 高 炉 铁 水 直接 进入 中 频 保温 炉 升 温和 调节 成 分 ,节省 
一 次 熔化 过 程 ,其 控制 电源 采用 可 控 硅 12 脉 整流 串联 谐 
振 , 实 现 一 拖 二 ,达到 节约 能 源 减少 污染 的 目的 。 该 公司 
制造 的 500 ~ 1 000kW 精 银元 轮 无 氧化 中 频 加 热 炉 , 采 用 温 
锯 工 艺 ,一 次 加 热 一 次 锻造 成 形 , 降 低 加 热 温 度 ,提高 模具 
使 用 寿命 ,消除 了 传统 齿轮 锻造 两 次 加 热 、 两 次 锻造 ,效率 
低 .能 耗 大 的 缺点 。 

天 津 市 天 骄 工业 有 限 公 司 生产 的 喷 吹 式 氮 气 保护 燃气 
炉 , 炉 温 均 匀 性 +3% ;从 炉 体 两 侧 喷 吹 加 热 ,通过 高 速 热风 
循环 改变 原来 加 热 方式 。 该 公司 生产 的 台 车 式 燃气 回 火 
炉 ,炉膛 有 效 尺寸 15m x 5m x3. 4m, 装 料 量 100t, 炉 温 均匀 
TE  107C ,具有 高 效 节能 特点 ,可 满足 用 户 的 各 项 指标 
要 求 。 

无 锡 电 炉 有 限 责任 公司 生产 的 RM4—45 镁 合金 熔化 设 
备 ,采用 双 炉 交替 不 间断 融化 的 精炼 工艺 ,进行 变质 处 理 ， 
达到 用 户 生 产 的 工艺 指标 要 求 ,经 上 海 轻 合 金 国家 工程 研 
究 中 心 鉴定 为 合格 设备 。 该 公司 的 重大 技术 攻关 项 目 一 一 
TQRT 一 603522 一 10 EEA X $8 ^UB A (3. 5m x 6m x 
2.2m) 采 用 全 纤维 材料 , 自动 化 控制 ,高 效 低 能 耗 ,满足 工艺 
要 求 。 该 公司 的 新 产品 GWJ 系列 串联 道 变 线路 熔炼 设备 ， 
用 于 采用 串联 道 变 线路 的 中 频 熔 炬 炉 成 套 设备 ,性 能 稳定 
可 靠 ,已 经 通过 鉴定 。 

苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 正在 研制 治 金 法 提纯 太阳 能 硅 
材料 的 技术 及 装备 。 该 设备 可 代替 西门 子 公司 制造 的 太阳 
能 硅 材 料 提纯 技术 装备 ,其 创新 点 是 低 成 本 高 章 位 、 环 保 
清洁 。 该 公司 为 抚顺 特 钢 厂 研发 的 重大 技术 攻关 项 目 一 一 
15 000kW 高 功率 大 吨位 高 效 节 能 环保 多 供电 变频 感应 熔炼 
成 套 设备 ,一 台 变 频 装 置 同时 向 多 台电 炉 供电 ,全 部 实现 自 
动 化 .数字 化 、 智 能 化 ,程序 化 控制 ,钢材 烧 损 比 电 弧 炉 少 
9% ,可 替代 用 于 特 钢 治 炼 的 电弧 炉 。 
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重庆 工业 炉 股 份 有 限 公司 与 北京 钢铁 研究 总 院 、 中 治 
京 诚 工程 技术 有 限 公 司 等 合作 生产 的 DXL 系列 镀 锌 铝 生产 
线 ,性 能 稳定 .可 靠 ,已 有 4 条 生产 线 投 入 使 用 。 该 公司 生 
产 的 RLC—150 3r 3X $8 & az YE CP, 3P 18 25] 5] BE 99 , 355 1 
+2% ,已 投入 使 用 ,满足 用 户 的 技术 要 求 。 

株洲 火炬 工业 炉 有 限 责 任 公司 生产 的 短 流 程 还 原 熔 炼 
锌 粉 成 套装 置 , 其 综合 电 耗 从 普通 设备 的 4 500kW 降 到 
3 200kW, 获 得 了 “一 种 短 流程 还 原 锌 粉 制造 用 高 效 冷凝 
器 ”“ 电 极 升 降 起 落架 定位 导向 装置 ”实用 新 型 专利 证 书 和 
“ 短 流程 还 原 锌 粉 制造 用 多 通道 炉 气 分 配器 "发明 专利 证 
书 。 产 品 已 通过 省 级 成 果 鉴 定 。 

奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公 司 生产 的 BAB 隧道 网 带 
式 硅 钢 片 连续 热处理 生产 线 ,具有 去 油 、 退 火 、 生 产 效 率 高 、 
加 工 费用 低 、 自 动 化 程度 高 .产品 质量 好 等 特点 。 

辽宁 电子 设备 厂 制造 的 KGPS250 一 2. 5/8 可 控 硅 中 频 
RAMPE , ERMAT FUB, EH E be EUR TU 
色 金 属 材料 中 频 感应 加 热效率 低 的 问题 。 该 公司 制造 的 高 
频 感 应 加 热 设 备 采 用 高 频 深 火 .高 频 等 离子 .高 频 介 质 加 热 
工艺 和 人 工 宝石 的 熔炼 应 用 新 工艺 ,具有 高 效 、 节 能 的 
特点 。 


锦州 电炉 有 限 责任 公司 生产 的 ZGIDO. 015 一 160 一 25A 
单 唱 炉 ,采用 双 区 加 热 的 工艺 原理 ,生产 飞机 发 动机 单 唱 叶 
片 ,已 通过 锦州 市 科技 局 的 技术 鉴定 。 该 公司 生产 的 ZG- 
DLO. 001 一 50 一 8 REI ,采用 立 式 炉 体 工艺 ,用 于 熔炼 特种 
合金 材料 。 

天 龙 科 技 炉 业 ( 无 锡 ) 有 限 公司 生 产 的 辊 底 式 保护 气氛 
盐 溢 贝 开 体 生产 线 , 用 于 高 铁 、 风 电 配 套 工 程 的 大 型 轴承 圈 
的 贝 开 体 盐 治 工艺 ,效率 高 .质量 好 无 污染 ,全 自动 化 连续 
生产 ,智能 化 程度 高 。 该 公司 生产 的 RQD 大 型 可 控 气 氛 井 
式 渗 碳 炉 ,具有 效率 高 .能 耗 低 、 管 能 化 和 自动 化 程度 高 等 
特点 ,平均 单位 能 耗 达 到 国际 先进 水 平 。 

南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公 司 研 制 的 新 型 渗 氮 炉 采 用 全 纤 
HE RETE BUS BOR ,取得 良好 的 节能 减 排 效 果 ; 新 型 无 炉 底 
板 台 车 电阻 炉 采 用 新 型 结构 ,减少 了 炉 体 蓄 热 量 ,节能 
增 效 。 

合肥 高 歌 热 处 理应 用 技术 有 限 公 司 生产 的 GSD 隧道 式 
网 带 伐 结 炉 ,采用 轻 质 纤 维 材 料 , 温度 均匀 度 高 ,网 带 采 用 
变频 调 速 传动 ,可 调节 张 紧 度 ,具有 节能 的 特点 。 

2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 重大 生产 任务 完成 情况 见 
表 10。 


表 10 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 重 大 生产 任务 完成 情况 








西安 电炉 研究 所 有 限 公 司 攀 钢 钛 业 18 万 t/a ky 热 调 完成 
鞍钢 6 000kW 方 坏 感应 加 热 设 备 完成 安装 
东北 特 钢 110t 超 高 功率 电弧 炉 安装 完成 . 待 热 试 
联 峰 钢 铁 120t 精炼 炉 安装 
lt 真空 感应 熔炼 炉 与 200kg 真空 感应 熔 硅 炉 完成 
CVD—480 x 165 一 EFI ,CVD—445 x 80—EFI 化 学 气相 沉积 炉 完成 
GWZr—400—DL FAE BEER IUW TE cfe pun 已 通过 预 验收 
GY 一 3000 一 DL 合金 铜 炉 组 正在 进行 
GW 一 500 一 DL 合金 铜 炉 组 正在 进行 
GW 一 600 一 DL 中 频 感应 热处理 装置 已 完成 热 调试 ,等 待 验 收 
GW 一 3000 一 DL 中 频 感 应 加 热 炉 正在 调试 
方形 钢坯 在 线 感 应 加 热 技 术 及 设备 完成 
30t VHD - VD/VOD 精炼 炉 正在 调试 
ZR—4180 x 240—DL 电阻 加 热 炉 Vi A, 

上 海中 加 电炉 有 限 公司 Fg—600—1 型 大 型 回转 炉 生 产 线 1 完成 
R18—360 型 大 型 台 车 式 电炉 4 完成 
Rw 一 260 一 4n 低温 活性 炭 网 带 式 炉 生产 线 2 完成 
Fx 一 1760 一 4 型 大 型 燃气 热风 循环 炉 8 完成 

天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 台 车 式 燃 气 回 火炉 1 完 
喷 吹 式 氮气 保护 燃气 炉 1 完成 

南京 摄 炉 (和 集团) 有 限 公司 大 型 井 式 渗 碳 炉 4 完 
等 温 泽 火 生产 线 2 完成 
新 型 渗 氮 炉 134 进行 
密封 箱 式 多 用 炉 2 

奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 BAB 隧道 网 带 式 硅钢 片 连续 热处理 生产 线 2 完成 
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完成 单位 


山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公司 


天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公司 


保定 红星 高 频 设 备 有 限 公司 


重庆 电炉 股份 有 限 公司 


辽宁 电子 设备 厂 


无 锡 电 炉 有 限 责 任 公 司 


株洲 火炬 工业 炉 有 限 责 任 会 司 


陕西 三 秦 工 业 电 炉 有 限 公 司 


苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公司 


苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 


锦州 电炉 有 限 责 任 会 司 


西安 华能 电炉 有 限 公 司 
浙江 浩大 工业 炉 有 限 公 司 


10V/5 000kW 大 型 钢 结构 中 频 炼 钢 炉 
850kW 重型 汽车 油 红 管 活 寨 杆 调 质 生产 线 
GWO. 5 ~2t 节能 IGBT 中 频 和 熔炼 炉 
2 ~5t 可 控 硅 串联 中 频 电 炉 

JGRC 系列 全 固态 高 频 电 源 

GCJ 系列 热处理 机 床 

KGPS 系列 中 频 电 源 

固态 超 音 频 感应 加 热 设 备 
固态 高 频 感 应 炉 
TC2—200 天 然 气 钢 带 弹簧 退火 炉 
DXLI 一 15 卧 式 还原 退 火炉 
RLC—150 立 式 铝 合 金 溢 火 炉 
DXI2 一 15 连续 退火 炉 

RTI2 系列 高 温 台 车 炉 

AW25 一 02 高 频 介质 加 热 设 备 
KCPS250-—2. 5/8 可 控 硅 中 频 感应 加 热 设 备 
IGBT 全 固态 高 频 设 备 

高 频 感 应 加 热 设 备 

镁 合金 熔炼 炉 

GWI 系列 中 频 感应 熔炼 炉 

GGQ GGC 系列 高 频 电 源 成 套 设备 
蓄 热 式 燃 气 精 炼 炉 

3.5m x 6m x2.2m KEARAH kI 
直线 铸 锭 自动 堆 码 装置 

热 镀 锌 感应 电炉 

短 流程 还 原 熔 炼 锌 粉 成 套装 置 

熔 铬 感应 电炉 

EE EC EINE 

大 功率 哮 流 熔 锌 感应 电炉 

HX 一 3 型 100: i gr Je 

LF 型 100t 精炼 炉 


GWL—K 大 型 单 锭 快速 节能 的 工 频 感 应 透 热 炉 


铜 管 ( 盘 图) 辊 次 式 连 续 光 亮 垦 火炉 


GWL 系列 大 直径 双 工 位 银锭 工 频 感 应 加 热 炉 
DZO. 5 ~30t 称 重 式 恒 熔 速 单 极 井 式 双 工 位 电 渣 炉 
精密 铸件 智能 真空 感应 熔铸 一 体 化 快速 成 形 技术 及 成 套 设备 


治 金 法 提纯 太阳 能 硅 材 料 的 技术 及 装备 


12MC ,24MC/500 ~ 15 000kW/1 ~ 60t 高 功率 大 吨位 高 效 节能 
环保 多 供电 变频 感应 熔炼 成 套 设 备 


500kg ~ 131 高 功率 大 容量 真空 感应 熔炼 炉 
ZGIDO. 015 一 160 一 25A 单 晶 炉 

ZGDLO. 001 一 50 一 8 底 铸 炉 

2 000kW 台 车 式 电 阻 炉 

25t 立 推 炉 

10t 44 55 SET AP 





数量 


( 台 / 套 /条 ) 


3 
5 
220 


w hl Pb 


(5) 


完成 安装 


完成 
完成 
完成 
完成 


完成 
完成 
完成 
调试 中 
完成 
完成 


完成 安装 3 台 
安装 调试 202 8 
已 安装 调试 18 台 


全 部 投入 使 用 
全 部 投入 使 用 
正在 研发 
完成 部 分 
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完成 单位 












( 
项 目 名 称 9d" 完成 情况 


续 ) 


天 龙 科 技 炉 业 ( 无 锡 ) 有 限 公 司 RRY 辊 底 式 保护 气氛 盐 淳 贝 氏 体 生产 线 投入 使 用 
ROD 大 型 可 控 气氛 井 式 渗 碳 炉 58 完 
RFN 可 控 气 氛 单 式 炉 8 完 
RM 可 控 气氛 箱 式 多 用 炉 12 完成 
合肥 高 歌 热处理 应 用 技术 有 限 公 司 | GXF 箱 式 热 风 循 环 炉 8 完成 
GZZ 9p 9 SUBE AP 3 完成 





质量 及 标准 2010 年 ,电炉 及 工业 炉 行 业 各 企业 加 强 
质量 管理 ,引进 和 培养 管理 ,技术 专业 人 才 ,注重 产 品质 量 。 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 .株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 . 锦 


州 电 炉 有 限 责 任 公司 等 企业 的 产品 分 别 获 得 专业 协会 .学 
会 和 各 级 政府 的 奖励 。2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 企业 产品 
推介 和 企业 获奖 情况 见 表 11。 


表 11 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 企 业 产 品 推介 和 企业 获奖 情况 


单 位 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 
套 设备 


双 供 电感 应 熔炼 系统 


三 供电 感应 熔炼 系统 中 的 串联 逆 变 电路 
钢管 .石油 油井 管 和 销 杆 中 频 感应 加 热 热处理 系统 


真空 充气 橡胶 密封 说 注 网 
双 工 位 高 效 电 渣 炉 
株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 | ” 短 流 程 还 原 熔 炼 锌 粉 成 套装 置 
锦州 电炉 有 限 责任 公司 
ZGLJ-—500—114 gii e£ Jn 
"JE " ER AAE E E de 
KS1200A 双向 可 控 硅 


西安 神 电 电 器 有 限 公司 
江苏 威 斯 特 整流 器 有 限 公司 


统计 显示 ,2009 年 电炉 及 工业 炉 行业 通过 ISO 9000 或 
ISO 9001 质量 保证 体系 认证 、ISO 14000 环保 体系 认证 的 企 
业 45 家 ,2010 年 统计 时 增加 5 家 。2010 年 电炉 及 工业 炉 行 
业 认 证 新 增 企业 见 表 12。 


表 12 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 认 证 新 增 企 业 


R/ 


西安 华能 电炉 有 限 公司 ISO 9000 











通过 时 间 

















ISO 14000 | 2004 
2 | 浙江 浩大 工业 炉 有 限 公司 ISO 9000 2004 
3 | 合肥 高 歌 热处理 应 用 技术 有 限 公 司 | ISO 9000 2010 
4 | 苏州 金 楷 科技 有 限 公司 ISO 9000 2009 
5 | 天 龙 科技 炉 业 (无 锡 ) 有 限 公 司 ISO 9000 2004 


ISO 14000 


2010 年 ,全 国 工 业 电 热 设 备 标准 化 技术 委员 
TC121 ) 完成 了 5 项 电热 装置 IEC 国际 标准 的 制 修订 , 癌 IEC 
提交 了 2 项 IEC 国际 标准 中 国 新 提案 , 即 IEC 60519-12: x 


会 (简称 
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产品 名 称 /获奖 项 上 


KGPS 一 DX 高 效 节 能 环保 多 供电 变频 感应 熔炼 成 


ZGJLI. 3 一 750 一 0.5 真空 感应 熔炼 炉 





颁 证 部 门 
中 国 机 械 工 业 联 合 
会 .中 国 机 械 工程 学 
会 (部 级 ) 


技术 进步 奖 二 等 奖 


技术 进步 奖 三 等 奖 江苏 省 人 民政 府 

技术 进步 奖 一 等 奖 苏州 市 人 民政 府 

中 国 专利 特别 金奖 国家 知识 产权 总 局 
中 国 专利 金奖 国家 知识 产权 总 局 
中 国 专 利 金奖 国家 知识 产权 总 局 
中 国 专利 金奖 国家 知识 产权 总 局 
中 国 专利 金奖 国家 知识 产权 总 局 

科学 技术 进步 奖 二 等 奖 株洲 市 科技 局 

科技 攻关 二 等 奖 锦州 市 科学 技术 奖 
科技 攻关 一 等 奖 励 委 员 会 

陕西 省 名 牌 产品 陕西 省 人 民政 府 

一 等 奖 丹阳 市 科技 局 


x x x《 电 热 装置 的 安全 第 12 部 分 :对 红外 辐射 加 热 装置 
的 特殊 要 求 》\IEC 60 x x x:201 x《 电 热 式 红外 辐射 加 热 
装置 试验 方法 》。IEC 于 3 月 以 文件 27/733/NP 27/134/ NP 
发 送 TC27 各 国 征求 意见 ,2010 年 7 月 成 功 立 项 。TC27 在 
国内 组 建 “ 红外 加 热 装置 标准 工作 组 "专家 团队 作为 技术 支 
撑 , 组 织 协调 完成 标准 提案 和 CD 文件 的 研制 。 

IEC/TC27 北京 会 议 根据 秘书 处 提议 ,建立 了 TC27 "m 
热 装置 能 效 特别 小 组 , 即 TC 27/AHG FFE ,在 2010 年 华沙 
会 议决 定 将 TC27/AHG EEE 转化 为 新 工作 组 WG29 ,我 国有 
两 位 专家 参加 WG29 工作 。 

组 织 3 项 IEC 标准 的 翻译 。 

以 《电炉 和 工业 炉 信 息 》 为 载体 对 2010 年 IEC/TC27 华 

会 议 进行 报道 ,通报 新 旧 标 准 变 化 情况 3 次 。 

国际 标准 化 活动 :完成 IEC 包括 意见 征集 在 内 的 投票 
共计 9 次 ,投票 率 100% 。 对 16 个 IEC 文件 分 27 人 次 征求 
国内 专家 意见 , 收 到 专家 返回 意见 10 条 ,增补 中 国 专家 2 
Zo TCI21 LIP RASILA ISO/TC 244 ,对 其 情况 进行 通 
报 ,进行 7 次 投票 ,投票 率 100% 。 


报 送行 业 标 准 1 项 ;完成 标准 体系 工程 建设 ;完成 国际 
标准 研制 课题 验收 初审 鉴定 ;电子 束 电 热 装置 两 项 国际 标 
准 研制 "项 目 荣 获 2010 年 度 中 国标 准 创 新 贡献 一 等 奖 ; 组 
织 开 展 2010 年 标准 化 论文 征集 活动 。 

2010 年 ,国家 电炉 质量 监督 检验 中 心 对 全 国 29 家 企业 
生产 的 29 批 次 电阻 炉 、 多 品 炉 产品 进行 抽查 。 依 据 GB 
5959.1—2005( 电热 装置 的 安全 第 1 部 分 :通用 要 求 少 、 
GB/T 10067. 4—2005 ( 电热 装置 基本 技术 条 件 第 4 部 
分 :间接 电阻 炉 》 等 国家 标准 和 行业 标准 ,对 电阻 炉 11 个 
主要 参数 指标 进行 了 检验 。23 家 企业 产品 的 各 项 指标 全 
部 合格 ,6 家 企业 的 6 批 次 产品 不 符合 标准 要 求 。 不 合格 
项 目 涉及 空 炉 升温 时 间 、 空 炉 损失 、 表 面 温 升 . 炉 温 均 匀 度 
等 。2010 年 国家 电炉 质量 监督 检验 中 心 按照 检测 范围 还 
完成 了 电炉 生产 企业 .使 用 单位 和 仲裁 委 委 托 检 验 项 目 
12 项 。 

技术 交流 2010 年 ,中 国电 工 技术 学 会 电热 专业 委员 
会 主办 了 2010 年 中 国电 热 技术 年 会 , 特 邀 中 国 钢 铁 工 业 协 
会 竺 德 年 教授 做 “电炉 炼 钢 及 发 展 "专题 报告 ,阐述 了 电炉 
炼 钢 现状 .电炉 炼 钢 发 展 的 制约 因素 及 电炉 炼 钢 技 术 发 展 
的 前 景 与 展望 等 ;东北 大 学 北京 科技 大 学 等 5 位 专家 学 者 
分 别 作 学 术 报 告 ;年 会 收集 学 术 论 文 16 篇 。 

在 中 国 机 械 工程 学 会 工业 炉 分 会 学 术 研 讨 会 上 , 清 f 
大 学 教授 祁 海 庆 作 燃烧 污染 控制 与 节能 的 报告 ,介绍 了 世 
界 能 源 供应 与 消耗 情况 以 及 目前 能 源 供应 特点 ,燃料 燃烧 
污染 物 排放 情况 以 及 国内 外 先进 的 燃烧 基础 研究 ; 孙 昌 楷 
高 工 从 自身 的 工业 炉 制 造 经 验 出 发 ,描述 了 可 控 气氛 炉 在 


表 13 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 部 分 企业 科技 研发 经 费 和 工业 中 间 投 入 经 费 
科技 活动 经 费 
筹集 额 


单位 名 称 


苏州 振 匡 电炉 有 限 公 司 

天 龙 科技 炉 业 (无 锡 ) 有 限 公 司 
西安 电炉 研究 所 有 限 公司 
株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 
南京 摄 炉 ( 集 团 ) 有 限 公司 

上 海中 加 电炉 有 限 公司 | 465 
长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 | 456 
苏州 工业 园区 华 福 科 技 有 限 公司 | 200 
山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公司 | 136 
宁波 东方 加 热 设备 有 限 公司 

上 海 晨 华 电炉 有 限 公司 

重庆 工业 炉 股 份 有 限 公司 
苏州 金 楷 科 技 有 限 公司 

奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 
天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公司 

合肥 高 歌 热处理 应 用 技术 有 限 公司 





wo 00 -1 C a d» WW B — 





2010 年 ,39 家 企业 中 10 家 共 申 报 54 项 专利 ,其 中 西安 
电炉 研究 所 有 限 公司 申请 专利 15 项 ,苏州 振 吴 电炉 有 限 公 


行业 概况 


我 国 的 发 展 历史 ,总 结 了 引进 消化 和 吸收 国外 技术 的 经 验 ， 
提出 了 知识 .技术 产品 市场 和 效益 之 间 的 辩证 关系 ,强调 
在 提高 我 国 工 业 炉 技术 水 平 过 程 中 ,加 强 产 学 研 合作 的 重 
要 性 ; 苍 大 强 教授 介绍 了 低 碳 经 济 与 工业 炉 新 技术 开发 等 
业内 热点 问题 。 

中 国电 器 工业 协会 电炉 及 工业 炉 分 会 与 全 国 工业 电热 
设备 标准 化 技术 委员 会 共同 编辑 出 版 《电炉 及 工业 炉 信 息 》 
6 期 , 刊 发 各 类 文章 150 余 篇 ,及 时 宣传 国家 政策 、 报 道行 业 
动态 .标准 化 工作 及 综合 信息 。 

技术 开发 与 改造 2010 年 ,国家 加 强 环境 保护 力度 , 颁 
布 了 一 系列 节能 减 排 政策 ,淘汰 了 一 批 包 括 电 炉 及 工业 炉 
产品 在 内 的 高 耗 能 .高 污染 .工艺 技术 落后 的 工业 产品 。 电 
炉 及 工业 炉 行 业 各 企业 引进 高 级 技术 设计 、 高 级 管理 和 设 
备 制 造 等 各 类 人 才 , 多 方面 .多 渠道 筹集 科技 开发 经 费 , 增 
加 新 产品 .新 技术 的 试验 与 研究 经 费 的 投入 ,开发 和 研制 节 
能 ,环保 .质量 高 .适应 面 广 的 高 技术 含量 加 热 装 置 ,产品 品 
种 规格 更 加 全 面 , 能 满足 各 个 行业 的 生产 需求 。 | 

2010 年 ,电炉 及 工业 炉 行 业 19 家 企业 新 产品 研究 与 试 
验 发 展 经 费 投 入 12 135 万 元 ,同比 增长 34.36% 。 其 中 , 西 
安 电 炉 研 究 所 有 限 公 司 研 究 与 试验 发 展 经 费 投 入 2 760 万 
元 ,天 龙 科技 炉 业 (无 锡 ) 有 限 公司 研究 与 试验 发 展 经 费 投 
入 655 万 元 。26 家 企业 科技 活动 经 费 筹集 总 额 共 计 
14 707 万 元 ,21 家 企业 共 投 入 新 产品 开发 经 费 9 478 万 元 ， 
28 家 企业 工业 中 间 投 入 经 费 190 342 万 元 。2010 年 电炉 
及 工业 炉 行 业 部 分 企业 科技 研发 经 费 和 工业 中 间 投 入 经 
费 见 表 13。 


(单位 :万 元 ) 


研究 与 试验 新 产品 工业 中 间 
发 展 经 费 开发 经 费 


投入 经 费 
1 017 



























5527 
9 344 
4 248 
6 035 
1 170 
6 617 


6 857 
4 681 


3 828 


] 328 
2 573 


司 申请 专利 12 3x, 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 专 利 申报 情 
况 见 表 14, 
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表 14 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 专利 申报 情况 


序号 专利 名 称 * 利 号 专利 类 型 申请 或 批准 日 期 


西安 电炉 研究 所 有 限 公 司 ( 共 15 项) 





1 | 电弧 炉 废 钢 预 热 装 置 200920033646. 4 2010. 5. 12 
2 | 一 种 台 车 电阻 炉 自 压 紧 密封 装置 200920033647. 2010. 5. 12 
3 | 一 种 电极 分 布 圆 直径 的 调整 装置 ' 200920033648. 2010. 3. 31 
4 | 一 种 铝 合金 管 棱 梯 度 感 应 加 热 炉 200920033649. 2010. 3. 31 
5 | 一 种 炉 盖 提升 及 旋转 锁定 装置 200920033686. 2010. 3. 31 
6 | —BBUBJUP S Bs smt Er FER AR IRE HAS MJ 200920033687. 2010. 3. 31 
7 | 高 温 高 压 签 风 加 热 装置 200920034734. 2010. 7. 21 
8 | 一 种 可 移动 的 水 冷 密 封 导向 装置 200920034864. 2010. 7. 21 
9 | 一 种 冷却 及 通风 设备 风力 失 压 保护 器 200920244825. 2010. 7.21 
10 | 一 种 精炼 炉 漏 钢 报 警 装 置 200920245013. 2010. 7. 28 
1] | 一 种 固定 式 的 保温 炉 炉 型 200920245860. 2010. 9. 15 
12 | 一 种 带 浇铸 前 室 的 无 心 炉 炉 型 200920245861. 2010. 9. 15 
13 | 一 种 电炉 感应 测 温 装 置 200920245947. 2010. 9. 15 
l4 | MERER E 200810232597. i 2010. 9. 15 

废钢 收集 装置 200910023030. i 2010. 11. 16 

苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 ( 共 12 项 ) 












































































1 | 辊 轮 旋转 式 冷 床 200810243882. 发 明 2010. 8. 11 
2 | 双 工 位 高 效 电 渣 炉 200910028645. 发 明 2010. 7. 28 
3 | 超 低 频 异型 工件 电磁 感应 加 热 央 200910028127. 发 明 2010. 11. 17 
4 | 钢 棒 或 螺纹 钢 热 处 理 生产 线 在 线 矫 直 辊 道 装置 201010275051. 发 明 2010. 9.8 
5 | 钢 棒 或 螺纹 钢 热处理 生产 线 在 线 矫 直 辊 道 装 置 201020520911. 实用 新 型 2010. 9. 8 
6 钢 棒 .螺纹 钢 电 磁感应 加 热 IEEE RE E ZU T E 201010273042. 发 明 2010. 9. 8 
7 | 钢 棒 、 螺 纹 钢 电磁 感应 加 热 . 喷 淳 热处理 在 线 吹 干 装 置 201020520690. 实用 新 型 2010. 9.8 
8 | 标准 钢轨 FETLIEPLBS ZEE DUREE PISO. [9] ACIE EE rR 201010290357. A BH 2010. 9. 25 
9 | 标准 钢轨 ERAR A aC TEZKU REPRE Il ACIE PRAE T 201020540367. 实用 新 型 2010. 9. 25 
10 | 钢轨 离线 或 在 线 轨 尖 踏 面 进行 溢 火 、 回 火热 处 理 生产 线 201010290360. 发 明 2010. 9. 25 
11 | 钢轨 离线 或 在 线 轨 头 踏 面 进行 溯 火 . 回 火 热处理 生产 线 201020540350. 4 实用 新 型 2010. 9. 25 
一 种 充气 保护 气 碳 管 炉 的 石墨 加 热 器 结构 201020513318. 实用 新 型 2010. 9. 1 

















薄 壁 不 锈 钢管 固 溶 热 处 理 装置 200920029304. 2010. 4.3 




















2 | 中 频 热 处 理 设备 的 温度 闭环 榨 制 装置 200920028962. 2010. 4.3 
3 | 一 拖 二 熔炼 炉 功 率 自动 分 配 电 路 装置 200920028961. 2010. 4.3 
4 | 校 直 机 用 出 料 装置 200920029305. 2010. 4. 3 
5 | 阶梯 轴 深 火 感 应 器 200920029302. 2010. 4. 3 
6 | IGBT 电源 逆 变 输出 装置 200920020301. 2010. 4.3 


一 种 连续 退火 炉 201010254446. 发 明 2010. 8. 12 
一 种 连续 退火 炉 201020293169. 实用 新 型 2010. 8. 12 
一 种 铝 属 回收 粹 201010254415. 发 明 2010. 8. 12 
一 种 锅 属 回收 和 炉 201020293166. 4 实用 新 型 2010. 8. 12 


发 明 2010. 7. 28 
实用 新 型 2010. 10.9 





株洲 火炬 工业 炉 有 限 责 任 公司 ( 共 2 项 ) 
1 | 锌 粉 的 制备 及 造 浆 装置 与 方法 发 明 2010. 9. 29 
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专利 名 称 





锌 粉 的 制备 及 造 浆 装置 
E ANIE 
合肥 高 歌 热处理 应 用 技术 有 限 公司 ( 共 3 项 ) 
一 种 隧道 式 网 带 烧 结 炉 
一 种 脱脂 炉 
一 种 钟 单 炉 

一 种 箱 式 电 阻 炉 
一 种 脱脂 炉 
保定 红星 高 频 设 备 有 限 公 司 ( 共 1 项 ) 








nn 





NEPOTIS 


佛山 市 斯 隆 电气 有 限 公 司 ( 共 6 项 ) 









1 | 树脂 绝缘 立体 卷 铁心 于 式 变压器 用 新 型 铁心 夹具 

2 | 上 有 新 型 引线 结构 的 树脂 绝缘 立体 卷 铁 尽 干 式 变 压 器 
3 | 采用 智能 终端 远程 监控 地 下 式 变压器 

4 | 有 具有 新 型 统制 结构 树脂 绝缘 立体 卷 铁 世 于 式 变 压 器 

5 | 一 种 变压器 用 油箱 

6 


一 种 地 下 变压器 高 压 进 .出 线 结构 
西安 神 电 电器 有 限 公司 ( 共 1 项 ) 


ET xa 


管理 及 改革 2010 年 ,中 国电 器 工业 协会 电炉 及 工业 
炉 分 会 组 织 开 展 了 电炉 及 工业 炉 行 业 企业 信用 等 级 评价 ， 
共 收 到 会 员 单位 企业 信用 等 级 评价 资料 3 份 ;继续 开展 质 
量 可 信 产 品 推介 活动 ;继续 开展 中 国电 炉 及 工业 炉 行业 品 
牌 推荐 产品 评审 ,推动 了 企业 名 牌 战略 的 实施 ,为 在 电炉 及 
EAE li err EL OR Su. T den 

征集 2010 年 电炉 及 工业 炉 行 业 优 秀 统计 论文 及 统计 分 
析 报 告 ,并 向 中 国电 器 工业 协会 推荐 。 

开展 行业 基本 情况 调查 , 收 到 企业 情况 调查 表 35 份 。 

2010 年 ,有 2 家 企业 自愿 加 入 分 会 。 

【拟稿 人 :中 国电 鼎 工 业 协 会 电炉 及 工业 炉 分 会 席 永 
旗 ) 





国民 经 济 的 飞速 发 展 和 人 民生 活水 平 的 不 断 提高 ,对 
电 碳 制品 的 质量 和 可 靠 性 提出 了 更 高 的 要 求 。 我 国 是 世界 
电 碳 制品 的 生产 大 国 ,但 生产 的 电 碳 制品 大 部 分 属于 中 低 
档 产品 ,在 产品 品种 ,质量 和 科技 含量 以 及 自身 工艺 装备 等 
方面 与 国外 工业 发 达 国 家 同类 企业 相 比 尚 有 较 大 差距 。 
“十 五 >"“ 十 一 五 ?期间 , 面 对 国 外 电 碳 制品 生产 企业 逐步 进 
和 我国 ,我 国电 碳 制 品行 业内 资 企业 必须 充分 发 挥 自身 优 






行业 概况 


( 续 ) 


申请 或 批准 日 期 
2010. 9. 29 
2010. 4. 26 









专 利 号 专利 类 型 


201020554042. 7 实用 新 型 
实用 新 型 


201020169513. 2 








201010524026. 8 2010. 10. 28 









201010298819. 2 2010. 9, 29 
201020582236. 8 . 2010. 10.29 
201020582201. 4 2010. 10. 29 





201020550932. 0 





2010. 10. 8 


D 


2010. 3. 15 





201020294756. 9 2010. 8. 11 











201020294736. 1 2010. 8. 11 
201020519006. 7 2010. 8. 30 
201020294746. 5 2010. 8. 11 
201020519002. 9 2010. 8. 30 
201020518987. 3 2010. 8. 30 








2010. 7. 2 


势 ,充分 利用 本 土 优势 ,着 力 进 行 产 品 结构 调整 ,加 快 生产 
方式 转变 ,努力 提升 更 争 力 。 

生产 发 展 情 况 “十 一 五 "期 间 行 业 整 体 技术 水 平 、 主 
要 产品 产量 较 “ 十 五 ”期 间 有 所 提高 ,行业 优势 日 渐 凸 显 , 企 
业 规模 逐渐 扩大 ,经济 指 标 逐 年 提升 ,主要 产品 市 场 占有 率 
逐年 增长 。2010 年 , 电 碳 制品 行业 经 济 总 量 有 所 增长 ,产品 
销售 量 和 销售 额 均 比 上 年 有 较 大 增长 。 行 业 25 家 统计 企 
业 完 成 工业 总 产值 261 630 万 元 ,实现 销售 产值 253 692 万 
元 ,其 中 出 口交 货 值 41 729 万 元 。 

2010 年 电 碳 制品 行业 统计 企业 工业 总 产值 完成 情况 见 
表 1, 2010 年 电 碳 制品 行业 统计 企业 工业 销售 产值 完成 情 
况 见 表 2。2010 年 电 碳 制品 行业 统计 企业 主 营 业务 收入 完 
成 情况 见 表 3。 


表 1 2010 年 电 碳 制品 行业 统计 企业 工业 
总 产值 完成 情况 














1 | 四 川 广汉 士 达 党 素 股份 有 限 公 司 

2 | 次 县 市 四 海 商 贸 有 限 公 司 1 176 
3 | 兴 和 县 宏 远 电 碳 厂 1 000 
4 | 险 尔 深 电 碳 厂 6 500 
5 | 成 都 中 超 碳 素 有 限 公司 1 200 
6 | 上海 摩 根 碳 制 品 有 限 公 司 29 668 
7 | 任 丘 市 双 楼 电厂 制品 有 限 公 司 5 247 
8 | 沈阳 北 碳 电 刷 制造 有 限 公司 3 295 
9 | 成 都 市 龙泉 上 曙光 电 碳 制品 厂 
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宝 丰县 洁 石 碳 素 有 限 公 司 
南通 电 碳 广 

江苏 东台 市 双 萎 电 碳 制品 有 限 公司 
哈尔滨 电 碳 研究 所 

B RILIR A RAT] 

任 丘 市 华润 汽车 电器 厂 

神 育 电 碳 集团 有 限 公司 

重庆 力 源 碳 素 制 品 有 限 公司 

兴 和 县 本 子 炭 素 有 限 责 任 公司 
苏州 东南 碳 制 品 有 限 公 司 

浙江 长 征 电影 碳 棒 有 限 公司 
青岛 西 特 碳 素 有 限 公司 

重庆 市 河 海 碳 素 制 品 有 限 公司 
安徽 徽 光 碳 制品 有 限 公司 

乐清 市 繁荣 电 碳 制品 有 限 公 司 

上 海 东 洋 岩 素 有 限 公 司 


2010 年 电 碳 制品 行业 统计 企业 工业 销售 产值 完成 情况 


四 川 广汉 士 达 炭素 股份 有 限 公司 
辉 具 市 四 海 商贸 有 限 公司 

兴 和 县 宏 远 电 碳 厂 
哈尔滨 电 碳 厂 

成 都 中 超 碳 素 有 限 公司 

上 海 摩根 碳 制品 有 限 公司 

任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 
沈阳 北 碳 电 刷 制造 有 限 公司 
成 都 市 龙泉 曙光 电 碳 制品 厂 
宝 丰县 洁 石 碳 素 有 限 公司 
南通 电 碳 厂 

江苏 东台 市 双 薰 电 碳 制品 有 限 公司 
自贡 凯迪 碳 素 有 限 公司 
神奇 电 碳 集团 有 限 公 司 

重庆 力 源 碳 素 制 品 有 限 公司 
哈尔滨 电 碳 研究 所 

苏州 东南 碳 制品 有 限 公司 
浙江 长 征 电影 碳 棒 有 限 公司 
青岛 西 特 碳 素 有 限 公司 

重庆 市 河 海 碳 素 制品 有 限 公 司 
安徽 微 光 碳 制品 有 限 公司 
乐清 市 繁荣 电 碳 制品 有 限 公司 
上 海 东洋 炭素 有 限 公 司 

任 丘 市 华润 汽车 电器 厂 

兴 和 县 木子 炭素 有 限 责 任 公司 





(5) 





3 600 
1 320 
557 

1 264 
1 500 
27 423 
4 801 
15 886 
17 210 
8 892 
3 900 
7 300 
] 500 
800 


工业 销售 产值 
(万 元 ) 


表 3 2010 年 电 碳 制品 行业 统计 企业 主 营 业务 收入 完成 情况 
主 营 业务 收入 





(万 元 ) 

1 | 四川 广汉 士 达 烷 索 股份 有 限 公司 44 734 
2 | 辉 县 市 四 海 商贸 有 限 公司 1 245 
3 | 哈尔滨 电 兢 厂 5 542 
4 | 成 都 中 超 碳 素 有 限 公司 935 
5 | 上 海 摩根 碳 制 品 有 限 公司 28 463 
6 | 任 丘 市 双 楼 电 碳 制 品 有 限 公司 5 247 
7 | 沈阳 北 碳 电 刷 制造 有 限 公司 3 481 
8 | 成 都 市 龙 果 曙光 电 碳 制品 厂 1 355 
9 | 宝 丰 县 洁 石 碳 素 有 限 公 司 8 500 
10 | 南通 电 磋 三 3 540 
11 | 江苏 东台 市 双 菱 电 碳 制品 有 限 公司 1 203 
”12 | 兴 和 县 木子 谈 素 有 限 责任 公司 16 069 
13 | 自贡 凯迪 碳 素 有 限 公司 1 169 
14 | 神奇 电 碳 集团 有 限 公司 25 531 
15 | 重庆 力 源 碳 素 制品 有 限 公司 4 001 
16 | 哈尔滨 电厂 研究 所 394 
17 | 苏州 东南 碳 制品 有 限 公司 | 16 353 
18 | 浙江 长 征 电 影 碳 棒 有 限 公司 8 511 
19 | 青岛 西 特 碳 素 有 限 公 司 3 300 
20 | 重庆 市 河 海 碳 素 制 品 有 限 公 司 7 450 
21 | 安徽 徽 光 碳 制 品 有 限 公 司 1 380 
22 | 乐清 市 繁荣 电 碳 制品 有 限 公 司 750 


上 海 东洋 炭素 有 限 公 司 


科技 成 果 及 新 产品 2010 年 行业 各 厂家 都 在 积极 巩固 
和 完善 已 经 取得 的 科技 成 果 , 部 分 企业 把 目光 投向 汽车 电 
机 用 电 刷 ,电动 工具 电 删 ,风电 、 水 电 设 备 电 刷 , 单 晶 硅 , 电 
力 机 车 炭 滑 板 , 冷 等 静 压 石墨 等 制品 的 开发 研制 上 。 

哈尔滨 电 碳 厂 和 哈 尔 演 电 碳 研究 所 技术 部 门 在 新 工 
E .新 材料 .新 技术 的 研究 、 创 新 方面 取得 了 较 快 进展 ,共有 
科研 项 目 6 项 ,其 中 军工 科研 项 目 2 项 ,民品 项 目 4 项 。“ 铁 
路 提速 机 车 受 电 马 用 碳 滑 板 " 项 目 已 完成 ,各 项 性 能 指标 满 
足 用 户 使 用 要 求 ,用 户 使 用 效果 良好 ,获得 一 定 的 市 场 效 
益 -。“ 大 规格 细 颗 粒 各 向 同性 石墨 "项 目 已 向 用 户 提供 了 2 
批 次 样品 ,正在 试用 阶段 。 此 外 ,在 航空 航天 石墨 .航空 电 
刷 、 密 封 石 墨 等 方面 的 研究 也 取得 了 好 成 绩 。 

苏州 东南 碳 制 品 有 限 公 司 近 三 年 来 ,已 申请 专利 10 
项 ,获得 授权 发 明 专利 2 项 。2010 年 与 南京 理工 大 学 合作 
建立 了 企业 研究 生 工 作 站 ,形成 了 以 新 材料 专业 为 主体 的 


“12 位 教授 专家 组 成 的 研发 团队 。 该 公司 生产 的 DONON 电 


刷 及 电 刷 架 总 成 系列 ,获得 省 名 牌 产品 。 

质量 及 标准 从 行业 调研 的 结果 看 , 电 碳 制品 行业 产 
品质 量 总 体 较 好 ,大 多 数 企 业 通过 了 国家 及 地 方 的 质量 管 
理 体 系 认证 ,能 够 按照 行业 标准 \、 地 方 标准 \ 企 业 标准 组 织 
产品 生产 ,产品 出 厂 检测 设备 齐全 ,达到 了 行业 标准 的 规定 
要 求 。 但 一 些 规 模 较 小 生产 企业 的 技术 和 工艺 仍然 比较 落 


后 ,加工 设备 比较 薄弱 ,没有 完善 的 质量 管理 体系 和 必 备 的 
出 三 检测 设备 ,企业 技术 文件 不 完整 ,产品 质量 不 稳定 。 

苏州 东南 碳 制 品 有 限 公司 与 湖南 大 学 共 建 的 碳 石墨 新 
材料 工程 技术 中 心 , 于 2010 年 获得 江苏 省 级 认定 。 

2010 4E 9 月 ,机 械 工业 电 碳 标准 化 技术 委员 会 在 九江 
召开 三 届 四 次 会 议 。 会 议 审查 通过 了 《 电 碳 制品 物理 化 学 
性 能 试验 方法 》 等 10 项 行业 标准 的 修订 送审 稿 ,已 报批 。 

行业 活动 ”中 国电 器 工业 协会 电 碳 分 会 2010 年 度 七 届 
二 次 理事 会 峰 全 体会 员工 作 会 议 于 2010 年 11 月 在 深圳 市 
召开 ,30 多 家 企业 的 50 余 位 代表 参加 会 议 。 会 议 代 表 针 对 
特种 石墨 .等 静 压 石墨 .电力 机 车 炭 清 板 的 技术 问题 进行 了 
深入 探讨 ,将 “节能 减 排 " 列 人 行业 的 发 展 战 略 。 

2010 年 5 月 26 日 , 电 碳 行业 “十 二 五 ”规划 初稿 编制 
完成 。 

2010 年 10 月 12~15 日 ,在 宁波 召开 了 中 国电 工 技 术 
学 会 碳 -石墨 材料 专业 委员 会 会 员 大 会 暨 第 22 届 炭 石墨 
材料 学 术 会 ,41 家 单位 的 SS 位 代表 参加 了 会 议 。 会 议 选举 


行业 概况 


产生 了 第 七 届 专 委 会 ,进行 了 3 场 专题 报告 ,大 会 交流 论文 
17 篇 ,会 议 《 论 文集 ?收录 论文 44 篇 。 

【 扎 稿 人 :哈尔滨 电 碳 研究 所 张 爱 民 审 稿 人 :哈尔滨 
电 碳 研究 所 张 启 彪 ] 


iis 





生产 发 展 情况 ”2010 年 电工 专用 设备 行业 10 家 主要 
企业 共 实 现 工业 总 产值 168 519. 8 万 元 ,销售 收入 167 678.7 
万 元 ,出 口交 货 值 31 879.6 万 元 。2010 年 电工 专用 设备 行 
业 企 业经 济 指标 完成 情况 见 表 1。2010 年 电工 专用 设备 行 
业 重 点 企业 主要 产品 及 产量 见 表 2。 


表 1 2010 年 电工 专用 设备 行业 企业 经 济 指标 完成 情况 





合肥 神 马 电缆 机 械 股份 有 限 公 司 
无 锡 市 梅 达 电 工 机 械 有 限 公司 
西安 局 源 机 电 装 备 股 份 有 限 公 司 
南京 艺 工 电工 设备 有 限 公 司 

安徽 长 江 精 工 电 工 机 械 制造 有 限 公司 
德 东 电工 机 械 制造 有 限 公 司 

中 出 凯 旋 真 空 技术 工程 有 限 公 司 


iD 


单位 名 称 销售 收入 同比 增长 产值 出口 交 货 值 从 事 电 工 专用 设备 
(万 元 ) (%) (万 元 ) (万 元 ) 














650 
566 
310 
325 
180 


R2 2010 年 电工 专用 设备 行业 重点 企业 主要 产品 及 产量 


序号 单位 名 称 


合肥 神 马 电缆 机 械 股 份 有 限 公司 
无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公司 
西安 局 源 机 电 装 备 股份 有 限 公司 
南京 艺 工 电 工 设备 有 限 公司 

安徽 长 江 精 工 电工 机 械 制造 有 限 公司 


REIL 台 


Un èe ww N =e 





6 | 德 东 电工 机 械 制造 有 限 公 司 
7 | 中 出 凯旋 真 空 技术 工程 有 限 公司 


出 口 情况 ”2010 年 ,中 山 凯 旋 真 空 技术 工程 有 限 公司 
的 变压器 专用 设备 实现 出 口交 货 值 4 489. 56 万 元 ,煤油 气 
相干 燥 设备 .热风 循环 干燥 设备 .浇注 设备 等 产品 出 口 印 
RE 印度尼西亚 .巴西 越南 .阿曼 澳大利亚 缅甸、 泰国 、 马 
来 西亚 .俄罗斯 等 国家 以 及 中 国 台湾 。 


主要 产品 产量 


管 绞 机 21 台 , 盘 绞 机 5 台 , 成 线 机 28 人 台 , 框 绞 机 19 台 ,拉丝 机 E 


TR BU £x, 2 982€, TE SEL 

主机 243 台 ,电工 机 械 243 台 , 塑 机 部 件 613 件 

盘 绞 机 12 台 , 框 绞 机 32 台 , 笼 绞 机 28 台 , 管 绞 机 39 台 , 播 篮 式 成 线 机 27 R, TARM 
机 1 台 , 拉 丝 机 3 台 

铀 轧机 10 台 ,拉丝 机 6 台 , 管 绞 机 6 S 

煤油 气相 干燥 设备 8 台 ,干燥 设备 13 台 , 注 有 设备 3 台 ,浇注 设备 10 台 , 漫 漂 设备 4 台 


西安 语源 机 电 装 备 股份 有 限 公 司 的 变压器 专用 设备 实 
现 出 口交 货 值 4 800 万 元 ,铁心 横 剪 线 .铁心 纵 剪 线 .波纹 油 
箱 成 型 机 、 箱 绕 机 、 自 绕 机 等 产品 出 口 印度 ,土耳其 越南 、 
缅甸 ,澳大利亚 等 国家 。 

2010 年 电线 电 比 专用 设备 出 口 情 况 见 表 3。 


RI 2010 年 电线 电缆 专用 设备 出 只 情况 








出 口交 货 值 (万 元 ) 


合肥 神 马 电缆 机 械 股 份 有 限 公司 15 046 Xp] .韩国 . 伊 明 等 
无 锡 市 梅 达 电 工 机 械 有 限 公司 4 620 印度 等 











管 绞 机 、 盘 绞 机 、 成 缆 机 、 己 绞 机 、 拉 丝 机 
漆 包 机 
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出 口交 货 值 (万 元 ) 


德 东 电工 机 械 制造 有 限 公 司 
南京 艺 工 电工 设备 有 限 公司 







过 中 间 商 出 口 
1 059. 47 万 元 ) 


新 产品 研发 ”2010 年 ,无 锡 市 梅 达 电 工 机 械 有 限 公司 
研发 出 高 速 漆 包 机 ,南京 艺 工 电工 设备 有 限 公司 研 发 出 橡 
胶 电 统 连 续 硫化 生产 线 、 挤 出 机 .电工 机 械 等 ,安徽 长 江 精 
工 电 工 机 械 制造 有 限 公司 研 发 五 模 巨 拉 机 、 新 型 结构 盘 绞 


x JEDE B] LA .约旦 
209 万 美元 ( 另 通 | 马来西亚 、 PETE TEEL, 俄罗斯 等 | PER 








出 口 产品 








铜 连 铸 连 轧机 


售 产值 449 884 万 元 , 主 营业 务 收入 454 661 万 元 ,利润 总 额 
S8 687 万 元 ,同比 分 别 增长 36. 496, 34. 596 、34. 096. 和 
64. 1% 。 出 口交 货 值 增长 最 快 ,同比 增长 152. 6% 。 

2010 年 ,工业 总 产值 超 亿 元 的 企业 有 5 家 ， 2 000 万 ~ 


机 , 德 东 电工 机 械 制 造 有 限 公 司 研 发 出 一 体式 滚 剪 机、 圈 边 
机 、 压 延 机 和 无 油 收 杆 装 置 。 
[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电工 专用 设备 分 会 亢 荣 ] 


1 亿 元 的 有 7 家 。13 家 企业 年 末 总 资产 总 计 1 251 458 万 
元 ,年 末 从 业 平 均 人 数 12 819 人 ,经 济 效 益 综合 指数 2. 38。 


2010 年 热 缩 材料 行业 主要 经 济 指标 (13 家 上 报 企业 ) 见 
表 1, 2010 年 热 缩 材料 行业 企业 (13 家 上 报 企业 ) 经 济 指标 

HE2, 2010 FRAPA KERE)? 
全 国标 准 值 对 照 见 表 3。 


表 1 2010 年 热 缩 材料 行业 主要 经 济 指标 (13 家 上 报 企 业 ) 


经 济 指标 与 










主要 经 济 指标 





立 | 2010 年 




























生产 发 展 情况 “2010 年 ,新 能 源 产 业 高铁 与 轨道 交 1 | 工业 总 产值 元 | 492 769 | 361 169 | 36.4 

通 .造船 业 .航空 航天 电子 信息 等 行业 的 迅速 发 展 为 热 缩 2 | 工业 销售 产值 449 884 | 334 472 | 34.5 
材料 产品 的 应 用 提供 了 广阔 的 市 场 空间 。 随 着 热 缩 材 料 在 3 | 主 营 业务 收入 元 |454 661 |339 160 | 34.0 
高 铁 领 域 中 应 用 的 不 断 延 伸 以 及 汽车 用 热 缩 材料 占 比 的 逐 4 | 利润 总 额 58 687 |. 35 770 | 64.1 
步 提 高 , 热 缩 材 料 行业 的 生产 规模 和 有 熏 利 能 力 将 迅速 扩大 ， 5 | 主 营 业务 成 本 289 276 | 203 876 | 41.9 
形成 新 的 增长 点 。 6 | 出 口交 货 值 47 442 | 18 856 | 151.6 
与 2009 年 相 比 ,2010 年 热 缩 材料 行业 经 济 总 量 呈 总 体 7 | 年 末 从 业 人 员 平 均 人 数 12 819 | 10 339 | 24.0 
增长 态势 ,13 家 企业 完成 工业 总 产值 492 769 万 元 ,工业 销 8 | 全 员 劳 动 生产 率 JU/ A191 357 | 126 654 | 51.1 





22 2010 年 热 缩 材料 行业 企业 (13 家 上 报 企 业 ) 经 济 指标 


(单位 :万 元 ) 
年 末 资 产 合计 










































































i 长 网 集团 股份 有 限 公司 184 209 157 444 29 211 404 633 
2 中 科 英 华 高 技术 股份 有 限 公司 112 480 111 822 511 336 
3 永 固 集团 股份 有 限 公 司 53 189 50 270 62 119 
4 深圳 市 沃 尔 核 材 股份 有 限 公司 52 095 52 095 74 440 
5 成 都 普天 电缆 股份 有 限 公司 51 576 44 942 151 535 
6 上 海 至 正道 化 高 分 子 材料 有 限 公司 8 653 7 825 7 669 
7 广州 凯 恒 科 塑 有 限 公 司 8 168 8 087 11 479 
8 绵阳 振 华 科技 有 限 公司 7 000 6 430 4 360 
9 成 都 长 江 热 缩 材料 有 限 公司 5 506 2 085 9 054 
10 | 吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责 任 公司 4014 4 032 7 424 
11 扬州 辐 照 中 心 3 210 1 756 3 514 
12 浙江 瑞 凯 电气 有 限 公 司 2 068 2 061 2 126 
上 海 先 锋 辐 照 制 品 广 有 限 公 司 1 035 1 769 
ip 总 全 员 劳动 生产 率 经 济 效 益 





长 园 集团 股份 有 限 公司 |^ wem — 
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i 名 E 资本 保值 增值 率 | 总 资产 贡献 率 | 全 员 劳 动 生产 率 
(96) ( 96 ) (元 /人 ) 


吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责任 公司 
中 科 英 华 高 技术 股份 有 限 公司 

上 海 至 正道 化 高 分 子 材料 有 限 公司 
扬州 辐 照 中 心 

编 阳 振 华 科技 有 限 公 司 

广州 由 恒 科 塑 有 限 公司 

成 都 普天 电线 股份 有 限 公司 

上 海 匈 锋 辐 照 制品 三 有 限 公司 
深圳 市 活 尔 核 材 股 份 有 限 公司 
永 固 集 团 股 份 有 限 公司 

成 都 长 江 热 缩 材 料 有 限 公 司 

WE TIL EB, UR ERAS B] 
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RI 2010 年 热 纺 材料 行业 (13 家 上 报 企业 ) 
经 济 指标 与 全 国标 准 值 对 照 









2010 年 
































- 全 国 
序号 指标 名 称 单位 — 热 缩 材料 分 会 
统计 平均 值 

| | 总 资产 贡献 率 d s | 10. 7 | 11.2 

2 | 资产 保值 增值 率 % 120.0 115. 2 

3 | 资产 负债 率 <60. 0 42.0 

4 | 流动 资金 周转 率 1. 50 1. 98 
5 | 成 本 费用 利润 率 3.7 12. 9 

6 | 全 员 劳动 生产 率 | 元 /人 | 16500 191 357 

7 | 产品 销售 率 % 96. 0 93. 3 








科技 成 果 及 新 产品 ”2010 年 ,国内 热 缩 材料 行业 各 大 
企业 加 快 了 科技 创新 步伐 ,积极 调整 产品 结构 ,加 大 新 产品 
研发 投入 力度 。 在 高 铁 .汽车 .电子 类 产品 .电力 类 产品 以 
及 核 岛 用 热 缩 材料 等 多 个 领域 不 断 创新 ,研发 出 许多 达到 
世界 水 平 的 优秀 产品 ,填补 了 国内 多 项 空 日 。13 家 上 报 企 
业 科技 活动 经 费 支出 7 604 万 元 ,研究 与 发 展 经 费 支出 
8 009 万 元 ,2010 年 新 产品 产值 54 935 万 元 。 

长 园 集团 股份 有 限 公司 通过 控股 深圳 南 瑞 科 技 有 限 公 
司 成 为 智能 电网 设备 提供 商 , 其 高 端 热 缩 材料 已 成 功 应 用 
于 汽车 和 高 铁 上 。 西 气 东 输 ,城市 燃气 管道 等 基础 设施 建 
设 为 管道 防腐 材料 的 生产 提供 了 持续 的 动力 。2010 年 长 园 
集团 股份 有 限 公司 的 热 缩 材料 类 产品 的 营业 收入 同比 增长 
48.2% , 2010 年 ,长 园 集 团 股份 有 限 公司 共 申 请 专利 26 
项 , 获 发 明 专 利 授权 15 项 ,主导 制定 行业 标准 8 个 ,参与 制 
定 行业 标准 1 个 , 核 岛 材料 进入 第 三 阶段 的 测试 。 

广州 凯 恒 科 塑 有 限 公 司 与 中 科 院 广州 化 学 所 紧密 合 
TE ,承担 广州 市 科技 攻关 项 目 1 项 ,申请 国家 专利 2 项 。 从 
向 兰 及 韩国 引进 了 国际 先进 的 全 套 热 缩 管 生产 线 及 生产 工 
艺 技术 ,从 俄罗斯 引进 了 国际 先进 的 辐 照 交 联 热 缩 管用 电子 
加 速 器 生产 线 4 条 。 公 司 拥有 产品 研发 中 心 及 测试 中 心 。 
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续 ) 








经 济 效 益 

综合 指数 
106 667 1.22 
440 505 3. 60 
109 881 1. 59 
37 162 1.21 
185 185 2. 93 
14 184 1. 93 
208 110 3. 50 
110 857 1. 55 
204 804 2. 75 
543 361 4. 44 
337 476 2. 85 
44 340 1. 33 


永 固 集团 股份 有 限 公 司 的 技术 研发 中 心 2010 年 成 为 
浙江 省 企业 技术 中 心 和 浙江 省 级 高 新 技术 企业 研究 开发 中 
心 , 成 为 浙江 省 电力 金具 .电线 附件 行业 首 家 省 级 技术 ( 研 
发 ) 中 心 。 

长 春 热 缩 材 料 有 限 公 司 成 功 开发 出 核电 站 1E 级 K2 类 
热 缩 电缆 附 件 和 热 缩 管 ,填补 了 国内 空白 。 该 产品 已 应 用 
于 国内 核电 领域 ,并 出 口 到 中 东 国 家 。 

郑州 电缆 有 限 公 司 研 发 出 新 型 防火 耐火 电线 电缆 。 该 
电缆 用 陶 桨 化 硅 橡 胶 具 有 和 良好 的 防火 .耐火 . 阻 燃 性 能 且 低 
AR .无 毒 ,燃烧 后 烧结 形成 陶 资 化 硬 元 ,在 火灾 (600 ~ 
1 300Y ) 的 环境 下 不 熔融 .不 滴 落 ,能 抗 受 一 定 的 冲击 
敲打 。 | 

成 都 电缆 双流 热 缩 制品 厂 生产 的 BS RS 补 伤 材料 RT 
方便 地 修补 从 表面 到 深 及 裸 钢 的 各 种 面积 的 管道 涂 层 损 
伤 ;RSPBJ(K)(S) 辐 射 交 联 聚 乙烯 纤维 加 强 型 热 收 缩 带 , 适 
用 于 挤 压 聚 乙烯 三 层 结 构 或 两 层 结构 防腐 层 以 及 熔 结 环 氧 
粉 未 (FBE) 和 煤 焦油 磁漆 防腐 层 的 补 口 ,割裂 不 扩展 , 黏 结 
性 能 优异 ,产品 性 能 达到 我 国 石油 天 然 气 行业 标准 及 相关 
国际 标准 ;RSCY XE [n] el ERU UT FH AR BT AS RARE Cs ARES 
( 带 ) ,能 满足 定 疝 外 穿越 管道 安装 过 程 中 高 耐 磨 .高 抗 冲击 
等 性 能 要 求 , 且 与 管 体 涂 层 相 容 性 好 , 耐 阴 极 剥 离 性 能 佳 ， 
适用 温度 范围 广 。 工 厂 中 标 西 气 东 输 二 线 东 段 主干 线 及 支 
干线 共计 10 万 余 套 产品 ,并 中 标 中 石油 陕 京 三 线 . 秦 沈 线 
大 型 管道 项 目 。 此 外 ,工厂 还 为 中 石化 普 光 气田 地 面 集 输 
工程 .中海 油 海口 一 文昌 输 气管 道 工程 .中 石化 天 然 气 分 公 
司 物资 装备 部 等 以 榆 济 项 目 为 主 的 工程 提供 热 收 缩 带 
产品 。 

深圳 市 沃 尔 核 材 股份 有 限 公 司 率 先 通 过 了 AS9100 航 
空 航天 质量 管理 体系 认证 ,并 从 产品 的 开发 设计 、 制 造 、 服 
务 到 销售 的 整个 过 程 建立 了 符合 航空 航天 要 求 的 质量 管理 
体系 。2010 年 获 授权 专利 10 项 ,申请 专利 29 项 。“ 环 保 阻 
燃 交 联 烯 烃 热 缩 标识 管 "被 认定 为 广东 省 自主 创新 产品 。 

江苏 达 胜 热 缩 材料 有 限 公 司 与 IBA 签订 排他 协议 , A 
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2010 年 4 月 1 日 起 ,IBA 将 成 为 达 胜 电子 柬 加 速 器 中 国 以 
外 地 区 的 独家 分 销 商 ,并 负责 提供 安装 和 支持 服务 。 

深圳 市 宏 商 材料 科技 股份 有 限 公司 的 8.7/15(17.5)kV 
热 缩 电缆 接头 于 2010 年 5 月 通过 了 和 荷兰 KEMA 的 型 式 测 
试 ,所 有 性 能 均 符合 IEC 60502-4 标准 要 求 。 

长 园 电力 技术 有 限 公 司 自主 研发 的 具有 完全 自主 知识 
产权 的 “220kVY 超 高 压 电缆 接头 一 Mmj 以 及 预制 式 接头 、 
GIS 终端 和 户外 终端 "等 电缆 附件 系统 ,顺利 通过 了 国 网 电 
力 科学 研究 院 的 型 式 试验 。 专 家 们 见证 了 型 式 试验 成 果 ， 
论证 后 肯定 Mmj 技术 已 经 达到 国际 领先 水 平 ,为 高 压 和 超 
高 压 电 缆 接续 技术 的 发 展 提供 了 更 可 靠 的 技术 支持 ,填补 
了 国内 空白 。 

无 锡 爱 邦 辐射 技术 有 限 公司 研 制 的 5.0MeV、20mA 高 
频 高 压 电 子 加 速 右 通过 了 中 国 计 量 科学 研究 院 的 测试 ,各 
项 指标 均 达 到 设计 要 求 , 填 补 了 国内 空白 。 无 锡 爱 邦 辐射 
技术 有 限 公司 与 中 科 院 高 能 物理 研究 所 联合 研发 的 10MeV 
电子 直线 加 速 器 也 通过 了 中 国 计 量 科学 研究 院 的 测试 :能 
量 10. 3MeV ,平均 束 流 2. 23mA ,输出 束 流 功 率 23kW。 该 直 
线 加 速 器 是 国内 迄今 自主 研制 的 输出 束 流 功率 最 大 的 
10MeV 电子 直线 加 速 器 ,大 大 提升 了 我 国 自主 研发 大 功率 
电子 直线 加 速 器 的 技术 水 平 ,为 我 国 辐射 加 工 产业 提供 了 
先进 的 技术 装备 。 

质量 及 标准 2010 年 ,全 国 绝缘 材料 标准 化 技术 委员 
会 电工 用 热 缩 材料 分 技术 委员 会 完成 了 列 人 2009 年 第 二 
批 工 业 行业 标准 制 修订 计划 的 9 项 标准 的 报批 稿 ,并 上 报 
国家 工业 和 信息 化 部 。 

2010 年 11 月 ,全 国 绝缘 材料 标准 化 技术 委员 会 电工 用 
热 缩 材料 分 技术 委员 会 在 长 沙 组 织 召 开 热 缩 材 料 标准 讨论 
会 ,长 园 集团 股份 有 限 公司 .桂林 电器 科学 研究 院 、 深 圳 长 
园 电 子 材料 有 限 公 司 .上海 长 园 电 子 材料 有 限 公 司 天津 长 


RS 2010 年 热 缩 材料 行业 部 分 企业 基本 建设 和 技术 改造 投资 情况 
E 





企业 名 称 


长 园 电 力 技 术 有 限 公 司 

深圳 市 沃 尔 核 材 股份 有 限 公 司 

中 科 英 华 高 技术 股份 有 限 公司 

水 固 集 团 股 份 有 限 公司 

吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责 任 公司 
广州 凯 恒 科 塑 有 限 公司 

上 海 至 正道 化 高 分 子 材料 有 限 公司 


137 20 
11 488 





园 电 子 材 料 有 限 公 司 .中 广 核 工程 有 限 公 司 ,深圳 市 宏 商 材 
料 科技 股份 有 限 公 司 .中 国 汽车 零 部 件 电子 电器 发 展 中 心 、 
上 海 大 众 汽车 有 限 公 司 .奇瑞 汽车 股份 有 限 公 司 .广州 凯 恒 
企业 集团 有 限 公 司 、 永 固 集团 股份 有 限 公 司 温州 洪 特 热 缩 
新 材料 科技 有 限 公 司 p ER E c E18 |. FH AL ERE SE Ir V Us 
海 市 亚 东 特种 电缆 料 厂 等 企业 和 科研 院 所 参加 。 会 议 讨 论 
了 长 园 集团 股份 有 限 公 司 起 草 的 《核电 站 1E 级 额定 电压 
6kV(U =7.2kV) A| 35kV(U, 240. SkV) $4 E 7] Fa Hoe 
Bett) CAEH 105 亿 热 收 缩 双 壁 管 > 和 深圳 长 园 电 子 材料 
有 限 公司 起 草 的 《 耐 柴 油 热 收缩 软 管 >《 热 收缩 标识 管 》 等 
标准 ,形成 了 征求 意见 稿 。2010 年 第 二 批 工业 行业 标准 立 
项 ( 热 缩 材料 部 分 ) 见 表 4。 


表 4 2010 年 第 二 批 工业 行业 标准 立项 ( 热 缩 材料 部 分 ) 













主要 起 草 单位 
耐 茶 油 热 收缩 软 管 深圳 长 园 电 子 材料 有 限 公 司 
热 收 缩 标识 管 深圳 长 园 电 子 材料 有 限 公司 
汽车 用 105 辟 热 收缩 双 壁 管 “| 长 园 集 团 股 份 有 限 公司 
汽车 用 125 总 热 收 缩 双 壁 管 | 长 园 集 团 股份 有 限 公 司 
核电 站 LE 级 额定 电压 6kV | 长 园 集团 股份 有 限 公司 
(Un =7.2kY) B35kV(U, = 
40. SkV) 热 缩 电力 电缆 连接 件 
热 收 缩 半 硬 质 聚 偏 二 气 乙 | 长 园 集团 股份 有 限 公司 
Hey 
热 收 缩 半 软 质 聚 偏 二 氟 乙 | 长 园 集 团 股 份 有 限 公司 
AE 
热 收 缩合 四 和 氢 乙 烯 管 








nn 









长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 


基本 建设 及 技术 改造 ”2010 年 热 缩 材料 行业 部 分 企业 
基本 建设 和 技术 改造 投资 情况 见 表 5。2010 年 热 缩 材料 行 
业 部 分 企业 技术 改造 项 目 及 效果 见 表 6。 

(单位 ;万 元 ) 
投资 改造 | WERA 


投资 投资 - 
计划 | 实际 完 


2 131 5 889 136 
1 727 2 300 
23 896 4 060 
1 368 
600 
236 
626 
103 





表 6 2010 年 热 缩 材料 行业 部 分 企业 技术 改造 项 目 及 效果 


成 都 长 江 热 缩 材 料 有 限 公司 
SET. 
长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 
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效 m 
2010 年 分 别 投资 16 623 万 元 和 16 500 万 元 ,其 后 产生 收益 


环保 型 套 管 产业 化 项 目 . 电 缆 附 件 
基地 项 目 8 863 万 元 和 1 800 万 元 


TTT 
深圳 市 沃 尔 核 材 股 份 有 限 公 司 辐射 交 联 环保 阻 燃 热 缩 材 料 高 技术 
产业 化 示范 工程 
无 商 环 保 阻 燃 交 联 材料 电子 系列 产 
品 产业 化 技术 改造 项 目 
郑州 电缆 有 限 公 司 特种 高 压 电 线 工 程 项 目 
成 都 电缆 双流 热 缩 制品 厂 山东 天 然 气管 网 工程 


【人 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 热 缩 材料 分 会 李 欲 晓 ” 审 
稿 人 :长 园 集团 股份 有 限 公 司 许 晓 文 ] 





生产 发 展 情况 ”根据 对 17 家 较 大 规模 企业 的 统计 ， 
2010 年 变频 蓝 行 业 17 家 企业 的 工业 总 产值 .工业 销售 产值 
和 主 营 业务 收入 分 别 达 到 78. 47 亿 元 .74. 50 亿 元 和 45.20 
亿 元 。 工 业 总 产值 和 工业 销售 产值 两 项 指标 均 比 2009 年 增 
K 27.45% ,利润 总 额 同比 增长 4.45% ,工业 增加 值 同 比 增 
长 24% 。 从 行业 资源 配置 情况 看 ,17 家 企业 的 资产 总 计 
91. 19 亿 元 ,同比 增长 54.25%。 其 中 国定 资产 净值 余额 
7. 58 亿 元 ,同比 增长 19% ;流动 资产 平均 余额 78.92 亿 元 ， 
同比 增长 58. 86% 。 从 业 人 员 8 212 人 ,同比 增长 21.9390, 
2010 年 变频 器 分 会 17 家 企业 工业 总 产值 完成 情况 见 表 1 。 


R1 2010 年 变频 器 分 会 17 家 企业 工业 总 产值 完成 情况 

















273 453 
73 615 
58 438 
52 300 
50 714 
49 431 
49 421 
48 697 
29 456 
23 064 
22 756 

13 814 





西门 子 电气 传动 有 限 公司 
北京 利 德 华 福 电 气 技术 有 限 公司 
哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公司 

深圳 市 英 威 腾 电气 股份 有 限 公司 
广州 智光 电气 股份 有 限 公司 

北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 
唐山 开 诚 电 控 设备 集团 有 限 公司 
北京 合 康 亿 盛 科技 股份 有 限 公司 

上 海 雷 谱 尔 科技 股份 有 限 公司 

台州 富 凌 电 气 有 限 公司 

希望 森 兰 科技 股份 有 限 公司 

深圳 市 正弦 电气 有 限 公司 





> Ch un È Uu N æ= 


一 = 
ce 








行业 概况 


(S) 
效 R 
2005 ~ 2007 年 列 人 国家 高 技术 发 展 项 目 计划 。 原 始 资金 投入 
1 463 万 元 ,2009 年 收益 1 024 万 元 ,2010 年 收益 878 万 元 
2008 年 投入 100 万 元 ,2009 年 收益 94 万 元 ,2010 年 收益 84 
万 元 
提高 了 公司 S00kV 及 以 下 高 压 交 联 电缆 及 核电 站 电缆 的 技术 
水 平 .生产 能 力 和 市 场 竞争 力 , 大 大 改善 和 提高 了 公司 熏 利 能 力 
和 整体 实力 ,预计 产能 提升 至 30 亿 元 
成 功 中 标 中 石油 重点 项 目 山东 天 然 气管 网 工程 泰安 一 青岛 段 
干线 .青岛 一 威海 干线 以 及 日 照 一 东明 原油 管道 工程 ,产品 施工 
现场 使 用 良好 


序号 企业 名 称 


13 | 大 连 普 传 科技 股份 有 限 公 司 
14 | 山东 泰 开 自 动 化 有 限 公司 
15 | 天 津 华 云 自 控股 份 有 限 公司 
16 | 深圳 微 能 科技 有 限 公司 
17 | 艾默生 网 络 能 源 有 限 公 司 1 403 
注 : 表 中 数据 包含 了 非 变频 器 产值 部 分 。 
经 济 运行 特点 ”2010 年 变频 器 行业 的 经 济 运行 特 
点 是 : 
1. 产销 同步 快速 增长 
变频 器 市 场 需 求 增长 强劲 。 首 先是 因为 节能 ,高 压 变 
频 器 对 于 高 压 电 机 的 节能 效果 非常 明显 ;其 次 是 国家 政策 ， 
国家 加 大 了 改善 环保 的 力度 和 节能 减 排 的 执行 力 , 人 迫使 一 
些 高 能 耗 .高 污染 的 项 目 进 行 节能 减 排 改 造 ,再 加 上 国家 4 
万 亿 元 投资 计划 ,为 很 多 项 目 提供 了 资金 保障 ;再 次 是 市 场 
需求 , 夭 着 用 户 对 变频 器 接受 程度 的 日 益 加 深 , 变频 器 的 需 
求 在 急速 放大 ;最 后 是 企业 对 增 效 的 要 求 ,企业 对 提高 自动 
化 程度 、 减 小 员工 工作 强度 、 降 低 用 电 成 本 、 提 高 经 济 效益 
有 了 更 高 的 要 求 。 
2. 国内 变频 器 企业 接连 上 市 
随 着 技术 进步 和 产品 的 成 熟 ,高 压 变频 器 行业 正 逐 渐 
从 高 技术 壁垒 向 高 资本 壁 人 又 转变。 哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 
限 公司 于 2010 年 1 月 8 日 在 深圳 证 券 交 易 所 创业 板 正 式 挂 
牌 上 市 ;2010 年 1 月 13 日 ,深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 
司 登 陆 A 股市 场 ;北京 合 康 亿 盛 科技 股份 有 限 公司 于 2010 
年 1 月 20 日 在 深交 所 创业 板 发 行 3 000 万 股 普 通 股 股票 。 
科技 成 果 及 新 产品 ”了 哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公 司 研 
发 的 具有 自主 知识 产权 的 PowerWinvert 系列 690/1500 AC 
双 馈 风力 发 电机 变 流 器 成 功 通 过 华 信 技术 检验 有 限 公 司 认 
证 ,成 为 我 国 首 个 达到 风电 变 流 器 最 新 标准 并 通过 认证 的 
双 馈 风电 变 流 器 产品 。 
2010 年 10 月 ,北京 合 康 亿 盛 科技 股份 有 限 公司 自 主 研 
发 的 同步 电机 矢量 控制 高 压 变频 器 项 目 荣 获 “ 国 家 火炬 计 
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划 项 目 ” 证 书 。 

希望 森 兰 科技 股份 有 限 公 司 的 SB70G1100Q6 大 功率 四 
象限 变频 器 通过 了 全 部 检验 和 测试 ,成 为 应 用 于 水 泥 行 业 
的 最 大 功率 的 四 象限 变频 器 ,也 是 森 兰 已 开发 的 四 象限 变 
频 器 中 容量 最 大 的 产品 。 至 此 ,木兰 已 具备 380V 级 11 ~ 
600kW .660V 级 22 ~1 200kW 全 系列 四 象限 变频 器 的 设计 
和 生产 能 力 。 

2010 年 10 H 18 日 ,施耐德 电气 继 ATV302 后 推出 的 通 
用 型 变频 器 ATV303 , 更 符合 中 国 用 户 的 使 用 习惯 ,性 能 更 
优越 。 

大 连 普 传 科技 股份 有 限 公 司 被 认定 为 “国家 级 高 新 技 
术 企 业 ” (证 书 编号 :GR200921200045 ,有 效 期 三 年 )。2010 
年 9 月 20 日 ,大 连 普 传 科 技 股份 有 限 公 司 的 “ 普 传 科技 变 
频 器 调 速 控 制 软件 V1. 0” 33 款 软件 获 软 件 产品 登记 证 书 。 

对 外 合作 2010 年 4 月 27 日 ,哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 
限 公司 与 西门 子 ( 中国 ) 有 限 公 司 在 哈尔滨 举行 技术 合作 签 
约 仪式 ,成 为 西门 子 在 中 国 指定 的 最 新 型 40. 5kV 8DA 8DB 
气体 绝缘 中 压 开关 和 SIVACON 一 8PT 低压 开关 设备 生产 制 
造 商 ,拥有 这 两 项 产品 的 生产 制造 权 和 销售 权 。 

行业 活动 ”2010 年 6 月 ,中 国电 和 还 工业 协会 变频 帮 分 
会 一 届 五 次 理事 会 在 上 海 召 开 。 参 加 会 议 的 有 来 自 变频 器 
分 会 32 家 理事 单位 的 40 余 名 代表 。 变 频 髓 分 会 副 理事 长 、 
西门 子 (中 国 ) 有 限 公司 付 强 做 了 变频 器 分 会 工作 报告 。 北 
京 合 康 亿 盛 科技 股份 有 限 公司 财务 总 监 王 冬 做 了 变频 器 行 
业 企 业 融 资 问 题 的 报告 ;深圳 市 英 威 腾 电气 股份 有 限 公 司 
董事 会 秘书 夏 玉 山 转 绕 变 频 器 企业 上 市 的 进展 情况 等 行业 
新 点 .热点 问题 做 了 演讲 。 变 频 器 分 会 副 秘书 长 .上 海区 
帕 电 力 电 子 有 限 公 司 总 经 理 竺 伟 主 持 了 风电 LOC HR EE a 
技术 及 高 压低 压 变 频 器 专题 研讨 会 。 哈 尔 滨 九 洲 电 气 股 
份 有 限 公 司 赵 晓 红 、 上海 艾 由 电力 电子 有 限 公 司 冬 伟 、 西 
门 子 电气 传动 有 限 公 司 师 新 利 .唐山 开 诚 电 控 设 备 集团 有 
限 公 司 许 开 成 .上 海地 省 自动 化 科技 有 限 公 司 韩 菊 娣 、 山 
东 泰 开 自 动 化 有 限 公 司 李 凯 获 2009 年 度 分 会 先进 工作 者 
FR o 

发 展 中 存在 的 问题 成 本 问题 :原材料 涨 跌幅 度 较 大 ， 
给 企业 造成 很 大 的 压力 。 除 了 企业 要 控 据 自身 潜力 ,通过 
提高 技术 水 平 、 改 进 工艺 .加 强 管 理 .节能 降 耗 等 措施 进行 
自我 消化 外 ,还 需要 政府 部 门 通过 加 强 宏观 调控 ^AI Ra 
规范 市 场 秩 序 等 措施 提供 必要 的 支持 。 

竞争 问题 ;行业 产品 雷同 ,常规 产品 多 ,导致 市 场 的 无 
序 恶性 竞争 加 剧 。 专 利 侵 权 现 象 严 重 , 原 研发 企业 受到 巨 
大 经 济 损失 。 

新 产品 开发 问题 :企业 科研 开发 及 更 新 改造 投资 仍 待 
提高 ,新 产品 开发 力度 需 进一步 加 大 。 根 据 2010 年 统计 , 受 
统计 的 17 家 企业 中 大 部 分 企业 研究 与 试验 发 展 经 费 文 出 
总 额 .科技 活动 经 费 筹 集 总 额 投 入 不 足 。 企 业 必 须 加 大 科 
技 活动 经 费 的 投入 ,添置 高 端 新 型 工艺 装备 ,充实 检验 测试 
手段 等 。 
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管理 问题 :变频 器 行业 生产 企业 众多 ,改制 企业 遗留 问 
题 较 多 ,产品 质量 参差 不 齐 ,缺乏 高 层次 的 管理 和 技术 人 
才 ,在 一 定 程度 上 制约 了 企业 的 发 展 。 

发 展 建议 推进 行业 企业 品牌 建设 ,提高 企业 诚信 经 
营 意 识 。 加 强 企业 品牌 建设 ,提升 品牌 价值 和 效应 ;加 强 企 
业 文化 建设 ,培养 企业 的 骨干 队伍 和 员工 队伍 ,建立 适合 企 
业 发 展 的 培训 体系 。 

坚持 产业 结构 调整 与 深化 企业 改革 相 结合 。 大 力 推进 
产业 结构 调整 ,加 快 建立 现代 企业 制度 ,完善 公司 治理 结 
构 ,增强 企业 活力 和 市 场 竞争 能 力 。 

坚持 重点 发 展 和 全 面 提升 相 结合 。 加 大 研发 的 投入 ， 
着 力 于 自主 创新 提高 技术 水 平 ,实现 核心 技术 和 系统 集成 
能 力 的 突破 ;以 点 带 面 ,通过 自主 设计 和 自主 制造 ,带动 变 
频 器 行业 研发 和 生产 技术 水 平 的 全 面 提升 。 

坚持 市 场 竞争 和 政策 引导 相 结合 。 建 立 并 完善 变频 器 
行业 标准 体系 ,营造 良好 的 市 场 环境 ,充分 发 挥 市 场 在 资源 
配置 中 的 基础 性 作用 。 

加 强 管理 ,满足 不 断 增 长 的 业务 需求 。 提 升 产品 的 品 
质 和 合同 质量 ,巩固 和 扩大 市 场 占有 率 ;开拓 高 端 产品 的 销 
售 市 场 。 

[ 供稿 单位 ;中 国电 器 工业 协会 变频 器 分 会 ] 





2010 年 ,我 国 国内 生产 总 值 增 速达 10.3% , 比 上 年 提高 
1. 1 个 百分点 ,国民 经 济 运行 态势 总 体 良好 ,符合 市 场 前 期 
预测 。 国 内 电器 工业 发 展 势 头 良 好 ,进一步 促进 了 现场 总 
线 与 工业 以 太 网 技术 的 发 展 。 随 着 微 处 理 器 技术 、 通 信 技 
R .网络 技 术 及 自动 控制 技术 的 不 断 发 展 ,信息 交换 沟通 的 
领域 正在 迅速 覆盖 从 企业 的 现场 设备 层 到 控制 及 管理 的 各 
个 层次 。 信 息 技术 的 飞速 发 展 ,引发 了 自动 化 系统 结构 , 生 
产 管理 的 变革 ,逐步 形成 了 以 网 络 集成 月 动 化 系统 为 基础 
的 企业 信息 系统 。 现 场 总 线 技 术 作 为 一 种 应 用 于 过 程 自 动 
化 和 制造 自动 化 领域 ,连接 传感器 .控制 器 和 执行 锅 等 现场 
设备 的 全 数字 化 智能 通信 系统 ,在 电力 汽车 .建筑 等 各 个 
行业 都 得 到 了 广泛 的 应 用 。 

发 展 状况 

1. FF 与 HART 技术 的 发 展 

FF( 基 金 会 现场 总 线 ) 先后 在 南美 .欧洲 .中东 、 非 洲 地 
区 及 美国 ,加拿大 ,中国 日本、 新 加 坡 .澳大利亚 新西兰 等 
国家 建立 市 场 委 员 会 或 用 户 委 员 会 。 

2010 年 3 月 24 日 ,现场 总 线 基 金 会 年 度 大 会 在 得 克 萨 
斯 休斯敦 举行 ,会 议 主题 “基金 会 现场 总 线 技术 :资产 管理 
更 加 方便 ”。2010 年 年 度 大 会 成 为 面向 最 终 用 户 的 综合 : 


盛会 ,包括 FF 项 目 案例 研究 和 桌面 展示 。 技 术 讨 论 环 节 主 
要 集中 在 探讨 FF 作为 系统 方案 ,在 改进 工厂 资产 管理 .可 
靠 性 和 经 济 性 方面 所 具备 的 优势 。 最 新 的 FF 技术 ,包括 安 
全 仪表 功能 (FF - SIF) ,现场 就 地 控制 .现场 诊断 和 无 线 功 
能 ,都 是 为 了 满足 过 程 行 业 工厂 业务 需求 ,帮助 其 摆脱 经 济 
持续 衰退 与 产品 需求 下 降 困 境 而 开发 的 。 

一 些 主要 的 自动 化 供应 商 在 FF 2010 年 年 度 大 会 上 展 
示 了 其 FF 产品 与 服务 。 

艾默生 过 程 管理 :展示 了 在 AMS 资产 管理 套件 中 ,如何 
采用 增强 EDDL 技术 实现 "设备 仪表 板 " 一 一 智能 设备 管理 
平台 。 现 场 展 示 了 艾默生 475 型 现场 通信 器 ,这 是 针对 
HART 和 FF 协议 的 本 安 型 现场 配置 工具 。 

MooreHawke :作为 Moore 工业 的 现场 仪表 业务 部 门 , 展 
AGREE 总 线 物理 层 产品 demo, 包 括 TRUNKSFAE ,行业 内 
第 一 个 元 余 FF 物理 层 。TRUNKSAFE 为 现场 设备 和 主机 系 
统 提供 低 成 本 .高 可 靠 的 持续 通信 策略 ,即便 发 生 任 意 一 个 
单 点 故障 (例如 开 / 短 路 ) 系统 依然 保持 工作 。MooreHawke 
还 展示 了 TRUNKGUARD 现场 设备 耦合 器 产品 系列 以 及 电 
源 调节 物理 层 零 组 件 。 | 

MTL 仪表 :展示 了 在 FF 网 段 应 用 于 危险 区 域 方面 取得 
的 两 大 新 进展 。MTL 的 FISCO 网 络 供电 完 余 技术 使 FISCO 
方案 可 以 满足 最 高 级 系统 可 用 性 的 要 求 。 对 于 “High Ener- 
gy Trank "应 用 ,新 的 9370 -FB 总 线 隔离 栅 支 持 长 主干 线 缆 
和 重 载 网 段 ,大 大 提高 了 维护 安全 性 与 便捷 性 。 

横 河 :展示 了 CENTUM VP 4.02 版 ,提供 资产 管理 解决 
方案 PRM( 工 厂 资源 管理 器 ) , FieldMate 设备 管理 工具 支持 
FF 设备 , 如 EJX910/YTA320/YVP 和 ADMAG 流量 计 。 
CENTUM VP 4.02 减少 了 试车 过 程 的 FF 网 络 工程 时 间 , 包 
括 参 数 验证 检测 和 多 网 络 下 载 等 ;PRM 具备 预测 性 诊断 能 
力 ,增加 了 FF 设备 的 可 用 性 ;Tough - book 上 的 FieldMate T. 
具 , 可 以 简化 维护 中 的 现场 设备 配置 和 校准 。 

HART 通信 标准 针对 智能 仪表 设计 ,一 直 是 世界 领先 的 
过 程 通 信和 技术 。 每 年 全 球 安装 的 现场 智能 设备 中 ,超过 
3 000 万 台 的 设备 使 用 了 HART 通信 协议 ;75% 的 智能 仪表 
采用 了 HART 通信 技术 ,在 安装 的 总 量 .范围 和 使 用 的 有 效 
性 上 ,还 没有 其 他 协议 能 接近 HART。 

2. Profibus 和 Profinet 技术 的 发 展 

PROFIBUS & PROFINET 作为 PROFIBUS 国际 组 织 的 现 
场 总 线 技 术 ,是 唯一 能 够 全 面 履 盖 工 厂 自 动 化 和 过 程 自动 
化 应 用 的 现场 总 线 ,在 全 球 各 大 洲 工 厂 中 运行 的 PROFIBUS 
& PROFINET 节点 数 已 经 超过 3 000 万 个 。 

2010 年 3 月 ,中 国 PROFIBUS & PROFINET 协会 (CPA) 
成 立 。2010 年 11 月 ,中 国 PROFIBUS&PROFINET 协会 
(CPA) 集成 了 西门 子 `.ABB 菲尼克斯 下 + 于 上海 自 动 化 仪 
表 股 份 有 限 公 司 .重庆 川 仪 等 多 家 成 员 单 位 产品 ,以 系统 集 
成 展示 的 方式 参加 了 2010 年 中 国 国际 工业 博览 会 ,并 举行 
了 媒体 发 布 会 。 会 上 ,从 标准 化 的 角度 指出 PROFIBUS & 
PROFINET 家 族 的 众多 技术 已 成 为 IEC 国际 标准 , 国家 


行业 概况 


"863" 计划 先进 制造 技术 领域 重点 项 目 曾 多 次 将 PROFIBUS 
产品 和 系统 的 研发 列 为 主要 任务 之 一 ,PROFIBUS PROFI- 
NET , PROFIdrive , PROFIsafe PROFIBUS PA 等 众多 技术 已 经 
或 即将 转化 为 中 国 国家 标准 或 标准 化 指导 性 技术 文件 。 

3. CC - Link 技术 的 发 展 

CC - Link 的 技术 是 完全 开放 的 , 它 不 仅 列 人 国际 标准 ， 
还 被 批准 为 我 国 国家 标准 。 所 有 CC - Link 的 兼容 产品 在 
接口 规范 上 完全 相同 ,用户 可 以 使 用 不 同 厂 家 生产 的 同类 
产品 进行 简单 替换 ,甚至 不 需要 更 改 软件 。CLPA(CC - 
Link 协会 ) 回 会 员 提 供 开 发 CC - Link 兼容 产品 的 协议 世 
片 ,这 些 芯片 按照 功能 分 成 几 类 , 均 包 含 CC - Link 的 基本 
协议 ,可 以 用 来 开发 CC - Link 兼容 产品 。 对 于 远程 VO 站 
和 远程 设备 站 ,不 需要 了 解 协议 规范 的 细节 ,只 要 按照 芯片 
数据 手册 进行 简单 设计 就 可 以 开发 出 符合 CC - Link 接口 
规范 的 兼容 产品 ; 主 站 /智能 站 /本 地 站 的 开发 方式 近似 。 

2010 年 1 月 8 日 ,面向 现场 设备 层 的 CC - Link IE 现场 
层 网 络 (CC - Link IE Field) HET o 

CC - Link IE 现场 层 网 络 基于 以 太 网 技术 ,能够 在 进行 
控制 实时 通信 的 间 时 ,对 可 追溯 管理 信息 、 设 备 可 靠 数据 等 
非 控 制 数据 进行 交换 。 在 系统 构筑 方面 ,通过 简单 的 网 络 
设置 和 灵活 的 网 络 拓扑 ,利用 SLMP 共通 协议 ,可 以 从 CC - 
Link 下 CC - Link 等 CC - Link 家 族 网 络 以 及 以 太 网 上 所 连 
接 设 备 的 任何 一 处 ,对 另外 的 任何 一 处 进行 无 颖 数据 通信 。 

CC - Link IE 现场 层 网 络 具 有 如 下 技术 优势 : 

(1) 高 速 :1Gbit/s 的 通信 速度 ; 

(2) 长 距离 ;站 间距 为 100m( 最 大 可 接 254 站 ); 

(3) 通 信和 数据 量 大 ; 

(4) 拓 扑 结 构 灵 活 : 有 线 型 . 星 型 . 环 型 及 其 相关 组 
合 等 ; 

(50 编写 程序 简单 :程序 设计 时 只 需 对 分 布 式 共 享 内 存 
进行 读 / 写 ,不 必要 考虑 网 络 拓扑 结构 ; 

(6) 抗 十 扰 忻 强 : 使 用 超 $ 类 线 等 。 

CC - Link 下 设备 除 基本 的 控制 功能 外 ,还 集合 了 维护 
与 诊断 功能 ,提升 了 设备 附加 值 。 

4. FDT 技术 的 发 展 

FDT 是 现场 设备 与 控制 系统 或 工程 和 资产 管理 工具 之 
间 进 行 数据 交换 的 一 种 标准 化 的 接口 规范 ,支持 当前 最 新 
的 通信 和 信息 技术 。 由 于 接口 是 兼容 的 ,供应 商 可 以 自由 
地 增强 设备 的 特性 ,并 保证 其 互 操 作 性 。FDT 为 工程 .运营 
和 资产 管理 的 独立 供应 商 . 系 统 和 通信 协议 提供 了 开放 单 
一 的 访问 窗口 。 全 球 已 有 超过 3 000 种 DTM 和 15 种 FDT 
框架 应 用 程序 ,超过 2 800 个 设备 支持 FDT 技术 。2011 年 
初 ,CC - Link 协议 被 加 入 到 FDT 中 ,同时 也 将 推出 基于 .net 
的 FDT2.0 版 本 。2011 年 中 旬 , 已 经 成 为 国际 标准 (IEC 
62453 ) 的 FDT 转化 成 我 国 国家 标准 。 

2010 年 10 月 12 日 ,中 国 FDT 协 会 (CFA) 在 上 海 成 立 。 
该 协会 是 国际 FOT 组 织 比利时 总 部 之 外 的 第 一 个 独立 自主 
的 非 营利 性 组 织 机 构 ,负责 FDT 技术 在 中 国 地 区 的 推广 和 
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MHo E + H,Flowserve, Invensys, ITEI, Rockwell , Schneider , 
Yokogawa 等 企业 成 为 中 国 FDT 协会 首届 董事 单位 ,上 海 自 
动 化 股份 有 限 公司 .浙江 中 控 技 术 股份 有 限 公 司 .北京 和 利 
时 系统 工程 有 限 公司 .北京 华 控 技 术 有 限 责 任 公司 .北京 自 
动 化 技术 研究 院 .重庆 川 仪 自动 化 股份 有 限 公 司 .重庆 宇通 
有 限 公 司 沈阳 中 科 博 微 自 动 化 技术 有 限 公 司 、 深 圳 万 讯 自 
控股 份 有 限 公 司 `. 上 海 辰 竹 仪 表 有 限 公 司 10 家 公司 ,成 为 
中 国 FDT 协会 首届 会 员 单 位 。2010 年 12 H 7 H ,"PES FDT 
协会 在 深圳 举办 了 FDOT 中 国 路 演 , 标 志 着 FDT 技术 在 中 国 
得 到 进一步 推广 。 

现场 总 线 与 通信 技术 

1. GB/Z 25105—2010 的 发 布 对 工业 通信 和 领域 的 影响 

2010 4£ 11 H 8 H,GB/Z 25105 一 2010《 工 业 通 信 网 络 
现场 总 线 规范 类 型 10; PROFINET IO 规范 》 在 北京 发 布 。 
该 规范 是 新 一 代 基 于 工业 以 太 网 技术 的 自动 化 总 线 标准 ， 
为 自动 化 通信 和 领域 提供 了 完整 的 网 络 解决 方案 , 赛 括 了 实 
时 以 太 网 .运动 控制 .分布 式 自 动 化 .网 络 安全 等 当前 自动 
化 领域 的 热点 。 该 规范 正式 成 为 国家 标准 后 ,为 现场 总 线 
在 国内 的 应 用 和 相关 产品 开发 提供 了 标准 技术 支持 和 有 力 
的 保证 。 

2. 国内 数字 化 变电站 试点 工程 的 应 用 

基于 正 C 61850 的 数字 化 变电站 已 成 为 变电站 建设 的 
发 展 方向 ,从 变电站 的 最 底层 (过 程 层 ) 到 最 高 层 (站 控 层 ) 
均 采 用 以 太 网 技术 ,实现 了 统一 架构 、 集 成 通信 以 及 强大 的 
服务 和 诊断 功能 。 

以 太 网 应 用 于 数字 化 变电站 ,除了 要 满足 现场 环境 、 拓 
扑 结构 和 可 靠 性 等 要 求 外 ,还 需 解 决 通信 实时 性 难题 。 为 
此 ,IEC 61850 采用 报 文 优先 级 和 虚拟 局 域 网 等 技术 ,并 将 
这 两 种 报 文 的 优先 级 设 为 最 高 ,但 由 于 以 太 网 采用 的 载波 
债 听 多 路 访问 /冲突 检测 (CSMAZCD) 的 介质 访问 控制 方法 
是 非 实 时 人 性 通信 方式 ,难以 保证 网 络 负 倚 较 大 时 的 通信 质 
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E. PROFINET 技术 是 IEC 61784 和 IEC 61158 的 重要 组 成 
部 分 ,完全 兼容 工业 以 太 网 ,为 数字 化 变电站 过 程 总 线 通信 
的 实现 提供 了 一 种 全 新 的 解决 方案 。 

2011 年 9 月 17 日 , 随 着 110kV 芳 庄 变 1 号 主 变 成 功 送 
FB, ,宜兴 地 区 首座 数字 化 变电站 改造 工程 一 期 顺利 完工 。 
该 站 成 功 投 运 将 实现 变电站 信息 采集 处 理 数 字 化 .运行 管 
理 自动 化 ,更 加 快速 ,准确 地 传输 和 采集 各 种 电量 数据 , 操 
作 便 捷 , 便 于 维护 ,数据 共享 。 此 工程 是 宜兴 电网 首次 采用 
IEC 61850 数字 化 变电站 技术 ,具备 “一 次 设备 智能 化 ,二 次 
设备 网 络 化 ,符合 IEC 61850 标准 ”的 智能 化 变电站 功能 。 

推广 与 发 展 随 着 新 技术 的 不 断 涌现 . 原 有 技术 的 不 
靳 完善 及 智能 电网 运行 管理 的 发 展 ,工业 自动 化 系统 形成 
了 分 层 分布 式 体系 结构 ,并 向 智能 化 .无 人 化 各 数字 化 方向 
发 展 ,相关 的 技术 和 标准 不 断 涌现 。2010 年 现场 总 线 技术 
结合 智能 电网 、 物 联网 .新 能 源 等 多 个 新 兴 应 用 领域 的 发 
展 , 迈 向 了 更 高 的 发 展 水 平 。 

国家 已 经 制定 电力 行业 发 展 思路 ,优化 发 展 火 电 , 有 序 
开发 水 电 ,积极 发 展 核电 ,加 快 新 能 源 和 可 再 生 能 源 发 电 ， 
加 快 各 级 输电 网 架 建设 ,加 强 城市 电网 和 农村 电网 建设 , 实 
现 电源 与 电网 输电 与 配 电 的 协调 同步 发 展 ,确保 电力 发 展 
与 环境 资源 协调 ,确保 电源 与 电网 规划 和 建设 ,确保 网 厂 安 
全 稳定 运行 ,建立 健全 公平 竞争 的 电力 市 场 体系 。 电 力 系 
统 通信 在 网 络 建设 方面 达到 了 空前 规模 ,在 网 络 的 智能 水 
平 .协议 一 致 性 和 网 络 管理 的 互 操作 性 方面 取得 了 长 足 的 
进步 ,但 是 在 网 络 安全 与 信息 安全 方面 还 不 完全 成 熟 , 需 要 
及 时 利用 管理 和 技术 手段 使 其 健康 、 高 效 发 展 。 现 场 总 线 
通信 技术 在 电力 行业 中 具有 一 定 的 市 场 辐射 力 ,还 要 抓 住 
智能 电网 等 新 兴 技 术 领 域 的 发 展 机 遇 , 促 进 我 国 工 业 自 动 
化 通信 技术 赶 超 国际 水 平 
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电力 设备 行业 上 市 公 


2010 年 是 “十 一 五 ” 收 官 之 年 ,全 国电 力 生 产 和 消费 增 
速 大 幅 回 升 ,新 增 装机 规模 保持 较 高 水 平 , 非 化 石 能 源 尤 其 
是 风电 高 速 发 展 ,电力 投资 规模 略 有 降低 。 全 国电 力 供 需 
仍 保持 总 体 平衡 略 有 富余 的 状态 。 

2010 年 ,全 国 全 口径 发 电量 42 280 亿 kW :bh, 同 比 增 
长 14. 85% , 比 上 年 提高 8. 18 个 百分点 。 其 中 ,水 电 发 电量 
6 863 亿 kW - h, Ej EI$ K 20.05% ;火电 发 电量 34 145 亿 
kW * h, [RI EC3EH& 13. 3896 ;核电 发 电量 768 亿 kW - h, [a] to 
增长 9. 6696 ;风电 发 电量 501 4Z, kW .h ,同比 增长 81.41% 。 

2010 年 ,全 国 全 社会 用 电量 41 923 亿 kW - h, 同 比 增 
长 14. 56% , 增 速 比 上 年 提高 8. 12 个 百分点 。 其 中 ,第 一 产 
业 用 电量 984. 36 47, kW .ph, 同 比 增长 4.73% ;第 
电量 31 317. 59 亿 kW .ph, 同 比 增长 15. 4190 ;第 三 产业 用 
电量 4 496. 67 亿 kW * h, 同 比 增长 14. 02% ;城乡 居民 生活 
用 电量 5 124. 63 4Z, kW *- h, 同 比 增长 12. 0196 。 

2010 年 ,全 国电 网 建设 速度 有 所 放 缓 ,这 是 2003 年 以 
来 我 国 的 首次 电网 投资 规模 呈 负 增长 。 全 国电 力 建 设 完成 
投资 7 051 亿 元 ,同比 下 降 8. 4590 。 其 中 ,电源 工程 建设 完 
成 投资 3 641 亿 元 ,同比 下 降 4. 2696 , 占 全 部 电力 投资 的 
51. 6496 ;电网 投资 完成 3 410 亿 元 ,同比 下 降 12. 5396 , 占 全 
部 电力 投资 的 48. 36% 。 从 投资 结构 看 ,电源 工程 建设 投资 
持续 向 非 化 石 能 源 发 电 领域 倾斜 :水 电 投资 791 亿 元 ,火电 
投资 1 311 亿 元 ,核电 投资 629 亿 元 ,风电 投资 891 亿 元 ;水 
电 、 核 电 、 风 电 等 非 化 石 能 源 发 电 投资 占 电源 投资 的 比重 从 
2005 年 的 29% 持续 提高 到 2010 年 的 64% 。 

2010 年 ,全 国 新 增发 电 装 机 容量 9 127 万 kW, 其 中 水 
电 1661 万 kW, 火 电 5 872 万 kW, 核 电 174 万 kWW, 风 电 ( 并 
网 )1 399 万 kW, 

截至 2010 年 底 , 全 国 全 口径 发 电 设 备 装机 容量 96 219 
万 kW, 同 比 增长 10. 08% 。 其 中 ,水 电 设备 21 340 万 kW, 
同比 增长 8.72% ;火电 设备 70 663 万 kW, 同比 增长 
8. 53% ;核电 设备 1 082 万 kW, 同 比 增长 19. 16% ;并 网 风 
电 设 备 3 107 万 kW, 同比 增长 76. 53% 。 电 源 结 构 调 整 取 
得 一 定 成 效 , 水 电 、 核 电 和 风电 等 非 化 石 能 源 装 机 容量 比重 
由 上 年 度 的 25. 5% 提升 至 26. 5% 。 全 年 共有 12 台 百 万 千 
瓦 超 超 临 界 火 电机 组 建成 投产 ,年 底 全 国 在 运 百 万 千瓦 机 
组 已 经 达到 33 台 。 

2010 年 各 级 电网 建设 继续 推进 ,云南 一 广东 以 及 回 家 
坝 一 上 海 + 800kV 特 高 压 直 流 输电 示范 工程 呼伦贝尔 一 
辽宁 +500kV 直流 输电 工程 . 宁 东 一 山东 +660kYV ELTE fS Fi 
示范 工程 极 D 系统 .新 疆 与 西北 750kV 联网 等 一 批 跨 区 、 跨 
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省 重点 工程 建成 投 运 ,青藏 电网 联网 工程 开工 建设 。 国 家 
电网 发 布 了 《智能 电网 关键 设备 (系统 ) 研制 规划 》 和 《智能 
电网 技术 标准 体系 规划 》, 要 求 加 快 编制 智能 电网 企业 标 
准 。 中 央 一 号 文件 提出 ,国家 投入 巨 资 启动 新 一 轮 农 村 电 
网 改造 升级 工程 ,提升 农 网 供电 的 可 靠 性 和 供电 能 力 。 

2010 年 全 国 新 增 220kV 及 以 上 交 , 直流 输电 线路 
37 140km 和 6 084km, 新 增 220kV 及 以 上 变 电 设备 容量 
2.58 亿 kV * A。 截 至 2010 年 底 , 我 国电 网 220kV. 及 以 上 输 
电线 路 回路 长 度 达 到 44.27 万 km, 同 比 增长 10.82% ; 
220kV 及 以 上 变 电 设备 容量 达到 19. 74 4Z, kV. * A, 同 比 增长 
12. 03% , 

2010 年 ,国家 电网 完成 国定 资产 投资 2 905 亿 元 ,其 中 
电网 投资 2 644 亿 元 。 向 家 坝 一 上 海 上 +800kV 特 高 压 直流 
输电 示范 工程 于 2010 年 7 月 8 日 成 功 投 运 ; 智 能 电网 试点 
工作 成 果 丰 厚 ,积极 支持 风电 发 展 , 保 障 风 电 及 时 并 网 。 

2011 年 ,国家 电网 将 完成 固定 资产 投资 3 220 亿 元 ,其 
中 电网 投资 2 925 亿 元 ,主要 投向 特 高 压 线 路 建设 智能 电 
网 建设 以 及 农 网 改造 。 在 农 网 改造 方面 ,国家 电网 将 接受 
中 央 120 亿 元 财政 拨款 ,同时 配套 480 亿 元 资金 ,全 年 向 农 
网 改造 投入 资金 600 亿 元 。 在 特 高 压 线路 建设 方面 ,实现 
宁 东 一 山东 直流 工程 ,三 峡 一 上 海 二 回 工程 、 特 高 压 交流 试 
验 示 范 工程 和 青藏 联网 工程 投 运 ,淮南 (皖南 ) 一 上 海 特 高 
压 交流 工程 核准 。 

国家 电网 “十 二 五 ”期 间 规 划 投 资 电 网 17 000 亿 元 ,大 


力 转变 电网 发 展 方式 ,推动 能 源 生产 和 利用 方式 的 变革 ;全 


面 加 强 智能 电网 建设 ,打造 灵活 安全、 高 效 的 网 络 平台 ; 
力促 进 可 再 生 能 源 的 利用 ,实现 低 碳 发 展 ;加 强 配 电网 的 建 
设 ; 发 挥 电 网 的 平台 作用 ,促进 节能 减 排 。 

2010 年 , 南 网 完成 固定 资产 投资 993 亿 元 。2011 年 ， 
南 网 计划 完成 固定 资产 投资 953 亿 元 ,其 中 电网 建设 投资 
741 亿 元 ,电源 投资 23. 5 亿 元 ,小 型 基建 投资 48 亿 元 , 技 改 
投资 114. 5 亿 元 。 投 产 220kV 及 以 上 输电 线路 7 149km 、 变 
电容 量 3 007 万 kV - A, 

“十 二 五 ?期间 ,南方 电网 将 投资 4 005 亿 元 加 强 和 优 
化 电网 建设 , 比 “ 十 一 五 ”增加 1 000 亿 元 。 将 建成 投产 
220kV 及 以 上 交流 输电 线路 3.5 万 km, 变 电容 量 1. 89 亿 
kV，A; 直 流 线 路 5 150km, 换 流 容量 1 460 7; kW。 到 2015 
年 ,南方 电网 总 规模 将 达到 :500kV 交流 线路 3.6 万 km, 直 
流 线 路 9 620km,500kV 交流 变 电 容量 2. 16 亿 kV- A, HM 
换 流 容量 2 720 万 kW。“ 十 二 五 ”期 间 , 南 方 电网 计划 投资 
1 116 亿 元 用 于 县 级 电网 建设 改造 ,其 中 2011 年 将 完成 投 


251 








中 国电 器 工业 年 鉴 2011 


资 232 亿 元 。 

特 高 压 、 智 能 电网 建设 以 及 农 网 改造 等 项 目的 积极 推 
进 , 带 动 十 二 五 "期 间 电力 投资 进入 新 一 轮 高 峰 期 。 本 文 
将 电气 设备 行业 上 市 公司 分 为 发 电 设备 行业 .电气 一 次 设 
备 行 业 .电气 二 次 设备 行业 进行 讨论 。 

— 2010 年 年 报 业 绩 评述 

2010 年 ,又 有 大 量 电力 设备 企业 登录 资本 市 场 ,截至 
2011 年 3 月 ,电气 设备 行业 上 市 公司 从 58 家 增加 到 80 家 ， 
平均 总 股本 为 56 587 万 股 ,在 上 市 公司 中 仍 属于 中 等 规模 。 
2010 年 ,发 电 设备 和 电气 二 次 设备 上 市 公司 效益 基本 稳定 ， 
传统 的 电气 一 次 设备 上 市 公司 业绩 下 滑 较 大 。 

2010 年 ,电气 设备 行业 上 市 公司 营业 收入 同比 增长 
24. 9996 ,营业 利润 同比 增长 49.91% ,净利 润 同比 增长 
22. 52% 。 其 中 ,营业 收入 增长 的 有 69 家 , 占 电 气 设 备 行业 
上 市 公司 总 数 的 86. 25% ;营业 利润 增长 的 有 51 家 , 占 总 数 
的 63.75% ;实现 净利 润 增长 有 59 家 , 占 总 数 的 73.75% , 净 
利润 同比 增长 17% 。 电 力 设 备 行业 在 2009 年 的 高 速 增长 
以 后 ,2010 年 增 速 放 缓 ,主要 原因 是 国家 电网 公司 改变 了 招 
标 模式 ,中 标价 格 明显 下 降 , 导 致 公司 毛利 水 平 降低 。 

2010 年 ,电气 设备 行业 上 市 公司 平均 营业 收入 为 
352 822 万 元 ,净利 润 27 211 万 元 ,股东 权益 231 938 万 元 ， 


每 股 收 益 0. 48 元 , 净 资 产 收 益 率 14.31% 。 平均 总 资产 
571 713 万 元 ,资产 负债 率 59. 43% ,流动 资产 448 621 万 元 ， 
流动 负债 310 177 万 元 ,流动 比率 1. 45 , 速 动 比率 1.04。 由 
于 大 量 新 股 发 行 再 融资 ,整个 行业 资产 负债 率 明显 下 降 , 行 
业 流 动 比率 和 速 动 比 率 较 上 年 提高 ,整个 行业 财务 指标 处 
于 合理 范围 内 。 

二 发 电 设 备 行业 :风电 延续 高 速 发 展 

生产 发 电 设备 的 上 市 公司 有 湘 电 股份 (600416) 、 华 光 
股份 (600475) 卧龙 电气 (600580)、 东 方 电气 (600875 ) 、 江 
特 电 机 《002176) 、 金 风 科 技 (002202) . 浙 富 股份 (002266 ) 、 
杭 锅 股份 (002534) 、 华 锐 风电 (601558)9 家 公司 。 其 中 , 东 
方 电气 生产 综合 大 型 发 电 设备 ; 浙 富 股份 生产 中 型 发 电 设 
备 , 湘 电 股份 、 金 风 科 技 和 华 锐 风 电 生 产 中 型 电机 ,卧龙 电 
气 和 江 特 电机 生产 小 型 电机 ; 华 光 股份 生产 中 大 型 锅炉 ; 杭 
锅 股 份 生产 余热 锅炉 。 平 均 营 业 收 入 1 039 765 万 元 ,净利 
iig 97 747 万 元 ,股东 权益 445 408 万 元 ,每 股 收益 1.21 元 ， 
净 资 产 收 益 率 27. 4490 ,主要 是 因为 新 上 市 的 华 锐 风电 
2010 年 净 资 产 收益 率 达 到 59. 53% 。 平 均 总 资产 1 836 416 
万 元 ,资产 负债 率 75.75% ,流动 比率 1. 18 , 速 动 比率 0.71。 
发 电 设 备 行业 上 市 公司 经 营 情况 见 表 1。 


表 1 发 电 设备 行业 上 市 公司 经 营 情 况 






10 845 
269 459 
14 964 
40 052 
30 424 
25 600 
42 894 
200 386 
90 000 
80 514 


江 特 电机 
金 风 科技 
浙 富 股份 
杭 锅 股份 
湘 电 股份 
华 光 股 份 
卧龙 电气 
东方 电气 
华 锐 风电 
平均 


52 546 3 234 
1 759 552 228 952 
92 390 13 860 
330 902 33 445 
676 033 21 708 
315 575 14 193 
290 392 21 063 
3 808 011 257 697 
2 032 487 285 569 
1 039 765 97 747 













































电机 行业 企业 实现 营业 收入 大 幅 增长 ;大 型 发 电 设备 
企业 营业 收入 进入 稳定 增长 阶段 ;锅炉 制造 企业 营业 收入 
增 速 放 缓 ;以 金 风 科 技 、 华 锐 风电 为 代表 的 风电 机 组 制造 企 
业 营 业 收 入 则 保持 较 高 增 速 。 

湘 电 股份 :风电 机 组 毛利 下 降 

2010 年 公司 实现 营业 收入 67.60 亿 元 ,同比 增长 
32. 1196 ;净利 润 2. 17 亿 元 ,同比 增长 64. 2196 。 

公司 的 XE93 2. SMW 风力 发 电机 试制 成 功 ,5MW 海上 
风力 发 电机 成 功 下 线 ; 承 接 外 销 配 套 2MW 风力 发 电机 200 
台 ; 双 馈 异 步 风 力 发 电机 形成 批量 化 规模 ,1. SMW 双 馈 异步 
风力 发 电机 市 场 业 务 进 一 步 拓 展 ,国内 市 场 占有 率 达 3096 ; 
永 磁 直 驱 风 力 发 电机 实现 订货 14.6 亿 元 。 公 司 风 力 发 电 系 
统 业 务 营业 收入 利润 率 12.70% ,同比 下 降 3.79% ,未 来 依 
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总 股本 | 营业 收入 | 同比 增长 | 净利 润 | 同比 增长 | 每 股 收益 | 净 资 产 收 益 率 | 资产 负债 率 流动 
CAB) | (7120) (96) (7170) (96 ) (元) (96) (90 ) 比率 


]. 49 
1. 56 
0. 84 
0. 99 
0. 65 
1.62 
0. 51 
0. 73 





然 面临 特许 权 招 标 下 的 价格 压力 。 

公司 规范 整合 营销 资源 ,电机 产品 高 附加 值 领 域 实 现 
新 突破 , 冶金, 水利、 建材 石油、 化 工 等 市 场 订 单 进一步 增 
多 ,常规 电机 有 效 排 产 突破 13. 6 亿 元 ;公司 是 高 效 节能 电机 
领域 的 领先 者 ;轨道 交通 设备 市 场 取 得 新 进展 ,成 功 签订 成 
都 地 铁 西 延 线 增 购 项 上 日; 水泵 外 贸 市 场 取 得 新 成 果 , 全 年 实 
现 外 贸 订 货 2 53 亿 元 ;核电 设备 市 场 持 续 跟 进 , 成 功 签订 桃 
花 江 核电 站 AP1000 机 组 凝结 水 泵 合同 ,标志 着 公司 在 第 三 
代 核 电 技 术 上 取得 实质 性 突破 ,而 2011 年 3 月 福 岛 事故 后 
再 次 提高 对 于 核电 安全 性 的 要 求 ,公司 的 核电 业务 依然 什 
得 期 竺 。 

2010 年 底 ,湖南 省 国资 委 同 意 湘 电 集团 转让 所 持 湘 电 
风能 49 多 的 股权 ,同时 要 求 湘 电 集 团 加 快 推进 退出 酒 电 风 


能 事宜 。 根 据 约 定 ,股权 注 人 在 2011 年 上 半年 完成 。 湘 电 
风能 2010 年 实现 营业 收入 40. 52 亿 元 ,净利 润 2711.8 万 
JG, HE 2009 年 的 9 724.07 万 元 大 幅 下 降 , 主 要 是 公司 计 提 
了 高 额 的 坏账 准备 。 

华 光 股份 :循环 流 化 床 锅炉 龙头 稳定 增长 

公司 加 快 以 循环 流 化 床 锅炉 及 热电 联 产 锅炉 垃圾 焚 
烧锅 炉 及 生物 质 能 锅炉 、 大 型 燃气 轮机 余热 锅炉 、 气 化 炉 及 
合成 气 冷却 器 为 主 的 四 大 产品 系列 的 技术 完善 、 技 术 消 化 
和 和 市场 开拓 ,燃气 轮机 余热 锅炉 和 炉 排 垃圾 焚烧 锅炉 均 取 
得 突破 ,当年 新 增订 单 为 2004 年 之 后 的 又 一 历史 新 高 ,市场 
占有 率 进一步 提升 。 

2010 年 ,公司 营业 收入 31. 56 亿 元 , 比 2009 年 的 25. 82 
亿 元 增加 5. 74 亿 元 ,增幅 22. 23% ;实现 利润 1. 92 亿 元 , 比 
2009 年 的 1.54 亿 元 增加 0. 38 亿 元 ,增幅 24. 68% ; 实现 净 
利润 1. 42 亿 元 , 比 2009 年 的 1.18 亿 元 增加 0.24 亿 元 , 增 
幅 20. 3496 。 

2011 年 ,公司 继续 采取 差异 化 战略 、 聚 焦 战略 和 多 元 化 
发 展 战 略 ,规避 经 营 风险 ,提升 核心 竞争 力 。 以 节能 环保 设 
备 产 业 .新 能 源 设备 产业 .高 端 装备 制造 产业 为 基础 ,积极 
发 展 符合 产业 政策 的 产品 ,尤其 是 抓 住 垃圾 焚烧 处 理 、 燃气 
发 电 余 热 利 用 、 二氧化碳 减 排 以 及 燃 煤 电厂 烟 气 净化 提供 
的 机 遇 ,以 产业 转型 .产品 升级 为 重点 ,提高 企业 经 济 效益 ， 
实现 公司 可 持续 发 展 。 

卧龙 电气 ;保持 中 小 电机 优势 地 位 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 290 391. 88 万 元 ,同比 增长 
30. 09% ;实现 利润 总 额 26 543. 35 万 元 ,同比 增长 3.83% ; 
归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 21 063.42 万 元 ,同比 增 
长 6.70% 。 

公司 延续 “深化 主 营 业务 ,完善 产业 布局 ”的 方针 ,继续 
通过 收购 兼并 完成 在 电气 设备 行业 的 业务 整合 。2011 年 
初 ,公司 收购 了 烟台 东 源 变压器 公司 ,进一步 丰富 了 变 压 咽 
产品 链 并 完善 了 区 域 布局 ,提升 了 电力 变压器 和 配 电 变 压 
器 的 竞争 能 力 。 随 着 产业 布局 的 不 断 优化 ,公司 依靠 外 延 
收购 整合 的 突出 能 力 将 有 效 缩短 单纯 依靠 内 部 建设 的 发 展 
时 间 和 和 技术 研发 时 间 ,降低 国定 资产 投资 风险 。 

2010 年 ,公司 继续 加 快 新 产品 研发 工作 ,加 强 新 产品 产 
业 化 进程 。 先 后 完成 了 分 体式 空调 用 无 刷 直 流 电 动机 、 汽 
车 ABS 电动 机 实现 批量 化 生产 , 干 衣 机 电动 机 汽车 尾气 处 
理 泵 用 无 刷 直 流 电 动机 ,磷酸 铁 锂 电池 ,低压 大 功率 电机 等 
研发 工作 。 

公司 在 中 小 电机 行业 的 部 分 细 分 领域 中 具有 较为 领先 
的 生产 技术 : 子 公司 绍兴 欧 力 一 卧龙 振动 机 械 有 限 公司 生 
产 的 振动 电机 市 场 占 有 率 为 全 球 第 二 全国 第 一 ;在 微分 电 
机 领域 ,保持 领先 优势 ;无 刷 直 流 电 动机 及 其 控制 装置 , 交 
流 伺 服 电动 机 及 其 驱动 系统 产销 快速 增长 ,成 为 电机 控制 
产品 新 的 增长 点 。 

公司 继续 保持 在 铁路 牵引 变压器 领域 的 领先 优势 。 

东方 电气 ;订单 充足 ,业绩 实现 多 维 增长 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 380. 80 亿 元 ,同比 增长 


企业 概况 


14. 61 % ,主要 是 风电 ,核电 等 新 能 源 设 备 销售 收入 持续 增 
长 以 及 工程 .服务 销售 收入 大 幅 提 升 。 公 司 主 营业 务 收 入 
毛利 率 由 17. 00% 上 升 到 19.9396 ,增加 2. 93 个 百分点 , 主 
要 得 益 于 产品 绪 构 调整 以 及 降 本 增 效 。 

“十 一 五 ”期间 ,东方 电气 加 快 核心 业务 发 展 ,大 力 推进 
产业 结构 调整 ,形成 了 高 效 清洁 能 源 设备 (包括 火电 成 套 设 
备 ,核电 常规 岛 设备 及 燃气 轮机 ) 、 新 能 源 设备 (包括 风电 、 
核电 核 岛 设备 ) .水 能 及 环保 设备 (包括 水 电 成 套 设备 、 环 保 
设备 ) .工程 及 服务 业 ( 包 括 工程 项 目 及 电站 改造 项 目 等 ) 四 
大 核心 业务 板块 。2010 年 ,公司 发 电 设备 产量 达到 3 451.1 
万 kW, 其 中 水 轮 发 电机 组 18 台 /544. 05 万 kW、 汽 轮 发 电机 
48 台 /2 667.3 万 kW. 风力 发 电机 组 1 596 台 /239.75 万 
kW; 电 站 锅炉 47 台 /2 050.5 万 kW, 电站 汽轮机 78 &/ 
3 284. 4 万 kW, 

2010 年 ,公司 新 增生 效 订 单 约 500 亿 元 ,其 中 出 口 项 目 
17 亿美 元 , 占 新 增生 效 订单 额 的 22% 。 新 增订 单 中 ,高 效 清 
洁 能 源 设备 占 43% ,新 能 源 设 备 占 25% ,水 能 及 环保 占 
4% ,工程 及 服务 业 占 28% ,订单 结构 的 继续 完善 为 公司 产 
业 结 构 进一步 优化 打下 了 良好 基础 。 截 至 2010 年 末 , 公 司 
在 手 订单 超过 1 400 亿 元 ,其 中 高 效 清洁 能 源 设备 占 63%， 
新 能 源 设备 占 16% ,水 能 及 环保 设备 占 10% ,工程 及 服务 业 
di 11% ;在 手 订单 中 ,出 口 项 目 占 16%。 

2010 年 公司 继续 推进 核 安 全 文化 建设 ,加 大 培训 力度 ， 
召开 岭 澳 二 期 经 验 反 馈 会 ,建立 全 集团 经 验 共 享 平台 ,保证 
了 公司 核电 设备 批量 化 生产 的 顺利 进行 。 人 台山 EPR 核 岛 设 
备 、. 常 规 岛 汽 轮 发 电机 组 制造 进展 顺利 ;AP1000 海 阳 等 项 目 
前 期 生产 技术 准备 按 计 划 推 进 ; 红 沿 河 、. 宁 德 、 方 家 山 、 福 
清 、 阳 江 等 项 目 核 岛 设备 .常规 岛 汽 轮 发 电机 组 进入 制造 高 
峰 期 。 核 电 市 场 开 拓 取 得 新 成 绩 。 在 成 功 进 入 第 三 代 核 电 
技术 (AP1000、EPR ) 核 岛 主 设备 领域 的 基础 上 ,成 功 签订 了 
AP1000 项 目 2 台 汽 轮 发 电机 组 供 货 合 同 ,成 为 全 球 唯一 一 
家 同时 承担 AP1000、EPR 核 鸟 主 设 备 和 常规 岛 汽 轮 发 电机 
组 制造 任务 的 发 电 设备 制造 企业 。 

公司 计划 加 强 市 场 策 划 和 战略 部 署 ,加 强 市 场 前 期 分 
析 研 究 ,做 好 市 场 营 销 的 策划 .运作 和 控制 ;加 强 抽水 车 能 
设备 ,高 参数 超 超 临 界 火电 设备 .IGCC .海上 风电 设备 等 新 
产品 的 市 场 推 广 工 作 ; 继 续 培育 、 发 展 新 产品 和 电站 服务 市 
场 ,稳步 提升 市 场 份额 。 同 时 大 力 开拓 海外 市 场 ,巩固 和 稳 
定 印度 市 场 的 占有 份额 ,加 大 对 欧洲 中 东 、 南 美洲 等 新 市 
场 的 开拓 力度 ,向 中 高 端 市 场 推 进 , 扩 大 公司 产品 的 占有 率 
和 徐 盖 率 。 积 极 探索 开 拓 海 外 电站 成 套 改 造 这 一 潜力 巨大 
的 服务 市 场 。 公 司 计划 2011 年 完工 发 电 设备 产量 3 800 
JH kW, 

江 特 电机 :实现 业绩 快速 反弹 

2010 年 ,公司 抓 住 国家 经 济 复 苏 带 来 的 市 场 发 展 机 遇 ， 
内 部 重点 抓 产 品 交付 产品 质量 和 产品 成 本 管理 ,外 部 重点 
抓 产 品 销售 和 新 市 场 开 拓 , 从 低谷 中 快速 跃 起 ,起 重 电动 
机 .风力 发 电 及 配套 电机 、 高 讨 电 动机 的 销售 订单 大 幅 增 
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长 ,企业 呈现 出 恢复 性 发 展 态势 。 

2010 年 公司 实现 营业 收入 52 546. 36 万 元 ,同比 增长 
63. 7496 ;利润 总 额 3 626. 02 万 元 ,同比 增长 235. 93% ;实现 
净利 润 3 234. 17 万 元 ,同比 增长 257. 4996 。 

公司 营业 收入 50 472 万 元 ,其 中 起 重治 金 电动 机 
28 603 万 元 ,同比 增长 46.71% ;其 他 低压 电动 机 1 785 万 
元 ,同比 下 降 37. 8496 ;中 型 高 压 电 动机 9 412 万 元 ,同比 增 
长 68.78% ;电梯 扶梯 电动 机 1 014 万 元 ,同比 下 降 36. 0496 ; 
风力 发 电 配 套 电 机 4 592 万 元 ,同比 增长 967.52% ;机 械 产 
品 4 497 万 元 ,同比 增加 167% 。 

公司 以 “做 强 特种 电机 产业 ,拓展 锂电 新 能 源 行业 ”为 
发 展 战略 ,在 电机 产业 方面 坚持 “高 技术 含量 、 特 殊 专 用 ”的 
电机 产品 发 展 方向 , 大力 推 行 科技 创新 和 管理 创新 , 走 “ 做 
精 做 强 ” 的 企业 发 展 之 路 ,强化 公司 在 特种 电机 领域 的 竞争 
优势 ,使 公司 发 展 成 为 我 国 特 种 电机 的 主要 生产 基地 。 在 
锂电 新 能 源 行业 方面 ,重点 发 展 锂电 池 正 极 材 料 ,并 依托 正 
极 材料 优势 ,加 快 锂 离子 电池 研发 速度 ,培育 新 的 经 济 增 
长 点 。 

公司 未 来 发 展 目标 是 巩固 在 起 重治 金 电机 行业 的 主导 
地 位 ,加 大 高 压 电 机 等 大 中 型 特种 电机 产品 的 研发 和 技术 
改造 投入 ,使 公司 电机 产品 结构 向 大 中 型 电机 方 问 发 展 , 通 
过 5 年 发 展 将 大 中 型 电机 产销 量 占 比 达到 50% 以 上 ;在 低 
压 特种 电机 方面 重点 发 展 风力 发 电机 及 风电 配套 电机 、 电 
动 汽车 驱动 电机 、 防 爆 电 机 ,培育 新 的 增长 点 。 在 锂电 新 能 
源 行业 ,通过 本 期 募集 资金 投入 , 富 锂 锰 基 正极 材料 将 成 为 
动力 电池 行业 首选 材料 。 

金 风 科技 : 尽 享 风电 金色 年 华 

作为 国内 风电 机 组 龙头 企业 , 金 风 科技 2010 年 再 创 佳 
绩 , 实 现 营业 收入 175. 96 亿 元 ,同比 增长 63. 86% ; 净利 润 
22. 90 亿 元 ,同比 增长 31. 1696 。 

2010 年 ,公司 永 磁 直 驱 系 列 化 风电 机 组 得 到 市 场 全 面 
认可 ,全 年 销售 1.5MW 机 组 2 567 台 ; 随 着 技术 工艺 的 不 
断 优化 ,1. 5MW 机 组 的 年 产能 将 达到 4 000 台 。 同 时 ,推出 
适应 不 同 运行 环境 的 2. 5MW 系列 风电 机 组 ,进入 批量 化 生 
产 阶 段 ;6. 0MW 直 驱 永 磁 风 电机 组 完成 整体 设计 。 

公司 的 西安 基地 于 2010 年 正式 投产 ,成 为 西北 片区 重 
要 的 兆 瓦 风电 机 组 生产 基地 。 江 苏 大 丰 海 上 风电 产业 基地 
也 已 正式 投产 ,这 是 公司 海上 风电 战略 的 一 个 重要 里 程 碑 。 
至 此 ,公司 在 国内 共有 北京 亦庄 、 新 疆 乌 鲁 木 齐 、 内 蒙古 包 
头 、 寺 肃 酒泉 .陕西 西安 .江苏 大 丰 . 辽 宁 里 新 .河北 承德 及 
宁夏 银川 9 个 生产 基地 , 整 机 制造 产能 布局 基本 完成 。 这 
些 基地 同时 能 满足 2. SMW 机 组 的 生产 需求 。 

公司 订单 持续 增长 。 截 至 2010 年 底 , 持 有 待 执行 订单 
2 764. 5MW ,其 中 1.5MW 机 组 2 716. 5MW,2.5MW 机 组 
45MW ,3. 0MW 机 组 3MW; 男 外 , 尚 有 已 中 标 未 签 合同 订 单 
3 815. 5MW ,分 别 是 1. SMW 机 组 2 112MW,2.5MW 机 组 
1 697. 5MW ,3MW 机 组 6MW ,其 中 包括 20 万 kW 海上 项 目 ， 
为 后 续 的 持续 发 展 莫 定 了 良好 的 市 场 基础 。 
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在 国家 大 力 发 展 低 碳 经 济 、 推 进 节能 减 排 以 及 大 力 开 
发 水 电 等 清洁 能 源 的 政策 推动 下 , 浙 富 股份 2010 年 发 展 态 
势 良 好 ,各 方面 均 取 得 较 大 的 突破 。 公 司 全 年 实现 营业 收 
入 92 389.82 万 元 ,同比 增长 11.04%; 实 现 利 润 总 额 
16 109. 06 万 元 ,同比 增长 12.79% ;实现 净利 润 13 859. 53 
万 元 ,同比 增长 8. 90% 。2010 年 海内 外 市 场 共 获 订单 近 16 
亿 元 。 

与 此 同时 ,企业 研发 能 力 取得 了 质 的 飞跃 ,产品 自主 化 
率 得 到 明显 提升 ,产品 质量 及 售后 服务 获得 好 评 , 企 业 管 理 
也 得 到 进一步 细 化 ,规范 与 加 强 。 

公司 成 功 收购 了 浙江 临海 电机 有 限 公 司 52% 国有 股 
权 , 为 公司 新 一 轮 快 速 发 展 打 好 了 基础 。 

“十 二 五 ”期 间 , 公 司 总 体 发 展 战略 定位 是 :立足 洁净 能 
源 设 备 行业 ,以 大 中 型 水 轮 发 电机 组 为 主导 ,紧密 关注 与 跟 
踪 其 他 洁净 能 源 发 电 设备 领域 ,力争 成 为 具有 国际 竞争 力 
的 洁净 能 源 设备 供应 商 。 

华 锐 风 电 :持续 高 速 增长 的 风电 机 组 龙头 

2010 年 , 华 锐 风电 继续 坚持 技术 领先 、 国 产 化 .规模 化 、 
大 型 化 .国际 化 及 服务 一 体 化 的 发 展 战 略 ,取得 了 良好 的 经 
营 成 果 。2010 年 ,公司 新 增 装机 容量 438.6 万 kW, 保持 了 
收入 和 利润 的 持续 增长 :实现 营业 收入 203. 25 亿 元 ,同比 增 
长 48.03% ;实现 营业 利润 31.33 亿 元 ,同比 增长 49. 0996 ; 
实现 净利 润 28. 56 亿 元 ,同比 增长 50. 8796 。 

公司 全 面 推进 3MW 大 功率 风电 机 组 的 生产 及 规模 化 
装机 ,自主 研发 的 34 台 3MW 海上 风电 机 组 在 上 海 东 海 大 
桥 海 上 风电 场 全 部 并 网 发 电 , 打 破 了 国外 企业 对 高 端 风电 
机 组 制造 技术 的 垄断 。 此 外 ,公司 自主 研发 并 成 功 生 产 的 
我 国 第 一 台 SMW 海上 风电 机 组 和 第 一 台 SMW 陆地 风电 机 
组 ,填补 了 国内 空白 ;完成 GMW 风电 机 组 的 技术 开发 。 
3MW 风电 机 组 在 销售 收入 中 的 占 比 从 2009 年 的 0.32% 提 
高 到 4.07% ,在 手 订 单 中 3MW 及 以 上 风电 机 组 的 占 比 接 
近 50% 。 

国内 市 场 继续 保持 领先 优势 ,国际 市 场 取 得 突破 。 国 
内 市 场 方面 ,公司 积极 开拓 新 市 场 和 客户 群体 ,巩固 加 强 已 
有 市 场 份额 。 中 标 国家 首 轮 100 万 kW 海 土 风电 特许 权 项 
目 中 的 60 万 kW 海上 项 目 ( 全 部 采用 3MW 风电 机 组 ) 、 新 
疆 哈 密 及 张家口 地 区 330 万 kW 特许 权 项 目 中 的 135 万 kW 
(其 中 采用 3MW 风电 机 组 项 目 90 万 kW) .江苏 大 丰 沿 海潮 
EJA 30 万 kW 示范 项 目 .384MW (采用 3MW 陆地 风电 机 
组 ) 和 45MW( 采 用 5MW REDL) KERER THF 
瓦 级 风电 基地 示范 项 目 ,获得 黑龙 江 大 庆 200MW 的 3MW 
风电 机 组 订单 。 国 际 市 场 方 面 , 积 极 筹 建 覆盖 美国 \ 西 班 
牙 . 加 拿 大 澳大利亚 和 巴西 等 地 的 全 球 化 网 络 , 并 与 上 述 
国家 的 重点 客户 建立 了 战略 合作 伙伴 关系 。 同 时 ,与 国家 
开发 银行 签署 了 65 亿美 元 的 “开发 性 金融 规划 发 展 与 战略 
合作 协议 ”。 

截至 2010 年 年 底 , 公 司 尚未 懂行 完毕 的 在 手 订 单 及 中 


标 未 签约 项 目 合计 14 404. 5MW。 其 中 ,在 尚未 履行 完毕 的 
在 手 订 单 3 619. 5MW 中 ,1.5MW 风电 机 组 3 229. SMW ， 
3MW 风电 机 组 390MW ;中 标示 签约 项 目 10 785MW ,其 中 
1. 5MW 风电 机 组 4182MW ,3MW 风电 机 组 5 610MW,5MW 
风电 机 组 945MW ,6MW 风电 机 组 48MW 。 

杭 锅 股份 :余热 锅炉 龙头 平稳 增长 

2010 年 , 杭 锅 股份 的 产品 研发 .生产 .销售 能 力 保 持 稳 
步 提 升 ,产品 市 场 份额 逐渐 加 大 ,新 的 经 营 模式 拓展 凸显 成 
效 , 行 业 影 响 力 持续 增强 。 

借助 于 节能 减 排 市 场 的 快速 发 展 ,公司 主 营 业务 平稳 
增长 ,经 营 成 本 控制 相对 稳定 ,业绩 呈现 良好 增长 趋势 。 
2010 年 实现 车 业 收 入 330 901. 76 万 元 ,同比 增长 16. 44% ; 
实现 营业 利润 40 707. 88 万 元 ,同比 增长 8. 4696 ;实现 归属 
于 母 公 司 的 净利 润 33 445. 29 万 元 ,同比 增长 45. 0196 ;扣除 
非 经 常 损益 后 归属 于 母 公 司 的 净利 润 28 165.57 万 元 ,同比 
增长 23. 21% 。 

公司 先后 参与 多 项 余热 锅炉 产品 的 国家 标准 和 行业 标 
准 的 制定 ,9E .9F 级 燃气 轮机 余热 锅炉 .水泥 答 余热 锅炉 和 
城市 垃圾 焚烧 炉 、180m 以 上 烧结 机 余热 锅炉 产销 位 居 行业 
首位 。 

我 国 工业 能 源 消耗 大 ,可 回收 余热 资源 比较 丰富 , 电 
力 、 钢 铁 、 有 色 和 金属, 焦化、 建材、 化工、 煤炭 、 轻 工 等 行业 中 
余热 利用 提升 潜力 大 。“ 十 二 五 ”期 间 , 国 家 为 节能 减 排 制 
定 了 众多 约束 性 指标 ,余热 利用 设备 和 工程 服务 迎 来 7 更 
大 的 发 展 机 遇 和 空间 。 公 司 将 充分 发 挥 现 有 的 技术 .规模 、 
营销 网 络 体系 市 场地 位 等 优势 ,凭借 在 余热 锅炉 领域 的 技 
术 和 规模 领先 的 差异 化 竞争 、 专 业 化 分 工 ,适时 介入 新 能 源 
领域 ;在 稳步 提升 装备 制造 业务 的 同时 积极 稳妥 地 拓展 新 
的 业务 和 和 鱼 利 模式 ,成 为 节能 环保 发 电 设 备 集成 供应 商 , 实 
现 登 利 能 力 的 稳步 增长 。 

综 上 所 述 ,2010 年 生产 锅炉 、 大 型 发 电机 的 东方 电气 、 
华 光 股份 . 杭 锅 股 份 营业 收入 保持 适度 增长 , 浙 富 股 份 受到 
水 电 审 批 放 组 影响 ,订单 下 降 ; 主 要 从 事 风 电 设 备 的 金 风 科 
T . 湘 电 股份 业绩 保持 高 速 增长 ; 江 特 电机 盘 利 能 力 大 幅 
反弹 。 

2010 年 我 国 风 电机 组 产销 仍然 保持 稳步 增长 ,全 国 新 
增 风 电 装 机 容量 18 927. 99MW ,同比 增长 37. 1396 ;累计 风 
电 装 机 总 量 达到 44 733. 29MW , 首次 超过 美国 ,位 居 世 界 
首位 。 

2010 年 2 月 ,国家 能 源 局 、 国 家 海洋 局 联合 下 发 《海上 
风电 开发 建设 管理 暂行 办 法 》, 规范 海上 风电 建设 ,促进 海 
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域 空间 资源 合理 利用 ,强化 海洋 生态 环境 保护 ,引导 海上 风 
电 健 康 .持续 发 展 。2010 年 4 月 ,由 工业 和 信息 化 部 .国家 
发 展 和 改革 委员 会 .国家 能 源 局 共同 组 织 研 究 并 起 草 了 《 风 
电 设备 制造 行业 准 入 标准 》( 征 求 意见 稿 ) ,提高 了 风电 机 组 
制造 企业 的 准 入 门槛 。2010 年 5 月 ,中 央 政 府 在 新 疆 工 作 
座谈 会 上 针对 新 疆 跨 越 式 发 展 提出 了 55 条 扶持 政策 ,在 能 
源 方 面 明 确 提出 推动 风力 发 电 等 新 能 源 产 业 的 发 展 。2010 
年 12 月 21 日 ,国家 能 源 局 下 发 《关于 印发 风电 机 组 并 网 检 
测 管理 暂行 办 法 的 通知 》, 自 2011 年 1 月 1 日 起 实施 。 规 定 
安装 并 网 的 风电 机 组 必须 是 通过 标准 检测 的 机 型 ,只 有 符 
合 相 关 技 术 规 定 的 风电 机 组 方 可 并 网 运行 。 这 就 要 求 风 电 
机 组 制造 企业 必须 委托 并 网 检测 机 构 进行 风电 机 组 的 检 
测 。2010 年 12 月 23 日 ,《 关 于 印发 促进 风电 装备 产业 健康 
有 序 发 展 若干 意见 的 通知 》 下 发 ,加 强 了 对 风电 技术 装备 制 
造 业 发 展 的 引导 和 规范 。 

三 .电气 一 次 设备 行业 : 国 网 招标 模式 改变 影响 行业 盘 
利 能 力 

以 提供 输 变 电 一 次 设备 为 主 的 上 市 公司 有 特 变 电 工 
(600089) .长 征 电气 (600112) ,长城 电工 (600192) 、 华 仪 电 
气 (600290) E i E ^6 (600312) | 旭光 股份 (600353 ) E36 
股份 (600379) .置信 电气 (600517 ) 、 中 天 科技 (600522 ) 、 天 
威 保 变 (600550) 、 精 达 股份 (600577) 、 宝 胜 股份 (600973) 、 
中 国 西 电 (601179)、 广 电 电 气 (601616 )、 上 海 电气 
(601727) .正泰 电器 (601877) 万家乐 (000533 )、 东 北 电气 
(000585) .思源 电气 (002028 ) , ZK US FE AF (002074) 、 三 变 科 
技 (002112) 、 荣 信 股 份 (002123 ) A EEA (002141) TII 
惠 程 (002168) .南洋 股份 (002212 ) 、 奥 特 迅 (002227) 万 马 
电线 (002276) , £& JE IB 25 (002298) ,太阳 电缆 (002300) .中 
利 科 技 (002309) 、 英 威 腾 (002334) EAE TH W (002335 ) „dE 
束 科 锐 (002350) , Sx Ui E ^1, (002358) .中 恒 电 气 (002364 ) 、 
摩 恩 电气 (002451) 、 长 高 集团 (002452 , P H Hn, i 
(002471) 、 汉 线 股 份 (002498 ) 金杯 电工 (002533) .通达 股 
份 (002560) £4 (300001) 、 南 风 股 份 (300004) 、 九 洲 电 
气 (300040) 、 合 康 变频 (300048 ) .中 能 电气 (300062) .金利 
华电 (300069) . 25 4h B $4 (300120) 汇 月 技术 (300124) Ji 
源 装备 (300140) 、 科 泰 电源 (300153 )51 家 公司 。 一 次 设备 
行业 平均 营业 收入 329 613 万 元 ,净利 润 22 273 万 元 ,股东 
权益 240 133 万 元 ,每 股 收益 0.35 元 , 净 资 产 收益 率 
11. 2096 。 平 均 总 资产 404 768 万 元 ,资产 负债 率 51. 2296, 
流动 比率 1. 63 , 速 动 比率 1.27。 财 务 指标 较 上 年 优化 。 电 
气 一 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 见 表 2。 





R2 电气 一 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 











f 称 


万 家 乐 
东北 电气 
思源 电气 


东 源 电器 


283 191 
34 845 
187 723 
46 614 


总 股本 | 营业 收入 | 同比 增长 | 净利 润 | 同比 增长 | 每 股 收益 | 净 资 产 收益 率 ， 资产 负债 率 流动 
CAR) | 《万 元 ) (96 ) (万 元 ) (%) (元 ) (96) (96 ) 比率 





39. 70 1. 06 
0. 94 
3. 29 
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( 续 ) 
TE e C 
(万 股 ) (万 元 ) (96) (万 元 ) (A) (36) (96) (46) 比率 

三 变 科技 11 200 87 296 4 412 
荣 信和 股份 33 600 | 133 689 26 737 
2 FERRO 11 368 98 344 1563 
深圳 惠 程 31 546 35 298 7 026 
南洋 股份 25 513 | 185 664 13 123 
奥 WEG 16 858 18 216 2 690 
万 马 电缆 40 000 | 214 442 . 9 743 
EDAK 16 500 60 953 . 4 274 
太阳 电缆 20 100 | 233 697 . 11 972 
中 利 科 技 24030 | 291872 18 879 
X gx m 12 160 50 383 11 570 
科 华 恒 盛 7 800 66 189 . 9 259 
北京 科 锐 12 840 56 630 , 4 967 
森 源 电气 8 600 48 892 . 7 068 
中 恒 电 气 6680 | 23329 . 3 550 
摩 恩 电气 14 640 35 745 . 3 053 
长 高 集团 10 000 30 428 . 4 569 
中 超 电 缆 16 000 | 125 481 .22 | 6557 
汉 缆 股份 47000 | 309 825 40 276 
金杯 电工 14000 | 192977 11 376 
通达 股份 5 888 77 264 5381 
Mri 13 360 53 009 11 295 
南 风 股份 9 400 33 854 6 220 
九 洲 电气 13 890 46 827 . 5 218 


合 康 变频 12 000 38 740 . 10 074 
中 能 电气 7 700 24 181 4 864 
金利 华电 6 000 13 591 2 621 
经 纬 电 材 8 700 40 570 . 4 048 
汇 川 技术 10 800 67 460 . 22 033 
启 源 装 备 6 100 30 250 . 4 939 
科 索 电 源 8 000 43 788 5 097 
特 变 电 工 | 202735 | 1777 029 161 130 
长 征 电气 42 434 39 559 8 115 
长 城 电工 34175 | 152015 , 2 683 
华 仪 电气 27 402 | 171372 . 11 667 
平 高 电气 81897 | 204 562 540 
旭光 股份 11 324 32 753 6 522 
宝 光 股份 21 442 59 245 1 718 
置信 电气 61871 | 151 641 3] 982 
中 天 科技 32 080 | 434 696 43 692 
天 威 保 变 116 800 | 762 980 . 61 881 
精 达 股份 29 448 | 765 470 10 856 
宝 胜 股份 15600 | 576587 9 413 
中 国 西 电 | 435 700 | 1292 831 63 945 
广电 电气 41310 | 113 787 . 20 293 
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从 表 2 可 以 看 到 ,电气 一 次 设备 行业 营业 收入 同比 增 
K 16. 6196 ,高 于 上 年 ,但 净利 润 同比 仅 增 长 0.04% , 低 于 上 
年 的 23.02% 。 尤 其 是 主要 一 次 设备 变压器 .开关 公司 业绩 
下 滑 明显 ,一 方面 是 因为 2010 年 电网 投资 呈 下 降 趋 势 , 另 一 





方面 是 因为 国家 电网 在 2010 年 改变 了 招标 模式 ,一 度 采 用 
最 低 价 中 标 。 

根据 我 国 的 能 源 需 求 和 供给 态势 以 及 用 电 人 负荷 中 心 和 
资源 中 心 的 远 距离 大 跨度 的 特点 ,国家 将 进一步 开展 特 高 
压 交 、 直 流 输电 网 络 建设 。 国 家 电网 、 南 方 电网 等 将 投入 
5 000 亿 元 以 上 的 资金 建设 特 高 压 输 电网 络 , 以 特 高 压 、 智 能 
化 、 清 法 能 源 并 网 为 特征 的 电力 建设 在 今后 5 年 将 为 电气 
一 次 设备 提供 商 巨 大 的 市 场 机 遇 。 

节能 减 排 和 低 碳 经 济 将 是 我 国 经 济 发 展 的 重点 。 大 力 
推行 节能 减 排 ,使 用 清洁 能 源 ,才能 不 断 地 满足 未 来 工业 化 
发 展 .城镇 化 和 新 农村 建设 的 需求 ,也 会 从 质 和 量 上 提升 对 
输 配 电 设备 的 要 求 ;城乡 配 电网 的 建设 将 给 输 配 电 设 备 供 
应 商 带 来 更 大 规模 的 发 展 空间 ;打造 高 端 装备 制造 业 也 为 
答 配 电 设备 供应 商 提 供 了 广阔 的 发 展 平台 。 

海外 市 场 也 给 国内 输 配 电 设备 制造 企业 提供 了 发 展 空 
间 。 新 兴 经 济 体 发 展 ,美国 的 智能 电网 建设 ,中 东非 洲 .中 
亚 及 俄罗斯 电网 改造 及 新 的 用 户 需求 ,将 给 已 拥有 高 技术 
和 自主 创新 能 力 的 国内 高 端 输 配 电 设备 制造 企业 提供 巨大 
的 市 场 空 间 。 

在 智能 电网 方面 ,按照 国家 电网 公司 规划 ,“ 十 二 五 ”期 
间 智 能 电网 建设 将 进入 全 面 建设 阶段 。 国 家 电网 发 布 了 三 
个 阶段 的 “智能 电网 ”规划 ,总 投资 额 高 达 40 000 亿 元 。 经 
过 2009 年 和 2010 年 两 年 的 试点 ,2011 年 我 国 智能 电网 将 
进入 全 面 建设 阶段 。 按 照 规 划 , 截 至 2010 年 底 智能 电网 试 
点 结算 需 完 成 电网 智能 化 投资 约 197.3 亿 元 ,预计 2011 年 
国 网 智能 化 投资 约 520 亿 元 ,智能 变 电 智能 配 网 .智能 调度 
和 通信 信息 的 投资 同比 将 有 大 幅度 增长 。 

在 特 高 压 输 变 电 方面 ,2010 年 ,国家 电力 市 场 累计 交易 
电量 3 584. 96 亿 kW - h, 同 比 增 长 21. 7796 。 其 中 , 特 高 压 
输电 交易 电量 181.7 亿 kW - h, 同 比 增长 105. 0196 , 占 国家 
电力 市 场 总 交易 电量 的 $. 1% 。 根 据 国家 电网 “十 二 五 ” 特 
高 压 电网 投资 规划 ,未 来 五 年 我 国 将 建设 “三 纵 三 横 一 环 
网 ” 特 高 压 交流 电网 ,以 及 锦 屏 一 江苏 等 11 回 特 高 压 直 流 
输电 工程 。 预 计 “ 十 二 五 ”期 间 , 特 高 压 交 流 线 路 投资 额 为 2 
300 亿 元 ,其 中 主 设备 投资 额 为 660 亿 元 ; 特 高 压 直 流 设备 
投资 将 达到 1 900 亿 元 。 

在 农村 电网 改造 升级 方面 ,2010 年 7 月 份 国家 能 源 局 
召开 了 全 国 农村 电网 改造 升级 工作 会 议 , 将 启动 为 期 三 年 
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的 新 一 轮 农 网 升级 改造 。 该 轮 投 资 规模 将 超过 2 000 亿 元 ， 
Hh 2/3 左右 的 投资 将 用 于 购买 输 变 电 设备 。 

万 家 乐 : 输 配 电 业务 大 幅 下 滑 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 283 191 万 元 ,同比 增长 
2. 88% 。 其 中 : 输 配 电 业 务 营业 收入 140 832 万 元 ,同比 下 
降 13. 57% ; 厨 卫 电器 业务 营业 收入 135 819 万 元 ,同比 增长 
28. 12% ;实现 营业 利润 ~- 804 万 元 。 因 顺 特 电气 合资 产生 
的 公允 价值 溢价 3.65 亿 元 ( 原 账 面 的 “ 顺 特 "高 标 成 本 为 0 
元 ,出 资 作 价 3. 65 亿 元 ) , 按 会 计 准 则 有 关 规 定 确认 营业 外 
收入 18 250 万 元 ,公司 实现 净利 润 14 335 万 元 ,同比 下 降 
25. 8596 ; 归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净利 润 13 003 万 元 ,同比 
FRE 32.74% o 

公司 控股 子 公 司 顺 特 电 气 有 限 公 司 (以 下 简称 “上 顺 特 电 
A" ) 与 阿 海 球 输 配 电 控 股 公司 [ 现 已 变更 为 施耐德 电气 东 
南亚 (总 部 ) 有 限 公司 ] 组 建 的 合资 公司 开始 运营 ,成 为 顺 特 
电气 原 有 产品 和 业务 的 经 营 主体 。2010 年 ,合资 公司 实现 
营业 收入 137 154 万 元 , 比 顺 特 电 气 2009 年 度 营业 收入 
167 737 万 元 下 降 18. 2396 ;净利 润 2 485 7176, 比 顺 特 电 气 
2009 年 度 净 利润 16 585 万 元 ,下 降 85.0296 。 公 司 营业 收 
人 减少 的 主要 原因 是 :主要 的 出 口 订单 来 源 地 阿 联 疯 迪 和 拜 
市 场 受 国际 金融 危机 的 冲击 ,短期 内 难以 恢复 ;国内 市 场 殉 
争 激烈 ,导致 产品 单价 不 断 下 滑 ; 钢 材 等 大 宗 原 材料 价格 持 
续 走 高 并 在 高 位 运行 。 受 合资 公司 组 建 和 整合 的 影响 ,万 
家 乐 管理 费用 上 升 EERI AREIK TFE ITET, 
生产 经 营 受到 影响 。 

2010 年 ,公司 全 资 子 公司 广东 万 家 乐 燃气 具有 限 公 司 
累计 实现 营业 收入 136 151 万 元 ,同比 增长 30. 04% ;实现 营 
业 利 润 2 208 万 元 ,同比 增长 50. 2% ;实现 净利 润 2 838 万 
元 ,同比 增长 65. 3896 。 

思源 电气 ;毛利 率 急剧 下 滑 

2010 年 , 公司 新 增 销售 订单 23.09 亿 元 ,同比 下 降 
7. 89% ;实现 营业 收入 187 723 万 元 ,同比 下 降 0. 60% ;实现 
净利 润 55 435 万 元 ,同比 下 降 41. 66% ;实现 扣除 非 经 常 性 
损益 后 的 净利 润 23 176 万 元 ,同比 下 降 26. 99% 。 这 是 自 
2002 年 以 来 首次 出 现 的 负增长 。 

公司 业绩 下 滑 主 要 是 因为 主要 客户 的 招标 模式 改变 ， 
导致 非 理性 价格 竞争 ,毛利 大 幅 下 滑 。 在 这 种 情况 下 ,公司 
努力 提高 运营 效率 ,降低 成 本 。 在 新 业务 方面 ,公司 培育 的 
封闭 式 组 合 电器 (GIS) .电力 电子 产品 和 数字 化 变电站 三 块 
业务 取得 了 阶段 性 的 成 果 。 在 海外 业务 方面 ,2010 年 海外 
业务 订单 额 突 破 1 亿 元 ,直接 出 口 成 功 开 拓 了 越南 等 国外 
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市 场 ;公司 加 快 了 海外 布局 的 步伐 ,在 印度 尼 西 亚 等 国家 建 
立 了 办 事 处 ;在 巴基斯坦 等 十 多 个 国家 建立 了 代理 渠道 。 
与 国内 主要 总 包 商 建立 了 合作 关系 ,为 开展 和 建立 工程 总 
包 项 目 奠定 了 基础 。 

公司 重视 产品 研发 ,已 经 覆盖 了 电力 自动 化 系统 .高压 
开关 电抗 器 .电力 电子 、. 继 电 保 护 .电力 电容 器 等 输 配 电 领 
域 的 多 项 产品 。2010 年 公司 共有 63 项 新 产品 通过 了 型 式 
试验 ,16 项 新 产品 通过 了 省 部 级 及 以 上 的 产品 鉴定 。 思 源 
清 能 电气 电子 有 限 公司 的 QNSVG 型 链 式 SVG 动态 无 功 补 
偿 装 置 及 有 源 谐 波 治理 装置 .如 高 高 压 电 器 有 限 公 司 的 
GW22B 一 550D(W)/J4000 一 63 户外 高 压 交 流 隔 离开 关 成 功 
入选 “2010 年 度 国 家 重点 新 产品 计划 ”。 如 高 高 压 电 器 有 限 
公司 目 主 研发 的 LW58 一 252AT4000 一 50 型 户外 高 压 交 流 断 
路 器 .GW23B -550D(W)/J4000 一 63 型 户外 高 压 交 流 隔离 
开关 被 评 为 江苏 省 高 新 技术 产品 。 上 海 思源 电力 电容 器 有 
限 公 司 的 BAM12 一 500 一 1W 高 压 并 联 电容 器 和 思源 电气 第 
一 分 公司 的 BKS—60000/35 并 联 电 抗 器 被 评 为 上 海 市 重点 
新 产品 。 

特 变 电 工 :新 能 源 渐 入 佳境 

2010 年 , 面 对 国 内 电力 主 市 场 投资 下 滑 市场 竞 争 更 加 
激烈 大宗 原材料 价格 波动 、 汇 率 走 势 日 趋 复杂 等 严峻 挑 
战 ,公司 积极 转变 增长 方式 ,实现 营业 收入 177. 70 47,56, 
业 利润 17. 62 亿 元 ,利润 总 额 18. 48 亿 元 ,净利 润 16. 62 亿 
元 ,归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 16. 11 亿 元 ,同比 分 别 增 
K 20. 44% 1.27% ,1. 1896 ,5. 2196 FI 5. 4196 , 

2010 年 ,公司 推动 市 场 结构 调整 ,在 巩固 国家 电网 、 南 
方 电网 .五 大 电源 等 电力 设备 主 市 场 的 同时 ,加 大 对 铁路 、 
风电 ` 石 油 化 工 等 新 兴 市 场 的 开拓 力度 。500kYV RIA E frs 
输 变 电 产 品 陆 续 进 入 美国 、 加 拿 大、 印度、 俄罗斯 等 市 场 , 实 
现 了 对 印度 首 条 765kV 特 高 压 输 电工 程 高 端 产品 的 出 口 ; 
成 功 签约 赞比亚 3. 3 亿美 元 的 电网 建设 成 套 工 程 项 目 , 国 
际 市 场 的 品牌 影响 力 不 断 提升 。 公 司 成 功 研制 了 世界 首 台 
1 O00kV 发 电机 升 压 变 压 器 .世界 单 全 容量 最 大 的 500kV 核 
电 主 变现 场 组 装 水 电 主 变 及 百 万 千瓦 三 相 一 体 火 电 主 变 
等 产品 ,同时 在 800kV 及 以 下 套 管 ,500kV 出 线装 置 T UE 
波 电抗 器 及 互感 器 等 领域 实现 重大 突破 , 首 台 220kV 智能 
变 压 需 通过 了 国家 级 新 产品 鉴定 ,100 ~ 500kW 道 变 器 获得 
“金太 阳 TAE, 

公司 具备 完整 的 太阳 能 光伏 产业 链 , 子 公 司 新 疆 新 能 
源 股份 有 限 公 司 计 划 “ 十 二 五 "形成 太阳 能 电池 片 年 产 
500MW .光伏 组 件 500MW HE AE 1 000MW .光伏 系统 集成 
应 用 规模 300MW 的 生产 规模 。“ 十 二 五 ”期 间 光 伏 电 站 建 
设 提速 ,公司 光伏 业务 毛利 水 平 有 较 大 提升 空间 。 

长 城 电工 : 加 大 新 市 场 开 发 力度 

2010 年 公司 完成 营业 收入 152 014. 52 万 元 ,同比 增长 
14. 64% ;实现 利润 总 额 4 293.75 万 元 ,同比 增长 12. 3696 ; 
归属 于 母 公 司 所 有 者 净利 润 2 682.79 万 元 ,同比 增 
长 7.40% 。 
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公司 创新 营销 模式 ,促进 市 场 转型 ,成套 电气 设备 营销 
体系 中 实现 了 市 场 开 发 与 销售 业务 的 分 离 与 统一 ;电器 元 
件 在 推行 “开发 .配送 + 代理 ”营销 模式 的 基础 上 ,通过 组 建 
中 高 压 \ 设 计 院 所 、 风 电 、 变 频 等 专业 市 场 开发 团队 ,有 针对 
性 地 制定 产品 应 用 解决 方案 和 开发 模式 。 

国内 电网 公司 采取 集中 招标 采购 的 方式 ,加 剧 了 行业 
市 场 竞 争 ,同时 , 随 着 国家 节能 减 排 政策 力度 的 加 大 ,国内 
火电 设备 需求 逐渐 减少 。 公 司 一 方面 深化 、 细 化 原 有 市 场 ， 
另 一 方面 紧 紧 抓 住 国家 产业 调整 政策 ,积极 开辟 新 的 市 场 
领域 ,继续 加 大 国家 鼓励 投资 的 新 能 源 .交通 .通信 水利 、 
环保 等 行业 的 市 场 开发 力度 ,在 “铁路 .新 能 源 、 出 口 ” 三 大 
市 场 领域 取得 进展 。 

全 力 开展 新 产品 研发 , 全 年 完成 新 产品 开发 项 目 21 
项 。 i 一 AX 和 i 一 AYlA 系列 交流 金属 封闭 开关 设备 、 
GSC3—2 新 一 代 直 流 操作 交流 接触 器 等 智能 型 数字化、 小 
型 化 、 高 可 靠 性 电工 产品 的 研发 成 功 ,推进 了 公司 中 低压 电 
工 产品 的 技术 升级 ;EVH6 一 31.5 电气 化 铁道 真空 断路 器 、 
大 规格 交流 接触 器 、500kW 光伏 并 网 发 电 系统 等 产品 的 研 
发 成 功 ,推动 公司 电工 产品 向 风电 、 光 伏 发 电 、 铁 路 等 新 领 
域 的 拓展 ,进一步 延伸 了 产业 链 。 

东 源 电器 :努力 研发 新 产品 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 46 613. 89 万 元 ,同比 增长 
16. 8296 ;营业 利润 2 470. 58 万 元 ,同比 下 降 32. 9996 ;归属 
于 母 公司 的 净利 润 2 739. 44 万 元 ,同比 下 降 19. 0190, 

公司 巩固 和 发 展 江 苏 .贵州 .安徽 .浙江 广西 天津 .内 


. 蒙古 等 主要 市 场 ,并 成 功 开 辟 了 辽宁 、 新 疆 等 新 市 场 ,同时 


继续 加 强 与 外 贸 进出 口 公司 和 国外 工程 承包 商 等 外 贸 单 位 
的 交流 与 合作 ,多 渠道 .多 途径 开展 产品 直接 和 间接 外 销 业 
务 。 在 南通 市 通州 经 济 开 发 区 出 资 设立 了 南通 东 源 电力 管 
能 设备 有 限 公 司 , 持 股 90% , 主 营 智能 电网 设备 。 

平 高 电气 :市 场 占有 率 回升 ,价格 拖累 业绩 

2010 年 , 随 着 后 金融 危机 对 输 配 电 设 备 行业 影 响 的 显 
现 , 行 业 竞 争 尤 为 激烈 ,市 场 需求 趋 缓 , 产 品 价格 大 幅 下 滑 ， 
公司 总 投标 金额 ,新 增 合 同 金额 都 有 所 下 降 ,企业 经 营 困难 


， 增 加 。2010 年 公司 新 签 合 同 21.5 亿 元 ,同比 下 降 14% ; 实 


现 营业 收入 20. 46 亿 元 ,同比 下 降 13.20% ;实现 净利 润 
466. 43 万 元 ,同比 下 降 96. 6996 ;实现 归属 于 上 市 公司 普通 
股东 的 净利 润 539. 79 万 元 ,同比 下 降 96. 21%。 公 司 利润 
构成 中 ,来 自 于 平 高 东芝 的 投资 收益 为 68. 48 万 元 ,同比 下 
降 99. 46% 。 

国家 电网 公司 集中 招标 采购 1 000kV 晋 东南 一 南阳 一 
研 门 特 高 压 交流 试验 示范 工程 扩建 工程 变电站 主 设备 , 公 
司 中 标 扩建 工程 中 晋 东 南 电 站 1 100kY GIS 3 个 间隔 。 在 国 
家 电网 集中 招标 范围 内 ,公司 及 平 高 东芝 市 场 占有 率 有 所 
回升 。 

公司 计划 加 大 科技 投入 ,加 强 交 直流 特 高 压 设 备 的 研 
究 开 发 ,加 快 智能 化 开关 产品 研究 开发 和 直流 场 成 套 设备 
设计 ,尽快 形成 新 的 利润 增长 点 。 


2010 年 2 月 ,平顶山 国资 委 将 平 高 集团 100% 股份 划 转 
给 国 网 装备 公司 。2011 年 初 , 国 网 装备 将 平 高 集团 全 部 国 
有 产权 划 转 给 中 国电 力 技术 装备 有 限 公 司 ,公司 的 实际 控 
制 人 仍然 为 国家 电网 公司 。 国 家 电网 还 分 别 通 过 许 继 集 团 
和 南 瑞 集团 控制 许 继 电 气 和 国电 南 瑞 , 平 高 电气 股权 划 转 
完成 将 为 国家 电网 一 .二 次 设备 融合 提供 重要 平台 。 

置信 电气 : 非 晶 合 金 变压器 龙头 业绩 稳定 增长 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 151 640. 94 万 元 ,同比 增长 
16. 99% ;利润 总 额 和 归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净利 润 分 别 为 
43 965.15 万 元 和 31 981. 77 万 元 ,同比 分 别 增长 19. 3496 
和 25. 19% 。 

随 着 国家 市 能 降 耗 政策 的 推进 , 非 晶 变 压 器 的 需求 不 
断 增 长 ,更 多 的 非 唱 变压器 生产 厂商 加 入 竞争。 公司 不 断 
加 强 市 场 宣传 ,提升 署 信 非 晶 的 品牌 知名 度 , 业 务 部 门 走 访 
设计 院 所 、 大 企业 及 企业 集团 ,开展 专门 的 产品 介绍 ,各 大 
疫 计 院 及 大 型 企业 已 在 设计 中 普遍 选用 非 晶 合金 变压器 。 
置信 电气 的 非 晶 合 金 变 压 器 已 在 上 海 世 博 会 .北京 奥运 会 
场馆 、 杭 州 湾 跨 海 大桥 .东海 大 桥 . 洋 山 深水 港 . 长 江 隧 桥 、 
上 海 虹 桥 交 通 枢纽 .浙江 连 岛 大 桥 、 广 州 黄埔 珠江 大 桥 、 郑 
州 市 黄河 公路 大 桥 等 国家 重点 工程 项 目 中 广泛 使 用 。 

2010 年 ,公司 研发 成 功 全 球 首 台 新 一 代 非 晶 合金 变 压 
器 。 该 产品 运用 了 新 型 的 非 晶 合金 带 材 ,与 516 型 非 晶 合 
金 变 奈 恬 相 比 ,节能 效果 性 能 .产品 .生产 成 本 .噪声 等 均 
更 优良 ,性价比 优势 显著 。 

荐 胜 超 微 :业绩 反弹 源 自行 业 复苏 和 产能 释放 

公司 本 部 两 大 类 微细 漆包线 产品 (常规 线 和 自 烙 线 ) 的 
全 年 产销 量 历史 性 地 突破 万 吨 ,实现 车 业 收 入 98 343.72 万 
元 ,同比 增长 92. 51% ;实现 归属 于 母 公司 所 有 者 的 净利 润 
1 563. 30 万 元 ,年 度 净 利润 较 2009 年 增长 389. 71% 。 

全 球 电子 产业 在 2010 年 全 面 复 苏 , 整 个 行业 的 景气 超 
出 预期 。 上 半年 ,家 电 汽车 .通信 等 电子 产品 受到 大 力 扶 
助 ,相关 行业 受益 良 多 ,相关 的 漆包线 行业 产销 实现 快速 增 
长 ,国内 电子 元 器 件 生 产 企业 普遍 订单 剧 增 ,产能 利用 率 快 
速 提升 ,企业 的 销售 收入 和 利润 水 平均 大 幅 上 升 。 

.公司 募 投 项 目的 产能 在 2010 年 内 得 到 释放 ,缓解 了 订 
单 陡 增 带 来 的 经 营 压 力 。 随 着 募集 资金 相关 配套 项 目的 逐 
步 建成 ,公司 将 形成 领先 的 研发 水 平 、 完 整 的 产业 链 及 规模 
化 生产 能 力 的 微细 漆包线 专业 化 产业 格局 。 公 司 努 力 开发 
新 客户 ,在 继续 完成 对 “长 三 角 ” 和“ 珠 三 角 ” 销 售 区 域 覆 盖 
的 同时 ,顺应 产业 西 移 的 趋势 ,着手 布局 西南 地 区 市 场 。 

中 天 科技 :公司 经 营 保 持 高 景气 

2010 年 ,3G 基础 建设 需求 及 “三 网 融合 ”智能 电网 的 
推广 ,给 公司 光纤 .光缆 及 射频 电缆 等 通信 产品 提供 了 良好 
机 遇 ; 城 市 电网 改造 和 农村 电网 建设 力度 的 加 大 ,使 公司 电 
力 产品 市 场 需求 量 增 长 迅速 , 主 营 产 品 均 呈现 产销 两 旺 的 
态势 。 公 司 坚 持 做 大 做 强 通 信 、 电 网 两 大 产品 链条 ,扩大 产 
能 满足 市 场 需求 ,通过 自主 创新 提高 产品 科技 含量 和 附加 
值 ,实现 业绩 持续 快速 增长 。 


企业 概况 


2010 年 公司 实现 各 类 产品 销售 434 695. 55 万 元 ,同比 
增长 16. 69% ;营业 利润 52 200. 00 万 元 ,同比 增长 13. 62%， 
净利 润 45 879. 24 万 元 ,同比 增长 19. 04% 。 

光纤 .光缆 是 公司 的 传统 产品 ,长 期 以 来 坚持 “特种 光 
缆 特 种 经 营 ” 的 理念 。2011 年 ,国家 三 网 融合 .光纤 到 户 数 
量 的 增加 给 光纤 .光缆 产品 大 发 展 提供 平台 。 

电力 线 缆 是 公司 近年 来 主要 发 展 的 产品 ,已 成 功 开发 
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金 导 线 填补 了 国内 空 和 月 ,实现 了 从 普通 导线 生产 销售 向 特 
种 导线 生产 销售 的 转变 。2011 年 随 着 海底 光电 缆 、 电 缆 、 
电力 缆 等 产品 市 场 的 扩大 ,电力 线 费 产 品 成 为 公司 的 骨干 
产品 。 

三 变 科技 :市 场 拓展 成 果 显 现 

2010 年 公司 实现 营业 收入 87 295.83 万 元 ,同比 下 降 
19. 88% ;实现 营业 利润 4 710. 60 万 元 ,同比 增长 13.43% ; 
实现 利润 总 额 5 053. 50 万 元 ,同比 增长 6. 3596 ;实现 净利 润 
4 411.51 万 元 ,同比 增长 10. 8396 。 

公司 积极 推进 产品 研发 ,220kV 电力 变压器 设计 、 制 造 
技术 已 经 完全 成 熟 ; 核 级 干 式 变压器 通过 了 国家 变压器 质 
量 监督 检验 中 心包 括 罕 发 短路 试验 在 内 的 各 项 试验 ;电气 
化 铁路 用 牵引 变压器 已 通过 国家 变 压 右 质量 监督 检验 中 心 
包括 突 发 短路 试验 在 内 的 各 项 试验 ,即将 挂 网 运行 ;针对 性 
推出 非 晶 合金 干 式 变 压 句 、 薄 绝缘 带 填 料 刻 注 干 式 变压器 、 
城市 轨道 交通 用 干 式 牵 引 整 流 变 压 器 ,实现 了 和 干 式 变压器 
的 升级 换代 ,改善 了 风电 用 组 合式 变压器 的 产品 结构 ,提升 
了 产品 性 能 。 

随 着 国 网 公司 对 变压器 实行 集中 招标 ,公司 对 营销 策 
略 也 进行 了 调整 并 制定 了 新 的 考核 办 法 。 成 立 了 北京 销售 
总 部 ,增强 市 场 拓 展 能 力 , 努 力 开拓 风电 石油 石化 等 新 兴 
市 场 ,取得 了 突破 。 公 司 加 大 了 产品 外 销 力 度 , 系 列 产 品 出 
口 美 国 . 肯尼亚 .尼加拉瓜 等 国家 ,品种 涉及 美式 箱 变 、 油 浸 
式 配 电 变 压 器 ,甚至 包括 大 容量 110kV .220kV 以 上 等 级 产 
Ah ,全 年 到 款额 达到 5 072 万 元 , 比 上 年 有 所 增加 ;合同 金额 
为 3 857 万 元 , 比 上 年 有 所 下 降 。 

天 威 保 变 :新 能 源 业务 强劲 复苏 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 76.30 亿 元 ,同比 增长 
26. 96% ;净利 润 6. 19 亿 元 ,同比 增长 $. 37% 。 变 压 器 产量 
8 451 FI kV * A、 风 电 整 机 产量 114 台 、 风 电 叶 片 产 量 521 
片 .薄膜 电池 产量 30MW LRE 1268t。 作 为 国内 变 压 
ITEE , x 8] 2010 年 主 营业 务 表现 稳定 ,变压器 收入 同 
比 增长 22. 48% ;新 能 源 设 备 业 务 强劲 复苏 ,收入 同比 增长 
138. 7396 ,形成 了 变压器 新 能 源 设备 ”双核 发 展 ” 模 式 。 

国内 输 变 电 设 备 市 场 需求 较 上 年 明显 下 降 , 输 变 电 设 
备 行业 产能 扩大 ,供需 矛盾 日 益 突出 ,价格 竞争 激烈 , 主 材 
价格 呈 上 涨 趋势 ,这 些 因素 对 输 变 电 设备 企 业 的 毛利 率 造 
成 一 定 影响 。 公 司 全 力 开 拓 国 内 外 市 场 ,相继 中 标 国 网 
1 000kV 特 高 压 、 南 网 直流 等 重大 项 目 ;进一步 完善 牵引 变 
压 右 等 特 型 产品 市 场 结构 ,先后 中 标 国 内 高 铁 和 客运 专线 
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等 重大 项 目 。 在 海外 市 场 ,先后 中 标 印 度 国 网 750kV 级 变 


压 器 .伊拉克 华 事 德 项 目 及 出 口 美国 调 相 变压器 。 

公司 顺利 试制 成 功 向 家 坝 一 上 海 x 800kV 直流 输电 工 
程 用 换 流 变压器 ;完成 了 万 洲 坝 一 上 海 x SOOKV 直流 输电 工 
程 用 换 流 变压器 的 制造 ;完成 了 +800kV/7 200MW 直流 输 
电线 路 用 干 式 平 波 电 抗 器 工程 图 样 开 发 设计 与 前 期 技术 准 
备 ;完成 了 DFP 一 400 O00kV - A/1 000kV 特 高 压 交流 升 压 
变压器 的 研发 ;在 大 容量 分 裂 式 辅助 变压器 的 研发 方面 取 
得 新 突破 ;开发 了 500kV .800kV 现场 组 装 变 压 器 技术 ;着力 
开发 新 型 平衡 牵引 变压器 ;设计 开发 了 三 相 一 体 全 系列 VV 
接线 牵引 变压器 .研制 成 功 了 220kV 新 型 平衡 牵引 变压器 。 

2010 年 ,公司 完成 了 新 津 多 唱 硅 项 目的 建设 并 全 面 调 
试 生产 ,完成 了 风电 整 机 二 期 项 目 建设 .风电 叶片 的 一 期 建 
设 , 完 成 了 薄膜 项 目的 一 期 技术 升级 的 前 期 准备 及 长 春 新 
能 源 公司 的 股权 收购 项 目 。 

在 光伏 领域 ,公司 以 完善 产业 链 建 设 、 形 成 系统 集成 能 
力 为 重点 ,根据 产业 发 展 状况 及 市 场 时 机 ,开展 光伏 建筑 、 
光伏 电站 的 建设 。 风 电 方 面 ,公司 目标 是 形成 以 整 机 及 关 
键 零 部 件 制造 为 核心 ,以 风电 场 开发 .风电 系统 集成 和 技术 
服务 为 延伸 的 风电 产业 链 , 形 成 1 ~1.5MW .2 -2.5 MW, 
3MW 双人 馈 、 直 驱 、 永 磁 直 驱 等 结构 形式 的 陆地 和 和 海上 风电 机 
组 系列 。 

精 达 股份 :产能 释放 巩固 龙头 地 位 

2010 年 , 受 宏观 经 济 向 好 及 家 电 下 乡 补 贴 措施 的 推动 ， 
漆包线 ,汽车 电线 和 电子 线 的 市 场 需 求全 年 持续 旺盛 ,公司 
生产 和 销售 顺利 完成 年 度 预 算 目 标 并 创 出 历史 最 好 水 平 。 
年 生产 149 748t, 销售 147 264t, 其 中 特种 电磁 线 产品 产量 
120 933t ,销量 118 467t ,同比 分 别 增长 42. 9296 和 39. 6396 。 
公司 全 年 实现 主 营 业务 收入 750 139 万 元 、 昔 业 利 润 
18 706.78 万 元 、 净 利润 10 855.65 万 元 ,同比 分 别 增长 
89. 6196 .35. 20% 和 63. 5196 。 

荣 信和 股份 :无 功 补 偿 龙 头 延 续 高 速 增长 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 133 689. 20 万 元 ,同比 增长 
44. 97% ;实现 营业 利润 20 262. 37 万 元 ,同比 增长 36. 30% ; 
实现 净利 润 26 736. 87 万 元 ,同比 增长 44. 20% 。 

公司 本 部 及 控股 子 公司 北京 信 力 筑 正 新 能 源 技术 股份 
有 限 公司 新 签订 单 185 261. 76 万 元 ,同比 增长 22. 81% 。 其 
中 ,公司 本 部 签订 订单 120 464. 76 万 元 ;北京 信 力 筑 正 新 能 
源 技术 股份 有 限 公 司 签订 订单 64 797 万 元 , 均 为 治 金 行业 
的 余热 余 压 节能 发 电 系 统合 同 。 截 至 2010 年 底 , 公 司 及 控 
股子 公司 未 执行 合同 145 451.74 万 元 , 转 入 2011 年 度 
执行 。 

公司 两 个 无 功 补偿 产品 SVC 和 SVG 发 展 势头 良好 ,其 
中 SVG 订单 同比 增长 1 024. 4096 。 

公司 变频 类 产品 立足 高 端 ,2011 年 大 容量 HVC 开始 批 
量 生产 。 此 外 ,公司 研发 的 光伏 道 变 器 、 特 大 电流 固态 开 
X 整流 器 等 新 产品 2011 年 进入 批量 生产 阶段 。 

公司 先后 与 中 煤 集团 、 德 国 西门 子 公司 等 组 建 了 中 煤 
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科 创 节能 技术 有 限 公 司 、 荣 西 电力 传输 技术 有 限 公 司 ( 筹 ) 
等 多 家 新 的 经 营 实体 ,同时 ,以 投资 控股、 参股 等 方式 将 上 
海地 澳 自 动 化 科技 有 限 公 司 、 山 东 荣 信 汇 盛 机 电 科 技 有 限 
公司 . 沫 科 人 恒 阳 整流 技术 有 限 公 司 等 一 批 优 质 企业 纳 人 荣 
信和 体系 。 

深圳 惠 程 :先进 材料 发 展 潜力 巨大 

2010 年 ,公司 克服 了 国家 电网 投入 速度 放 缓 、 部 分 地 区 
建设 进度 有 所 延 后 的 不 利 情况 ,继续 推动 技术 创新 和 新 产 
品 开 发 ,电力 行业 营业 收入 稳定 增长 。 公 司 在 聚 酰 亚 胺 及 
纳米 纤维 等 先进 材料 领域 的 开发 取得 重大 突破 性 进展 ,在 
环保 设备 、 新 能 源 设 备 、 先 进 装 备 制造 等 方面 的 应 用 成 效 显 
著 。2010 年 公司 实现 营业 收入 3.53 亿 元 ,同比 增长 
12. 29% ;实现 净利 润 7 026 万 元 ,同比 下 降 6. 26% 。 

公司 将 新 型 高 分 子 材料 应 用 于 配 电 设备 ,实现 全 密闭 、 
全 绝缘 ,可 以 在 户外 全 天 候 运 作 , 符 合 城乡 配 网 设备 智能 
化 小 型 化 环保 型 的 发 展 趋势 , 具 有 较 大 市 场 空 间 。 真 空 
绝缘 电气 控制 设备 ,复合 管 母线 等 新 产品 符合 国家 节能 减 
排 的 大 政 方针 ,可 提高 现 有 产品 等 级 , 带 来 较 好 的 经 济 效 益 
和 社会 效益 。 

奥 特 迅 :电动 汽车 智能 充电 系统 试 运行 

2010 年 ,电力 行业 加 快 转变 发 展 方式 、 加 大 结构 调整 力 
度 , 新 能 源 发 电 、 电 网 智能 化 投入 占 电力 建设 总 投资 比例 持 
续 提高 ,为 公司 发 展 提 供 了 重大 机 遇 。 随 着 我 国 经 济 的 快 
速 发 展 和 城市 化 进程 的 加 速 , 全 国 大 范围 兴建 高 铁 、 地 铁 ， 
轨道 交通 行业 正 处 于 发 展 黄金 期 。 公 司 实现 营业 总 收入 
18 215. 67 万 元 、 营 业 利 润 2 629. 08 万 元 ,利润 总 额 3 175. 67 
万 元 、 归 属于 母 公司 所 有 者 的 净利 润 2 690. 26 万 元 ,同比 分 
别 增长 29. 17% 、40. 11% 、13. 39% $8 11. 0796 。 

公司 有 计划 地 积极 研发 储备 行业 内 关键 的 核心 技术 ， 
2010 年 完成 了 30 ~80kV - A 电力 专用 UPS 和 闭 变 电源 EC 
字 化 站 交 直 流 电源 系统 .无 线 传输 电池 巡 检 仪 、 无 线 传 输 曹 
电池 内 阻 在 线 巡 检 仪 、 便 携 式 高 精度 蕾 电池 内 阻 测试 仪 、 
ATC48M50 高 频 开 关 电 源 模块 有 源 道 变 放电 仪 、 全 数字 控 
制 大 功率 充 放 电 装 置 .电动 汽车 充电 机 电动 汽车 一 体 化 充 
电机 等 10 个 项 目 。2010 年 公司 获得 了 中 广 核 核电 设备 国 
产 化 联合 研发 中 心 颁发 的 成 员 资格 证 书 。 

南洋 股份 :致力 于 高 端 产品 研发 

2010 年 ,公司 完善 高 压 等 级 电线 及 特种 电缆 产品 链 ,经 
营业 绩 稳 步 增长 。 实 现 营 业 收 入 185 663. 80 万 元 ,同比 增 
长 47.06% ;利润 总 额 20 537. 99 万 元 ,同比 增长 9.41% ; 归 
属于 上 市 公司 净利 润 13 122. 97 万 元 ,同比 增长 2. 5496 。 

我 国电 线 电缆 行业 供需 存在 结构 性 矛盾 。 中 低压 产品 
技术 含量 较 低 , 设 备 工艺 简单 ,目前 已 形成 巨大 的 生产 能 
力 , 超 出 市 场 需求 ; 相 较 之 下 ,由 于 存在 品牌 .技术 资质 等 壁 
例 , 在 高 压 、 超 高 压 交 联 电缆 等 高 端 产 品 领 域 ,目前 主要 由 
几 家 国内 的 合资 厂商 或 少数 行业 龙头 企 所 占有 ,集中 度 较 
高 。 具 备 110kV 电缆 附件 .220kV 及 以 上 高 压 、 超 高 压 电 力 
电缆 和 附件 等 产品 生产 能 力 的 企业 数量 较 少 ,目前 220kV 


及 以 上 电缆 附件 主要 依赖 进口 。 

公司 系统 分 析 了 国内 外 电线 电缆 行业 的 现状 及 发 展 趋 
势 . 市 场 竞争 状况 和 公司 综合 实力 ,利用 品牌 .服务 、 技 术 优 
势 , 做 强 高 压 电缆 ,做 优 特 种 电缆 ;利用 集约 化 规模 化 优势 做 
大 中 压 电缆 ;继续 巩固 华南 市 场 ,不 断 开 拓 占 领 北方 市 场 。 

TEPEK: KRESE, 带动 中 低压 

城乡 电网 、 轨 道 交 通 等 基础 建设 领域 出 现 的 庞大 投资 
拉动 了 电线 电线 的 市 场 需求 。2010 年 公司 实现 营业 收入 
214 442.26 万 元 ,同比 增长 44.5690 ;实现 利润 总 额 
11 138. 13 万 元 ,同比 增长 10.78% ;归属 于 上 市 公司 股东 的 
净利 润 9 742. 52 万 元 ,同比 增长 12. 0796 。 

公司 坚持 “中 低压 做 大 、 超 高 压 做 强 、 特 缆 做 专 " 的 发 展 
战略 ,继续 加 大 110 ~ 220kV 产品 的 开拓 力度 ,并 带动 中 低 
压 产 品 的 销售 ,巩固 超 高 压 和 中 低压 并 举 的 业务 格局 。 同 
时 ,公司 积极 向 特 缆 领 域 发 展 , 以 2009 年 开发 的 0. 6kV/1kV 
及 以 下 风力 发 电 用 了 耐 扭曲 软 电 缆 、 乙 丙 检 胶 绝 缘 轨 道 交 通 
用 直流 牵引 电缆 和 2010 年 开发 的 光纤 复合 低压 电缆 、 电 气 
化 铁路 27. 5kV 单 相交 流 交 联 聚 乙烯 绝缘 电缆 等 新 产品 为 
突破 口 ,结合 非 公 开 增发 募集 资金 项 目 , 加 大 对 特种 电缆 的 
研发 力度 和 市 场 开 拓 力 度 , 争 取 在 未 来 几 年 形成 超 高 压 \ 中 
低压 .特种 电缆 齐头并进 的 产品 格局 。 

公司 将 在 2011 年 实施 完毕 IPO 募集 资金 项 目 ,基本 完成 
超 高 压 及 中 低压 项 目的 投资 计划 ,为 “ 超 高 压 做 强 ,带动 中 低 
压 做 大 "竞争 策略 的 贯彻 与 实施 做 好 产能 准备 。 另 外 ,公司 
将 在 2011 年 利用 非 公 开 增 发 募集 资金 ,投入 智能 电网 专用 电 
缆 、 轨 道 交 通用 特种 电缆 和 风力 发 电 用 特种 电缆 项 目 。 

意 龙 电器 :铁路 电气 化 项 目 稳步 进展 

公司 2010 年 实现 营业 收入 60 952. 66 万 元 ,同比 增长 
18. 8596 ;实现 利润 总 额 5 010.45 万 元 ,同比 增长 13.72% ; 
实现 净利 润 4 307. 40 万 元 ,同比 增长 11. 36% , 

电气 化 铁路 高铁 .城市 轨道 交通 的 迅速 发 展 必 将 带动 
输 配 电 设备 市 场 的 大 发 展 。 公 司 的 相关 产品 已 相继 获得 多 
项 电气 化 铁路 建设 项 目的 订单 ,成 为 电气 化 铁路 建设 及 改 
造 工 程 的 首 批 和 重点 建设 单位 之 一 ,相继 成 为 中 国 中 铁 电 
气 化 局 公司 .中 国 铁 建 电气 化 局 集团 公司 的 战略 合作 企业 。 
公司 还 需要 进一步 开拓 新 的 市 场 领域 ,加 快 新 产品 产业 化 
进程 及 扩大 销售 规模 ,以 确保 公司 在 行业 中 的 领先 地 位 。 

太阳 电缆 :市 场 开发 成 果 显 著 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 233 697. 20 万 元 ,同比 增长 
51. 89% ;实现 利润 15 191. 16 万 元 ,同比 增长 16. 10% ;实现 
净利 润 12 630. 64 万 元 ,同比 增长 16. 15% ;其 中 归属 于 上 市 
公司 股东 的 净利 润 为 11 971. 84 万 元 ,同比 增长 10. 09% 。 
主要 产品 方面 , 钢 芯 铝 绞 线 产 值 同 比 增长 30. 0% ,中 压 交 联 
电费 产值 同比 增长 24. 5% ,汽车 线 产值 同比 增长 21. 3% , 铜 
心 塑料 线 产值 同比 增长 6. 0% 。 

公司 利用 国家 加 大 西部 大 开发 .加 大 基础 设施 投资 及 
新 一 轮 农 村 电网 升级 改造 的 有 利 时 机 ,加 大 对 电网 、 电 力 、 
铁路 .国家 重点 工程 建设 项 吓 的 营销 力度 。 在 省 内 市 场 取 
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得 了 海峡 国际 会 展 中 心 鸿 山 热电 .长 乐 机 场 等 重点 工程 订 
单 , 省 外 市 场 取得 了 天 津 地 铁 、 天 津 东 站 深圳 地 铁 、 深 圳 北 
站 天津 梅 江 会 展 中 心 .广东 亚运 工程 、 玖 龙 纸 业 天津 新 港 
船舶 .陕西 东风 汽车 等 重点 项 目 工程 订单 。 

2010 年 公司 新 增 专卖 店 15 家 ,新 增 省 外 代理 商 11 X, 
共 拥 有 专卖 店 94 家 ,省 外 办 事 处 20 个 ,代理 商 51 家 , 现 有 
渠道 已 经 基本 覆盖 省 内 外 主要 市 场 。 

公司 将 产业 链 延 伸 到 上 游 铜 产品 的 加 工 生 产 , 出 资 参 
股 福建 上 杭 太 阳 锅 业 有 限 公司 , 占 注 册 资 本 的 46% ,经 营 钢 
杆 制 造 .销售 。2010 年 5 月 ,针对 北方 市 场 在 内 蒙古 包头 市 
青山 区 投资 设立 全 资 子 公司 太阳 电费 (包头 ) 有 跟 公 司 , 拟 
建设 成 为 综合 电缆 生产 基地 ,一 期 工程 部 分 设备 于 11 月 8 
日 正式 投产 。 

中 利 科技 ;市 场 份额 持续 增加 

2010 年 实现 营业 收入 291 872.03 万 元 ,同比 增长 
72. 15% ;实现 利润 总 额 22 209. 74 万 元 ,同比 增长 4.08% ; 
归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净利 润 18 879. 49 万 元 ,同比 增 
K 3.3896, 

在 中 国 移动 组 织 的 招标 中 ,公司 软 电 缆 在 全 国 各 大 区 
全 部 采购 份额 由 上 年 的 61. 3996 提高 到 63. 31% ; 对 中 国电 
信 、 中 国联 通 的 销售 也 实现 持续 快速 增长 。 同 时 继续 加 大 
为 华为 中兴、 大 唐 移 动 等 电信 设备 制造 商 产 品 的 配套 力 
BE ,为 其 定制 开发 众多 新 产品 ,进一步 强化 与 主流 电信 设备 
制造 商 的 战略 合作 关系 。 

公司 在 2010 年 2 月 成 功 收 购 常 州 船用 电缆 有 限 责 任 全 
司 , 全 年 实现 满 负荷 生产 。2010 年 经 第 一 届 董 事 会 第 二 次 
临时 会 议决 议 ,公司 使 用 超 募 资 金 2.7 亿 元 用 于 常州 船 缆 扩 
建 ,进一步 扩大 船用 电缆 的 市 场 份额 。 在 巩固 船用 电缆 军 
品 市 场 的 同时 ,积极 开拓 中 船 等 战略 客户 ,同时 进军 海洋 工 
程 市 场 。 

公司 的 海外 市 场 开 发 战略 也 初 现 成 效 ,在 海外 设立 了 
多 个 办 事 处 ,积极 拓展 VOLEX 富士康 等 国际 知名 的 电子 及 
电气 连接 器 制造 商 ,营销 布 局 基本 成 形 ,全 年 实现 海外 销售 
1 988 万 元 。 

科 华 恒 盛 :积极 进行 海外 拓展 

RE 2010 年 12 月 31 日 ,公司 实现 营业 总 收入 66 188. 74 
万 元 ,同比 增长 41. 90% ;实现 利润 总 额 10 903. 72 万 元 ,同比 
增长 33.76% ;实现 净利 润 9 328. 71 万 元 ,同比 增长 33.479% 。 

公司 积极 开拓 市 场 ,进一步 提升 高 端 UPS. 电源 的 国内 
市 场 份额 与 海外 市 场 份 额 , 取 得 良好 业绩 。 成 功 人 围 中 国 
电信 中国 联通 、 中 国 移动 .中 国 农业 银行 .中 央 国 家 机 关 等 
重大 选 型 。 公 司 进 一 步 拓宽 市 场 领域 ,机 房 整体 解决 方案 
取得 突破 ,风电 领域 的 配套 产品 也 获得 批量 应 用 。2010 年 
不 断 完善 海外 技术 支持 平台 ,开拓 海外 新 客户 71 家 ,海外 
市 场 各 项 主要 经 营 指标 均 大 幅 增长 , 出口 订单 突破 2 000 万 
美元 ,同比 增长 38. 69% 。2010 年 中 南美 市 场 得 到 有 效 的 开 
拓 ,欧美 市 场 份额 占 海 外 市 场 总 销售 额 的 58. 22% ,继续 维 
持 在 较 高 的 水 平 。 
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北京 科 锐 : 毛利 下 滑 拖 累 业 绩 

2010 年 公司 获得 合同 71 071.21 万 元 ,同比 增长 
7.8% ;实现 营业 收入 56 630. 11 万 元 ,同比 增长 1.03% ; 实 
现 归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 4 967.27 万 元 ,同比 下 
降 29. 03% 。 

受 电 网 投资 规模 减少 以 及 国 网 公司 实行 配 电 设 备 集 中 
招标 的 影响 ,市 场 竞 争 更 加 激烈 ,行业 的 毛利 急剧 下 滑 。 公 
司 积极 采取 各 种 措施 降低 成 本 ,尽量 减少 低 价 中 标的 影响 。 
由 于 公司 配 电网 故障 定位 系统 (故障 指示 器 产品 等 ) XR NJ 
柜 等 产品 在 部 分 地 区 的 投标 价格 高 于 竞争 对 手 的 价格 造成 
失 标 ,合同 有 所 减少 ,收入 相应 减少 ,但 重合 器 、 非 晶 合 金 变 
压 器 及 永 磁 机 构 开 关 设 备 收 入 同比 有 较 大 增长 。 

森 源 电气 :有 源 滤波 引领 高 速 增长 

2010 年 公司 实现 营业 收入 48 892. 44 万 元 ,同比 增长 
20. 30% ;净利 润 7 068. 04 万 元 ,同比 增长 17. 1796 。 

有 源 滤 波 器 行业 在 国内 正 处 于 起 步 期 ,大 容量 高 端 领 
域 主要 由 国外 厂商 占据 。 公 司 作 为 国内 少数 能 生产 400 ~ 
2 000A 有 源 滤波 产品 的 企业 之 一 ,业务 收入 呈现 爆发 式 增 
长 。2009 年 公司 有 源 滤波 器 销售 收入 1 800 万 元 ,2010 年 
超 5 600 万 元 。 

2010 年 ,公司 积极 开展 产能 建设 ,同时 ,大 力 拓展 省 外 
业务 ,东北 、 华 东 和 西北 地 区 收入 大 幅 增 加 。 

公司 已 使 用 超 募 资金 投入 轨道 交通 电气 项 目 , 自 主 研 
发 的 产品 通过 了 型 式 试验 ,27. SkV 开关 柜 已 挂 网 试 运行 。 

摩 恩 电气 :毛利 率 下 降 

2010 年 实现 营业 收入 35 745.04 万 元 , 同比 增长 
3.2896 。 受 钢铁 行业 不 景气 影响 ,公司 冶金 行业 销售 额 较 
上 年 减少 9 810. 85 万 元 ,同比 下 降 57. 44% ,对 公司 经 营造 
成 较 大 影响 。 公 司 拓展 了 电缆 在 电力 、 交 通 、 建 筑 及 能 源 等 
行业 的 销售 ,增加 了 部 分 钢铁 贸易 ,同时 受益 于 原材料 价格 
上 涨 带 来 的 销售 价格 上 升 ,公司 彰 业 收入 小 幅 增加 。 

2010 年 销售 毛利 率 为 26.43% ,同比 下 降 5.85 个 百 分 
点 。2010 年 铜价 的 上 涨 以 及 竞争 的 加 剧 , 均 压缩 了 公司 的 
毛利 率 。 同 时 , 销 往 冶金 行业 的 毛利 率 较 高 的 特种 电缆 销 
售 收入 同比 下 降 16. 06% ,而 公司 开拓 的 其 他 行业 的 毛利 率 
总 体 较 冶金 行业 低 , 从 而 导致 毛利 率 下 降 。 此 外 , 受 下 游客 
户 行业 领域 的 变化 ,公司 产品 结构 也 有 较 大 变化 ,其 中 毛利 
率 较 低 的 普通 电缆 销售 同比 增长 143. 18% ,公司 新 增 的 钢 
铁 贸 易 销 售 毛 利率 较 低 , 仅 9.09% 。 

长 高 集团 :订单 下 滑 

2010 年 公司 实现 营业 收入 30 428. 15 万 元 ,同比 下 降 
22. 66% ;实现 营业 利润 5 251. 55 万 元 ,利润 总 额 5 404. 86 
万 元 ,归属 于 上 市 公司 股东 的 净利 润 4 568. 96 万 元 ,同比 分 
S FER 38. 57% ,37. 81% 和 38. 69% 。 

公司 所 处 的 输 变 电 设备 行业 受 国 家 投资 规划 影响 较 
大 。 国 家 电网 建设 投资 在 2008 年 已 经 达到 峰值 ,2009 年 和 
2010 年 220kV 和 5S50kV 变电站 建设 投资 呈现 下 降 走势 , 导 
致 2010 年 国 网 公司 南 网 公司 的 投标 金额 比 往年 均 有 较 大 
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幅度 的 下 降 ,行业 内 的 业务 总 量 下 降 , 输 变 电 设备 行业 竞争 
加 剧 。2010 年 公司 签订 的 合同 同比 下 降 20.8% 。 

公司 隔离 开关 产品 开发 有 了 新 突破 , GW7C—1100/ 
6 300A 顺 利通 过 了 120 次 开 合 高 参数 母线 转换 试验 ,并 签订 
了 我 国 第 一 批 百 万 伏 带 B. 系列 接地 的 特 高 压 隔离 开关 合同 
7 组 共 1690 万 元 的 订货 合同 。 该 产品 填补 了 国内 容 日 ,处 
于 世界 领先 水 平 。 同 时 ,公司 正 加 快 GIS 组 合 电器 .断路 器 
等 新 产品 的 开发 试制 ,加 快 改变 产品 过 于 单一 的 局 面 。 

特 锐 德 :订单 稳步 增长 

2010 年 ,公司 在 各 行业 市 场 健 康 .稳定 快速 发 展 , 获 得 
了 充足 的 订单 ,在 募 投 项 目 尚 在 建设 .公司 原 有 产能 受 限 的 
情况 下 ,圆满 完成 了 全 年 业绩 发 展 目标 。 

公司 分 别 实现 营业 收入 、 营 业 利 润 .利润 总 额 和 净利 润 
53 008. 66 万 元 .12 712. 80 7775,13 289. 50 万 元 和 11 295. 07 
万 元 ,同比 分 别 增长 35. 4696 ,33. 7096 35. 5596 和 35. 5596 , 

公司 产品 及 解决 方案 主要 应 用 于 铁路 .电力 .煤炭 、 石 
油 港口 .工矿 等 领域 , 目标 市 场 行 业 均 具有 良好 的 发 展 态 
势 。 我 国 铁路 建设 迅猛 发 展 . 电 网 投资 持续 加 大 、 煤 炭 整 合 
持续 推进 , 极 大 地 促进 了 变 配 电 设备 行业 及 箱 式 电力 设备 
的 发 展 。 在 国家 产业 结构 调整 和 宏观 经 济 复苏 的 背景 下 ， 
公司 销售 业绩 稳定 增长 ,累计 签订 销售 合同 8.6 亿 元 ,其 中 
结 转 到 2011 年 生产 的 合同 3. 8 亿 元 。 

公司 铁路 营销 网 络 已 经 全 部 覆盖 全 国 18 个 铁路 局 , 先 
后 中 标 京 沪 线 、 哈 大 线 MORAER THR KER JE 
深 线 等 高 速 铁路 客运 专线 项 目 ;中 标 首 次 大 规模 使 用 箱 式 
变电站 的 西 气 东 输 二 线 项 目 。 

九 洲 电 气 :产品 进入 新 能 源 领域 

公司 2010 年 实现 营业 收入 46 826. 66 万 元 ,同比 增长 
24. 2196 ;营业 利润 4 687. 35 万 元 ,同比 增长 0.55% ;归属 上 
市 公司 股东 的 净利 润 5 217. 59 万 元 ,同比 增长 11. S1% 。 

公司 电 控 及 自动 化 产品 销售 额 突破 亿 元 大 关 , 高 压 变 
频 器 和 软 起 动 器 销量 稳步 提升 ,风电 变 流 器 实现 市 场 销售 ， 
高 压 开 关 柜 产品 进入 35kV 电压 等 级 ,无 功 补偿 产 品 成 为 公 
司 新 的 增长 点 。 在 行业 经 营 方面 ,发 电 行业 业绩 同比 增长 
20% ,化 工行 业 同比 增长 114% ,水 泥 行业 辣 比 增长 58% 。 
在 新 兴 领 域 市 场 的 拓展 上 ,产品 成 功 进入 城市 轨道 交通 领 
域 和 风能 、 太 阳 能 及 生物 质 发 电 等 新 兴 市 场 。 

公司 优化 了 高 压 变频 器 的 设计 ,大 幅度 降低 了 高 压 变 
频 器 的 成 本 ,成 功 获得 了 高 压 变频 器 的 CE 认证 ,提高 了 高 
压 变 频 器 的 市 场 竞争 力 ; 完 成 了 风力 发 电 变 流 器 系列 化 工 
作 ,先后 完成 了 直 驱 、 半 直 驱 、 双 馈 、 同 步 发 电机 .垂直 轴 发 
电 变 流 器 的 样机 制作 , 直 驱 和 双 馈 变 流 器 实现 了 批量 生产 ， 
双 馈 变 流 器 拿 到 了 国内 首 张 风 电 变 流 器 产品 的 认证 证 书 ; 
500kW 光伏 变 流 器 完成 了 试制 ,光伏 逆 变 器 和 闪 控 密封 琅 电 
池 顺 利通 过 了 金太 阳 体 系 的 产品 认证 ;无 功 补偿 装置 也 开始 
以 成 熟 的 姿态 进 和 市场。 公司 已 经 可 以 生产 380V 至 35kV 
的 HVC,SVC,SVG,TSC,TCR,MCR 等 各 电压 等 级 和 形式 的 无 
功 补偿 器 ;新 一 代 高 频 开 关 电源 顺利 完成 了 样机 调 测 。 


合 康 变频 :完成 股权 激励 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 38 740. 27 万 元 ,同比 增长 
31.03% ;营业 利润 9 568. 19 万 元 ,同比 增长 38. 94% ;归属 于 
上 市 公司 股东 的 净利 润 10 074. 15 万 元 ,同比 增长 45. 92% 。 
2010 年 ,公司 取得 订单 合同 台数 1 060 台 , 同 比 增长 74. 63% ; 
订单 合同 金额 58 289.27 万 元 ,同比 增长 7.45% 。 

公司 进入 高 压 变 频 器 领域 较 早 ,是 高 压 变频 器 国家 标 
准 的 主要 参与 制定 单位 之 一 。 公 司 一 直 重 视 毛 利率 较 高 的 
高 性 能 高 于 变频 器 产品 的 研发 ,在 高 压 变 频 矢 量 控 制 和 功 
率 单元 能 量 回 馈 技术 的 研发 应 用 方面 处 于 领先 地 位 。 

2010 年 公司 完成 了 股权 激励 计划 ,成 为 国内 创业 板 首 
家 完成 股权 激励 计划 的 企业 。 报 告 期 内 公司 大 力 推进 各 项 
内 部 控制 制度 建设 ,推进 各 项 管理 信息 系统 建设 及 实施 ,与 
各 软件 供应 商 签署 相关 协议 。 完 成 办 公 软 件 的 正版 化 工 
作 , 提 升 了 公司 管理 水 平 。 

汇 川 技术 :自动 化 控制 高 新 企业 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 67 460. 40 万 元 ,同比 增长 
121.96% ;实现 营业 利润 21 921.94 万 元 ,同比 增长 
133. 2996 ;实现 净利 润 22 116. 87 万 元 ,同比 增长 115. 4196 。 

科 素 电源 :智能 环保 电源 设备 供应 商 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 43 788.11 万 元 ,同比 增长 
22. 06% ;营业 利润 5 924.63 万 元 ,同比 增长 13. 4196 ;利润 
总 额 979.03 万 元 ,同比 增长 13. 5996 ;净利 润 5 097. 11 万 
元 ,同比 增长 15. 4496 。 

公司 的 主要 产品 为 智能 环保 集成 电站 , 主要 面向 通信 、 
电力 行业 。 通 信 网 络 的 建设 和 更 新 升级 ,推动 了 动力 电源 
系统 采购 的 增长 ,如 综合 业务 机 房 IDC 机 房 、 数 据 交换 中 
心 、 传 输 机 房 等 大 容量 备用 电源 的 需求 增加 ,以 及 重要 通信 
基站 等 小 容量 备用 电源 的 需求 增加 。2010 年 ,公司 在 中 国电 
信和 中 国联 通 柴油 发 电机 组 集中 采购 中 实现 全 标 段 中 标 。 

在 电力 行业 ,智能 电网 建设 是 未 来 数 年 电网 建设 的 重 
中 之 重 。 随 着 智能 电网 的 不 断 升 级 ,供电 质量 越 来 越 高 , 电 
网 企业 对 用 户 的 服务 承诺 以 及 对 自然 灾害 的 应 急 保障 也 要 
更 加 完善 。 这 进一步 增加 了 对 电源 车 产品 的 有 效 需 求 。 公 
司 产品 已 广泛 应 用 于 核电 站 的 核 安 全 级 应 急 紫 油 发 电机 
组 ,火电 厂 水 电站 的 保安 电源 、 电 网 的 工程 应 急电 源 车 等 
领域 ,电力 行业 的 发 展 将 为 公司 的 业绩 增长 提供 新 的 机 遇 。 

中 国 西 电 :业绩 大 幅 下 滑 

2010 年 ,公司 实现 萌 业 收入 129. 3 亿 元 .营业 利润 8.5 
亿 元 ,利润 总 额 7. 94 亿 元 .净利 润 6. 55 亿 元 ,归属 母 公司 净 
利润 6.39 亿 元 ,同比 分 别 下 降 7.99% 、39.4% 44.3% 、 
45. 1% 和 44. 6% 。 

后 金融 危机 引发 的 国内 经 济 结构 调整 和 国外 经 济 增长 
低迷 徘徊 ,对 以 投资 拉动 为 主 的 输 变 电 设备 行业 造成 巨大 
压力 。 部 分 原材料 价格 波动 幅度 较 大 ,以 产品 价格 竞争 为 
主要 表现 形式 的 市 场 竞争 态势 继续 延续 。 公 司 变压器 业务 
毛利 率 下 降 4. 32% ,导致 业绩 大 幅 下 滑 。 

当前 ,我 国 500kV 及 以 上 电压 等 级 设备 并 不 存在 产能 


企业 概况 


过 剩 的 问题 , 特 高 压 相关 设备 的 前 景 看 好 。 而 公司 在 特 高 
压 交 、 直 流 设备 方面 均 具 备 技 术 优 势 ,在 已 开工 项 目 中 都 获 
得 了 可 观 订单 。 

广电 电气 :积极 调整 产品 结构 

2010 年 公司 实现 营业 收入 113 786.71 万 元 ,同比 下 降 
6. 5296 ;利润 总 额 23 643. 28 万 元 ,同比 下 降 1. 08% ;归属 上 
市 公司 净利 润 20 293. 33 万 元 ,同比 下 降 4. 57% 。 销 售 收 入 
同比 略 降 主 要 是 因为 公司 产品 结构 调整 ,尤其 是 在 低压 元 
馆 件 配套 能 力 还 不 完善 的 情况 下 ,从 和 亚 利 能 力 及 现金 流 角 
度 考 虑 ,公司 主动 放弃 了 到 利 能 力 较 差 且 需 大 量 元 器 件 外 
采购 项 目的 投标 。 

2010 年 ,公司 收购 了 上 海 澳 通 韦 尔 电力 电子 有 限 公 司 
部 分 股权 ,控股 56. 82% , 成 功 进 入 高 压 变频 器 .有 源 滤 波 
器 .光伏 并 网 系统 等 节能 环保 .新 能 源 利 用 等 新 兴 电 气 产品 
行业 ;提前 实施 上 市 募 投 项 目 , 结 合 技术 创新 ,力求 产品 结 
构 的 转型 与 优化 ,初步 完成 了 广电 电气 产品 的 升级 换代 , 形 
成 了 高 低压 开关 柜 为 主 的 成 套 设备 业务 、 全 系列 遍 低 压 配 
电 与 榨 制 元 器 件 业 务 、 电 力 电子 及 新 能 源 设备 业务 。 

2010 年 ,公司 完成 了 高 低压 开关 柜 的 系列 化 ,高 压 开关 
柜 业 务 稳定 成 长 ,低压 开关 柜 完 成 自主 元 器 件 配套 准备 , 整 
体 僵 利 能 力 提 高 ;高 低压 元 器 件 业 务 快 速 增长 ,销售 收入 接 
近 2 亿 元 ( 含 内 配套 ) ,对 外 销售 同比 增长 43% ,其 中 eVB 中 
压 断 路 器 销售 收入 同比 增长 3596 , AEG 低压 元 器 件 开 始 进 
入 高 端 市 场 ,市 场 与 渠道 建设 都 取得 了 较 好 的 成 绩 。 

正泰 电器 :低压 电器 龙头 地 位 稳固 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 633 910. 97 万 元 ,同比 增长 
32.02% ;实现 营业 利润 83 887.27 万 元 ,同比 增长 19. 7596 ; 
实现 净利 润 70 403. 30 万 元 ,同比 增长 23. 09% ;实现 归属 母 
公司 净利 润 63 915. 26 万 元 ,同比 增长 22. 36% 。 

公司 逐步 由 传统 电器 产业 向 智能 电网 、 能 效 关联 产业 
发 展 ,目标 市 场 由 中 高 端 市 场 向 高 端 市 场 延伸 。2010 年 , 公 
司 研 发 试制 了 Ex9 系列 .光伏 逆 变 器 系列 等 高 端 产品 ,市场 
推广 工作 初 显 成 效 。 公 司 强化 募集 资金 管理 ,加 大 了 投 融 
资 力 度 , 诺 雅克 工业 园 主体 大 楼 2010 年 底 封 顶 。 

四 .电气 二 次 设备 行业 :价格 竞争 激烈 

以 提供 输 变 电 二 次 设备 为 主 的 上 市 公司 有 国电 南 自 
(600268) ) 、 国 电 南 瑞 (600406) , Zi FHE (600590) 、 四 方 股 
份 (601126) . 许 继电器 (000400) .河南 思 达 (000676 ) .东方 
电子 (000682) .银河 科技 (000806) 、 阿 继电器 (000922 ) 、 金 
智 科 技 (002090) 、 科 陆 电 子 (002121) ,智光 电气 (002169 ) 、 
万 力 达 (002180)、 理 工 监测 (002322)、 浩 宁 达 (002356) 、 科 
远 股 份 (002380)、 科 士 达 (002518) 、 新 时 达 (002527) 、 新 联 
电子 (002546) 、 和 顺 电 气 (300141)20 家 公司 。 电 气 二 次 设 
备 行业 平均 营业 收入 102 881 万 元 ,净利 润 8 061 万 元 ,股东 
权益 114 978 万 元 ,每 股 收 益 0.28 元 , 净 资 产 收 益 率 8. 65% ， 
低 于 沪 深 上 市 公司 的 平均 水 平 。 平 均 总 资产 141 639 万 元 , 资 
产 负债 率 43. 94% ,流动 比率 2. 08, 速 动 比率 1.74。 电 气 二 
次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 见 表 3。 
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RI 电气 二 次 设备 行业 上 市 公司 经 营 情况 





许 继 电 气 37 827 
* ST iA 


东方 电子 


385 553 
78 405 
102 718 





银河 科技 97 670 
ST 阿 继 15 075 
金 智 科技 65 965 
科 陆 电子 92 979 
智光 电气 46 122 
万 力 达 14 422 
理工 监测 18 152 
IT 35 906 
科 远 股份 22 901 
科 士 达 67 056 
新 时 达 50 197 
新 联 电子 30 476 
和 顺 电气 16 219 
国电 南 自 237 585 
国电 南 瑞 248 209 
泰 豪 科技 297 244 
四 方 股份 134 772 


平均 102 881 


电气 二 次 设备 行业 2010 年 盈利 情况 优 于 一 次 设备 , 行 
业 整 体 财务 指标 良好 。 公 司 业 务 快速 发 展 的 同时 ,电气 二 
次 设备 行业 市 场 竞争 愈 发 激烈 , 低 端 产品 市 场 由 于 进入 门 
槛 较 低 , 参 与 竞争 的 公司 较 多 ,同时 电力 行业 招 投标 规则 的 
改变 ,导致 毛利 率 大 幅 下 降 , 相 关公 司 僵 利 能 力 降低 ;高 端 
产品 领域 ,国内 市 场 处 于 进口 替代 阶段 ,外资 企 业 市 场 份额 
逐年 降低 。 

低 碳 经 济 .智能 电网 .新 能 源 产 业 是 4 我国 国 民 经 济 各 
社会 发 展 十 二 五 规划 纲要 》 中 国民 经 济 发 展 战略 中 最 重要 
且 优 先 发 展 的 产业 门类 ,智能 电网 .新 能 源 产业 更 是 被 提升 
至 国家 经 济 战略 的 高 度 。 

“十 二 五 > 期间, 电力 建设 主要 侧重 于 智能 电网 和 新 一 
轮 农 网 改造 工程 两 个 方面 。 未 来 10 年 , 随 着 在 智能 电网 领 
域 投 资 比重 的 大 幅 提 升 ,电气 二 次 设备 将 迎 来 广阔 的 市 场 
空间 。 

2011 年 ,我 国 铁 路 基本 建设 计划 安排 投资 7 000 亿 元 ， 
投资 规模 与 2010 年 基本 一 致 。2011 年 拟 新 开工 项 目 70 
个 ,其 中 高 铁 和 城 际 铁路 项 目 15 个 ,区 际 干 线 和 煤 运 通道 
项 目 26 个 。 根 据 铁 路 建设 规划 ,到 2015 年 ,全 国 铁路 营业 
里 程 达到 12 万 km 以 上 ,其 中 高 速 铁 路 1.6 万 km 以 上 , 西 
部 铁路 5 万 km 以 上 ,复线 率 和 电气 化 率 分 别 达 到 5096 
和 60% 。 

国电 南 瑞 : 保 持 高 速 增长 

2010 年 公司 签订 合同 45. 1 亿 元 ,同比 增长 70. 19% ; 实 
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现 营 业 收 入 24. 82 亿 元 ,同比 增长 39. 55% ;归属 于 母 公司 
净利 润 4.75 亿 元 ,同比 增长 90. 66% 。 

公司 加 快 科研 开发 方式 、 产 业 发 展 方式 和 运行 管理 方 
式 的 转变 ,各 方面 工作 取得 了 显著 成 效 。 在 电网 调度 、 变 电 
站 .励磁 等 传统 产业 继续 保持 优势 地 位 ,签订 了 包括 山东 、 
江西 海南 省 在 内 的 多 个 省 调 系统 ,以 及 深圳 500kV 多 个 变 
电站 、 陕 西 榆林 等 励磁 系统 。 承 担 了 华北 、 江 苏 智能 电网 调 
BE 延安 750kV 智能 变电站 、 银 州 配 网 .安徽 用 电信 息 采 集 
主 站 等 多 个 智能 电网 试点 项 目 。 电 动 汽车 充 ( 换 ) 电站 产品 
研发 成 功 并 进入 产业 化 推广 阶段 ,先后 承担 了 唐山 .合肥 市 
等 多 个 充电 站 项 目 。 轨 道 交 通 自 动 化 产业 取得 历史 性 突 
破 , 合 同 规模 超过 10 亿 元 ,签订 了 北京 市 地 铁 9 号 线 和 重庆 
市 地 铁 3 号 线 .6 号 线 等 多 个 综合 监控 系统 合同 。 大 力 推进 
优势 产业 国际 化 进程 ,自主 开拓 和 “ 借 船 出 海 ”" 并 举 , 成 功 签 
订 了 菲律宾 国 调 、 部 分 区 域 调 及 变电站 自动 化 系统 ;成 功 投 

国电 南 自 :新 业务 迅速 崛起 

2010 年 公司 各 项 经 营 指标 再 创 历 史 新 高 ,全 年 订货 额 
达到 30. 88 亿 元 ,同比 增长 3596 ;实现 营业 收入 237 584. 77 
万 元 ,同比 增长 25. 3096 ;实现 利润 总 额 16 614. 06 75 76, [a] 
比 增长 17.0596 ; 实现 净利 泣 13 747.20 万 元 ,同比 增长 
20. 7196 ,其 中 归属 母 公司 的 净利 润 达到 13 340. 57 万 元 , 同 
比 增长 49. 36% 。 


在 国家 电力 设备 投资 同比 下 降 的 情况 下 ,公司 在 智能 
电网 业务 拓展 方面 取得 较 好 的 业绩 ,特别 是 在 智能 变电站 
项 目的 订货 和 工程 实施 方面 取得 较 好 的 成 绩 。 中 标 国 家 电 
网 公司 500kV 长 春 南 变 .500kV 巩义 变 、220kV Pie. 
110kV 舌 庄 变 等 智能 变电站 系统 集成 和 整 站 项 目 。 参 与 实 
施 的 国内 智能 变电站 重点 工程 有 41 个 ,其 中 500kV 及 以 上 
变电站 4 个 ,220kV 变电站 15 个 ,110kV 变电站 22 个 。 公 
司 电力 自动 化 产品 销售 保持 稳定 增长 态势 ,电厂 各 专业 订 
货 稳定 增长 。 纪 道 交通 自动 化 产品 还 步 渤 入 了 良 狂 发 展 陆 
道 ,各 项 经 营 昌 标 均 按 月 按 季 度 较为 平稳 地 实现 。 
公司 新 能 源 与 节能 减 排 产业 所 属 公司 组 建 完成 。 承 接 
了 电 除 侍 器 本 体 机 电 一 体 化 总 承包 项 目 工 程 ,新 一 代 电 除 
人 尘 器 脉冲 电源 及 控制 系统 成 功 投 入 工程 试 运行 ;中 标 华电 
集团 所 属 电 厂 192 台 高 压 变频 改造 项 目 , 已 执行 合同 有 172 
& , 共 投 运 128 套 高 压 变 频 器 ;成 功 投 运 中 广 核 太 阳 能 开发 
有 限 公司 的 锡 铁 山 10MW 光伏 发 电工 程 、 大 唐 德 州 禹 城 的 
太阳 能 光伏 发 电工 程 ,开发 研制 并 已 运行 的 光伏 产品 有 智 
能 箱 变 .汇流 箱 .电站 监控 等 产品 。 公 司 已 具备 太阳 能 项 目 
的 设计 能 力 ,积极 开展 光伏 电站 项 目 一 体 化 解决 方案 的 研 
发 并 承接 了 住 建 光 热 项 目的 前 期 开发 和 设计 工作 。 

公司 智能 一 次 设备 产业 处 于 起 步 阶段 ,智能 一 次 设备 
产业 所 属 公司 组 建 完成 ,中 标 三峡 水 电站 500kV 开关 站 变 
于 器 油 色谱 在 线 监测 系统 工程 以 及 国家 电网 公司 4 个 智能 
电网 重点 试点 工程 。 

理工 监测 :保持 市 场 领先 地 位 

2010 年 公司 业务 经 营 良 好 ,业务 规模 扩大 ,市 场 占有 率 

继续 保持 领先 。 全 年 实现 营业 收入 18 151. 92 万 元 ,同比 增 
长 44. 68% ;利润 总 额 7 484. 91 万 元 ,同比 下 降 9.37% ;净利 
id 6 775. 08 万 元 ,同比 下 降 10. 9796 。 

随 着 智能 电网 试点 建设 逐步 推进 ,电力 高 压 设 备 在 线 
监测 产品 的 市 场 需求 也 相应 增长 。2011 年 公司 及 时 推出 智 
能 变电站 在 线 监 测 系统 .局 部 放电 在 线 监测 系统 等 新 产品 ， 
成 功 应 用 于 智能 电网 示范 工程 。 

公司 新 推出 的 MDS4000 输 变 电 状 态 监 测 与 评估 系统 ， 

依据 全 新 的 智能 电网 技术 标准 设计 ,是 应 用 于 智能 变电站 
的 成 套 化 的 综合 在 线 监测 系统 。2010 年 ,该 系统 已 成 功 在 
延安 750kV 智能 变电站 ,浙江 S00kV 兰溪 智能 变电站 、 山 东 
220kV 午 出 智能 变电站 等 多 个 国家 电网 公司 智能 变电站 示 
范 工 程 项 目 中 安装 并 投入 运行 。 

报告 期 内 ,公司 收购 了 杭州 雷 鸟 计 算 机 软件 有 限 公 司 
100% 股权 宁波 汉 迪 传 感 技术 有 限 公 司 100% 股权 ,进一步 
拓展 了 业务 领域 。 | 

许 继 电 气 :业绩 稳 增 ,期 待 集团 注资 

许 继 电气 主 营业 务 优势 明显 ,2010 年 公司 实现 营业 收 
人 38.56 亿 元 ,同比 增长 26. 84% ;净利 润 1.47 亿 元 ,同比 增 
长 12. 65% 。 

直流 输电 保护 设备 业务 是 公司 未 来 发 展 的 最 大 看 点 。 
2010 年 成 功 中 标 南 方 电 网 公司 糯 扎 渡 一 广东 + 800kV 直流 
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输电 工程 和 溪洛渡 一 广东 +500kV 直流 输电 工程 。 
按照 国家 电网 规划 ,智能 电网 从 2011 年 开始 将 进入 全 
面 建设 阶段 ,智能 电网 的 试点 工程 全 面 铺 开 , 发 电 、 输 电 、 变 
电 、 配 电 、 用 电 以 及 电网 调度 六 大 领域 将 全 面 推进 。 公 司 在 
电力 设备 领域 具备 完整 产业 链 , 集 团 资产 将 充分 受益 于 智 
能 电网 建设 。 
公司 的 实际 控制 者 为 国家 电网 公司 。 国 家 电网 公司 的 
长 期 目标 是 以 国 网 装备 平台 组 建 大 型 输 变 电 设 备 集 团 , 打 
造 中 国 的 ABR 西门子。 
金 知 科 技 :布局 新 能 源 领 域 
2010 年 ,公司 实现 营业 收入 65 964.76 万 元 ,同比 增长 
7.37% ;实现 营业 利润 2 447. 57 万 元 ,同比 下 降 46. 66% ; 实 
现 净 利润 4 883. 63 万 元 ,同比 下 降 11. 62% 。 
公司 营业 收入 增长 主要 来 源 于 IT 业务 的 增长 。 电 力 自 
动 化 业务 平稳 而 增长 乏力 ,特别 是 公司 重点 投入 的 电网 日 
动 化 业务 , 因 2010 年 国家 电网 建设 总 投资 额 下 降 及 招 投标 
工作 整体 推迟 等 原因 ,未 能 达到 预期 增长 ;同时 ,公司 研发 
费用 资本 化 形成 无 形 资产 的 摊 销 对 利润 产生 较 大 压力 , 公 
司 流动 资金 贷款 增幅 较 大 导致 财务 费用 增加 ,以 及 公司 在 
新 能 源 领域 投入 增加 但 尚未 产生 效益 等 因素 都 导致 公司 利 
润 出 现 一 定 程 度 的 下 降 。 
2010 年 ,针对 以 清洁 能 源 发 电 激 增 为 特点 的 发 电 领 域 
的 新 变化 ,公司 调整 产品 营销 策略 ,在 以 中 电 投 甘肃 瓜 洲 北 
大 桥 300MW 风电 场 项 目 为 代表 的 一 批 新 能 源 项 目 中 中 标 。 
多 个 发 电厂 220kV 以 上 升 压 站 网 控 系 统 (NCS) 的 投 运 和 以 
风力 发 电 、 太 阳 能 发 电 为 代表 的 新 能 源 项 目的 实施 ,标志 着 
公司 在 发 电 设备 业务 领域 形成 新 的 业务 增长 点 。 
智光 电气 :高 压 变 频 产 品 毛利 率 提升 
2010 年 ,公司 实现 营业 收入 46 121.56 万 元 ,同比 增长 
5. 0496 ;净利 润 4 116.21 万 元 ,同比 增长 2. 58% 。 
2010 年 公司 高 压 变 频 需 受益 于 国家 节能 减 排 政策 ,市 
场 取得 快速 增长 ,该 产品 实现 营业 收入 2. 88 亿 元 ,同比 增长 
43.1296 。 消 弧 选 线 成 套装 置 受到 电网 公司 建设 周期 变化 
影响 ,市 场 总 体 需 求 下 降 约 50% ,2010 年 营业 收入 同比 下 降 
28. 96% 。 公 司 实现 净利 润 增长 ,主要 系 高 压 变 频 器 产品 营 
业 收 入 增长 和 综合 毛利 率 提升 所 致 。2010 年 高 压 变频 器 产 
品 实现 毛利 率 34. 07% , 较 上 年 的 32. 19% 增 加 1.88 个 百 分 
点 ,主要 是 超大 功率 高 压 变频 器 销售 业绩 增长 .制造 成 本 下 
降 所 致 。 
万 力 达 : 拓 展 电 力 自 动 化 市 场 
2010 年 ,国内 厂矿 企业 电力 设备 改造 与 新 建 项 目 市 场 
需求 逐渐 增加 ,带动 了 公司 经 营业 绩 恢复 性 增长 。 公 司 加 
快 募集 资金 项 目的 建设 和 投产 ,积极 研发 电力 电子 新 产品 、 
新 技术 并 快速 推广 ,延伸 了 业务 链条 ,增加 了 可 销售 产品 ， 
开拓 了 新 的 市 场 领域 ,形成 了 新 的 利润 增长 点 。 公 司 实现 
营业 收入 14 421.93 万 元 ,同比 增长 19.40% ;营业 利润 
1 533. 69 万 元 ,同比 增长 27. 4796 ;实现 归属 于 母 公 司 所 有 者 
的 净利 润 2 716. 11 万 元 ,同比 增长 20. 8296 。 
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电力 自动 化 产品 的 市 场 需求 , 主要 来 目 于 与 电力 相关 
的 新 建 工 程 和 技术 改造 工程 ,2011 年 传统 变电站 大 规模 进 
行 数字 化 和 智能 化 的 改造 与 升级 ,将 在 一 定 程度 上 推动 厂 
矿 领 域 的 变电站 进入 适应 性 的 改造 和 升级 ,行业 发 展 的 战 
Bit LB BI ER: HI XL. 

公司 制定 的 发 展 方向 是 :依托 自身 优势 ,整合 上 下 游资 
源 ,推进 厂矿 企业 智能 电气 产品 的 开发 , 巩 加 和 发 展 公 司 在 
厂矿 企业 用 电 市 场 的 优势 地 位 ;依托 产 学 研 相 结合 的 开发 
模式 ,合理 布局 .优化 提升 电力 节能 环保 产品 的 开发 ,开辟 
公司 在 主 业 方面 新 的 利润 增长 点 ;依托 青山 矿业 的 资源 优 
势 , 加 快 镜 铁 矿 产品 深加工 项 目的 实施 ,力争 尽早 投产 , 尽 
早 见效 ,尽早 实现 对 公司 整体 业绩 的 预期 补充 。 

银河 科技 : 主 营 业务 亏损 

2010 年 公司 面临 的 外 部 经 营 环 境 仍 然 严 峻 。 主 要 传统 
行业 客户 推迟 了 部 分 技 改 .扩建 项 目 ,缩小 了 项 目 建设 规 
模 ,产品 需求 严重 萎缩 ;电网 改造 投资 力度 也 有 所 下 滑 , 加 
剧 了 供需 矛盾 ,价格 竞争 日 益 激 烈 ; 此 外 同期 输 配 电 设 备 主 
材 价 格 上 涨 。 这 些 因 素 导 致 公司 承接 的 合同 订单 减少 , 主 
要 产品 毛利 率 下 降 。2010 年 公司 实现 营业 收入 97 670. 42 
万 元 ,局 比 下 降 4. 1890 ;实现 营业 利润 -8 873.27 万 元 , 同 
比 下 降 182. 2596 ;归属 于 母 公司 的 净利 润 -6 059.04 万 元 ， 
同比 下 降 231. 4696 , 

近年 来 变压器 行业 呈现 出 向 高 电压 、 大 容量 、 规 模 化 转 
变 的 趋势 。2010 年 公司 加 快 了 下 属 主 要 子 公司 的 技术 升级 、 
搬迁 改造 进程 :江西 变压器 科技 股份 有 限 公 司 超 高 压 变 压 器 
技 改 工程 进展 顺利 ,形成 了 完善 的 330kV 级 产品 的 制造 体 
系 ,具备 了 超 高 压 变压器 产品 的 制造 能 力 。 广 西柳 州 特 种 变 
压 器 有限 责任 公司 顺利 推进 新 厂房 搬迁 计划 ,新 建 厂房 工程 
已 处 于 收尾 阶段 , 达 产 后 年 生产 能 力 将 达到 1 000 77 kV A。 

科 陆 电子 :受益 智能 电网 建设 

2010 年 公司 实现 营业 收入 92 979. 36 万 元 ,同比 增长 
113. 8726 ; 实现 营业 利润 14 973.45 万 元 ,同比 增长 
82. 2196 ;实现 利润 总 额 15 862. 28 万 元 ,同比 增长 75. 26% ; 
实现 净利 润 13 148. 28 万 元 ,同比 增长 67. 30% 。 

智能 电网 装备 是 公司 的 传统 产品 ,公司 继续 优化 产品 
结构 ,不 断 开发 适应 市 场 新 生 需 求 的 新 产品 ,保持 和 扩大 在 
行业 中 的 领先 优势 ;节能 减 排 和 新 能 源 是 公司 确定 的 新 的 
发 展 领域 ,正在 完善 产业 布局 ,加 大 资源 投入 ,争取 在 “十 二 
五 ”期间 实现 突破 式 发 展 。 

公司 在 继续 保持 标准 电力 仪器 仪表 传统 产品 优势 的 同 
时 ,不 断 拓 展 产品 领域 ,开发 完成 并 不 断 完善 管 能 电能 表 全 
自动 检定 系统 ,市 场 反 应 良好 ;开发 完成 并 持续 完善 国内 外 
首 套 电动 汽车 充电 设备 检测 装置 ;不 断 完善 和 持续 开发 用 
电 自 动 化 产品 ,巩固 在 行业 中 的 前 列 位 置 。 同 时 ,根据 智能 
用 电 领 域 需 求 ,加 紧 开发 灵活 互动 的 城市 电网 智能 用 电 产 
品 ,包括 智能 楼 宇 .智能 小 区 .智能 家 居 等 用 电 产 品 。 智 能 变 
电 和 智能 配 电 是 智能 电网 的 重要 组 成 部 分 ,智能 变电站 自动 
化 系统 和 智能 配 电 站 自动 化 系统 是 公司 拓展 的 智能 电网 装 
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备 新 领域 。 公 司 正在 按 计划 开展 研发 工作 ,已 有 部 分 产品 投 
和 市场 , 正 加 紧 进 行 系统 集成 .产品 完善 和 市 场 开拓 工作 。 

公司 进一步 加 强 节 能 减 排 产 品 的 研发 力度 。 在 继续 优 
化 高 .中 、 低 压 变 频 器 产品 的 同时 ,重点 开发 适应 特种 细 分 
市 场 需求 的 特种 变频 器 和 SVG、SVC 等 高 中 端 无 功 补偿 
产品 。 

公司 正在 持续 开发 风电 、 太 阳 能 发 电 、 新 能 源 汽车 、 储 
能 电站 等 新 能 源 领域 相关 产品 。 已 经 研发 成 功 1. 5MW 双 
馈 风 电 变 流 器 ,正在 研发 更 大 容量 的 双 馈 风电 变 流 器 和 直 
驱 风 电 变 流 器 ;研发 和 完善 太阳 能 光伏 逆 变 器 ;研发 和 完善 
电动 汽车 充电 设备 ;研究 电动 汽车 充 换 储 一 体 化 电站 技术 。 

泰 豪 科技 : 子 公司 承接 光伏 项 目 

2010 年 公司 实现 营业 收入 297 244 万 元 , 间 比 增长 
24. 41% ,其 中 智能 建筑 电气 、 发 电机 及 电源 .装备 信息 产品 三 
大 产品 分 别 实现 销售 收入 105 521 万 元 .61 598 万 元 和 66 577 
万 元 。 但 受 原 材料 价格 上 涨 和 出 口 业 务 增 长 的 影响 以 及 相 
关 担 保 计 提 损 失 的 影响 ,实现 利润 总 额 135 万 元 ,同比 下 降 
27. 80% ;实现 净利 润 7 684 万 元 ,同比 下 降 30. 0196 。 

公司 积极 推进 新 能 源 产 业 的 开发 和 应 用 ,打造 光伏 电 
站 的 系统 集成 商 和 运营 管理 商 。2010 年 ,其 子 公司 承接 了 
“金太 阳 示 范 工 程 项 目 " 一 一 北京 经 济 技术 开发 区 示范 项 目 
(10MWp) 和 上 海 张江 高 科技 园区 示范 项 目 (9.3MWp), 全 
资 子 公司 北京 泰 豪 太 阳 能 电源 技术 有 限 公司 完成 了 北京 
1MWp 深圳 1. 28MWop 的 光伏 工程 。 

公司 研发 了 发 电机 及 电源 多 系列 产品 以 满足 市 场 个 性 
化 需求 。 国 内 市 场 ,重点 拓展 铁路 .电信 、 公 路 .通信 基站 及 
数据 中 心 等 高 端 行业 市 场 , 保 持 国家 电网 应 急电 源 车 的 供 
应 商 地 位 。 海 外 市 场 ,出 口 业 务 快 速 恢复 ,通过 借助 行业 客 
户 在 海外 的 市 场 平台 ,承接 有 代表 性 ,有 影响 力 的 标志 性 大 
项 目 , 努 力 提 升 泰 察 品 牌 ,向 国际 化 前 进 一 大 步 。 

公司 装备 信息 设备 产业 将 顺应 国家 装备 发 展 方向 的 调 
整 ,争取 在 新 市 场 、 新 项 目 开 发 中 实现 较 大 突破 ,并 保持 细 
分 行业 领先 地 位 。 

浩 宁 达 ; 智 能 电表 一 流 供应 商 

2010 年 公司 实现 营业 收入 35 906. 42 万 元 ,同比 增长 
33. 58% ;实现 归属 上 市 公司 股东 的 净利 润 2 929.78 万 元 ， 
同比 下 降 46. 38% ;扣除 非 经 常 性 损益 后 归属 于 上 市 公司 股 
东 的 净利 润 2 903.72 万 元 ,同比 下 降 43. 11% ;经 营 活动 产 
生 的 现金 净 流 量 2 485. 02 万 元 ,同比 下 降 65. 19% 。 净 利润 
减少 的 原因 ,一 是 产品 销售 价格 下 降 ,国内 原材料 采购 价格 
上 涨 ,导致 毛利 率 下 降 ; 二 是 公司 规模 扩大 ,经 营 性 费用 比 
上 年 同期 增加 。 

2010 年 ,智能 电网 建设 的 正式 启动 给 电力 设备 供应 商 
带 来 了 市 场 机 遇 与 挑战 ,尤其 是 国家 电网 对 包括 智能 电表 
在 内 的 多 种 电力 设备 采购 改 为 统一 招标 模式 ,行业 出 现 了 
短期 非 理 性 价格 战 ,此 外 国内 原材料 价格 波动 、 劳 动力 成 本 
持续 上 升 等 不 稳定 外 部 经 济 环境 给 公司 带 来 了 严峻 挑战 。 

公司 采取 保住 市 场 份额 \ 兼 顾 经 营利 润 的 经 营 策 略 , 丽 


企业 概况 


固 市 场地 位 ,市场 绑 盖 率 渗透 率 达 到 前 所 未 有 的 水 平 , 为 
公司 下 一 步 的 发 展 葛 定 了 基础 。 随 着 国家 电网 统一 招标 进 
入 常态 化 ,各 厂家 投标 价格 趋 于 理性 ,市 场 逐 步 稳定 、 有 序 ， 
企业 利润 率 下 滑 趋 势 得 到 有 效 的 遏制 。2011 年 市 场 容量 的 
增长 以 及 市 场 份 额 的 增加 ,有 望 提升 公司 总 体 利润 水 平 。 
同时 ,将 积极 .审慎 地 培育 发 展 新 的 业务 ,优化 产业 结构 , 强 
化 创新 能 力 ,提高 可 持续 发 展 能 力 。 

和 和顺 电气 :受益 于 政策 引导 和 技术 提升 

公司 主要 产品 有 电力 成 套 设 备 .电能 质量 改善 设备 、 智 
能 节 电 装置 和 防 盘 电 计量 装置 。 

2010 年 ,国内 电力 电子 及 应 用 技术 研制 突飞猛进 ,同时 
受 惠 于 节能 减 排 .新 能 源 、 知 能 电网 建设 等 产业 政策 的 引 
导 , 与 电能 质量 相关 的 电力 电子 技术 关注 度 及 市 场 空间 大 
幅 提 升 。 在 公用 电网 电能 质量 改善 领域 中 ,公司 得 益 于 多 
年 来 在 电力 行业 经 营 的 经 验 ,积累 了 大 量 的 公用 电网 数据 
和 资料 ,为 产品 开发 提供 了 坚实 的 基础 。 

2010 年 ,公司 实现 营业 收入 16 218. 66 万 元 ,同比 增长 
23. 4596 ;营业 利润 3 750. 50 万 元 ,同比 增长 30. 68% ;归属 于 
上 市 公司 股东 的 净利 润 3 442. 68 万 元 ,同比 增长 36. 5896 。 

新 联 电子 :打造 用 电信 息 采 集 系 统 全 系列 产品 供应 商 

2010 年 公司 实现 营业 收入 30 475. 63 万 元 ,营业 成 本 
16 997. 62 万 元 ,同比 分 别 增长 41. 64% 和 43. 03% ;实现 净 
利润 8 288. 89 万 元 ,同比 增长 68. 06% ;归属 于 和 母 公司 的 净 
利润 8 288. 89 万 元 ,同比 增长 68. 06% 。 

公司 专业 从 事 用 电信 息 采 和 集 系 统 的 软 、 硬 件 研 发 及 生 
产 、 销 售 ,在 现 有 销售 大 区 和 销售 办 事 处 的 基础 上 建立 起 履 
盖 全 国 并 延伸 至 海外 的 营销 网 络 ,巩固 了 230M 专 网 终端 市 
场 优势 地 位 ,扩大 了 公 网 终端 市 场 份 额 ,实现 了 采集 器 市 场 
的 营销 目标 。 


技术 研发 方面 ,公司 将 继续 加 大 研发 资金 投入 ,重点 开 
发 国家 电网 公司 用 户 用 电信 息 采 集 系 统 平台 ,丰富 用 电 管 
理 终端 设备 的 功能 ,完成 全 规格 用 电 管 理 终端 的 研发 ,在 电 
力 自 动 化 管理 方面 完成 用 电 管 理 系 统 的 开发 。 

四 方 股份 :打造 用 电信 息 采 集 系统 全 系列 产品 供应 商 

2010 年 ,四 方 股份 实现 营业 收入 13.48 亿 元 ,同比 增长 
9. 12% ;净利 润 1. 54 亿 元 ,同比 增长 20. 17% 。 从 具有 指标 
意义 的 2010 年 国家 电网 公司 组 织 的 6 次 常规 站 批量 招标 和 
1 次 智能 站 招标 结果 看 ,四方 股份 总 体 市 场 份额 稳定 , 占 总 
中 标 金额 的 21. 8896 。 

公司 加 大 了 国家 电网 公司 、 南 方 电网 公司 以 外 市 场 的 
开拓 力度 和 产品 研发 的 投入 。 累 计 完 成 订货 合同 金额 17.6 
亿 元 ,同比 增长 21. 64% ;其 中 两 大 电网 公司 系统 以 外 ( 含 国 
际 业 务 ) ,发 电厂 及 工业 自动 化 领域 订货 合同 占 比 均 达 1096 
以 上 。 

2010 年 ,公司 主要 产品 的 销售 及 人 盘 利 状况 良好 ,通过 调 
整 产 品 结构 ,整体 毛利 率 有 所 提升 ,净利 润 增 幅 达 到 
20. 72% 的 较 好 水 平 ,明显 高 于 收入 增 速 。 继 电 保 护 与 变 电 
站 综合 自动 化 系统 2010 年 实现 销售 收入 10. 3 亿 元 ,同比 增 
长 3. 84% ,毛利 率 43. 3696 , 比 上 年 增加 3. 05 个 百分点 。 东 
南亚 市 场 开拓 取得 了 突破 。 

公司 年 度 肉 收购 了 四 方 电气 集团 公司 的 电厂 自动 化 系 
统 等 业务 ,增加 了 诸多 已 经 进入 市 场 并 有 潜在 发 展 机 会 的 
产品 ,包括 发 电厂 电气 自动 化 系统 、 发 电机 组 励磁 控制 系 
统 发 电机 组 扭 振 保 护 控制 装置 、 火 力 发 电机 组 仿真 系统 和 
工业 自动 化 控制 系统 等 。 | 

年 内 公司 获得 多 个 分 布 式 新 能 源 项 目 订 单 , 提 升 了 公 
司 在 智能 电网 研究 与 生产 方面 的 影响 力 。 

[ 撰 稿 人 :中 信 建 投 证 券 研究 所 殷 亦 峰 TRX) 





发 力 成 之 力 


成 力 成 之 成 


-一 一 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 创业 发 展 感言 


起 步 于 20 世纪 90 年 代 的 宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 
司 , 在 14 年 的 时 间 里 ,立足 于 宁夏 大 地 ,在 市 场 经 济 的 浪潮 
中 ,快速 扩张 ,迅速 崛起 ,年 生产 输 配 电 设备 5 万 台 ( 套 ) ,成 
功 跨 入 国内 大 型 高 、 中 低压 成 套 输 配 电 设 备 生 产 企业 行 
列 。 当 前 总 占 地 面积 12 73 m^ ,总 资产 5 亿 元 ,员工 480 人 ， 
其 中 专业 技术 人 员 90 人 。 回 顾 成 长 的 过 程 , 既 有 创业 的 艰 


辛 ,也 有 成 功 的 喜悦 。 . 
一 .立足 发 展 、 追 求 卓越 的 决策 者 是 企业 生存 的 关键 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 董 事 长 陈 庆 成 在 20 世纪 
80 年 代 , 从 浙江 来 到 西北 开始 创业 。 经 过 原始 积累 ,1997 
年 投入 1 500 多 万 元 在 银川 市 高 新 技术 开发 区 建立 了 宁夏 
力 成 电气 公司 ;2003 年 又 在 银川 望 远 工业 园区 投资 逾 1 亿 
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元 , 建 起 了 拥有 4 万 m 车 间 的 新 厂区 ,形成 年 销售 额 5 亿 元 
的 生产 能 力 ,跃升 为 西北 地 区 知名 企业 ;2006 年 10 月 公司 
再 次 投资 逾 工 亿 元 兴建 铜 材 精 加 工 项 目 , 首 条 铜 排 生 产 线 
2007 年 初 投入 生产 ,具备 了 年 产 2 亿 元 的 生产 能 力 。 

经 过 不 懈 的 努力 ,宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 成 为 原 国 
家 电力 部 .机械 工业 部 确定 的 高 、 中 、 低 压 成 套 开关 设备 定点 
生产 企业 和 原 国家 经 贸 委 “两 网 改造 ”重点 推荐 企业 ,是 国家 
高 新 技术 企业 和 自治 区 政府 最 新 确立 的 30 家 民营 骨干 企业 
之 一 ,历年 来 获得 各 项 荣誉 50 多 项 。2009 年 又 被 评 为 “全 国 
最 佳 诚信 文明 ”企业 和 “中 国电 器 工业 最 具 影 响 力 品牌 ”。 

一 个 阶段 的 成 功 并 不 意味 着 一 劳 永 逸 。 怎 样 使 企业 不 
断 向 更 高 层次 发 展 ,进一步 做 大 做 强 , 是 公司 董事 长 陈 庆 成 
时 时 思考 的 问题 ,一 个 企业 若 想 在 国际 国内 市 场 具 有 一 定 
的 竞争 力 ,只 有 努力 向 前 ,把 产品 做 “ 专 " 做 “" 特 ”。 在 这 种 
理念 的 指导 下 ,宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 不 断 赶 超时 代 
的 节拍 , 陈 庆 成 也 被 誉 为 宁夏 非 公 有 制 企业 的 硕 头 人 物 , 西 
部 大 开发 宁夏 企业 的 践 行者 。 

二 技术 进步 .产品 创新 是 企业 发 展 的 动力 

企业 要 获得 生存 和 发 展 的 空间 ,就 必须 要 加 大 技术 人 研发 
的 资金 投入 力度 , 力 成 人 坚持 保证 每 年 有 一 定数 量 的 新 产品 
投放 市 场 。 正 是 持续 不 断 地 推动 企业 技术 进步 .产品 创新 ， 
掌握 行业 前 沿 技术 , 才 使 企业 在 行业 中 始终 处 于 领先 地 位 。 

2002 4g ,公司 正式 设立 专门 的 研发 机 构 ,建立 了 企业 技 
术 中 心 , 加 大 了 技术 创新 的 投入 力度 ,实现 了 从 仿制 产品 、 
引进 技术 到 自主 开发 拥有 自主 知识 产权 的 技术 转型 。 公 司 
实施 了 ERP PDM .HR CRM CAPP 以 及 OA 办 公 自 动 化 和 
EB 电子 商务 平台 等 内 部 信息 化 平台 建设 ,使 企业 创新 能 
力 市场 开拓 能 力 及 商务 处 理 能 力 得 到 很 大 的 提升 。 

一 分 耕耘 一 分 收获 。 近 年 来 ,公司 在 技术 创新 方面 收 
获 颇 多 :获得 科技 成 果 奖 ,承担 了 国家 火炬 计划 项 目 , 申 请 
拥有 专利 17 项 。126kV 高 压气 体 绝缘 爹 封闭 组 合 电 右 、 
10 ~35kV 组 装 箱 式 变 电站 、 小 型 化 10 ~35kV 高 压 开 关 柜 、 
矿 用 双 回 路 高 压 开关 柜 等 新 产品 研制 成 功 。 公 司 生产 的 28 
个 型 号 、2 000 多 种 规格 的 产品 ,主要 用 于 电力 建设 城 农 电 
网 建设 ,城市 基础 设施 建设 煤炭、 石油 .化工 机械、 冶金 、 
建材 等 行业 。 其 中 126kV 六 氛 化 硫 气 体 绝缘 全 封闭 组 合 电 
器 葛 定 了 公司 产品 出 口 的 基础 。 

公司 还 被 推选 为 中 国电 器 工业 协会 高 压 开 关 分 会 常务 


理事 单位 和 中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设 备 分 会 常务 理事 
单位 ,全 国 高 压 开 关 设 备 标准 化 技术 委员 会 工作 组 成 员 单 
位 和 全 国 低压 成 套 标 准 化 技术 委员 会 标准 起 草 单位 。 

三 、 强 化 质量 管理 建设 品牌 是 企业 立身 之 本 

产品 是 品牌 的 主要 载体 ,质量 是 支撑 的 基础 。 末 夏 力 
成 电气 集团 有 限 公 司 牢 固 树立 了 产品 质量 是 企业 生命 的 理 
念 ,通过 ISO 9002. 质量 管理 体系 认证 之 后 ,并 相继 通过 ISO 
9001: 2000 国际 质量 管理 体系 、ISO 14001 中 国 环境 管理 体 
系 OHSAS 18001 职业 健康 安全 管理 体系 ISO 10012 测量 
管理 体系 和 中 国 质量 认证 中 心 CCC 五 大 体系 的 认证 。 在 日 
常 管理 过 程 中 通过 促进 绩效 管理 评价 .6S 现场 管理 .内 部 质 
量 评定 三 大 体系 建设 ,提高 了 企业 的 质量 综合 管理 水 平 , 保 
证 了 产品 质量 的 稳定 。 

公司 高 度 重 视 企业 形象 和 产品 品牌 的 塑造 ,在 行业 内 
外 都 具有 较 大 的 影响 力 。 成 功 承办 了 中 国电 器 工业 协会 高 
压 开关 分 会 常务 理事 会 议 ,积极 参与 了 全 国 大 型 工业 机 电 
产品 展览 会 等 活动 ,为 广大 用 户 走 近 力 成 .了 解 力 成 搭建 了 
良好 的 平台 。 多 样 化 .多 渠道 的 宣传 手段 ,使 力 成 电气 的 品 
牌 效应 逐渐 显现 。 销 售 网 络 覆 盖 全 国 26 个 省 市 ,建立 了 多 
元 化 的 销售 模式 ,推动 公司 业务 每 年 以 大 于 3096 的 增长 速 
度 快速 发 展 ,产品 的 市 场 履 盖 面 快速 扩大 。 

2011 年 6 月 ,宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 的 "Goldlech 
金 力 成 ”被 国家 工商 总 局 商标 局 正式 认定 为 中 国 驰名 商标 。 

四 、 刷 新 历史 、 实 现 持续 发 展 是 企业 的 灵魂 

2009 年 ,公司 投资 3. 2 亿 元 建设 高 压 电 气 项 目 。 该 项 
目 集 高 压 输 配 电 、 变 电 、 电 力 电缆 、 钢 材 精 加 工 于 一 体 ,是 公 
司 实现 规模 化 经 营 和 持续 发 展 的 战略 投资 项 目 。 

通过 十 几 年 的 发 展 , 宁 夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 在 产 
RER .员工 综合 素质 .生产 规模 .市场 拓展 .管理 体系 建 
设 .品牌 建设 等 方面 ,都 取得 了 长 足 的 进步 ,为 长 期 持续 发 
展 葛 定 了 内 在 动力 。 

今天 的 力 成 电气 正 处 在 全 面 发 展 壮大 的 机 遇 期 ， 同 心 
协力 ,共享 成 功 ”的 发 展 理 念 正 是 力 成 人 勇往直前 不 断 取得 
成 功 的 基石 。 

肩负 历史 责任 , 紧 跟 时 代步 伐 ,把 握 市 场 动向 , 力 成 电 
气 集 团 将 继续 以 优质 的 产品 .著名 的 品牌 ,一 流 的 技术 、 完 
善 的 服务 和 郑重 的 承诺 为 社会 做 出 更 大 的 贡献 。 

[供稿 单位 :宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 j 








天 正 20 年 :凝聚 辉煌 成 就 创新 电气 未 来 


二 十 载 岁 月 风云 变幻 ,天 正人 今朝 笑 傲 江湖 。 

2010 年 ,天 正 集团 有 限 公司 迎 来 了 成 立 20 周年 的 特殊 
时 刻 。20 年 ,在 历史 的 长 河中 只 是 弹指 一 挥 ,但 对 天 正 来 
说 , 却 是 曲折 发展 .壮大 的 光辉 历程 。 

这 20 年 ,天 正 乘 着 改革 开放 和 经 济 发 展 的 东风 ,一 路 走 
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来 .风雨 兼程 ,不断 壮 大 ,从 一 个 前 厂 后 店 的 小 作坊 ,成 长 为 拥 
有 8 000 多 名 员工 ,3 个 大 型 生产 基地 、 在 行业 保有 领先 地 位 
的 大 型 企业 。 先 后 荣获 国家 大 型 企业 国家 级 企业 集团 .中 
国电 气 百 强 企业 等 荣誉 称号 。 位 列 2008 年 “中 国民 营 企 业 
500 强 " 第 18 位 , 列 2009 年 “中 国企 业 500 38” B 331 位 。 


企业 概况 


一 、\ 创 造 “ 天 正 速 度 ” 

追溯 历史 ,1990 年 7 月 ,天 正 集团 有 限 公司 董 事 长 高 天 
乐 创办 乐清 长 城 变压器 厂 (天 正 集 团 公 司 前 身 ) ;1994 年 ,天 
正 联合 6 家 企业 组 建 天 正 集 团 ,并 开始 在 北京 .上 海 、 广 州 
等 大 中 城市 设立 营销 网 点 ;1997 年 初 , 天 正在 温州 率先 对 企 
业内 部 进行 股份 制 改组 ,大 胆 变 革 上 股权 结构 ,募集 资金 2 600 
万 元 ;1999 年 8 月 ,浙江 天 正 电 气 股份 有 限 公 司 成 立 , 同 时 ， 
投资 1 000 多 万 元 建立 国内 首 家 国家 级 低压 电器 实验 室 等 
举措 对 于 天 正 集团 的 快速 发 展 具 有 非 同一 般 的 意义 。 

21 世纪 初 是 我 国 低压 电器 的 快速 发 展 时 期 ,天 正 集团 
及 时 调整 了 公司 结构 ,取得 了 飞跃 发 展 。2001 ~ 2008 年 , 低 
压 电 器 行业 年 平均 增长 率 仅 为 15% ~ 2096 ,优秀 企业 与 外 
资 企 业 平均 增长 率 为 20% ~ 3096 ,而 天 正 集团 的 增长 速度 
远 远 超过 这 些 指 标 ,创造 了 “天 正 速 度 ”。 

二 , 打 起 民族 工业 大 旗 

企业 的 快速 发 展 ,并 未 让 胸怀 大 志 的 天 正人 迷失 方向 。 
自 1999 年 以 来 ,天 正 集团 陆续 投资 近 10 亿 元 ,在 上 海 浦东 、 
江苏 南京 和 美国 硅谷 建立 了 天 正 工业 园区 和 技术 研发 中 心 。 

依托 长 期 稳定 的 研发 投入 ,天 正 集团 走出 了 一 条 工业 
电器 自主 创新 的 产业 化 道路 ,研发 出 一 大 批 具有 自主 知识 
产权 、 达 到 国际 先进 水 平 的 拳头” 产品。 天正 集 团 参 与 了 
GB 14048.4—2003 国家 标准 和 JG/T 162 一 2004 JB/T 
10711—2007 行业 标准 的 编制 ,还 先后 通过 了 SGS 公司 ISO 
9001 质量 体系 认证 .ISO 14001 环境 管理 体系 认证 .OHSAS 
18001 职业 健康 安全 管理 体系 认证 。 

天 正 集 团 生产 的 塑 沉 断路 器 、 电 能 表 等 产品 荣获 国家 质 
量 检 验 检疫 总 局 颁发 的 “中 国名 牌 产 品 ” 称 号 ;STS360 变电站 
综合 自动 化 系统 被 上 海 市 科 委 认定 为 具有 国际 先进 水 平 ; 交 
流 接触 器 变压器 等 产品 先后 通过 赞助 商 链接 TÜV CE, CB 
认证 , 共 取 得 近 400 余 份 3C 证 书 ; 与 河北 工业 大 学 合作 的 2 
项 新 技术 获得 河北 省 科技 进步 奖 ;TGM1 塑料 外 壳 式 断 路 器 
国家 级 火炬 项 目 ,得 到 20 多 项 国家 专利 。 此 外 ,天 正 集团 还 
被 授予 "博士 后 科研 流动 站 ” ,开展 相 应 的 科技 研发 工作 。 

如 今 的 天 正 ,共生 产 80 大 系列 10 000 余 种 规格 的 电器 
产品 ,依托 遍布 全 国 的 5 000 多 家 营销 网 点 ,天正 集团 正 臻 
力 于 为 电力 .电网 .石油 化 工 .制造 业 房地产 等 行业 提供 最 
安全 可靠 、 便 捷 的 电气 产品 。 

O ERS KRME 首钢、 乌鲁木齐 石化 、 三 峡 工 程 、 韩 
国 浦 项 制 铁 等 国内 外 重点 工程 项 目 都 有 着 天 正 集 团 的 身 
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影 。 天 正 集团 还 在 新 加 坡 、 马 来 西亚 .美国 等 10 个 国家 和 
地 区 设立 了 办 事 处 和 销售 公司 ,产品 畅销 全 球 50 多 个 国家 
和 地 区 。 

三 、 治 着 天 正之 路 走向 广阔 未 来 

天 正 电气 已 经 明确 了 未 来 几 年 的 战略 目标 , 那 就 是 至 
力 于 行业 针对 性 的 研发 和 营销 ,树立 在 5 ~6 个 细 分 行业 的 
领导 地 位 ,至 2014 年 成 为 销售 收入 超过 40 亿 元 的 上 市 公 
司 。 因 此 , 仍 将 继续 加 大 市 场 开 拓 和 研发 投入 力度 ,创新 经 
营 模式 ,提升 精益 生产 、 精 益 管 理 能 力 ,加 快 发 展 ,努力 培育 
出 具有 天 正 特色 的 核心 竞争 能 力 。 

天 正 集团 始终 坚持 “成 就 亲 和 品 质 创 想 电气 未 来 ”这 
一 品牌 理念 ,全 力 推行 “感动 服务 ”的 经 营 思想 ,以 市 场 为 导 
向 ,以 客户 为 中 心 ,不 断 提升 产品 品质 ,为 “五 年 创 中 国 一 
流 .十 年 创 世 界 品牌 ”的 宏伟 蓝图 而 不 懈 努 力 。 

为 了 更 好 地 承 续 天 正 优良 传统 ,全 面 展 现 天 正 电气 20 
年 发 展 历程 ,展现 天 正 新 品牌 天 e 电气 和 TG 精品 等 新 产品 
的 研发 成 果 , 全 面 展现 天 正 的 技术 实力 ,2010 年 5 月 31 H, 
“ 凝 聚 辉 煌 成 就 ”创新 电气 未 来 "天 正 20 周年 巡展 车 发 车 
仪式 隆重 举行 。 该 巡展 将 走出 一 条 横 跨 大 江南 北 14 个 省 
40 多 站 ,总计 巡展 历程 20 000 多 km 的 天 正之 路 ,将 在 提升 
品牌 形象 的 同时 ,让 更 多 的 客户 了 解 天 正 电气 ,了 解 天 正 的 
品牌 理念 和 价值 传承 。 

面 对 美 好 未 来 ,天 正 将 继续 阔步 向 前 。 在 市 场 销 售 方 
面 ,天 正 将 继续 强化 渠道 建设 ,创新 营销 方式 ; 在 市 场 研发 
方面 ,天 正 将 继续 加 大 新 产品 研发 力度 ,加 快 产业 升级 步 
伐 ; 在 精益 生产 方面 ,天 正 将 继续 强化 质量 管控 ,确保 产品 
质量 的 稳定 可 靠 ;在 寻找 市 场 机 会 方面 ,天 正 将 继续 明确 战 
略 方向 ,并 制定 公司 未 来 五 年 发 展 蓝图 ;在 组 织 机 构 改 革 方 
面 ,天 正 将 继续 加 强 团 队 建设 ,快速 提升 企业 组 织 能 力 ; 在 
企业 信息 传递 方面 ,天正 将 推进 精益 管理 ,借助 ERP 健全 企 
业内 控 体系 snesou 

面 对 目 前 宏观 经 济 形 势 的 变化 、 工 业 电 气 市 场 竞 争 的 
日 趋 激烈 ,以 及 工业 电器 智能 化 .产品 环保 化 等 复杂 多 变 的 
市 场 环 境 , 天 正 电 气 要 想 成 为 具有 较 强 竞争 力 的 一 流 工业 
电气 企业 ,就 必须 在 未 来 顺应 经 济 形势 .积极 应 对 、 勤 练 内 
功 ,准确 把 握 市 场 脉 搏 , 抓 住 市 场 机 遇 , 提高 自身 竞争 力 , 缩 
小 和 竞争 对 手 的 差距 ,努力 培育 出 具有 天 正 特色 的 核心 竞 
争 能 力 ,努力 争取 在 2013 年 前 上 市 。 

[供稿 单位 :天 正 集团 有 限 公司 】 


扬帆 起 航 新 征程 


一 一 华 荣 集团 有 限 公司 


2011 年 ,对 华 采 集团 有 限 公 司 来 说 ,是 共有 划时代 意义 
的 一 年 。 新 注册 成 立 的 华 荣 科技 股份 有 限 公司 整体 经 营 态 
势 展 好 ,营业 收入 同比 增 速 明显 ,已 成 功 度 过 了 资质 转换 、 
交流 对 接 ,优势 资源 整合 ,股份制 改 造 等 磨合 时 期 ,顺利 过 


渡 到 了 转型 升级 .规范 化 运作 的 经 营 融 合 时 期 。 公 司 获 得 
上 海 市 高 新 技术 人 企业、 上海 市 科技 小 巨人 企业 、 上 海 市 知识 
产权 示范 企业 、 上 海 市 创新 型 企业 、 沪 民企 百 强 、 上 海 嘉 定 
先进 制造 业 金 奖 、 劳 动 关系 和 谐 模范 企业 等 称号 。 
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光环 的 背后 ,折射 出 企业 良好 的 经 营业 绩 、 稳 健 的 成 长 
态势 、 高 效 的 运营 效率 和 推动 社会 进步 所 做 的 积极 努力 , 蕴 
含 着 企业 与 政府 \ 企 业 与 社会 相互 促进 ,共同 发 展 的 神奇 
魅力 。 

一 、 产 权 改 革 提 升 企业 的 整体 竞争 力 

董事 长 胡 志 末 从 8 万 元 起 步 ,从 “前 店 后 厂 ” 到 全 国 无 
区 域 集团 公司 ,其 不 断 扩张 壮大 的 过 程 就 是 不 断 完 善 现代 
企业 制度 ,直至 实现 科学 管理 的 过 程 。 

公司 以 产权 优化 为 核心 ,使 单一 的 家 族 式 股 权 结 构 向 
多 元 化 发 展 ,实行 资产 所 有 权 与 经 营 权 的 适度 分 离 ,建立 完 
善 的 公司 法 人 治理 结构 和 组 织 机 构 。 从 1998 年 开始 ,为 了 
让 历经 十 年 磨炼 出 来 的 团队 依旧 保持 创业 之 初 的 干劲 H 
志 荣 决定 让 出 部 分 股权 配置 给 公司 骨干 和 老 员 工 , 并 垫 资 
给 他 们 以 完成 股权 转让 。 事 实证 明 , 入股 后 ,个 人 能 动 性 提 
升 ,公司 更 加 生机 堆 然 。 

同时 ,公司 进一步 细 化 了 各 部 门 的 职责 与 权限 ,修订 了 
各 种 适合 企业 发 展 的 行政 人事、 物流 、 上 营销、 激励 等 制度 。 
科学 的 管理 使 企业 竞争 力 不 断 提高 ,2011 年 分 别 获 得 中 石 
油 呼 和 浩特 炼油 扩 能 改造 工程 .新 疆 石油 西 气 东 输 二 线 建 
设 工程 、 中 石化 镇 海 炼 化 项 目 、 神 华 集团 等 重大 项 目 及 出 口 
中 东 、 南 非 .东南亚 的 外 贸 大 单 ,销售 额 同比 增长 超 30% 。 

二 、 科 技 创新 推动 企业 跨越 发 展 

技术 创新 为 华 荣 集团 的 发 展 注 人 了 勃勃 生机 。 二 十 余 
年 如 一 日 ,公司 始终 把 培育 和 提升 核心 竞争 力作 为 企业 持 
续 发 展 之 魂 秉承“ 科技、 环保、 人文” 的 产品 理念 ,坚持 “高 
品位 、 高 技术 、 高 质量 ”的 产品 定位 ,孜孜 不 倦 地 开发 研制 防 
爆 电气 行业 的 高 新 技术 产品 。 起 草 或 参与 制定 了 十 多 项 国 
家 标准 和 行业 标准 ,获得 200 多 项 国家 专利 ,400 多 个 国家 
防爆 证 书 , 技 术 水 平 始终 领先 于 同行 ,真正 做 到 了 “人 无 我 
有 ”、“ 人 有 我 精 "“ 人 精 我 新 ”。 

公司 加 大 技 改 和 新 产品 开发 的 资金 投入 力度 ,每 年 按 
计划 投入 大 量 的 研发 经 费 ,为 技术 创新 提供 资金 保证 ;建立 
与 国际 、 国 内 各 大 型 知名 企业 及 科研 院 所 、 高 等 院 校 的 交流 
与 合作 , 走 产 学 研 联 动 助 推 企业 自主 创新 之 路 ;公司 积极 开 
展 市 场 开 发 .新 产品 调研 .新 产品 研制 新 产品 模具 设计 、 各 种 
产品 的 工艺 攻关 研究 和 科技 成 果 管理 .知识 产权 保护 等 产品 
创新 战略 和 品牌 战略 ,超前 研究 开发 有 市 场 前 景 的 新 技术 、 
新 产品 新 工艺 和 新 材料 ,引进 、 开 发 了 十 几 条 先进 的 生产 流 
水 线 ; 公 司 还 完善 激励 机 制 ,在 落实 目标 任务 的 同时 ,对 在 新 
产品 研发 中 业绩 突出 的 员工 给 予 物 质 和 精神 奖励 。 

三 .质量 管理 葛 定 企业 市 场 况 争 力 

面 对 防 爆 电气 市 场 竞 争 异 常 激 烈 的 形势 ,公司 始终 坚 
持 质量 兴 企 战略 ,不 断 完 善 和 健全 质量 保证 体系 ,质量 管理 
全 面 与 国际 先进 水 平 接轨 。2011 年 年 初 ,针对 市 场 形 势 变 
化 ,公司 果断 地 对 营销 系统 进行 改革 :进一步 创新 营销 理 
念 ,扩大 营销 团队 、 完 善 网 络 布局 .加 强大 项 目 信 息 跟 踪 以 
及 与 重点 客户 沟通 ,实施 保 运 服务 ,通过 为 大 客户 量 身 订 制 
解决 方案 ,有 效 提高 了 获取 批量 订单 的 能 力 。 
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公司 严格 贯彻 执行 "以 人 取胜 以 面 取 胜 、 以 质 取 胜 ” 的 
营销 方针 ,不 断 提 升华 荣 防 爆 产品 市 场 占 有 率 。 公 司 积极 
推进 自主 品牌 国际 化 ,加 快 全 球 制造 基地 的 布局 和 建设 步 
DR ,提升 海外 分 支 机 构 的 国际 化 适应 能 力 。 根 据 初 步 计划 ， 
将 在 五 年 内 筹建 并 运营 2 ~3 个 海外 生产 基地 ,初步 具备 全 
球 生产 资源 统一 调配 能 力 ,并 在 全 球 范围 内 建立 2 ~3 个 路 
地 区 的 管理 总 部 。 同 时 ,公司 要 从 大 规模 制造 、 分 销 引领 转 
变 为 技术 引领 型 企业 ,在 海内 外 均 建立 了 研发 中 心 。 年 初 ， 
华 荣 全 资 子 公 司 伊朗 华 荣 集团 安 扎 里 有 限 公司 一 期 已 全 面 
投产 。 这 是 集团 公司 实施 以 高 新 技术 产品 开拓 海外 市 场 、 
建立 国际 型 大 企业 战略 采取 的 步骤 之 一 。 

公司 于 2011 年 年 初 开 始 投 建华 荣 上 海 工业 园 二 ,三 期 
工程 ,已 全 面 进入 项 目 工 程 的 主体 建设 ,计划 于 2012 年 年 底 
竣工 投产 。 华 薪 上 海 高 新 技术 产业 园 是 集 研 发 .生产 、 营 
销 、 物 流 为 一 体 的 综合 型 工业 园区 ,总 规划 面积 13.3 万 m^, 
计划 分 三 期 工程 建设 ,建成 使 用 的 一 期 工程 已 拥有 现代 化 
标准 厂房 10 万 mm ,形成 15 亿 元 的 年 产销 规模 。 二 、 三 期 工 
程 占 地 面积 近 6.7 万 m ,计划 投资 1.8 亿 元 ,建成 8 万 m 的 
现代 化 标准 厂房 .技术 中 心 和 科研 工作 站 。 

四 、 和 谐 文 化 增强 企业 凝聚 力 

公司 始终 坚持 “以 人 为 本 ” ,把 企业 文化 建设 渗透 到 生 
产 经 营 和 管理 的 各 个 方面 。 对 内 追求 团队 合作 、 科 技 创新 ， 
崇尚 认真 做 事 ,诚信 做 人 ”的 企业 道德 , 既 追 求 企业 效益 ， 
又 为 员工 发 展 提供 平台 ;对 外 提倡 合作 双赢 .感恩 奉献 , 既 
要 实现 良好 的 社会 效应 ,又 要 为 社会 创造 价值 。 公 司 把 全 
体 员 工 的 个 体 价值 观 、 群 体 价 值 观 汇集 成 “ 争 创 世界 名 牌 ， 
实现 产业 报国 ”的 整体 价值 观 ,着 力 推行 民营 企业 的 精神 文 
明 建 设 。 

公司 成 立 华 沫 爱心 基金 ,积极 开展 精神 文明 结对 共 建 
活动 ,资助 困难 学 子 、 救 助 特困 职工 , 近 两 年 已 成 功 资助 近 
百名 学 生 。 公 司 还 积极 参与 上 海 市 的 各 项 社会 慈善 公益 活 
动 ,在 2011 年 “蓝天 下 的 至 爱 " 大 型 慈善 公益 活动 中 ,捐献 
善 款 数 十 万 元 ;每 年 深入 当地 困难 家 庭 走访 慰问 , 送 上 慰问 
x .慰问 品 , 表 达 了 社会 各 界 亲 如 一 家 的 深 深情 谊 。 

公司 高 度 重 视 和 支持 无 偿 献 血 事 业 , 在 企业 内 部 形成 
了 组 织 义 务 献血 的 常态 机 制 ,每 年 邀请 血 站 来 到 企业 。 企 
业 党 支部 书记 亲自 带头 ,员工 踊跃 参与 献血 ,为 社会 献 出 了 
爱心 和 力量 。 

2011 年 6 月 15 日 ,集团 公司 与 嘉定 区 红 十 字 会 签约 ， 
成 为 嘉定 区 红 十 字 会 备 灾 救灾 物资 仓库 ,进一步 加 大 了 红 
十 字 会 备 灾 物资 的 储备 力量 ,提高 了 应 急救 灾 能 力 。 

长 风 破 浪 会 有 时 , 直 挂 云 帆 济 沧海 。 董 事 长 胡 志 荣 明 
确 提 出 华 荣 科 技 股份 有 限 公 司 纪 新 的 战略 目标 :“ 提 高 规范 
运作 水 平 ,更 快 地 推动 上 市 工作 。” 预 示 着 华 荣 股份 迈 出 了 
癌 资 本 市 场 进军 的 坚实 步伐 。 接 下 来 ,公司 将 进一步 加 快 
产业 科技 化 、 经 营 全 球 化 .品牌 国际 化 的 进程 ,向 着 “做 行业 
先锋 , 创 世 界 名 牌 ” 的 目标 奋勇 前 进 。 

( 供稿 单位 : 华 荣 集团 有 限 公 司 ] 


西 开 电气 数字 化 制造 


一 \ 概 述 

在 制造 业 较 发 达 的 国家 ,数字 化 制造 技术 已 经 成 为 提 
高 企业 和 产品 竞争 力 的 重要 手段 。 这 些 国家 的 大 型 企业 已 
广泛 使 用 CAD/CAE/CAM ,实现 100% 的 数字 化 设计 ,数字 
化 制造 。 

数字 化 制造 技术 在 国内 也 有 了 一 定 的 发 展 ,一 些 大 型 
企业 已 开始 向 数字 化 制造 领域 发 展 , 并 取得 了 成 效 。 然 而 ， 
与 发 达 国 家 相 比 , 差 册 较 大 。 大 部 分 企业 的 数字 化 制造 技 
术 仍 局 限 在 某 一 个 或 几 个 环节 中 ,真正 能 将 数字 化 技术 贯 
穿 产品 整个 设计 、 制 造 过 程 的 微乎其微 。 

西安 西 电 开关 电气 有 限 公 司 ( 以 下 简称 西 开 电 气 ) 作 
为 新 时 代 的 大 型 国有 企业 , 紧 扣 时 代 发 展 步伐 ,持续 探索 
和 推广 数字 化 制造 技术 ,已 在 数字 化 加 工 、 可 帘 化 装配 方 
面 取得 阶段 性 成 果 , 为 进一步 实现 数字 化 工厂 奠定 了 
基础 。 

二 、 西 开 电 气 的 数字 化 制造 发 展 历程 

西 开 电气 的 数字 化 制造 历史 最 早 可 以 追溯 到 20 世纪 
80 年 代 末 从 引进 数控 设备 开始 ,经 过 20 多 年 的 发 展 和 推 
进 , 西 开 电气 的 数字 化 制造 技术 已 经 初 具 规模 ,正在 向 全 面 
实现 数字 化 工厂 的 目标 发 展 。 西 开 电 气 的 数字 化 制造 历 
史 ,大 致 可 以 分 为 四 个 阶段 : 

1. 初 见 端倪 

第 一 阶段 从 20 世纪 80 年 代 至 2004 年 。 该 阶段 主要 经 
Bi f 80 年 代 未 数控 设备 的 引进 ,以 及 90 年 代 国 家 科技 部 大 
JBTE“ ARE” TE., EERE, NC 代码 加 工 和 CAD 
制图 的 应 用 ,使 西 开 电气 的 数字 化 制造 初 见 端倪 。 








1 252 kV GIS 三 维 全 形态 设计 


西 开 电气 使 用 的 三 维 设计 软件 是 西门 子 公司 的 NX 软 
(F ,并 通过 Teamcenter 平台 对 数据 进行 有 效 管 理 和 共享 。 
为 保证 三 维 数据 的 准确 性 和 规范 性 ,制定 了 三 维 设计 的 标 
准 规范 和 设计 流程 ,如 《UG 软件 二 维 制图 规范 》《UG 软 
件 三 维 建 模 规范 》《UG 软件 装配 建 模 规范 》 等 共计 10 余 种 


企业 概况 








技术 的 应 用 与 发 展 


2. 局 部 开花 

第 二 阶段 从 2005 年 至 2008 年 。 该 阶段 主要 经 历 了 
PDM 系统 ERP 系统 的 应 用 和 推广 ,以 及 工艺 TCM 系统 、 供 
应 系统 、 销 售 系统、 检验 系统 、 价 格 系统 等 的 应 用 和 推广 。 
在 此 阶段 ,各 个 环节 通过 使 用 计算 机 对 数据 进行 统一 管理 ， 
并 借助 于 计算 机 的 数据 处 理 能 力 ,减少 了 重复 劳动 ,提高 了 
工作 效率 。 

3. 集成 整合 

第 三 阶段 从 2009 年 至 2010 年 初 , 西 开 电 气 进行 了 信息 
化 系统 的 集成 整合 ,消除 了 个 别 信 息 孤 岛 ,搭建 了 从 产品 销 
售 开 始 一 直到 产品 设计 制造 完成 的 信息 化 制造 网 络 平台 ， 
为 全 面 推进 数字 化 制造 奠定 了 基础 。 

4. 全 面 推 进 

第 四 阶段 从 2010 年 底 至 现在 。 西 开 电 气 在 推出 产品 三 
维 全 形态 设计 的 先进 理念 后 ,进一步 提出 了 全 面 推进 数字 
化 制造 的 指导 思想 。 已 经 在 数字 化 加 工 及 可 视 化 装配 方面 
取得 阶段 性 的 成 果 。 本 文 主要 就 西 开 电气 数字 化 制造 技术 
的 应 用 情况 进行 介绍 。 

三 、 西 开 电 气 数 字 化 制造 技术 的 推广 应 用 

西 开 电 气 的 数字 化 制造 推广 应 用 大 概 可 以 分 为 产品 三 
维 全 形态 设计 .CAM 加 工 以 及 可 视 化 装配 三 个 方面 。 

l. 产品 三 维 全 形态 设计 

2010 年 底 , 西 开 电 气 成 立 了 三 维 设计 项 目 组 ,全 面 推进 
产品 三 维 全 形态 设计 ,并 于 2011 年 6 月 完成 了 126 ~ 550kV 
GIS 产品 的 三 维 全 形态 设计 。252 kV GIS 三 维 全 形态 设计 
见 图 1。550 kV GS 三 维 全 形态 设计 见 图 2。 





图 2 550kV GIS 三 维 全 形态 设计 


规范 。 | 

为 提高 设计 效率 ,对 于 标准 模块 的 可 变 部 分 ,还 进行 了 
参数 化 设计 。 只 需要 改变 壳 体 的 长 度 ,整个 母线 所 有 相关 
零 部 件 的 长 度 及 位 置 自动 进行 变化 。 母 线 参数 化 设计 见 
图 3。 
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图 3 母线 参数 化 设计 


2. CAM 加 工 

西 开 电气 的 CAM 加 工 技术 开始 于 2009 年 ,通过 与 西门 
子 公司 的 合作 ,完成 了 零件 的 CAM 仿真 加 工 、 机 床 后 置 处 
理 , 并 通过 仿真 的 NC 代码 完成 了 零件 的 加 工 ,但 最 终 并 没 
能 全 面 实施 。 分 析 其 主要 原因 ,一 是 由 于 当时 并 未 推行 
品 的 三 维 全 形态 设计 ,缺乏 数据 基础 ;二 是 由 于 当时 的 零 部 
件 加 工 部 位 相对 简单 ,没有 复杂 的 曲面 加 工 ,使 用 手工 编程 
就 能 比较 容易 地 完成 加 工 ,CAM 编程 并 没有 明显 的 优势 。 

近年 来 , 随 着 新 产品 的 不 断 研 发 , 零 部 件 结构 复杂 化 、 
功能 复合 化 变 成 一 种 趋势 ,传统 的 手工 编程 已 不 能 满足 加 
工 需求 ,CAM 加 工 的 优势 逐渐 体现 出 来 。 尤 其 是 2010 年 开 


GH 10 工 序 模型 








始 推行 的 产品 三 维 全 形态 设计 ,为 推进 CAM WTAE TA 
据 基础 。 | 

公司 于 2011 年 8 月 成 立 了 数字 化 制造 推进 项 目 组 ,将 
CAM 加 工 列 为 项 目 组 重点 工作 之 一 。 经 过 两 个 多 月 的 努 
力 ,项 目 组 完成 了 典型 零件 的 CAM 加 工 及 一 种 绝缘 浇注 模 
具 的 加 工 , 并 通过 DNC 系统 对 NC 代码 进行 了 统一 管理 。 
其 过 程 大 致 可 以 分 为 如 下 五 个 步骤 ; 

(1) 工 序 模型 及 毛坯 模型 的 建立 。 首 先 按 类 整理 出 具 
有 代表 性 的 典型 零 部 件 ,并 根据 加 工 工艺 建立 各 自 的 中 间 
工序 模型 及 毛坯 模型 。 典 型 零件 毛坯 及 中 间 工 序 模型 见 图 
4。 模 具 毛 坯 及 中 间 工 序 模型 见 图 5。 


终 检 模型 





图 4 典型 零件 毛坯 及 中 间 工 序 模型 





10 工 序 模型 


20 工 序 模型 


终 检 模 型 









图 5 模具 毛坯 及 中 间 工 序 模型 


(2) Je R- ,机床 模型 的 建立 。 根 据 典 型 零 部 件 及 模具 确 
定 其 所 需要 使 用 的 夹具 和 机 床 ,然后 根据 尺寸 和 相关 参数 
建立 夹具 和 机 床 模型 ,并 设置 机 床 的 运动 特性 。 德 玛 吉 80U 
外 观 及 内 部 结构 见 图 6。 

(3) 刀 路 的 生成 及 仿真 。 通 过 NX 的 CAM 模块 ,完成 零 
部 件 加 工 过 程 的 制定 ,并 生成 加 工 刀 路 ,然后 对 加 工 刀 路 进 
行 仿真 验证 ,根据 验证 结果 对 加 工 方式 或 加 工 参 数 进 行 优 
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化 。 刀 路 生成 及 仿真 见 图 7。 

(4) 机 床 后 置 处 理 及 NC 代码 生成 。 刀 路 仿真 完成 后 ， 
通过 调用 机 床 对 应 的 后 置 处 理 程序 生成 适合 该 机 床 的 NC 
代码 程序 。 后 置 处 理 及 NC 代码 的 生成 见 图 8。 

(5) 调 用 NC 程序 进行 加 工 。NC 代码 生成 后 ,通过 
DNC 系统 集中 管理 ,加 工时 调用 DNC 系统 中 对 应 的 NC 程 
序 进 行 零 部 件 的 加 工 。 调 用 NC 程序 进行 加 工 见 图 9。 


X aala CA D BEGIN PGM 100 MN 
Pub EEN VERET R A | POSTPROCESSOR NAME 
MILLTURN MULTI SPINDLE l2 > F:VYUGEXXYDAY2iDMC8OU POSTYDMGOOU.TCL 
TOOL, LIST (text) A BLK FORM 0.1 Z X0.0 YO.O 2-20. 
| TOOL LIST (html) |4 BLK FORM 0.2 X100. Y100. 20.0 
| OPERATION LÍST (text) Ed ls CYCL DEF 247 Q339-0 
: 2-1 RO F MAX M91 


X100 Y-1 RO F MAX N91 


OPERATION: CAVITY MILL 1 ~ TOOL: T2 MILL4R1 


2 TLTDUATLILIEIE LL Im min DG Z2 Dn OP n2 AZ DIS CIS DR CR DD DX S DA O2 GX LL CZ CZ ED a a SU NP Dn n MO EX DD NE Muf SW n D TZ CQ E D SD SZ NÉ ID S2 EU] DX EZ S a a R2 02 mno m 


TOOL DEF 2 L50. RO0.0 
TOOL CALL 2 2 SO 
L Mii7 


| 
i EE ; i | M1i26 
| - M116 
B0.0 CO.Q FMAX 
X163.5480 Y-55.431 FMAX M3 
255.8 FMAX 
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3. 可 视 化 装配 件 将 产品 的 装配 过 程 通过 全 三 维 的 爆炸 图 、. 训 视 图 .局 部 放 
西 开 电气 的 可 视 化 装配 技术 最 早 开始 于 2010 年 的 重点 。 大 图 等 进行 了 详尽 的 展示 ,受到 了 施工 单位 监理 .用 户 的 
项 目 一 一 三 峡 地 下 电站 工程 ,在 此 工程 基础 上 率先 推出 了 ”高 度 评价 。 三 峡 地 下 电站 可 视 化 装配 作业 指导 见 图 10, 
全 三 维 的 现场 装配 作业 指导 书 。 该 作业 指导 书 使 用 NX 软 





图 10 三 峡 工程 可 视 化 装配 作业 指导 


随 着 产品 三 维 全 形态 设计 的 推进 ,2011 年 西 开 电气 又 。 加 了 关键 控制 点 、 人 和 喘 安全 、 环 境 保 护 等 注意 事项 警示 , 保 
积极 展开 了 可 视 化 装配 技术 的 研究 ,已 完成 了 ZI7A 一 ”证 了 产品 的 装配 质量 ,并 使 工艺 指导 文件 与 ISO 14000, 
126.ZF76—126,ZF9C—252 三 个 系列 产品 厂 内 和 现场 的 。 OHSAS 18000 体系 结合 起 来 。 可 视 化 装配 作业 指导 文件 
可 视 化 装配 作业 指导 文件 。 在 可 视 化 装配 指导 文件 中 , 增 MEIL, 
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图 11 可 视 化 装配 作业 指导 文件 


在 产品 的 仿真 装配 过 程 中 ,加 和 人 了 三 房 人 ,. 工 位 第 具 ”还 实现 了 装配 过 程 的 动态 仿真 ,为 进一步 实现 装配 流水 线 
等 人 机 环境 因数 ,使 装配 过 程 的 指导 更 加 形象 直观 ,可 操作 。 ”以 及 数字 化 工厂 葛 定 了 数据 基础 。 装 配 过 程 的 人 机 仿真 见 
性 更 强 ,并 为 人 机 工程 的 分 析 葛 定 了 基础 。 部 分 标准 模块 图 12。 








图 12 装配 过 程 的 人 机 仿真 
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四 、 西 开 电气 数字 化 制造 技术 展望 
西 开 电气 数字 化 制造 技术 经 过 近 两 年 的 持续 推进 ,已 
初 具 规模 ,在 高 压 开关 制造 行业 已 处 于 领先 地 位 ,但 与 发 达 
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企业 概况 


国家 相 比 ,还 存在 不 少 差距 。 因 此 ,数字 化 制造 技术 的 持续 
推进 仍 是 企业 发 展 的 主要 目标 之 一 。 西 开 电 气 数字 化 制造 
规划 蓝图 见 图 13。 
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13 ” 西 开 电气 数字 化 制造 规划 蓝图 


在 产品 三 维 设 计 方 面 , 充 分 利用 三 维 设计 的 优势 ,使 用 
CAE 进行 电场 分 析 .结构 分 析 以 及 NX 的 干涉 分 析 ,优化 产 
品 结构 ,尽量 减少 设计 错误 ,降低 产品 设计 成 本 。 

在 CAM 加 工 方面 ,充分 利用 CAM 仿真 加 工 技术 ,顺应 
新 产品 零 部 件 的 发 展 趋势 ,进行 复杂 零件 及 高 附加 值 的 模 
具 的 加 工 ,避免 由 于 手工 编程 的 疏忽 或 操作 中 的 失误 造成 
刀具 或 机 床 的 损坏 ,降低 制造 成 本 。 

在 可 视 化 装配 方面 ,充分 利用 动态 仿真 技术 ,进行 装配 


过 程 的 仿真 验证 ,优化 装配 工艺 ,保证 装配 质量 ,提高 装配 
通过 对 加 工 过 程 装配 过 程 的 仿真 ,优化 加 工 及 装配 工 
艺 、 优 化 物料 路 径 .优化 工厂 布局 等 ,向 数字 化 工厂 .智能 化 
工厂 迈进 。 
[ 扎 稿 人 :西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 薪 思 兵 "t 
人 :西安 西 电 开 关 电 气 有 限 公司 吴 双 】 


吉林 永 大 :国内 永 磁 开 关 领 军 企业 


吉林 永 大 集团 股份 有 限 公 司 ( 以 下 简称 吉林 永 大 ) 主要 
研发 .生产 和 销售 永 磁 开关 产品 ,是 中 国 较 大 的 永 磁 开关 产 
品 研发 生产 基地 之 一 ,产品 广泛 应 用 于 钢铁 电力、 石化 \ 水 
泥 等 领域 。 公 司 目 前 可 生产 八 个 系列 近 百 个 品种 的 开关 产 
品 ,其 主导 产品 为 12kV 永 磁 高 压 真 空 断路 器 产品 ,40. 5kV 
永 磁 开关 以 及 永 磁 低压 交流 接触 器 等 产品 也 实现 了 一 定 规 
模 的 销售 。 公 司 业务 未 来 发 展 方向 主要 包括 三 个 方面 : 现 
有 产品 的 智能 化 .小 型 化 .标准 化 .通用 化 和 模块 化 ;开发 高 
电压 、 大 容量 永 磁 开关 ;研发 户外 使 用 的 永 磁 高 压 开关 新 产 
品 。 公 司 储备 的 产品 主要 包括 :12kV《6 300A -80kA 短路 开 
断 的 大 电流 永 磁 高 压 真 空 断路 器 ,24kV/630 -3 150A 户 内 
高 压 真空 断路 器 ,7. 2kV 、12kV 高 压 真 空 接触 器 及 熔断 器 组 
合 电 器 ,27. SkV/2 000A 铁道 断路 器 ,12kV/AD5000 一 63 发 电 
机 出 口 真空 断路 器 ,7. 2kV .12kY 矿 用 真空 断路 器 及 矿 用 隔 


爆 型 永 磁 机 构 高 压 真 空 配 电 装置 等 产品 ,这 些 产 品 将 成 为 
公司 持续 增长 的 有 力 保障 。 

一 、 研 发 实力 强 

公司 始终 将 技术 创新 作为 企业 发 展 的 基石 ,在 国内 率 
先 掌 握 永 磁 操 动机 构 技 术 并 成 功 应 用 于 高 .低压 永 磁 开 关 
产品 。 

公司 技术 人 员 均 具有 扎实 的 理论 基础 和 丰富 的 永 磁 开 
关 开 发 设计 经 验 。 公 司 领导 一 直 从 事 自 动 控 制 \. 电 力 电子 
领域 的 研究 开发 工作 ,理论 扎实 、 实 践 经 验 丰 富 , 主要 从 事 
公司 永 磁 开关 控制 部 分 的 研发 工作 。 公 司 已 取得 发 明 专利 
与 实用 新 型 专利 19 项 ,拥有 国家 重点 新 产品 1 项、 国家 火炬 
计划 项 目 1 项、 科技 部 科技 型 中 小 企业 创新 基金 项 目 1 项 、 
老 工 业 基 地 改造 项 目 1 项、 省 级 重点 新 产品 1 项、 吉林 省 名 
牌 产品 2 项。 在 公司 主要 新 产品 的 鉴定 中 ,达到 国际 同类 
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产品 领先 水 平 的 2 项 ,达到 国际 同类 产品 先进 水 平 的 7 项 ， 
达到 国内 同类 产品 领先 水 平 的 3 项 ,达到 国内 同类 产品 先 
进 水 平 的 17 项 。 

二 , 永 磁 开关 产销 规模 排名 领先 

在 高 压 领 域 ,2010 年 公司 40. SkyV 以 下 永 磁 开关 销售 
7 693 台 ,其 中 12kV 永 磁 开 关 销 售 7 346 台 ,40. Sky 永 磁 开 
关 销 售 270 台 , 永 磁 高 压 接 触 器 销售 77 台 。2010 4E 7 H, 
中 国电 器 工业 协会 高 压 开 关 分 会 认定 吉林 永 大 以 永 磁 开关 
的 研发 及 生产 为 主 , 永 磁 开 关 产 销量 全 国 排名 领先 。 

三 、 技 术 成 熟 .规格 齐全 

永 磁 开关 需要 配套 控制 电路 ,但 控制 电路 往往 存在 无 
法 承受 大 电流 和 高 尖峰 电压 的 问题 ,从 而 增加 了 控制 电路 
的 故障 率 , 这 是 全 行业 的 技术 难题 。 公 司 2007 年 实现 技 
术 突 破 , 成 功 解 决 了 公司 永 磁 开 关 配 套 电 子 控制 电路 的 可 
靠 性 问题 ,并 就 相关 控制 电路 技术 成 果 取 得 了 2 项 发 明 
专利 。 

公司 永 磁 开 关 产 品 规格 齐全 ,包含 8 个 系列 、25 A dà 
种 、 近 百 个 型 号 。 在 电压 等 级 上 ,公司 产品 覆盖 了 12kV 系 
列 .24kV 系列 、31. SV 系列 .40. 5kV 系列 高 压 领 域 以 及 低 
压 领 域 ;在 最 高 额定 电流 范围 上 ,公司 产品 覆盖 了 5 000A 及 
以 下 各 电流 等 级 ;在 产品 种 类 上 ,公司 产品 覆盖 了 断路 句 、 
接触 器 及 组 合 电器 。 以 12kV 高 压 开关 为 例 ,ABB 公司 生产 
的 永 磁 开关 的 最 高 额定 电流 为 3 150A , 特 瑞 德 生产 的 永 磁 开 
关 的 最 高 额定 电流 为 2 000A ,而 公司 该 电压 等 级 永 磁 开关 的 
最 高 额定 电流 可 以 达到 5 000A ,适用 电流 范围 更 为 广泛 。 

电气 开关 用 户 在 一 个 项 目 上 经 常 需要 多 种 系列 和 规格 
的 永 磁 开 关 产 品 ,为 了 保证 系统 运行 的 稳定 性 ,客户 在 同一 
个 项 目 上 往往 倾向 于 选择 同一 品牌 的 产品 ,因此 ,产品 系列 
齐全 的 电气 开关 厂商 在 市 场 竞争 中 占据 一 定 优势 。 

四 、 投 入 更 为 专注 ,产品 性 价 比 高 

公司 近 十 年 来 一 直 专 注 于 永 磁 开关 的 研发 .生产 与 销 
售 。 与 同行 业 跨国 公司 相 比 ,公司 在 国内 市 场 竞争 中 并 未 
处 于 少 势 。 除 在 铁路 领域 特 瑞 德 竞争 优势 明显 以 外 ,在 其 
他 永 磁 开关 应 用 领域 公司 产品 在 性 能 或 产品 系列 齐全 度 
上 ,都 具备 一 定 的 竞争 力 。 

另外 ,与 跨国 公司 同行 相 比 , 公 司 永 磁 开 关 的 性 价 比 优 
势 明 显 。 同 种 规格 .性 能 相近 的 永 磁 开关 产品 ,公司 产品 报 


价 约 为 跨国 公司 的 30% - 7096 ,性 价 比 高 。 

五 .坚持 技术 创新 和 产品 差异 化 优势 

公司 长 期 以 来 一 直 坚 持 “ 走 技术 路 线 取 得 产品 创新 GE 
产品 差异 化 竞争 以 取得 高 毛利 率 ” 的 经 营 策略 ,并 已 经 形成 
技术 导向 的 企业 文化 ,这 是 企业 的 基础 性 竞争 优势 。 

公司 总 裁 昌 永 祥 为 专业 技术 人 员 出 身 , 自 公司 创立 之 
日 起 一 直 坚 持 走 技术 路 线 , 始终 将 技术 创新 作为 企业 生存 
发 展 的 基石 。 在 企业 产品 定位 上 ,公司 一 直 坚 持 走 产品 差 
异化 竞争 道路 ;在 企业 盘 利 策略 上 ,以 高 毛利 率 实现 企业 和 用 
利 , 不 依赖 价格 战 ,不 依赖 低 成 本 与 规模 化 ,形成 了 一 条 较 
难 复制 的 企业 经 营 模 式 , 取 得 了 较 强 的 技术 实力 优势 和 产 
品 性 能 优势 。 

永 磁 开关 尚 处 于 产品 的 市 场 导 人 期 , 且 永 磁 开 关 产 量 
在 高 压 电 气 开 关中 的 占 比 仅 为 5% 左右 ,在 电气 开关 每 年 
2096 以 上 的 行业 成 长 率 和 永 磁 开关 替代 效应 逐渐 显现 的 趋 
势 下 ,公司 永 磁 开关 业务 的 各 项 优势 还 将 得 到 持续 发 挥 ,这 
也 是 公司 未 来 保持 增长 的 主要 动力 和 保障 。 

六 、 发 行 上 市 推进 永 大 高 速 发 展 

公司 已 于 2011 年 10 月 418 日 在 深圳 证 交 所 成 功 上 市 ， 
募集 资金 拟 投向 年 产 8 000 台 12kV 永 磁 高 压 真 空 断 路 器 技 
术 改 造 项 目 .年 产 1 200 台 40. 5kV 永 磁 高 压 真 空 断路 器 和 
8 000 台 万 能 式 永 磁 低压 真空 断路 器 建设 项 目 .企业 营销 网 
络 建设 项 目 等 。 本 次 募集 资金 投资 项 目 建 成 投产 后 ,公司 
的 生产 能 力 和 鳃 利 能 力 将 显著 上 升 ,能 进一步 改善 公司 的 
产品 结构 ,并 有 效 地 优化 公司 财务 结构 ,降低 财务 风险 。 本 
次 募集 资金 投资 项 目 实施 完成 后 所 形成 的 新 增生 产能 力 及 
其 对 研发 .销售 等 方面 的 积极 影响 ,将 有 效 地 提升 公司 的 技 
术 水 平 ,为 公司 未 来 的 发 展 奠 定 良 好 的 基础 ,增强 公司 的 核 
心 竞争 力 。 

公司 将 集中 力量 发 展 永 磁 开 关 技 术 , 力 争 在 技术 、 产 
品 .品牌 上 持续 保持 领先 ,同时 延伸 永 磁 开关 产品 线 ,努力 
提高 永 磁 开 关 产 品 的 市 场 占 有 率 。 公 司 将 不 断 提 升 永 磁 高 
压 真 空 断路 器 产品 的 产销 量 ,继续 巩固 在 永 磁 高 压 真 空 断 
路 器 的 行业 领先 地 位 。 公 司 永 磁 低 压 真 空 断路 器 和 永 磁 低 
压 交 流 接触 器 将 批量 生产 ,并 逐步 扩大 市 场 份额 ,以 形成 公 
司 新 的 利润 增长 点 。 

【供稿 单位 :吉林 永 大 集团 股份 有 限 公司 ] 


电镜 变频 改造 选 型 ABB 变频 器 的 应 用 效果 


变频 调 速 技术 在 露天 矿山 重大 装备 电 铲 上 的 应 用 ,不 
仅 是 电 铲 动力 传动 控制 方式 的 进步 ,也 是 实现 我 国 矿山 装 
备 制造 业 绿色 化 、 自 动 化 .智能 化 的 发 展 途 径 。 湖 南 科 通电 
气 有 限 公 司 根据 我 国 露 天 矿山 自然 环境 和 电 铲 的 特殊 工 况 
要 求 ,从 2004 年 开始 研发 全 数字 变频 调 速 电 铲 电 控 设备 , 考 
察 国内 外 各 品牌 变频 器 后 ,首先 选用 ABB 公司 高 性 能 ,高 集 
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成 度 .专用 化 的 ACS800 变频 器 ,作为 国内 第 一 台 4m f 
变频 调 速 电 控 设备 的 核心 单元 。 该 设备 于 2007 年 12 月 列 
人 国家 火炬 计划 项 目 。2008 年 ,又 继续 选用 ABB 高 效率 、 
高 调 速 、 宽 调 速 范围 功率 单元 与 驱动 控制 部 分 集成 的 变频 
器 ,自主 研制 了 12m (10m? ) 电 铲 节能 型 多 传动 带 回馈 交 流 


变频 调 速 电 控 设备 ,2009 年 10 月 获 湖南 省 节能 产品 (技术 ) 


企业 概况 





推荐 证 书 , 并 被 评 为 湖南 名 牌 产 品 。 选 用 ABB 公司 的 


wow dou 


AEI, WK(D)—10P,12P 新 型 节能 多 传动 带 回馈 交流 变 
ACS800 变频 器 的 WK(D) 一 4P 电 铲 全 数字 变频 调 速 电 控 柜 。 频 调 速 电 控 柜 见 图 2。 





图 1 选用 ABB 公司 的 ACS800 变频 器 的 WK(D) 一 4P 电 铲 全 数字 变频 调 速 电 控 柜 


———M ma 





图 2 WK(D)—10P,12P 新 型 节能 多 传动 带 回馈 交流 变频 调 速 电 控 柜 


近 七 年 来 ,湖南 科 通 电气 有 限 公 司 自 主 研制 并 批量 投 
放 国 内 露天 矿山 使 用 的 电 铲 变 频 调 速 电 控 设 备 , 均 选用 了 
ABB 变频 器 。 这 些 变 频 调 速 电 铲 调 速 范围 宽 , 稳 态 转速 精 
度 较 高 ,动态 响应 快速 ,可 四 象限 运行 ,技术 水 平 居 交流 传 
动 技术 之 首 。 同 时 ,为 了 保证 电 铲 的 变频 电 控 设备 在 剧烈 
振动 的 环境 下 仍 能 可 靠 运行 ,湖南 科 通 电气 有 限 公 司 针 对 
电 铲 运行 环境 恶劣 .振动 剧烈 ,灰尘 大 等 状况 ,在 柜 体 结构 
上 多 处 采用 了 加 固 装 置 ,并 在 电 控 柜 的 进 风 日 和 出 风口 都 
安装 了 滤 网 排 风 机 ,将 大 部 分 灰尘 阻挡 在 电 控 柜 之 外 ,使 变 
频 器 处 于 相对 干净 的 环境 。 在 变频 器 选 型 设计 过 程 中 , 充 
分 考虑 到 各 机 构 的 高 过 载 要 求 , 选 型 有 充足 的 余 量 , 在 各 种 
快速 加 减速 .负载 剧烈 变化 的 过 程 中 ,都 能 够 可 靠 运行 ,在 
变频 器 软件 平台 上 研发 了 符合 电 铲 运行 特点 的 软件 。 公 司 
选 型 ABB 变频 器 用 于 露天 采矿 牙 轮 钻机 . 电 铲 电 控 系 统 上 ，， 
不 仅 提 升 了 传动 控制 方式 的 自动 化 水 平 ,也 实现 了 变频 器 
ERE . 牙 轮 销 机 上 的 增 效 节能 ,达到 了 国际 同类 产品 的 先 
进 水 平 , 受 到 了 水 利 、 煤炭 .冶金 .石化 .钢铁 等 行业 用 户 的 
信赖 。 特 别 是 12m (10m ) 新 型 节能 多 传动 带 回馈 交流 变 
频 调 速 电 铲 电 探 设备 的 实际 节能 效果 达到 29. 8% 。 鉴 于 以 
上 成 效 , 中 国有 色 人 金属 工业 协会 .中 国治 金 矿山 企业 协会 在 
吉林 大 黑山 铝 矿 联 合 举 办 了 大 型 电镜 节能 增 效 技术 改造 现 

电 铲 变频 电 控 选用 ABB 变频 器 产生 了 很 好 的 应 用 





效果 : 

1. 将 DTC 技术 和 模糊 控制 理论 合 二 为 一 ,构成 高 性 
能 \ 低 成 本 的 变频 器 调 速 产品 

DTC 具有 快速 精确 的 控制 ,对 负载 的 变化 快速 响应 , 品 
声 低 ,电动 机 负载 能 力 强 ,节能 ,编码 器 损坏 后 仍 能 连续 运 
行 ,电网 干扰 下 电机 可 以 跟踪 起 动 等 特点 。 基 于 DTC 控制 ， 
ACS800 的 动态 转速 误差 在 开 环 应 用 时 为 0.3% s, 在 闭环 应 
用 时 为 0. 1%s; 而 矢量 控制 变频 器 在 开 环 时 大 于 0.8% s, A 
环 时 为 0.3% s。ACS800 变频 器 的 静态 精度 为 0.01% 。 精 
确 转 失控 制 一 动态 转 矩 阶 牙 啊 应 时 间 在 开 环 应 用 时 能 达到 
1 ~S$ms ,而 矢量 控制 变频 器 在 闭环 时 需 10 ~ 20ms , 开 环 时 为 
100 - 200ms, 

在 DTC 中 ,定子 磁 通 和 转 矩 作为 主要 的 控制 变量 。 高 
速 数字 信号 处 理 上 带 与 先进 的 电动 机 软件 模型 相 结 合 使 电动 
机 的 状态 每 秒 钟 被 更 新 40 000 次 。 由 于 电动 机 状态 以 及 实 
际 值 和 给 定 值 的 比较 值 不 断 更 新 , 逆 变 器 的 每 一 次 开关 状 
和 芒 都 是 单独 确定 的 。 这 意味 着 传动 可 以 产生 最 佳 的 开关 组 
合并 对 负载 扰动 和 瞬时 掉 电 等 动态 变化 做 出 快速 响应 。 在 
DTC 中 不 需要 PWM 调制 器 ,因此 没有 固定 的 斩 波 频率 , 实 
际 运行 中 不 会 产生 高 频 品 声 ,降低 了 变频 咒 本 身 的 功 耗 。 

2. 丰富 .灵活 的 自 适 应 性 编程 

无 需 附加 任何 软 硬 件 , 用 户 可 以 自由 地 和 定义 程序 块 的 
输入 程序 块 与 L/O 口 或 控制 器 的 连接 ,以 实现 逻辑 运算 、 
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数学 计算 和 过 程控 制 的 功能 。 

3. 通信 能力 强 

通过 选择 不 同 的 区 域 总 线 适 配器 ,ACS800 变频 器 可 以 
与 许多 厂家 的 上 位 系统 或 PLC 通信 。 

4. IGBT 供电 单元 

ISU 可 以 精确 控制 系统 的 能 量 传输 ,结合 DTC 控制 技 
术 , 使 传动 系统 在 各 种 条 件 的 电网 下 均 可 获得 掉 越 的 性 能 ， 
其 核心 是 IGBT 整流 器 。 

ISU 创造 了 电网 的 绿色 环保 新 概念 : 

(1) 功 率 因 数 接近 于 1, 节约 了 增加 无 功 补偿 装置 的 
费用 。 

(2) 谐 波 电 流 低 , 节 约 了 增加 滤波 装置 的 费用 。 

(3) 该 传动 提供 了 包括 进 线 侧 滤波 器 的 能 量 可 再 生 运 
行 的 所 有 器 件 ,允许 能 量 在 电动 模式 和 发 电 模 式 之 间 转 换 。 

可 靠 性 : 

(1) 采 用 自 关 断 功率 器 件 , 避 免 了 快速 熔断 器 在 电网 缺 


口 时 意外 损坏 。 

(2) 高 速 的 DTC 控制 ,快速 诊断 电网 缺口 ,提高 了 传动 
输出 功率 。 

ISU 可 以 有 效 地 提高 DC 回路 的 电压 ,即使 在 电压 较 低 
的 电网 , 道 变 器 也 可 以 获得 较 高 的 功率 输出 。ISU 提供 了 高 
速 .平滑 的 换 向 控制 ,使 传动 性 能 更 加 优秀 。 主 电路 由 主 回 
路 开关 .滤波 器 和 整流 絮 组 成 ,整流 模块 的 硬件 与 传动 单元 
兼容 。 当 ISU 运行 在 道 变 状态 时 ICBT 控制 直流 母线 电压 
的 恒定 和 接近 正弦 的 线 电流 ,保证 了 系统 的 功率 因数 接近 
lo ISU 的 高 速 控制 技术 保证 了 系统 的 优秀 性 能 。 

湖南 科 通 电气 有 限 公 司 与 ABB 公司 建立 了 长 期 的 战略 
合作 伙伴 关系 ,以 近 干 余年 的 变频 调 速 技术 研发 制造 的 经 
验 ,致力 于 为 国内 外 电 铲 的 变频 改造 与 电 铲 的 变频 电 控 配 
E, AEREE M BR Sr ,共同 为 实现 露天 矿山 低 碳 、 节 能 、 
绿色 和 环保 的 质量 效益 增长 而 不 懈 努 力 。 

[ 朱 稿 人 :湖南 科 通 电气 有 限 公司 朱 大 可 、 李 建 军 、 姜 家 桥 ] 


浙江 恒 泰 科技 有 限 公司 


浙江 恒 泰 科技 有 限 公 司 成 立 于 1996 年 ,是 专业 从 事 研 
发 制造、 销售 煤矿 矿 用 产品 为 主 的 国家 级 高 新 技术 企业 ， 
也 是 全 国 煤炭 行业 机 电 设 备 和 机 电 配 件 定点 生产 单位 。 公 
HHLTETLAS B VL EL £8 ETT A DX, READ HERE EX A DU A 
高 速 公路 , 西 临 国 家 级 风景 区 千岛 湖 , 南 连 国际 小 商品 城 义 
Bii , 北 靠 杭州 ,交通 极其 便利 。 

公司 现 有 员工 300 名 ,企业 总 资产 2 亿 元 ,具有 年 产 5 
亿 元 的 生产 能 力 , 下 设 十 多 个 机 械 精 加 工 车 间 及 成 品 组 装 
车 间 。 引 进 各 种 国内 外 知名 品牌 的 车 床 .钻床 .铣床 .波峰 
焊接 机 \ 水 压 设备 ,高 低温 老化 箱 ,大 功率 大 电流 测试 台 , 美 
国 进口 的 电磁 兼容 仿真 仪 ,高 频 耐 压 测 试 台 等 设备 仪器 960 
多 台 。 投 资 千 万 元 ,由 中 机 国际 工程 设计 研究 院 设计 与 施 
工 , 达 到 国内 先进 水 平 的 国内 最 大 的 500kW 电气 传动 加 载 
试验 系统 已 投 和 人 使用。 

公司 秉承 “恒久 品质 ,泰山 信誉 ”的 经 营 理 念 ,在 行业 内 
树立 了 良好 的 企业 形象 。 凭 借 多 年 在 防爆 电器 领域 内 丰富 
的 实践 经 验 , 辐 射 全 国 的 营销 和 服务 网 络 。 常 年 有 200 多 家 
合作 客户 ,2010 年 销售 额 逾 2 亿 元 ,预计 2011 年 达到 2. 5 亿 
元 ,年 增长 率 25% 。 

公司 设立 了 博士 生 科研 基地 ,每 年 有 多 名 来 自 清华 大 
学 .浙江 大 学 .中国 矿 业 大 学 的 博士 生 在 公司 实习 、 科 研 。 


2007 年 公司 所 属 的 自动 化 研究 所 被 命名 为 浙江 省 高 新 技术 
研发 中 心 , 现 本 科 以 上 技术 人 员 58 人 , 占 职工 人 数 的 2596 
以 上 ;2009 年 企业 技术 中 心 被 认定 为 浙江 省 企业 技术 中 心 。 
为 了 保持 产品 在 同行 业 中 的 领先 地 位 ,公司 每 年 投入 的 科 
研 经 费 占 销售 收入 的 10% 以 上 。 在 浙江 省 浦江 与 北京 各 设 
一 个 产品 研发 中 心 ,引进 博士 ,高 级 工程 师 从 事 产 品 研 发 。 
同时 公司 与 浙江 大 学 、 中 国 矿业 大 学 、 河 北 工 业 大 学 等 科研 
院 所 建立 了 长 久 良好 的 合作 关系 ,已 取得 国家 专利 50 多 
项 ,人 研发 完成 国家 和 省 级 重点 科研 项 目 10 余 个 。 先 后 开发 
完成 变频 调 速 装置 真空 组 合 开关 .组合 软 / 直 起 动 器 高 压 
真空 配 电 装置 真空 电磁 起 动 器 、 真 空 馈 电 开关 、 通 信和 控制 
平台 七 大 类 产品 。 公 司 先后 荣获 省 ,市 科技 先进 企业 ,省 科 
技 创新 优秀 单位 ,省 AAAA 级 信用 等 级 企业 ,省 重合 同 守 信 
用 AAAA 级 企业 ,AAA 中 国 质 量 信 用 企业 等 称号 。 

公司 处 于 战略 转型 期 和 快速 发 展期 ,计划 未 来 三 到 五 
年 内 在 国内 A 股 上 市 ,成 为 中 国防 爆 电 器 行业 龙头 企业 ,已 


进入 前 期 准备 工作 阶段 。 公 司 将 一 如 既往 地 贯彻 “以 质量 


开拓 市 场 ,以 服务 赢得 客户 ,以 创新 增进 效益 "的 经 营 方针 ， 
牢 牢 抓 住 时 代 赋 予 的 新 机 遇 , 励 精 图 治 ,创新 求实 ,为 我 国 
矿业 的 健康 安全 发 展 而 努力 。 

【供稿 单位 :浙江 恒 泰 科技 有 限 公司 ] 


江 办 天 港 箱 柜 有 限 公司 


江苏 天 港 箱 柜 有 限 公 司 始 建 于 1988 年 10 月 ,2002 年 1 
月 更 名 为 张家港 市 天 港 高 低压 箱 柜 制造 有 限 公司 , 并 完成 
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了 第 一 次 所 有 制 改革 工作 ;2004 年 6 月 更 名 为 江苏 天 港 箱 
柜 有 限 公 司 ,同时 完成 了 所 有 制 的 彻底 改革 。 公 司 坐落 于 





张家港 市 的 南大 门 一 一 凤凰 镇 港口 ,独特 的 地 域 优 势 、 雄 厚 
的 经 济 实力 .良好 的 人 文 环 境 . 和 谐 的 劳资 关系 、 便 捷 的 交 
通 条 件 为 公司 的 发 展 壮 大 黄 定 了 坚实 的 基础 。 

公司 注册 资金 1 010 万 元 ,员工 200 多 人 ,其 中 大 中 专 
文化 程度 的 员工 占 4096 以 上 。 占 地 面积 55 000 nf ,其 中 建 
筑 面积 40 000 ni ,绿化 景观 面积 6 000 nf 。 公 司 生产 设备 先 
进 ,技术 力量 雄厚 ,产品 质量 优良 ,体系 运行 有 效 。 专 业 生 
产 GZS1 .KYN28 ,8BK10 .HXGN DKY XGN 等 型 号 高 压 开 关 
柜 箱 体 ,GCS GCK, MNS .SDK TPS ,TGCKW , GGD 等 型 号 低 
压 开 关 柜 箱 体 和 KS, KB FA FK, FW 系列 电气 设备 结构 件 ， 
畅销 全 国 20 多 个 省 (自治 区 ) 、 直 辖 市 ,并 批量 进入 国际 市 
场 。 公 司 不 断 完 善 销售 体系 ,全 面 \ 及 时 ,准确 地 把 握 市 场 
需求 ,确保 了 对 市 场 适时 、 高 效 的 反应 。 根 据 中 国电 器 工业 
协会 统计 ,公司 产品 销量 在 全 国 同 行业 中 连续 多 年 名 列 
HEZ | 

公司 始终 遵循 “产品 质量 以 满意 用 户 需求 为 宗 则 ,服务 
质量 以 保证 用 户 满 意 为 准则 ,体系 质量 以 不 断 改 进 提高 为 
方向 ”的 质量 方针 ,在 同行 业 中 率先 通过 ISO 9001: 2000 质 
量 体 系 认 证 并 于 2009 年 11 月 顺利 通过 质量 体系 2008 版 的 
换 版 工作 。 公 司 严 格 按 国 家 标准 生产 ,建立 了 完善 的 计量 
检测 体系 和 标准 化 管理 体系 ,对 生产 和 质量 管理 各 环节 进 
行 有 效 的 品质 瘤 控 ,以 提高 产品 质量 。 公 司 检测 手段 先进 ， 
检验 人 员 优 秀 , 按 照 国 家 标准 认真 检查 、 严 格 控制 ,努力 实 
现 “ 零 缺点 ”的 品质 目标 。 经 过 多 年 的 发 展 ,公司 形成 基础 
设施 齐全 .内 部 管理 完善 组织 机 构 完 备 的 良好 格局 。 公 司 
凭借 自身 雄厚 的 技术 力量 及 专业 的 技术 水 平 积 极 参与 国家 
标准 和 行业 标准 的 制定 和 完善 。 截 至 2009 年 12 月 ,先后 主 
持 和 参与 了 GB/T 19290. 3 一 2008《 发 展 中 的 电子 设备 构 体 


企业 概况 


机 械 结构 模 数 序列 第 2-1 部 分 :分 规范 2Smm 设备 构 体 
的 接口 协调 尺寸 ”详细 规范 OLHE ADL A R FY GB/T 
22764. 1 一 2008《 低压 机 柜 第 1 部 分 ; 总 规范 》, GBAT 
23360 一 2009《 机 寺 热 特性 的 估算 方法 》 标 准 的 起 草 ,不 仅 有 
效 地 实施 了 技术 标准 战略 ,在 行业 标准 化 领域 的 话语 权 也 
明显 增强 。 

为 扩大 天 港 品 牌 在 国内 市 场 的 影响 ,公司 投入 巨 资 对 
所 有 客户 信息 实行 微机 管理 ,并 设立 客户 档案 管理 资料 库 ， 


有 效 管理 各 区 域 运营 情况 ,第 一 时 间 反 馈 并 满足 市 场 需求 。 - 


全 面 实施 天 港 品牌 整合 营销 传播 战略 :整合 电视 传媒 、 网 
络 报刊 杂志、 户外 等 多 种 媒介 的 广告 宣传 ,提高 了 天 港 品 
牌 在 全 国 范围 的 品牌 知名 度 及 美誉 度 , 极 大 地 带动 了 产品 
的 销售 势头 。 

多 年 来 , 面 对 国内 箱 柜 市 场 日 益 剧烈 的 竞争 态势 ,天 港 
人 交 出 了 适合 自己 的 发 展 道路 。 公 司 及 产品 分 别 荣获 ”全 
国 首 家 生产 组 装 式 电气 设备 结构 件 的 专业 工厂 ” “国家 级 
新 产品 "(产品 填补 国内 空白 ,达到 国外 同类 产品 的 先进 水 
平 )、 省 科技 进步 奖 三 等 奖 "”“ 江 苏 省 著名 商标 ”、“ 苏州 市 
知名 商标 ”“ 苏 州 市 重合 同 、 守 信用 企业 ”“ 机 械 行业 全 国 
HEREDE” “江苏 省 质量 信用 产品 ”等 称号 。 公 司 现 为 
中 国电 器 工业 协会 常务 理事 单位 和 中 国电 器 工业 协会 电气 
设备 机 械 结构 分 会 理事 单位 。 

新 世纪 .新 时 期 ,天 港 人 将 一 如 既往 地 坚持 “顾客 满意 
是 企业 发 展 和 壮大 的 基本 要 求 ,科技 创新 是 企业 生存 发 展 
的 永恒 动力 ”的 经 营 理 念 ,发 扬 “ 以 人 为 本 ,务实 创新 ”的 企 
业 精 神 , 生 产 更 具有 特色 的 产品 满足 国内 外 消费 者 的 需求 ， 
IER HE i hi PIONER 

[供稿 单位 :江苏 天 港 箱 柜 有 限 公 司 ] 


279 











介绍 电器 工业 在 2010 年 各 类 奖项 中 的 获奖 情况 ， 
公布 行业 信用 等 级 评价 以 及 质量 可 信 产 品 推荐 的 结果 





Introducing the winners of various prizes in 
the electrical equipment industry in 2010, 
announcing the results of evaluation of credit - 
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products in the industry 3 
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2010 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 (电工 电器 项 目 ) 
中 国电 器 工业 协会 “质量 可 信 产 品 ” 推 荐 名 单 


2010 年 中 国电 器 工业 信用 等 级 评价 
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2010 ££ f [E] ZC RE SE 33 7 t D 2E XE m H 


& 号 | 项目 名 称 | 主要 完成 、 | 主要 完成 单位 获奖 等 级 


J—217—1—91 三 峡 输 电 系 统 国家 电网 公司 .中国 西 电 电 气 股份 有 限 公 司 .中 
工程 国电 力 科学 研究 院 \ 中 国电 力 工程 顾问 集团 公司 、 
北京 网 联 直流 工程 技术 有 限 公司 、 西 安西 电 电力 整 
流 器 有 限 责任 公司 、 国 网 电力 科学 研究 院 、 国 网 信 
息 通信 有 限 公 司 , 特 变 电工 沈阳 变压器 集团 有 限 公 
司 .湖北 省 输 变 电工 程 公 司 


哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 任 公司 .哈尔滨 工业 大 学 
















J—217—2—01 弯 扭 叶片 关键 技 杨 其 国王 仲 奇 . 王 松涛 、 
术 研 究 及 在 大 型 汽 | 张 秋 鸿 BAR AAR, p 


轮机 中 的 工程 应 用 “| 万 金 WR EFIR RIS 


7 500kVY' A KI} FRE FRIE EIS. 
X IGCT 交 直 交 变 频 | RER ERRE, EBE EX 
系统 如 几 \ 周 亚 宁 、 兰 志明 、 李 凡 


特大 功率 电力 电 丁 荣 军 . 张 明 on] Es] Tz ,. 黄 
子 器 件 技术 研发 及 | Æ aok ETE. ai 
推广 应 用 ME FEF RER SERRE 

超 超 临 界 1 000MW 于 龙王 为 民 、 张 素 心 UI 
火电 重大 装备 研制 | 宏 强 、 袁 建华 . 何 维 . 杨 其 
与 产业 化 国 , 杨 启 明 、 高 子 瑜 王国 海 


二 等 奖 






















] 一 217 一 2 一 06 冶金 日 动 化 研究 设计 院 、 中 国 科 学 院 电 工人 研究 


所 北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公 司 


二 等 奖 




















]—219-——2-—02 





株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 二 等 奖 






















J—237-—2—03 







哈尔滨 动力 设备 股份 有 限 公司 .中国 东 方 电气 集 
图 有 限 公司 .上海 电 气 电站 设备 有 限 公 司 ` 上 海 发 
电 设备 成 套 设计 研究 院 ` 上 海 锅炉 三 有 限 公 司 、 机 
械 工 业 北 京 电 工 技术 经 济 研究 所 .无 锡 透 平 叶片 有 
限 公司 


沈阳 工业 大 学 ,沈阳 华 创 风 能 有 限 公司 、 东 方 电 
气 集团 东方 汽轮机 有 限 公 司 












J—239—2—06 JE PL 2& 2E xi fi Ji 


风电 机 组 


姚 兴 佳 \ 王 凤翔 \ 杨 树 人 、 
王建 录 \ 陈 长 征 、 邓 英 、 刘 笑 
H MER ERK EER 


二 等 奖 








2010 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 
(HT EmA) 


2010 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ( 电 工 电 器 项 目 ) 共 2010 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ( 电 工 电 器 项 目 ) 二 等 奖 
评 出 一 等 奖 5 项 .二 等 奖 19 项 .三 等 奖 23 项 。2010 年 度 中 MÆ 2, 2010 年 度 中国 机 械 工 业 科学 技术 奖 ( 电 工 电器 项 
国 机 械 工 业 科学 技术 奖 ( 电 工 电 器 项 目 ) 一 等 奖 见 表 1。 目 ) 三 等 奖 见 表 3。 


表 1 2010 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ( 电 工 电 器 项 目 ) 一 等 奖 


项 目 名 称 单位 名 称 
大 功率 超 临界 空冷 式 汽 轮机 组 关键 技术 研究 及 其 装备 产 | ”东方 汽轮机 有 限 公司 上海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 、 上 海 电 气 电站 设备 有 
业 化 限 公司 ,哈尔滨 空调 股份 有 限 公 司 上 海上 发 院 发 电 成 套 设 备 工程 有 限 公司 
智能 电器 创新 设计 及 测试 技术 的 研究 上 海 电器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 公司 ` 上 海 电 科 电 器 科技 有 限 公司 T 
江 正泰 电器 股份 有 限 公司 
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( 续 ) 
项 目 名 称 单位 名 称 
广 域 电网 故障 电压 行 波 定位 技术 及 成 套 设备 长 沙 理工 大 学 .湖南 大学、 华中 科技 大 学 .湖南 湘 能 电气 自动 化 有 限 公司 、 
湖南 省 电力 公司 
直流 输电 工程 换 流 站 交 直 流 场 成 套 设备 关键 技术 研究 与 产 | ”中 国 西 电 电气 股份 有 限 公司 ,西安 高 压 电 器 研究 院 有 限 责 任 公司 西安 西 
品 开发 电 高 压 开关 有 限 责任 公司 .西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 西安 西 电 避雷 
器 有 限 责任 公司 ,西安 西 电 变 压 器 有 限 责 任 公司 ,西安 西 电 开 关 电气 有 限 公司 
新 型 高 阻尼 结构 末 级 叶片 研制 与 应 用 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 
表 2 2010 年 度 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 ( 电 工 电 器 项 目 ) 二 等 奖 
项 目 名 称 单位 名 称 
300 ~500A/600 ~2 500V 快 ( 软 ) 恢 复 二 极 管 北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责任 公司 
抗 水 树 中 压 电 力 电费 江苏 上 上 电缆 集团 有 限 公司 
低 NOx 双 调 风 旋 流 燃 烧 器 开发 东方 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 
空 内 冷 330MW 汽 轮 发 电机 新 产品 创新 研制 山东 济南 发 电 设备 厂 
出 口 电 气 产品 有 毒 有 害 物质 分 布 及 企业 示范 中 国电 器 工业 协会 ,机械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 、 上 海 电器 科学 研 
究 所 (集团 ) 有 限 公 司 河北 电机 股份 有 限 公 司 .常熟 开关 制造 有 限 公司 
智能 低压 电力 载波 传感器 网 络 技术 中 国 石油 大 学 (华东 ) \ 深 圳 超越 星 科 技 有 限 公 司 
CW3 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 常熟 开关 制造 有 限 公 司 
500kV 抽 能 电抗 器 研制 及 应 用 | 西安 西 电 变压器 有 限 责 任 公司 
低压 配 电网 的 电能 质量 改善 与 节能 措施 的 研究 和 应 用 上 海 交通 大 学 ` 上 海 久 隆 电 力 科技 有 限 公司 
贯 流 式 水 轮机 试验 装置 及 转 轮 性 能 研究 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
350MW 超 临 界 煤 粉 锅炉 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责任 公司 .西安 交通 大 学 
ZF9 A—300 ( L) /T4000 一 40 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 西安 西 电 开关 电气 有 限 公 司 
ZHW 一 550(L)/AY Q4000 一 63 复合 电器 西安 西 电 开关 电气 有 限 公 司 
NC8 系列 交流 接触 器 浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 
超 高 压 断 路 器 动态 电 绝 等 离子 体 对 开 断 特性 影响 机 理 研 究 | ”沈阳 工业 大 学 
及 其 应 用 
550kV 高 压 开 关 设 备 合成 关 合 试验 回路 开发 | 西安 高 压 电器 研究 院 有 限 责 任 公司 
特 高 压 及 电子 式 ( 光 电 ) 互 感 器 试验 系统 的 建立 及 试验 方法 | ”西安 高 压 电器 研究 院 有 限 责任 公司 
的 研究 | 
数字 式 大 功率 柔性 整流 电源 装备 广州 电器 科学 研究 院 .广州 擎 天 实业 有 限 公司 
FA 级 燃气 一 燕 汽 联合 循环 机 组 汽轮机 自主 化 研制 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 
表 3 2010 年 度 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 ( 电 工 电器 项 目 ) 三 等 奖 
项 目 名 称 单位 名 称 
高 压 束 阵 式 自 动 清洗 系统 沈阳 仪表 科学 研究 院 
基于 现场 可 编程 门 阵列 (FPGA ) 的 高 精度 电源 数字 控制 装 午 天 水 电气 传动 研究 所 有 限 责任 公司 ,中国 科学 院 高 能 物理 研究 所 
NM6—125 ,160 .250 .400 .630 ,800 .1250 .1600 塑料 外 壳 式 断路 器 关键 技 | 浙江 正泰 电 器 股份 有 限 公司 
术 研 发 与 产业 化 
中 压 系统 大 容量 智能 配 电 装置 的 研制 四 川 电器 集团 有 限 公司 
德阳 一 宝鸡 直流 联网 工程 用 AAM6. 5 一 447. 3 一 1W 交流 滤波 电容 器 ”| 西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 
微生物 反应 过 程 关键 参量 的 优化 控制 技术 及 数字 化 系统 开发 江苏 大 学 .江苏 科 海 生物 工程 设备 有 限 公 司 
汽 轮 发 电机 用 高 效 轴 流 风扇 设计 研究 及 应 用 哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 
126/252kV GIS 标准 化 设计 及 工程 应 用 西安 西 电 开关 电气 有 限 公 司 
CB252— WI ( 甲 式 布置 )252kV 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 用 断路 器 。 ”| 西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 
90kW 低 噪声 汽车 电站 兰州 电源 车 辆 研究 所 有 限 公 司 
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项 EXE 
JYS1 手 播 可 移 式 操作 抽 屠 单元 
多 层 粘 接 结构 洗衣 机 电机 电 刷 
极地 户外 用 耐 低温 软 电缆 


产品 与 项 目 


( 续 ) 
单位 名 称 
TEM UBEAB E FR SEU PRU Rd 
任 丘 市 双 楼 电 碳 制 品 有 限 公司 
无 锡 江 南 电缆 有 限 公司 


额定 电压 1. 8/3kV 辐 照 交 联 察 烯 烃 绝 缘 屏 项 型 无 商 低 烟 阻 燃 轨道 车 辆 | 宝 胜 科 技 创 新 股份 有 限 公 司 


用 电缆 
智能 化 低压 配 电 系统 研制 开发 
ZW58—24/T1250—20 型 户外 高 压 交 流 真空 断路 器 
单 只 线 棱 VPI 绝缘 系统 
新 型 12kV 真空 环 网 配 电 开关 设备 


昆明 电 占 科学 研究 所 

日 升 集团 有 限 公 司 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 
西安 高 压 电器 研究 院 有 限 责 任 公司 


低 电 容 . 低 豪 减 、 高 速率 、 皮 - 泡 - 皮 发 泡 绝缘 PROFIBUS 现场 总 线 数 | 宝 胜 科技 创新 股份 有 限 公司 


据 传输 电缆 
风力 发 电 用 耐 扭 耐寒 阻 燃 软 电费 
高 效 节 能 压缩 机 用 电动 机 
自主 开发 600MW 等 级 亚 临 界 “W” 火焰 锅炉 
OSFPS—750000/500 超 高 压 大 容量 现场 组 装 式 变压器 的 研制 


远东 电缆 有 限 公司 

浙江 特种 电机 有 限 公司 

东方 锅炉 ( 集团 ) 股份 有 限 公司 
特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 


大 功率 超 临 界 空冷 式 汽轮机 组 关键 技术 研究 及 其 闭 备 产业 化 


该 项 目的 主要 创新 点 有 : 

(1) 汽 轮机 高 压 算 进 汽 采 用 超 临 界 参数 实现 节能 降 耗 ， 
低压 饶 排 汽 采 用 直接 空冷 系统 冷却 实现 节 水 , 获 中 国 发 明 
专利 授权 。 

(2) 自主 研制 出 超 临 界 空冷 汽轮机 661mm, 665mm, 
762mm ,863mm 和 910mm 系列 专用 末 级 叶片 以 及 高 中 压低 、 
专用 低压 负 和 专用 排 汽 装置 ,自主 研制 出 二 红 两 排 汽 和 三 
缸 四 排 汽 的 超 临 界 空冷 600MW 级 汽轮机 。 

(3) 自 主 研发 单 排 管 空冷 凝 汽 器 与 大 直径 轴 流 风机 的 
设计 技术 以 及 直接 空冷 系统 的 集成 技术 ,自主 研制 出 单 排 
管 空冷 凝 汽 器 成 型 与 制造 的 生产 线 , 自主 设计 并 研制 出 超 
临界 空冷 机 组 的 直接 空冷 系统 。 

(4) 自 主 研发 超 临 界 空冷 机 组 的 整体 结构 设计 、 轴 系 动 
特性 设计 与 系统 可 靠 性 设计 等 关键 技术 ;自主 研制 出 超 临 


界 空冷 机 组 的 自动 控制 系统 、 背 压 保护 曲线 和 热 应 力 监控 
系统 ,实现 了 超 临界 空冷 机 组 的 自动 控制 与 安全 保护 。 

(5) 自主 研制 出 600MW ,660MW 和 1 000MW HIRA Z 
冷 机 组 的 汽轮机 与 直接 空冷 系统 系列 产品 ,实现 了 我 国 高 
效 节 水 型 煤 电 装 备 的 自主 化 设计 、 自 主 化 制造 与 批量 化 
生产 。 

该 项 目 获 发 明 专利 授权 19 项 ,实用 新 型 专利 授权 25 
项 ,发 明 专 利 实质 审查 16 项 ,软件 著作 权 1 项 ,研究 并 制定 
了 4 个 设计 技术 规范 ,拥有 自主 知识 产权 。 在 国际 上 率先 
研制 出 大 功率 超 临 界 空冷 式 汽轮机 组 系列 产品 ,实现 了 国 
产 空冷 机 组 从 亚 临 界 参 数 到 超 临 界 参 数 的 升级 换代 , 全面 
提升 了 我 国 节 水 型 煤 电 装备 的 技术 水 平 与 市 场 竞争 力 。 

大 功率 超 临 界 空冷 式 汽轮机 组 已 有 订货 48 台 , 并 出 口 到 
南非 和 意大利 。 已 有 9 台 超 临界 空冷 600MW 机 组 并 网 发 电 。 


智能 电器 创新 设计 及 测试 技术 的 研究 


该 项 目 针对 智能 电器 产品 小 体积 、 高 性 能 、 高 可 靠 性 、 

可 通信 、 智 能 化 的 发 展 动向 ,立足 于 高 端 智能 电器 产品 研发 
实际 ,通过 研究 应 用 、 优 化 整合 仿真 分 析 技 术 .现代 测试 技 
术 和 数字 信息 化 技术 ,提升 了 智能 电器 研发 全 过 程 的 自主 
创新 能 力 。 项 目 共 分 5 个 主 课题 20 多 个 子 课题 ,涉及 计算 
机 三 维 建 模 、 虚 拟 仿真 ,测试 实验 、 软 件 二 次 开发 数据 库 建 
议 、 知识 融合 .数据 结构 优化 等 多 专业 ,是 对 智能 电器 产品 


技术 和 研发 模式 的 重大 单 新 。 项 目的 主要 内 容 包括 : 

(1) 智 能 电器 的 仿真 分 析 技 术 研究 。 研 究 电 、 磁 、 热 .机 
及 多 物理 场 耦 合 的 智能 电器 仿真 分 析 的 共性 问题 和 头 键 技 
AR ,突破 技术 瓶颈 10 余 项 ,形成 领域 通用 技术 方法 5 份 ,多 
项 仿真 技术 计算 精度 达到 8096 以 上 ,部 分 技术 计算 精度 超 
过 90% ,为 产品 技术 攻关 形成 强 而 有 力 的 支撑 。 

(2) 面 向 智能 电器 创新 设计 的 实验 室 建 设 。 首 次 在 电 
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器 行业 建 并 针对 产品 试验 过 程 的 研究 型 实验 室 , 建 立 面 癌 
智能 电器 研发 各 项 关键 技术 的 研究 实验 室 9 个 ,通过 先进 
的 测试 技术 ,积累 智能 电器 领域 大 量 的 经 验 参 数 和 关键 数 
据 ,为 产品 创新 设计 和 仿真 技术 研究 推进 提供 技术 支撑 。 

(3) 面 向 智能 电器 产品 研发 的 软件 系统 开发 。 建 立 包 
括 材 料 .电子 元 器 件 .专利 检索 和 技术 标准 等 信息 的 电器 行 
业 数 据 库 。 开 发 面向 智能 电器 产品 研发 的 计算 机 辅助 设计 
和 仿真 分 析 软 件 功能 模块 10 余 个 ,解决 通用 仿真 分 析 软 件 
无 法 解决 的 问题 ,并 与 智能 电器 研发 软件 .业务 流 与 数据 库 
实现 系统 集成 ,形成 涵盖 产品 三 维 设计 、 仿 真 模拟 、 结 构 优 
化 .工程 制图 全 过 程 的 智能 电器 产品 研发 软件 系统 。 

《4) 基 于 仿真 技术 与 先进 测试 技术 的 智能 电器 研发 应 
用 。 结 合 新 一 代 智 能 电器 产品 研发 ,进行 仿真 分 析 技 术 与 
先进 测试 技术 应 用 ,解决 产品 技术 难点 40 余 项 ,带动 形成 
核心 专利 10 余 项 ,形成 四 大 类 具备 正 领 国际 高 端 市 场 实力 
的 智能 电器 产品 。 

(5) 智 能 电器 研发 公共 服务 平台 建设 及 技术 服务 与 推 





广 。 建 设 包 括 智能 电器 产品 仿真 技术 推广 .关键 技术 研究 、 
研究 性 试验 .技术 转让 、 合 作 开 发 等 服务 的 公共 平台 ,跟踪 
国内 外 低压 电器 和 智能 电器 发 展 的 最 新 技术 以 及 研发 手段 
和 测试 技术 ,通过 整合 人 员 资源、 设备 和 资金 ,为 我 国 智能 
电器 行业 发 展 和 技术 自主 创新 服务 。 

项 目的 研究 成 功 使 国内 具备 国际 领先 的 智能 电器 仿真 
分 析 技 术 ,开发 出 具有 行业 产品 特色 的 软件 系统 ,首次 创建 
了 用 于 科研 和 产品 研发 的 较为 完整 的 智能 电 青 实验 室 。 项 
目 多 项 技术 和 建设 成 果 填 补 了 国内 空 日 ,为 我 国 智能 电表 
产品 全 面向 智能 化 .网络 化 .可 通信 发 展 ,全 面 提 升 行 业 的 
自主 创新 能 力 , 莫 定 了 坚实 的 基础 。 

项 目 形成 的 技术 成 果 能 广泛 应 用 于 智能 电 硕 各 类 产 
品 的 研发 ,应 用 企业 已 达 30 余 家 。 应 用 情况 表明 ,项目 研 
究 的 技术 .开发 的 软件 系统 以 及 建设 的 实验 室 ,能够 显著 
提高 产品 研发 效率 和 研发 质量 ,促进 企业 产品 的 更 新 换代 
和 技术 革新 ,改变 电器 行业 长 期 以 来 依赖 经 验 研 发 产品 的 
局 面 。 


广 域 电网 故障 电压 行 波 定 位 技术 及 成 套 设备 


该 项 目 突破 了 电网 故障 电压 行 波 检测 与 定位 的 禁区 ， 
发 明了 电压 行 波 传感器 和 时 差 型 电网 故障 电压 行 波 精确 定 
位 技术 ;创造 性 地 提出 了 卫星 时 钟 误差 的 在 线 监测 与 修正 
方法 和 基于 网 络 的 故障 定位 算法 。 每 个 变电站 只 需 安装 一 
套装 置 , 即 可 实现 该 电网 中 所 有 线路 故障 的 精确 定位 ,造价 
降低 7096 ,定位 误差 降 至 150m, 解 决 了 故障 点 查找 的 难题 。 

项 目 主要 研究 内 容 包括 : 

(1) 创 造 性 地 提出 并 采用 晶振 时 钟 比 对 卫星 (CPS/ 北 
斗 ) 时 钟 ,实现 卫星 时 钟 误差 的 实时 监测 和 修正 ,将 以 往 缺 
乏 安 全 保障 的 “美国 授时 "上升 为 可 靠 的 “中 国 授时 "。 

(2) 突破 电压 行 波 检测 的 禁区 ,发 明了 行 波 传感器 ,直接 
采用 专用 行 波 传感器 提取 故障 行 波 ,通过 硬件 电路 检测 、 记 
录 行 波 信息 ,无 需 高 速 A/D 采样 , 行 波 检测 简单 经济. 可靠 。 

(3) 突 破 国内 外 故障 定位 基于 单条 线路 的 传统 模式 , 构 
建 了 行 波 定位 网 络 , 发 明了 基于 整个 电网 的 故障 行 波 定位 
算法 ,不 受 个 别 变电站 故障 行 波 记录 失败 或 错误 的 影响 , 定 
位 精确 度 高 . 鲁 棒 性 强 。 


(4) 开 发 了 电网 故障 电压 行 波 定位 成 套 设备 ,由 安装 在 
各 变电站 的 故障 行 波 采集 装置 .通信 网 络 及 安装 在 调度 处 
的 故障 定位 主机 等 组 成 。 

项 目 产 品 的 技术 经 济 指标 : 

(1)3& FH- 6 ~1 000kV 交流 电网 和 高 压 直 流 电网 的 故 
障 定位 。 

(2) 卫 星 同 步 时 钟 误差 小 于 0. luso 

(3) 故 障 定位 误差 小 于 150m, 

(4) 采 用 网 络 定位 算法 ,故障 定位 成 功率 高 达 100% 。 

(5) 具 有 高 精度 相 角 测量 功能 ,误差 小 于 0.1kW h, C 
现 了 故障 行 波 定位 系统 的 实时 目 检 。 

项 目 核心 技术 被 鉴定 为 国际 领先 水 平 , 先 后 在 葛洲坝 
水 电站 .常德 电网 、 株 洲 电 网 和 长 沙 电网 等 推广 应 用 , 近 三 
年 经 济 效益 3.16 亿 元 。 获 发 明 专 利 6 项 ,实用 新 型 专利 2 
项 ,计算 机 软件 著作 权 1 M; AREXE SCI 收录 16 篇 、EI 
收录 165 篇 ,累计 被 引用 1 500 多 次 ;出 版 教材 和 专著 4 部 ; 
培养 博士 .硕士 100 余人 。 


直流 输电 工程 换 流 站 交 直 流 场 成 套 设备 关键 技术 
研究 与 产品 开发 


该 项 目 属 高 压 直流 输电 技术 领域 ,涉及 高 电压 、 电 气 绝 
绿 .电机 技术 .电力 电子 .电磁 测量 及 仪表 等 多 个 专业 , 主要 
包括 高 压 直流 输电 交 直 流 场 成 套 设 备 技术 开发 .设备 研制 
关键 技术 研究 及 应 用 ,是 直流 输电 工程 建设 的 关键 。 
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高 压 直 流 输电 交 直 流 场 成 套 设备 技术 属于 国际 电工 行 
业 的 前 沿 技术 ,研究 和 应 用 该 技术 对 我 国 直流 输电 成 套 设 
备 技术 升级 ,打破 国外 公司 市 场 垄 断 和 技术 壁垒 ,实施 国家 
电力 资源 优化 配置 ,保障 国家 电力 安全 ,促进 社会 和 经 济 发 


展 具 有 特别 重要 的 意义 。 

该 项 目 是 中 国 西 电 集 团 公司 为 了 打破 国外 在 直流 输电 
工程 直流 设备 上 的 垄断 而 组 织 开展 的 国家 重大 技术 装备 成 
套 设备 研制 重大 科技 项 目 。 项 目 从 2007 年 开始 进行 直流 开 
X ,阀门 接地 开关 和 电容 器 .测量 装置 .避雷 器 .电抗 器 等 直 
流 场 成 套 设备 技术 开发 ,设备 研制 等 关键 技术 研究 ,在 自 有 
技术 的 基础 上 持续 进行 关键 技术 研究 和 技术 创新 ,开发 拥 


产 铝 与 项 目 


有 自主 知识 产权 的 直流 输电 交 直 流 场 成 套 设 备 。 项 目 采 用 
数值 分 析 物理 仿真 、 真 型 试验 以 及 现场 测试 等 方法 研究 了 
高 压 直流 输电 交 直 流 场 设备 研制 涉及 的 一 系列 关键 技术 问 
题 ,所 研制 的 成 套 设备 和 重大 技术 装备 已 部 分 投入 运行 , 达 
到 国际 先进 水 平 。 项 目 已 获 专利 授权 5 项 ,正在 申请 的 专 
利 6 项 ,制定 国家 标准 10 项 。 研 究 成 果 应 用 在 葛洲坝 一 上 
海 .德阳 一 宝鸡 .高 岭 黑河、 宁 东 等 高 压 直 流 工程 中 。 


新 型 高 阻尼 结构 末 级 了 时 片 研制 与 应 用 


约 70% 的 汽轮机 事故 由 叶片 事故 造成 , 末 级 长 叶片 是 
汽轮机 内 最 长 的 叶片 ,也 是 整 台 机 组 中 工作 条 件 最 恶劣 的 ， 
如 何 保证 其 安全 运行 已 成 为 汽轮机 设计 的 核心 难题 之 一 。 

新 型 高 阻尼 结构 长 叶片 采用 自 带 围 带 . 凸 台 拉 筋 连接 
结构 或 月 带 围 带 凸 台 套 简 拉 筋 连接 结构 ,叶片 在 离心 力 的 
作用 下 通过 扭转 恢复 形成 整 圈 连 接 , 使 叶片 振动 特 人 性 简单 ， 
可 以 减少 产生 响应 的 振 型 数 。 通 过 围 带 之 间 、 凸 台 拉 篇 之 
间 的 接触 和 摩 探 ,增加 结构 阻尼 ,减少 叶片 的 动 应 力 。 时 片 
的 结构 阻尼 增加 ,消耗 了 流体 传 给 叶片 系统 的 能 量 , 大 大 降 
低 了 时 片 的 颤 振 敏感 性 。 可 通过 自 带 围 带 和 拉 筋 的 质量 和 
间 耻 进行 调频 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 已 在 600mm 680mm, 
730mm .940mm 1 017mm,1 200mm 等 末 级 长 叶片 全 面 应 用 
该 技术 。 数 值 分 析 和 试验 研究 表明 ,该 种 叶片 结构 明显 提 


高 了 叶片 的 材料 阻尼 和 结构 阻尼 ,能够 有 效 地 抵抗 疲劳 和 
赢 振 破坏 。 以 上 叶片 在 电厂 运行 中 未 出 现任 何事 故 。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 针对 新 型 高 阻尼 结构 
长 叶片 的 结构 特点 ,开发 了 动态 仿真 结合 曲面 区 域 驱动 的 
加 工 工艺 方法 .引入 三 坐标 测量 技术 ,保证 了 复 淋 型 面 叶 
片 的 制造 精度 ,使 新 型 高 阻尼 结 梅 长 叶片 得 以 大 面积 
推广 。 

了 哈 尔 北 汽轮机 广 有 限 责 任 公司 生产 的 应 用 新 型 高 阻尼 
结构 长 叶片 机 组 共 实 现 110 台 订 货 。 这 些 叶 片 蔡 代 进 口 产 
品 ,保守 估计 可 节约 资金 78 872 万 元 。 新 型 高 阻尼 结构 长 
叶片 填补 了 我 国 空冷 汽轮机 超 长 叶片 开发 的 多 项 空白 ,成 
为 研制 安全 高 效 大 型 汽轮机 的 基础 。 采 用 新 型 高 阻尼 结构 
长 叶片 后 ,汽轮机 组 的 事故 明显 减少 ,降低 了 发 电 企 业 的 强 
迫 停机 率 , 减 少 了 发 电 企业 的 设备 维护 费用 。 


300 ~ 500A/600 ~ 2 500V 快 ( 软 ) 恢 复 二 极 管 


项 目 主要 研究 内 容 是 实现 IGBT 模块 的 “ 伴 个 ” 芯 
片 一 一 快 ( 软 ) 恢 复 二 极 管 FRD 的 产业 化 ,建设 一 条 工艺 先 
进 , 质 量 可 靠 的 FRD 芯片 生产 线 , 实 现 FRD 芯片 加 工 及 系列 
产品 的 封装 。 解 决 的 主要 技术 问题 包括 产品 结构 设计 工艺 
路 线 和 流程 设计 、 工 艺 条 件 的 优化 和 固化 .质量 控制 标准 和 
关键 设备 的 选 型 等 。 项 目 实 施 过 程 中 的 技术 创新 点 包括 : 

(1) 结 构 设计 方法 的 创新 。 在 国内 首次 采用 和 引 人 系 
fno - WX, -0.25 的 新 设计 思路 ,设计 出 高 阻 薄 基 区 结 
构 ,解决 了 高 电阻 和 大 功率 的 矛盾 。 

在 国内 首次 将 PN 和 P+1IN + 两 种 结构 相 结 合 形成 了 
一 种 新 型 的 P+PINN + 结构 ,降低 了 正 向 瞬时 电压 Vs ,使 


反 向 恢复 特性 变 软 。 

(2) 测 试 方法 创新 。 通 过 自主 创新 ,设计 并 制造 了 少子 
寿命 测试 台 ,确保 了 少子 寿命 精确 测量 ,实现 了 器 件 工艺 参 
数 的 有 效 控制 。 

(3) 工 艺 创新 :首次 采用 挖 槽 ,玻璃 钝 化 方 片 的 制作 工 
艺 ;在 国内 首次 实现 了 开通 瞬时 压 降 Ze 检测 技术 、 漏 电流 
及 软 度 等 参数 的 榨 制 技术 ,确保 了 器 件 在 大 功率 高 压 下 恢 
复 时间 短 .特性 软 的 设计 目标 。 

该 项 目 产 品 是 提高 电力 电子 装置 工作 频率 、 容 量 和 可 
徘 性 不 可 缺少 的 关键 占 件 ,广泛 应 用 于 各 种 变频 电路 、 斩 波 
FLER AE TQ MUR BL . 首 变 装置 中 。 


抗 水 树 中 压 电 力 电 线 


抗 水 树 中 压 电力 电缆 具有 优越 的 耐水 树 性 能 。 江 苏 上 
上 电缆 集团 有 限 公司 从 2007 年 起 ,系统 地 对 产品 技术 规范 、 


电缆 材料 技术 . 超 洁净 制造 工艺 、 抗 水 树 老化 试验 .鉴定 评 
定 等 课题 进行 了 深入 研究 和 开发 ,在 国内 率先 自主 研制 成 
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功 了 抗 水 树 中 压 电 力 电缆 ,并 于 2009 年 12 月 通过 了 成 果 鉴 
定 。 通 过 采用 优质 耐水 树 绝缘 材料 及 先进 的 生产 净化 工 
艺 ,产品 具 有 良好 的 电 性 能 、 耐 水 树 性 能 ,其 绝缘 杂质 、 微 
JL 绝缘 与 屏 珊 层 界面 的 微 孔 与 突起 试验 等 项 目 均 高 于 同 


类 产品 水 平 。 产 品 技 术 达 到 国际 先进 水 平 ,拥有 人 完全 日 主 
知识 产权 。 项 目 产 品 批量 应 用 于 我 国 各 大 电网 ,并 出 口 新 
加 坡 等 国家 和 中 国 香港 地 区 。 


IR NO 双 调 风 旋 流 燃 烧 器 开发 


东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 限 公 司 研 究 、 分 析 当 前 世界 主 
势 , 通 过 理论 建 模 和 技术 创新 ,综合 应 用 多 种 研发 技术 , 开 
发 出 具有 自主 知识 产权 的 双 调 风 旋 流 燃 烧 器 技术 。 

该 技术 主要 包括 : 煤 粉 火焰 内 的 高 温 NO, 还 原 技 术 , 强 
化 着 火 和 稳 燃 技术 ,及 时 高 效 补 氧 促进 燃 尽 技术 ,燃烧 絮 内 
部 的 分 级 燃烧 技术 ,灵活 、 方 便 的 风量 和 旋 流 强度 调节 技 
术 , 防 止 结 焦 技 术 , 特 殊 防 磨 损 技术 ,加 工 工艺 和 制造 安装 
技术 。 

技术 经 济 指标 :东方 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公司 自主 研 
发 的 OPCC 型 双 调 风 旋 流 燃 烧 器 已 在 51 个 工程 计 98 台 锅 


炉 上 应 用 ,其 中 国外 项 目 7 个 (13 台 锅 炉 )。 这 些 锅炉 燃 用 
的 煤 种 有 烟 炬 、 劣 质 烟煤 和 贫 煤 , 窗 括 了 发 电 用 煤 的 绝 大 部 
分 煤 种 。 已 投入 商业 运行 的 亚 临 界 、 超 ( 超 ) 临 界 600MW f 
炉 运 行 状况 显示 ,锅炉 效率 均 达 到 或 超过 设计 值 ;在 燃 用 灰 
分 高 达 4596 以 上 的 劣质 烟煤 和 和 贫 煤 时 NO, 排 放量 控制 在 
400 mg/m? (标准 状态 ) 以 下 ,在 燃 用 普通 烟煤 时 NO, 排 放量 
小 于 300mg/m (标准 状态 ) 。 

双 调 风 旋 流 燃 烧 费 的 开发 和 成 功 应 用 ,打破 了 国外 技 
本 在 旋 流 燃烧 堪 上 长 期 垄断 的 局 面 ,使 我 国 在 亚 临 界 . 超 
( 超 ) 临界 项 目 上 不 受 国外 技术 壁 公 的 限制 ,实现 了 重大 技 
术 装 备 的 国产 化 。 


空 内 冷 330MW 汽 轮 发 电机 新 产品 创新 研制 


山东 济南 发 电 设备 厂 在 消化 吸收 ALSTOM 220MW 空 
内 冷 汽 轮 发 电机 技术 的 基础 上 ,经 过 自主 开发 和 创新 ,形成 
了 具有 自主 知识 产权 的 330MW 空 内 冷 汽 轮 发 电机 制造 
技术 。 

产品 主要 技术 性 能 指标 : | 

额定 容量 :388 235kV - A; 额 定 功率 ;330 000kW ; 额定 
电压 :22 000V ;额定 电流 :10 188A; 功 率 因 数 .0. 85 (滞后 ); 
额定 转速 :3 000vmin; 额定 频率 :30Hz; 相 数 :3; 结 构 形 式 : 
1M7301 ;冷却 方式 :ICW37A91 ;防护 等 级 ;IP54。 

该 产品 结构 设计 合理 ,制造 工艺 先进 ,效率 高 达 
98. 7896 (与 同 容量 的 其 他 类 型 汽 轮 发 电机 效率 相当 )。 该 
产品 采用 空气 作为 冷却 介质 ,结构 简单 ,辅助 设施 少 ,便于 
运输 和 安装 ,可 大 幅 降 低 工程 建设 费 ;省 去 了 制 氨 系统 和 防 
爆 系 统 ,简化 了 水 系统 ,取消 了 密封 油 系 统 ,增强 了 安全 防 
火 能 力 ,安全 可 靠 性 高 ,起 停 容易 ;具有 整体 运行 维护 简单 ， 
维修 期 短 等 特点 ,增收 节 支 效果 显著 。 该 产品 所 特有 的 性 


能 更 加 适合 频繁 起 停 和 调 峰 ,适用 于 热电 联 产 ,资源 综合 利 
用 .燃气 一 蒸汽 联合 循环 和 新 能 源 发 电 , 具 有 较 强 的 市 场 况 
争 能 力 。 | 

产品 设计 符合 TEC 国际 标准 、 国 家 标准 及 行业 有 关 标 
准 ,满足 电网 和 电厂 提出 的 各 项 技术 经 济 指标 。 产 品 应 用 
了 自主 研发 的 通风 冷却 系统 出线 方 式 ,绕组 端 部 支撑 、 绝 
缘 技术 及 材料 .制造 工艺 等 技术 ,获得 39 项 专利 授权 。 该 
产品 的 研制 成 功 ,对 提高 行业 的 产业 技术 起 到 了 示范 作用 ， 
缩短 了 行业 整体 技术 水 平 与 国际 先进 水 平 的 差距 ,促进 了 
相关 产业 链 的 技术 进步 ,创造 了 巨大 的 经 济 和 社会 效益 。 

该 产品 在 华能 嘉祥 发 电 有 限 公司 经 过 了 三 年 安全 运 
行 。 中 国 机 械 工业 联合 会 组 织 的 专家 鉴定 为 :该 产品 符合 
我 国 节能 环保 产业 政策 ,是 当前 国内 已 投入 运行 的 最 大 容 
量 空 内 冷 汽 轮 发 电机 ,填补 了 我 国 大 容量 空 内 冷 汽 轮 发 电 
机 系列 产品 的 空白 ,产品 设计 制造 技术 及 整 机 性 能 达到 了 
国际 先进 水 平 。 


出 口 电气 产品 有 毒 有 害 物质 分 布 及 企业 示范 


该 项 目 涉及 电气 制造 业 .环境 保护 两 个 科学 技术 领域 ， 
具体 涉及 低压 断路 器 、 中 小 型 电机 、 电 线 电缆 ,电表 附件 、 电 
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钴 、 角 向 麻 光 机 6 类 典型 出 口 电气 产品 。 
课题 调研 了 我 国 6 类 典型 出 口 电 气 产 品 及 其 零 部 件 、 


原材料 .生产 工艺 过 程 中 有 毒 有 害 成 分 分 布 状 况 ,提出 环保 
应 对 技术 ,开展 企业 应 用 示范 。 具 体 如 下 : 

(1) 调 研 6 类 典型 出 口 电气 产品 有 毒 有 害 成 分 的 分 布 
及 其 产生 过 程 ,明确 各 类 电气 产品 中 有 毒 有 害 成 分 分 布 状 
况 、 存 在 状态 以 及 生产 工艺 流程 对 电气 产品 中 有 毒 有 害 物 
质 的 影响 。 

(2) 建 立国 际 绿 色 贸 易 辟 又 应 对 技术 体系 ,研究 有 毒 有 
害 成 分 的 替代 原材料 和 替代 工艺 技术 ,建立 国际 绿色 贸易 
壁垒 应 对 技术 方法 库 和 数据 库 。 

(3) 国际 绿色 贸易 壁垒 应 对 技术 专业 化 服务 与 企业 示 
范 应 用 。 

技术 经 济 指标 : 

(1) 形 成 6 类 典型 出 口 电气 产品 有 毒 有 害 成 分 分 布 调 
研 分 析 报 告 及 拆 分 规范 。 

2) 形成 常熟 开关 制造 有 限 公司 (生产 低压 断路 器 ) 、 河 


产品 与 项 目 


北 电 机 股份 有 限 公 司 ( 生 产 中 小 型 电机 ) 和 上 海 创新 高 温 线 
绕 三 (生产 电线 电缆 ) 等 课题 成 果 企 业 示 范 报告 。 

(3) 形 成 《 锅 在 电器 用 电 接 触 材料 中 的 存在 与 分 布 》 和 
《 聚 氯 乙烯 (PVC) 有 害 物质 信息 数据 ?2 篇 有 毒 有 害 物质 信 
rH. 

(4) 形 成 《环保 型 电 接 触 材料 技术 方案 》 和 《电线 电线 
应 对 RoHS 六 种 有 毒 有 害 物质 的 技术 方案 》2 篇 有 毒 有 害 物 
质 蔡 代 技 术 报告 。 

(5) 为 100 余 家 电气 产品 制造 企业 提供 课题 成 果 培训 。 

课题 执行 期 间 , 直接 应 用 课题 研究 成 果 的 企业 总 产值 
达到 27 亿 元 。 课 题 形 成 的 6 类 典型 出 口 电气 产品 有 毒 有 害 
成 分 分 布 调研 报告 ,可 以 作为 电气 制造 企业 符合 欧盟 有 毒 
有 害 物 质 环保 法 规 要 求 的 应 对 方案 。 课 题 研究 过 程 中 收集 
了 大 量 实地 拆 分 和 检测 数据 ,研究 成 果 可 作为 转化 技术 标 
准 的 基础 。 


智能 低压 电力 载波 传 感 絮 网 络 技 术 


该 项 目 属于 通信 网 络 技术 领域 。 针 对 在 低压 电力 线 上 
提高 通信 可 靠 性 ,延长 信息 传输 距离 ,降低 组 网 复杂 程度 ， 
提高 现场 施工 效率 ,项 目 创新 性 地 基于 传感器 网 络 原理 对 
电力 载波 网 络 进行 “ 自 组 织 ”性 设计 。 通 过 提高 网 络 稳定 
性 可靠 性 并 结合 多 跳动 态 路 由 技术 解决 上 述 难 题 ,建立 
了 低压 电力 载波 传感器 网 络 全 系列 新 技术 ,形成 了 SOC 产 
品 ,并 取得 了 显著 的 经 济 效益 。 主 要 内 容 如 下 : 

(1) 针 对 信号 高 衰减 问题 ,提出 并 实现 了 高 噪 环境 调频 
信号 自动 增益 调整 ,提高 了 灵敏 度 和 动态 范围 ;针对 信道 带 
宽 罕 问 题 提 出 了 变 长 码 元 的 相位 调制 方法 ,提高 了 网 络 通 
信 速 率 。 

(2) 针 对 网 络 强 干扰 问题 研发 了 频 点 自动 识别 、 自 适应 
多 频 自 动 切换 电路 ,提高 了 抗 干扰 能 力 ;针对 网 络 高 冲突 问 
题 , 创 新 了 真 随机 数 的 预测 P - 坚持 CSMA 技术 ,降低 了 网 
络 冲突 概率 。 

(3) 创新 了 低压 电力 载波 传感器 网 络 自 组 织 思路 ,研发 


了 电力 载波 传感器 网 络 自 适应 拓扑 发 现 与 维护 .自动 组 网 、 
动态 路 算法 ,降低 组 网 难度 。 

(4) 进 行 了 电力 载波 传感器 网 络 SOC 芯片 产品 C7710 
与 CJM100 的 设计 。 产 品 接收 灵敏 度 0. 3mV ,动态 接收 范围 
90dB ,最 低 接 收 信 品 比 - 40dB, 最 高 数据 传输 速率 
20 O00bit/s , 比 国际 先进 水 平一 一 美国 埃 施 朗 同类 产品 分 别 
高 57% 、 宽 15% i 3096 Ak 30096 ,网 络 特性 远 远 优 于 美国 
埃 施 朗 人 工 组 网 .固定 路 由 水 平 ,总 体 性 能 远 远 优 于 国内 同 
类 产品 。 

项 目 产 品 在 大 庆 百 米 马 、 深 圳 市 容 亮 ,部 尔 、 易 能 拓 科 
技 公 司 推广 使 用 ,实现 数字 化 油井 自动 抄 表 、 变 电 所 站 在 
线 远 动 系统 .电力 高 端 关口 监测 与 计量 等 ,新 增产 值 
17 477. 28 万 元 。 申 请 专利 10 项 ,其 中 发 明 专 利 5 项 ,已 获 
发 明 专 利 授权 1 项 ;发 表 相 关 论 文 21 篇 ,其 中 EI 检索 10 
篇 ;培养 研究 生 8 人 ,培养 公司 技术 骨干 22 X. 


CW3 75 51 58 BE 228 73 BE IN ET Et vi 


CW3 系列 智能 型 万 能 式 断 路 需 是 一 种 新 型 的 可 通信 、 
数字 化 低压 配 电 设备 产品 ,是 智能 配 电 系 统 中 的 智能 节点 
设备 和 重要 基础 元 件 。 产 品 主要 用 于 交流 频率 50Hz, 额定 
工作 电压 400V/690V ,额定 工作 电流 200 ~6 300A 的 配 电 系 
统 中 ,用 来 分 配 电 能 和 作为 线路 .电源 设备 的 保护 电器 。 产 
品 采 用 了 先进 的 传 感 . 通 信 、 控 制 等 技术 ,具有 了 网络 化 功能 
和 综合 智能 化 .信息 化 .数字化 功能 ,具备 工业 IT 产品 特点 。 
其 电气 性 能 .寿命 以 及 智能 化 功能 等 指标 均 达 到 国际 先进 


水 平 , 部 分 指标 达到 国际 领先 水 平 

产品 主要 技术 性 能 : 

(1) 智 能 电力 运行 管理 :可 实现 谐 波 监测 .功率 和 电能 
显示 等 ,提高 电能 使 用 效率 。 

(2) 极 高 的 分 断 和 短 时 耐 受 能 力 :运行 短路 分 断 能 力 
IL. = 极限 短路 分 断 能 力 1,, = 短 时 耐 受 能 力 1,, ,提高 了 运行 
可 靠 性 。 产 品 技术 水 平 处 于 国内 领先 地 位 ,达到 国际 同类 
产品 先进 水 平 。 
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(3 ) 精 确 测 量 : 在 实时 电流 .电压 测量 方面 ,通过 对 每 个 
电流 电压 瞬间 点 快速 精确 采样 ,离散 成 数字 信和 号 再 经 过 数 
字 标 定 ,数字 滤波 .时 域 一 频 域 数字 转换 等 技术 实现 滤波 存 
在 情况 下 的 精确 测量 与 保护 。 测 量 精度 从 1090 提高 到 
0.5% ~2.5% ,在 国内 处 于 领先 地 位 ,达到 国际 先进 水 平 。 

(4) 安 全 使 用 :具有 自我 检测 和 诊断 能 力 , 可 监测 内 部 
温度 .内 部 附件 本体. 抽 懂 座 等 的 运行 状态 ;面板 具有 直观 
的 “ 合 阅 准 备 就 绪 ? 指 示 , 抽 敢 式 具有 "连接 ”“ 试 验 ” “分 
离 ” 三 位 置 指示 和 锁定 装置 。 

(5) 区 域 选 择 性 联 锁 功 能 :合理 匹配 前 后 级 智能 化 断路 
器 的 选择 性 保护 ,确保 各 级 保护 的 安全 选择 性 。 

(6) 智 能 化 网 络 监 控 : 可 应 用 于 Modbus , Profibus , Devi- 
cenet CAN 和 TCP 通信 协议 ,方便 用 户 集 成 管理 。 


(7) 可 配 FDM3 短 消 息 通知 模块 ,实现 远程 报警 和 监 
T ,实现 无 人 值守 。 

产品 主要 技术 指标 : 

下 作 电 压 :400VA690V ;额定 电流 :200 ~6 300A; 短 路 分 
IBr8E 7] :55 ~135kA; 机 械 寿命 :5 000 ~ 15 000 次 ;电气 寿命 ; 
1 500 ~6 500 次 。 

项 目 产 品 已 应 用 于 冶金 .电力 、 交 通 、 高 层 建 筑 等 自动 
化 控制 场合 及 各 级 配 电网 络 之 中 ,如 在 秦山 第 三 核电 有 限 
公司 .大 金 氢化 工 ( 中国 ) 有 限 公 司 、 东 后 集团 142B 乙醇 项 
目 、 南 京 高 速 齿 轮 箱 厂 、 南 通 中 集 集 团 锡 式 运输 设备 公司 等 
项 目 上 ,显示 出 良好 的 推广 应 用 价值 。 

该 项 目 在 开发 中 使 用 了 低压 电器 现代 设计 方法 ,对 提升 
本 行业 电器 产品 的 设计 水 平 起 到 重要 的 促进 和 示范 作用 。 


500kV 抽 能 电抗 器 研制 及 应 用 


500kV 超 高 压 抽 能 电抗 器 是 并 联 电抗 器 家 族 中 的 重要 
成 员 ,适合 安装 在 无 低压 电源 的 开关 站 。 抽 能 电抗 器 在 用 
电抗 器 补偿 电容 电流 的 同时 ,直接 从 电抗 器 中 抽出 一 部 分 
能 量 供 开 关 站 照明 和 其 他 生活 用 电 , 为 偏远 开关 站 提供 了 
安全 稳定 的 电源 ,有 效 替 代 了 采用 架空 输电 线路 为 开关 站 
供电 的 方案 ,是 节能 环保 的 新 产品 。 

西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 从 2001 年 开始 对 500kV 
抽 能 并 联 电抗 器 的 关键 技术 展开 了 理论 研究 和 科研 攻关 ， 
从 电磁 场 分 析 .绝缘 结构 优化 降低 损耗 .噪声 和 局 部 放电 、 
抽 能 对 电抗 器 性 能 的 影响 、 消 除 油 流 带电 和 局 部 过 热 到 运 
输 方式 .紧凑 型 油箱 结构 等 方面 进行 了 广泛 深入 的 研究 。 
在 单 相 并 联 电抗 器 的 绝缘 结构 设计 .降低 损耗 .消除 局 部 过 
热 . 降 低 局 部 放电 、 降 低 振 动 和 噪声 、 提 高 安全 可 靠 性 及 运 


输 方 式 人 研究 等 关键 技术 的 基础 上 取得 了 大 量 科研 成 果 , 形 
成 自 有 核心 技术 ,申请 发 明 与 实用 新 型 专利 各 1 项 。 

西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 以 水 布 声 500kV 开关 站 
为 依托 工程 ,研制 的 抽 能 并 联 电抗 器 在 实现 普通 并 联 电抗 
器 功能 的 基础 上 ,成 功 地 实现 为 偏远 地 区 开关 站 站 提供 了 
站 用 电源 。 该 产品 设计 先进 .噪声 低 .振动 小 .局 放 低 、 经 济 
效益 高 .节能 环保 ,填补 了 国内 空白 ,技术 性 能 达到 国际 同 
类 产品 先进 水 平 。2009 年 11 月 通过 国家 级 新 产品 技术 鉴 
E ,是 我 国 国 产 首 合 投 运 的 抽 能 电抗 器 ,打破 了 国外 对 该 技 
术 的 歼 断 。 

该 项 目的 成 功 研制 解决 了 我 国电 器 工业 多 年 的 技术 难 
题 ,为 自主 研发 750kV 及 1000kV 抽 能 电抗 器 商定 了 坚实 的 
基础 。 


低压 配 电 网 的 电能 质量 改善 与 节能 措施 的 研究 和 应 用 


我 国 无 功 补 偿 与 谐 波 治理 类 的 成 熟 产品 主要 依赖 进 
口 ,而 且 产 品 功 能 单一 ,价格 昂贵 ,各 种 工 况 适应 性 较 差 。 
上 海 交 通 大 学 .上 海 久 隆 电力 科技 有 限 公 司 组 成 的 项 目 组 
在 上 海 市 ( 产 学 研 ) 联盟 计划 的 支持 下 ,结合 上 海 电网 和 企 
业 的 实际 工 况 ,提出 了 研发 和 应 用 动态 无 功 补偿 和 谐 波 治 
理 ( 有 源 滤 波 ) 综 合 装置 的 电能 质量 改善 与 节能 方案 。 

该 项 目的 研究 经 历 了 低压 配 电 系统 用 电 负 荷 的 分 类 和 
规划 、 综 合 治理 设备 的 研究 和 工程 应 用 等 阶段 。 根 据 低 压 
配 电网 络 的 负荷 结构 和 特性 ,创造 性 地 提出 划分 四 种 等 级 
用 电 负 荷 的 规划 方案 ,并 针对 各 等 级 用 电 负 荷 制定 用 户 电 
能 质量 规划 和 管理 措施 ,有 效 指导 了 世博 园区 各 低压 配 电 
系统 电能 质量 的 管理 和 规划 ;针对 汽车 行业 负荷 特性 ,研究 
了 汽车 制造 行业 各 类 负荷 谐 波 治理 及 无 功 补偿 优化 的 方 
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法 ,首次 编制 了 《汽车 行业 低压 配 电 系 统 电能 质量 改善 规 
范 》, 成 功 指导 了 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 低压 配 电 系统 电能 
质量 改善 工程 的 实施 ;创造 性 地 研制 成 功 具 有 动态 无 功 和 
谐 波 综合 治理 功能 的 电能 质量 改善 和 节能 装置 ,改善 了 低 
压 配 电 系 统 的 电能 质量 ,实现 了 节能 。 

上 海 市 电力 公司 共计 安装 了 约 2 000A( 约 1.2MV .A 
容量 ) 的 动态 无 功 补偿 和 谐 波 治理 综合 装置 (JLA 一 100 系 
列 产品 ) ,治理 后 电压 畸变 率 由 5% 下 降 至 1% ,电流 畸变 率 
由 2096 下降 至 3% ,功率 因数 由 0.7. 上 升 至 0.92 ,全 网 年 节 
约 电费 38.88 万 元 ,减少 煤炭 使 用 量 217. 08t/a, 减 少 CO, HE 
放量 842. 00t/a。 

上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 共 计 安 装 约 1MV -A 的 有 源 滤 
WEA O. SMV - A 的 动态 无 功 补偿 综 合 装置 , A Ea h E 





Rh 796 下降 至 1% ,电流 畸变 率 由 3096 下 降 至 3% ,功率 
因数 由 0.5 上 升 至 0.95 ,全 网 年 节约 电费 194. 40 万 元 ,减少 
煤炭 使 用 量 1 085. 40t/a, 减 少 C0, 排 放量 4 212. 00t/a, 同 时 


产品 与 项 目 


降低 了 生产 线 运行 故障 率 , 提 高 了 配 电网 运行 的 稳定 性 。 
项 目 研制 的 动态 无 功 补偿 与 谐 波 治理 综合 装置 在 技术 
上 具有 优越 性 ,多 年 的 工程 应 用 验证 其 具有 实用 性 和 可 靠 性 。 


贯 流 却 水 轮机 试验 效 置 及 转 轮 性 能 研究 


该 课题 属于 发 电 与 电站 技术 领域 ,人 研发 的 贯 流 式 静 压 
轴承 和 贯 流 式 水 轮机 闻 际 模拟 技术 具有 完全 自主 知识 
产权 。 

当前 已 建 的 大 中 型 贯 流 电站 所 使 用 的 技术 全 部 引进 于 
日 本 和 欧洲 等 国 ,国内 由 于 缺少 贯 流 模 型 试验 的 关键 设 
备 一 一 贯 流 式 静 压轴 承 , 无 法 开展 研究 。 该 课题 创新 性 地 
将 间 际 模拟 技术 应 用 于 贯 流 式 水 轮机 优化 分 析 过 程 ,能 够 
真实 地 模拟 转 轮 实际 流动 情况 ,基于 三 维 流动 模拟 实现 整 
体 优 化 ,并 进行 全 通道 性 能 优化 ,可 以 有 效 地 应 用 在 贯 流 式 
水 轮机 设计 和 分 析 上 。 

该 课题 已 获得 2 项 实用 新 型 专利 授权 ;一 种 静 压 轴承 
变 恒 流量 供 油 系统 . 贯 流 却 静 压 动态 测 功 舌 。 


主要 创新 点 :小 尺度 负荷 变化 大 的 甲 式 静 压 轴承 的 成 
功 研制 打破 了 国外 的 垄断 局 面 ,实现 了 国内 零 的 突破 ;在 静 
压轴 承 中 采用 了 新 的 设计 理念 ,申报 了 贯 流 模型 试验 装置 
的 国家 专利 ;采用 了 贯 流 式 水 轮机 转 轮 小 间 附 流 场 模拟 技 
术 , 模 拟 出 容积 损失 和 间隙 中 的 涡流 ,提高 了 设计 精度 。 

该 课题 的 研究 成 功 , 标 志 着 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公 
司 在 贯 流 式 静 压轴 承 装置 的 设计 和 芙 流 式 水 轮机 CFD 分 析 
技术 等 方面 取得 了 重大 突破 ,使 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公 
司 的 技术 实力 在 同行 业 中 处 于 国际 先进 水 平 ,在 大 中 型 贯 
流 式 水 轮机 的 投标 中 具备 了 与 ASTRO, HITACHI, ALSTOM 
等 国际 著名 公司 的 竞争 能 力 。 


350MW RE lli IF ER H FA AP 


哈尔滨 锅炉 厂 有 限 责 任 会 司 研制 的 330MW 超 临 界 煤 
粉 锅炉 是 350MW 超 临 界 汽 轮 发 电机 组 的 主要 设备 之 一 。 
该 产品 拥有 完全 自主 知识 产权 ,填补 了 国内 空白 ,增强 了 企 
业 核 心 竞争 力 。 首 台 应 用 于 瑞金 工程 的 330MW 超 临界 火 
电机 组 于 2008 年 12 月 投入 商业 运行 ,之 后 又 相继 开发 了 海 
南 东 方 .华能 长 春 等 350MW 超 临 界 锅炉 ,形成 满足 贫 煤 、 烟 
煤 . 褐 煤 , 既 可 采用 前 后 墙 对 冲 燃 烧 系 统 也 可 采用 切 圆 燃烧 
系统 的 炉 型 系列 ,可 以 满足 不 同 用 户 的 要 求 。 共 签订 合同 
22 台 ,5 台 机 组 投 运 。2009 年 8 月 ,西安 热 工 研究 院 有 限 公 
司 对 瑞金 330MW 超 临界 锅炉 性 能 考核 试验 的 结果 表明 ,该 


产品 的 主要 技术 性 能 指标 达到 国际 领先 水 平 , 各 项 运行 参 
数 及 污染 物 的 排放 指标 均 达 到 或 优 于 国家 标准 。 

350MW 超 临 界 煤 粉 锅炉 采用 型 布置 , 单 炉 膛 .尾部 双 
烟 道 EAR ek P A ,燃烧 硕 前 后 增 布 置 ,采用 对 冲 或 
切 圆 燃烧 方式 ,完全 满足 机 组 采用 定 -W - 定 运行 方式 的 
要 求 。 

主要 技术 指标 如 下 : 

锅炉 主 蒸 汽 压力 :2$.4MPa; 过 热 蒸汽 流量 :1 100Vh; 主 
蒸汽 温度 及 再 热 蒸汽 温度 :571%7/S697 ;锅炉 效率 : 宇 92% ; 
NO, 排 放 : <550mg/m (标准 状态 ) 。 


ZF9A—300 ( L) /T4000—40 气体 绝缘 金属 封闭 开关 设备 


该 产品 是 高 压 输 变 电 系 统 中 的 关键 设备 ,是 对 额定 电 
压 为 300kV 的 电力 线路 进行 控制 和 保护 的 高 压 开关 设备 。 

ERRA: 

(1)*8 COE R o iE DLA Bi AT AAE ET E n 
计算 ,该 产品 内 部 电场 达到 理想 的 设计 要 求 。 静 主 触 头 与 
静 屏 蔽 单一 体 化 设计 ,电场 和 气流 场 处 于 良好 状态 。 

(2) 开 断 能 力 强 。 采 用 拥有 目 主 知识 产权 的 自 能 热 脱 
胀 自 适应 熄 绝 原 理 , 喷 口 设计 可 以 最 大 限度 地 利用 电弧 能 


量 , 配 以 合理 的 电场 设计 ,具有 开 断 40kA 短路 电流 及 近 区 
故障 开 断 、 失 步 开 断 等 特殊 开 渐 的 能 力 。 开 断 容 性 电流 时 
不 会 产生 重 燃 和 重 击 穿 , 开 断 感性 电流 时 不 会 产生 过 高 的 
过 电压 。 

(3) 密 封 结构 可 靠 。 产 品 静 密封 采用 “0 " 形 密 封 图 结 
合 密封 胶 方 式 ; 直 动 密封 则 采用 七 道 密封 装置 ,并 利用 直 动 
密封 系统 中 的 弹簧 自 补 偿 作用 ,很 好 地 解决 了 SF 气体 的 密 
封 问题 。 产 品 的 SF 气体 年 漏 气 率 低 于 0.5%。 
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(4) 无 线 电 干 扰 电 压低 。 产 品 所 有 外 露 导 体 均 采 用 弧 
线形 设计 ,其 无 线 电 干 扰 电 压 远 低 于 标准 要 求 。 

(5) 操作 噪声 小 。 弹 簧 机 构 操 作 噪 声 小 ,在 离 地 面 
1. 5m, 距 断路 器 最 近 点 2m 处 测 得 噪声 低 于 110dB. 的 标准 
要 求 。 

(6) 采 用 积木 式 布置 方式 。 该 方式 使 产品 具有 优良 的 
抗 振 性 能 ,维护 检修 方便 。 所 有 操 动机 构 布 置 在 便于 观察 


和 维护 的 位 置 。 隔 离开 关 、 接 地 开关 配 用 电动 机 机 构 和 电 
动机 弹簧 机 构 , 机 构 故 障 几 率 小 , 消耗 电功率 小 ,性 能 稳定 
可 靠 , 维 护 周期 长 ,工作 量 小 ,能 实现 远 距 离 及 自动 操作 。 
隔离 开关 壳 体 上 装 有 观察 窗 ,便于 巡视 内 部 零件 。 全 部 带 
电 部 件 均 安 装 在 封闭 的 接地 金属 外 壳 内 ,安全 .可 靠 ,无 触 
电 危险 。 

2008 年 该 产品 已 应 用 于 马来西亚 撒拉 克 南 工程 。 


ZHW-—550(L)/Y Q4000—63 复合 电器 


主要 技术 参数 

额定 电压 :550kV ;额定 电流 :4 000A .6 300A ;额定 频率 ， 
50Hz ;额定 短路 开 断 电流 :63kA ;额定 峰值 耐 受 电流 :171kA; 
额定 短 时 工 频 耐 受 电 压 对 地 /断口 :790kV/(790 +318 ) kV ; 
额定 雷电 冲击 耐 受 电压 对 地 /断口 :1 675kV/ (1 675 + 450) 
kV ;额定 操作 冲击 耐 受 电压 对 地 /断口 :1 300kV/(1 300 + 
450) kV。 

主要 研究 的 技术 关键 :大 容量 断路 器 的 研究 ;高 性 能 隔 
离开 关 的 研究 ;高 性 能 接地 开关 、 快 速 接地 开关 的 研究 ;各 
2E BEER .密封 件 、. 壳 体 焊 接 工艺 的 研制 。 

550kV HGIS 严格 按照 国家 标准 及 相关 技术 文件 等 有 
关 要 求 ,在 国家 高 压 电器 质量 监督 检验 中 心 通过 了 绝缘 试 
验 、 开 断 试验 以 及 5 000 次 机 械 寿 命 试验 等 规定 的 型 式 

主要 技术 创新 点 : 

(1 ) 该 产品 既 具 备 金属 全 封闭 组 合 电 器 的 技术 优势 ,又 
有 具备 完全 敞开 式 电 器 设备 的 价格 ,功能 齐全 ,结构 简单 , 占 
地 面积 小 ,价格 低 于 GIS ,整体 性 价 比 高 。 

(2) 绝 缘 水 平 高 ,整体 技术 指标 高 。 


(3) 隔离 开关 具有 切合 线路 充电 电流 2A 的 能 力 , 为 国 
际 上 同类 产品 的 最 高 水 平 。 

(4) 快 速 接地 开关 具有 很 强 的 开 合 静 电感 应 电流 、 电 磁 
感应 电流 的 能 力 。 

(5) 实 现 单元 化 .模块 化 .标准 化 ,550kV 复合 电器 实现 
了 设计 生产 制造 .运输 安装 的 标准 化 。 

(6) 结 构 布 置 合 理 、 美 观 大 方 ,日 常 维护 检修 方便 。 

(7) 采 用 整 间 隔 运 输 , 安装 方便 ,有 效 缩短 现场 安装 

(8) 检 修 方便 ,检修 时 解体 面 少 ,最 大 限度 地 减少 了 检 
修 时 对 环境 的 影响 ,符合 环保 产品 的 设计 理念 。 

项 目 专 利 : 

一 种 气体 绝缘 的 隔离 开关 装置 (200710017778.3); 复 
合式 气体 绝缘 开关 装置 (200720031718. 2); 合 分 位 置 指示 
装置 (200420086463. 6) ; 防 雨 垫 (200620079251.4) ;高 压 断 
路 器 合 分 时 间 保 护 装置 (200420086460. 2) 。 

该 产品 性 能 优越 ,先后 为 河北 唐山 平安 城 . 张 家 口 等 诸 
多 工程 供 货 ,累计 为 企业 新 增产 值 140 000 万 元 ,新 增 利税 
18 203 万 元 。 


NC8 系列 交流 接触 名 


该 产品 主要 用 于 交流 50Hz( 或 60Hz) .额定 工作 电压 最 
大 至 690V 电路 , 供 远 距离 接 通 和 分 断 电 路 用 ,并 可 与 适当 
的 热 过 载 继电器 组 成 电磁 起 动 器 以 保护 可 能 发 生 操 作 过 负 
荷 的 电路 ,适宜 于 频繁 地 起 动 和 控制 交流 电动 机 。 全 系列 
共有 5 个 壳 架 .6 ~100A 12 个 电流 等 级 ,具有 3 极 产品 ,4 极 
产品 及 可 递 产品 ,并 具有 节能 功能 ,415V 时 在 AC 一 4 使 用 
类 别 下 可 不 降 容 使 用 。 采 用 模块 化 设计 ,可 以 与 其 顶 挂 辅 
助 触 头 组 、 侧 挂 辅助 触 头 组 、 空 气 延 时 头 、 浪 涌 抑 制 器 、 热 继 
电器 等 附件 采用 积木 方式 搭 接 组 合 ,9 ~ 38A 产品 本 体 可 自 
带 4 组 辅助 触 头 ,12A 以 下 M 型 产品 还 具有 直流 操作 系统 ， 
可 最 大 程度 地 满足 用 户 选 型 的 需要 。 产 品 性 能 稳定 .质量 
可 靠 . 外 观 新 颖 .结构 紧凑 ,全 系列 接触 器 关键 性 能 指标 均 
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达到 或 超过 国内 外 先进 产品 水 平 。 

NC8 系列 交流 接触 器 在 设计 阶段 采用 先进 的 三 维 动画 
软件 设计 ,利用 ADAMS 和 ANSYS 对 磁 系 统 和 灭 弧 系 统 进 
行 了 动态 仿真 分 析 , 使 产品 的 结构 得 到 最 优 设计 ,获得 多 项 
发 明 专 利和 新 型 实用 专利 ,通过 了 CCC、CB、UL、 KEMA 
认证 。 

NC8 系列 接触 器 设计 时 优先 采用 环保 型 材料 , 绝 大 部 
分 零 部 件 均 可 回收 再 利用 。 产 品 符合 RoHS 指令 要 求 。 

2009 年 该 系列 产品 分 别 在 国内 外 多 试 操 企业 进行 试 运 
行 ,尤其 是 在 印度 尼 西 亚 高 温 高 湿 的 糖 厂 试用 一 年 ,反映 
良好 。 

该 系列 产品 已 生产 50 000 & & ,销售 额 达 590 万 元 。 


产品 与 项 目 


超 高 压 断 路 器 动态 电弧 等 离子 体 对 开 断 特性 
影响 机 理 研究 及 其 应 用 


项 目 属 超 高 压 开 关 装 备 研究 领域 ,涉及 电 、 磁 、 热 \ 机 、 
材料 等 多 学 科 交 叉 领域 ,属国 际 前 沿 研究 课题 。2008 年 12 
月 通过 沈阳 市 科技 局 组 织 的 专家 组 现场 验收 ,验收 结果 为 ; 
该 研究 项 目 取得 的 成 果 填 补 了 国内 外 研究 空白 。 

主要 科技 内 容 : 

(1) 针 对 超 高 压 断 路 器 开 断 短路 大 电流 实际 运行 故障 
所 产生 的 高 庙 动能 量 流 问题 ,建立 了 电磁 耦合 及 变 边 界 LAE 
流 路 有 粘 ` 有 源 、 可 压缩 . 跨 音 速 气流 相互 作用 的 动态 电 统 
模型 ,得 到 了 电弧 动态 演变 行为 描述 以 及 弧 后 介质 恢复 带 
宽 变 化 的 定量 描述 。 

(2) 为 解决 大 畸变 气流 调控 ,建立 了 非 均匀 导电 通道 内 
介质 恢复 特性 的 物理 数学 模型 ,提出 了 改进 TVD 格式 与 有 
限 体 积 法 相 组 合 的 新 策略 ,形成 了 跨 音速 大 畸变 气流 场 求 
解 新 方法 。 考 虑 电磁 场 与 气流 场 的 斐 合 ,研究 了 济 流 与 激 


波 对 电弧 的 作用 ,以 及 喷 口 丧 塞 对 气流 及 开 断 特性 的 影响 ， 
得 到 了 耦合 场 作用 下 的 介质 恢复 能 力 受 控 机 理 。 

(3) 通 过 数值 实验 研究 ,得 到 了 灭 弧 室 内 弧 触 结构 对 电 
场 均 匀 度 影响 机 理 、 不 同 哮 口 型 面 对 开 断 特性 影响 机 理 和 
激 波 .路 音速 吹 弧 气流 对 介质 恢复 的 影响 机 理 。 实 现 了 多 
级 缩放 距 口 结构 设计 ,并 用 于 实际 断路 器 产品 结构 设计 中 ， 
完成 了 开 断 与 绝缘 数值 实验 研究 。 

(4) 形 成 了 2 套 具 有 自主 知识 产权 的 高 压 开关 电器 绝 
缘 设计 、 绪 构 优 化 设计 软件 包 ; 形 成 了 零 区 动态 电弧 运动 行 
为 仿真 系统 ,已 经 用 于 企业 实际 产品 设计 ,并 获得 计算 机 软 
件 著作 权 。 

该 研究 成 果 可 直接 用 于 高 压 、 超 高 压 、 特 高 压 断 路 器 产 
品 研究 ,以 及 有 触 点 开关 电器 的 研发 。 应 用 证 明 , 可 缩短 产 
品 的 研发 周期 ,降低 研发 成 本 和 试验 费用 。 


550kV 高 压 开关 设备 合成 关 合 试验 回路 开发 


该 课题 通过 计算 分 析 ,研究 关 合 试验 条 件 ,在 此 基础 上 
结合 试验 室 情况 确定 试验 回路 ;建立 仿真 模型 ,计算 分 析 头 
合 过 程 及 试验 回路 的 瞬 态 和 稳 态 过 程 ,研制 出 满足 标准 要 
求 的 550kV 合成 关 合 装置 ;通过 自主 研发 和 设备 引进 ,成 功 
建立 了 满足 1 100kV 1/2 3& .550kV 整 极 ,63kA 及 以 下 等 级 
高 压 交流 断路 器 的 全 电压 关 合 试验 的 试验 回路 ,并 投入 工 
业 化 运行 。 项 目 完 成 后 ,使 我 国 的 全 电压 关 合 试 验 能 力 达 
到 最 高 关 合 电压 【 100kV 1/2 极 、550kY 整 极 , 关 合 电流 
63kA ,大 大 提高 了 我 国 高 压 开 关 设 备 出 线 端 短路 试验 的 能 





力 。 该 试验 项 目的 实施 ,填补 了 我 国 在 这 一 项 目 上 的 空白 ， 
打破 了 国外 对 超 ( 特 ) 高 压 开关 设备 的 技术 封锁 ,为 我 国 自 
主 研发 超 ( 特 ) 高压 交流 断路 器 提供 了 技术 保障 。 

回路 建成 后 ,先后 对 山东 泰 开 电气 集团 有 限 公 司 的 
145kV 40kA 产品 和 252kV 50kA 产品 ,上 海 华 通 电气 有 限 公 
司 的 252kV 50kA 产品 , 益 和 电气 集团 股份 有 限 公 司 的 
252kV 50kA 产品 以 及 河南 平 高 东 世 高 压 开 关 有 限 公 司 的 
1 100kV 63kA 1/2 极 产品 等 实施 关 合 试 验 ,直接 试验 收入 
200 多 万 元 。 


特 高 压 及 电子 式 ( 光电 ) 互感 器 试验 系统 的 
建立 及 试验 方法 的 研究 


该 项 目 开 发 研究 了 具有 自主 知识 产权 的 满足 百 万 伏 级 
及 以 下 交流 电子 趟 (光电 ) 互 感 右 型 式 试验 条 件 的 完整 试验 
系统 。 人 研制 了 模拟 量 输出 及 数字 量 输出 的 电子 式 互感 器 的 
稳 态 及 暂 态 误差 测试 系统 ,解决 了 研制 过 程 中 的 采样 通道 
性 能 不 一 致 的 难题 ; 自 带 积分 器 解决 了 罗氏 线圈 的 准确 度 
测试 难题 。 

研发 的 电子 式 互感 器 误差 试验 系统 ,可 以 对 模拟 量 输 
出 的 电子 式 互 感 器 和 数字 量 输出 的 电子 式 互感 器 进行 稳 态 
准确 度 校 验 ,同时 可 以 兼容 传统 的 电磁 式 互感 器 校 验 试验 。 


采用 高 速 ,高 准确 度 采集 卡 实现 模拟 量 的 采集 及 A/D 转换 。 
以 正 C61850 为 通信 协议 的 数字 量 采 集 模 式 , 对 接收 到 的 数 
据 报 文 按 协 议 进行 解析 和 验证 ,对 不 符合 规范 的 报 文 进行 
相应 的 错误 提示 。 该 采集 系统 可 以 根据 不 同 的 环境 温度 自 
动 对 A/D 转换 进行 补偿 ,避免 了 温 漂 对 测量 系统 的 影响 ,还 
HA AEF ADC 自 校 正 等 保证 测量 精度 的 功能 。 以 Lab- 
VIEW 软件 作为 开发 工具 研制 出 新 型 电流 互感 器 校 验 仪 , 具 
有 可 目 乍 义 . 数据 处 理 和 分 析 功 能 强大 、 易 于 舱 人 数字 补偿 
以 及 开发 周期 短 等 特点 。 
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自主 研发 的 电子 式 互感 器 的 校 验 软 件 程 序 和 一 种 基于 
CAN 总 线 的 电子 式 互 感 器 数据 传输 方法 , 获 国家 发 明 专 利 1 


项 (专利 号 :ZL200710018969) .实用 新 型 专利 1 项 (专利 号 : 
21200720032050. 3) 。 


数字 式 大 功率 柔性 整流 电源 装备 


数字 式 大 功率 邓 性 整流 电源 装备 是 为 化 工 、 金 属 表面 
处 理 . 电 子 . 电 解 ` 有 色 金 属 治 炼 .交通 运输 .电力 系统 等 行 
业 研 制 的 电能 变换 装置 ,集成 了 计算 机 电力 电子 .自动 控 
制 \ 系 统 工程 现场 总 线 等 领域 的 先进 适用 技术 ,是 学 科 综 
合 性 较 强 的 高 新 技术 产品 。 该 项 目 贯 彻 “ 绿 色 、 环 保 、 市 能 、 
高 效 ” 的 设计 理念 ,采用 了 深 注 式 同 相 逆 并 联 母 排 . 全 密闭 
水 冷 技 术 , 既 降低 了 设备 生产 成 本 ,也 保障 了 整流 电源 系统 
的 高 可 靠 性 和 稳定 性 ,具有 安全 市 能 \ 节 材 的 优点 。 该 装 
备 输出 功率 大 、 系 统 可 靠 性 高 .自动 化 程度 高 .能 输出 复杂 
的 电流 或 电压 波形 ,还 具有 安全 防护 .工艺 控制 .生产 管理 
等 多 重 功能 。 

数字 式 大 功率 柔性 整流 电源 装备 的 控制 基于 般 和 人 式 软 
硬件 系统 ,采用 ARM + FPGA 组 合 架 构 , 应 用 基于 SOC 的 智 
能 检测 技术 .人 机 接口 技术 ,高 频 脉 冲 列 触发 技术 等 ,使 产 
品 形 成 完整 的 有 机 体 , 极 大 地 提高 了 产品 的 可 靠 性 和 工艺 


水 平 。 

该 项 目 研制 的 控制 平台 多 达 12 路 脉冲 输出 ,可 灵活 组 
态 ; 采 用 与 脉冲 同步 的 全 波 平均 值 算 法 实现 了 断 续 模 拟 量 
的 精确 测量 ;采用 同步 PID 调节 器 实现 了 断 态 过 程 的 连续 
化 调节 。 配 合 主 回 路 的 设计 ,实现 了 大 功率 整流 设备 的 柔 
性 输出 ,可 满足 多 个 行业 或 多 种 工艺 的 要 求 。 

该 项 目 公 开发 表 论 文 数 十 篇 、 申 请 十 多 个 专利 和 软件 
著作 权 。 

数字 式 大 功率 柔性 整流 电源 装备 的 研制 成 功 , 有 力 地 
促进 了 行业 的 技术 进步 ,标志 着 国产 整流 装备 的 制造 技术 
蹊 上 了 新 台阶 ,达到 国际 先进 水 平 。 

项 目 成 果 已 在 广西 桂 东 电子 .山东 金宝 电子 、 广 东兴 发 
铝 业 .华纳 国际 (铜陵 ) 电子 .重庆 天 元 .新疆 天 业 等 多 个 项 
目 中 成 功 投入 运行 ,系统 运行 稳定 可 靠 。 累 计 签 订 供 货 合 
同 总 额 已 近 2 亿 元 ,出 三 产品 数量 逾 千 套 。 


FA 级 燃气 一 蒸汽 联合 循环 机 组 汽轮机 自主 化 研制 


该 项 目 研制 的 机 组 是 下 级 燃气 一 蒸汽 联合 循环 ( 单 轴 ) 
发 电 装 置 中 的 汽轮机 ,以 替代 原 进口 机 组 一 一 美国 GE 公司 
的 DIO*, 

该 机 组 为 三 压 、 再 热 、. 双 纪 双 排 汽 型 式 ,高 中 压 部 分 采 
用 合 包 结构 ,低压 部 分 采用 双 分 流 结 构 , 功 率 等 级 为 
140MW。 配 联合 循环 后 装置 出 力 在 ISO 工 况 下 不 小 于 
390MW , 热 耗 值 在 6 300kJ/ (kW * h) 左 右 。 机 组 启动 时 间 在 
冷 态 时 不 大 于 190min。 

哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 共计 有 9 台 全 国产 化 的 





E FER E B 


高 压 束 阵 式 自 动 清 洗 系 统 项 目 属 先进 制造 技术 领域 。 
以 水 射流 清洗 技术 为 核心 ,包括 工业 金属 管道 工程 设计 、 梯 
具 设 计 及 制造 工艺 .机 械 传动 设计 及 制造 工艺 .自动 控制 技 
术 等 。 

高 压 束 阵 式 自动 清洗 系统 包括 高 压 水 发 生 装 置 、 清 洗 
执行 系统 、 管 路 系统 控制 系统 4 部 分 。 项 目 攻克 了 高 压强 
人 磁场 环境 抗 干扰 遥控 技术 自动 化 控制 系统 设计 技术 .安全 
稳定 的 清洗 装置 导轨 3 项 关键 技术 ;具有 高 效 攻 能 的 遍 覆 
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该 型 汽轮机 订货 ,其 中 6 台 已 经 投产 ,效果 良好 , 另 有 三 台 
在 制 且 为 出 口 项 目 。 该 项 目 产 品 可 替代 原 进 日 机 组 ,已 经 
投产 的 6 台 机 组 替代 进口 保守 估计 可 节约 资金 数 亿 元 ,在 
机 组 后 续 的 运行 维护 备品 配件 等 延伸 服务 上 ,也 能 节约 资 
金 和 外 汇 。 

该 项 目的 自主 研制 成 功 将 提高 我 国 大 型 联合 循环 发 电 
设备 的 自主 研发 能 力 和 配套 能 力 , 并 将 推动 我 国 更 高 级 别 、 
更 大 容量 和 更 多 用 途 的 联合 循环 机 组 汽轮机 的 发 展 。 





动 清 洗 系 统 


清洗 管束 的 高 压 束 阵 式 清洗 技术 、 安 全 稳定 的 清洗 装置 导 
轨 设 计 、 免 维护 水 平行 走 机 构 设 计 、 稳 定 轻便 可 移动 式 电 缆 
卷 简 移 动 装置 4 个 创新 点 。 项 目 具有 自主 知识 产权 ,取得 
了 1 项 发 明 专 利 ,4 项 实用 新 型 专利 。 技 术 指标 达到 国内 领 
先 、 国 际 先 进 水 平 。 

高 压 束 阵 式 自动 清洗 系统 已 在 电厂 直接 空气 冷却 器 中 
得 到 应 用 ,从 正式 投产 已 推广 18 家 ,直接 经 济 效 益 3 629 万 
元 ,间接 经 济 效 益 逾 15 亿 元 。 


产品 与 项 目 


基于 现场 可 编程 门 阵列 (FPGA) 的 高 精度 
电源 数字 控制 小 置 


该 项 日 主要 用 于 高 精度 电源 的 数字 化 控制 ,可 为 多 种 
高 精度 电源 提供 高 性 价 比 的 全 数字 控制 解决 方案 。 产 品 技 
术 方 案 先进 设计 合理 ,在 高 精度 电源 数字 化 及 电气 传动 全 
数字 控制 领域 实现 了 日 主创 新 和 国产 化 ,并 构建 了 通用 数 
字 化 控制 平台 ,推广 应 用 前 景 广阔 。 

该 项 目 具 有 以 下 创新 点 : 

(也 采用 单 片 FPGA 为 核心 的 设计 方案 ,支持 Santa Cruz 
标准 接口 的 子 母 板 设计 增强 了 装置 硬件 的 可 扩展 性 ; 板 内 
总 线 设计 及 多 层 PCB 布线 ,有 效 解决 了 噪声 干扰 问题 ,提高 
了 控制 装置 的 电磁 兼容 性 和 可 靠 性 。 

2) 通过 流水 线 技术 ,保证 了 高 精度 电源 闭环 调节 和 豚 
宽 调 制 信号 的 实时 性 ;采用 模块 时 分 复 用 的 方法 ,节约 了 硬 


件 资源 ;使 用 数字 PID 调节 ,重复 控制 . 谐 波 注入 等 多 种 控 
制 策略 ,并 采用 24 位 高 精度 模 数 转换 ,实现 了 超 高 精度 及 


”快速 动态 响应 控制 。 


(3) 通 过 模块 化 软件 设计 ,实现 了 基于 硬件 描述 语言 
浮 点 数字 PID 闭环 调节 算法 及 “NIOS IL" £0; CPU 和 “jC/ 
0S 一 了 I” 艇 入 式 操 作 系 统 的 控制 内 核 ,提高 了 控制 系统 的 可 
重 构 性 和 灵活 性 。 在 监控 层 、 过 程控 制 层 及 设备 控制 层 等 
三 级 网 络 中 全 部 采用 工业 以 太 网 通信 协议 。 

(4) 该 控制 装置 应 用 于 稳 流 电源 控制 ,长 期 输出 稳定 度 
优 于 5E 一 5 ;用 于 谐振 式 负 载 电源 控制 ,交流 输出 下 THD 指 
标 优 于 5E 一 4, 跟 踪 误 差 优 于 8E 一 4。 — 


NM6—125 .160 250 .400 .630 ,800 .1250 , 1600 
ZB EA eL B ER ES DX DE T 7N UE AZ 5 7^ Mir 4t 


该 系列 断路 器 是 浙江 正泰 电器 股份 有 限 公 司 研 发 的 新 
一 代 低 压 配 电 电器 产品 ,主要 用 于 额定 频率 为 50Hz/ 60Hz , 
额定 工作 电压 至 690V ,额定 工作 电流 至 1 600A 的 电路 中 ， 
对 设备 和 线路 起 到 短路 保护 .过载 保护 及 欠 压 保护 ,也 能 作 
为 电动 机 的 不 频繁 起 动 及 过 载 保护 .短路 保护 和 欠 电 压 保 
护 。 系 列 产品 分 断 能 力 高 . 零 飞 弧 距 离 , 外 形 美观 、 体 积 小 
巧 , 过 载 电流 可 调 (0. 8 ~1.0)7,, 具 有 隔离 功能 ,附件 齐全 模 
块 化 ,可 插 拔 式 安 装 。 额 定 工作 电压 U,220 ~ 690V ;额定 绝 


缘 电 压 U,500 ~750V ;额定 冲击 耐 压 U;,,6 ~ 8kV; 额 定 极限 
短路 分 断 能 力 1,,( AC415V)25 ~ 100kA ;额定 运行 短路 分 断 
REJJ 1, (ACA15V) 12. 5 ~75kA。 

产品 投产 以 来 ,广泛 应 用 于 发 电厂 水 电站 核电站、 办 
公 大 楼 .纺织 厂 等 ,销售 额 3 000 余万元 ,实现 利润 600 多 万 
元 ,新 增 税收 200 多 万 元 ,创汇 70 多 万 美元 ,新 增 就 业 岗 位 
100 余 个 。 


中 压 系统 大 容量 智能 配 电 猜 置 的 研制 


该 装置 系 人 额定 电压 40. 5kV ,额定 频率 50Hz 的 三 相交 流 
系统 的 成 套 配 电 装 置 。 具 有 额定 容量 大 、 开 断 电 流 高 等 特 
点 ,主要 用 于 大 型 工矿 企业 或 区 域 枢纽 配 电 系统 。 

该 设备 额定 电压 40. SkV ,回路 额定 电流 3 150A, 主 母线 
额定 电流 6 300A ,额定 开 断 电流 40kA , 关 合 电流 100kA, 国 
内 尚 无 同类 型 的 产品 。 查 新 结果 显示 :当前 国内 40. 5kV 电 
压 等 级 的 配 电 设备 的 额定 电流 最 大 2 500A , 28 x F DET E Dt 
31. 5kA, 而 四 川 电 器 集团 有 限 公 司 研制 的 中 压 系统 大 容量 
配 电 装置 ,额定 电流 及 开 断 电流 和 国外 产品 处 于 间 一 等 级 ， 
填补 了 国内 容 白 。 





该 装置 的 开发 成 功 解决 了 一 直 困 扰 中 压 输 配 电 制造 
行业 的 技术 参数 不 能 继续 提高 的 问题 ,对 引导 国内 高 压 开 
关 设 备 厂 家 发 展 高 端 产品 ,提升 国内 产品 知名 度 有 者 重要 
作用 。 

随 着 工矿 企业 大 型 化 和 配 电 区 域 的 扩大 ,用 电 人 负荷 越 
来 越 大 ,中 压 系统 配 电 回路 的 额定 电流 、 额 定 开 断 电流 将 会 
大 大 增加 ,大 容量 ,高 开 断 、 高 可 靠 的 配 电 设备 将 是 市 场 急 
需 的 设备 ,具有 良好 的 市 场 前 景 和 较 高 的 技术 范 争 力 。 中 
压 系统 大 容量 智能 配 电 装置 2009 年 实现 销售 收入 3 300 万 
元 (50 台 ) 。 
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德阳 一 宝鸡 直流 联网 工程 用 AAM6. 5 一 447. 3 一 1W 
交流 滤波 电容 器 


该 产品 由 西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 为 西北 一 
华中 直流 输电 工程 宝鸡 换 流 站 生产 ,合同 总 额 8 311.65 万 
元 。 合 同 中 该 系列 单 台电 容器 4 种 共 8 005 台 , 对 单 台 电容 
器 提出 了 较 高 的 要 求 。 

品 经 囊 、 并 联 后 用 于 额定 电压 为 500kV 德阳 一 宝鸡 
直流 输电 联网 工程 交流 侧 , 主要 用 来 滤 除 交流 侧 额 定 谐振 
频率 为 600/1 200Hz 的 特征 谐 波 并 兼作 无 功 补偿 。 

产品 主要 技术 参数 : 额定 电压 6.5kV, 额定 容量 
447.3kV - A, 额 定 电 容 33.7pF, 额定 频率 (50 + 600/ 
1 200) Hz, 电 容 偏差 ~1.8% ~ +1.8%。 

产品 主要 由 器 身 不锈钢 外 壳 组 成 , 箱 过 上 有 高 压 出 线 
套 管 ;内 部 元 件 卧 放 , 极 板 一 端 凸 出 , 另 一 端 折 边 。 内 有 放 
电 电阻 ,可 使 电容 器 从 电源 断 开 后 ,其 上 的 剩余 电压 在 
lOmin 内 自 V2Us 降 至 50V 及 以 下 ; 装 设 内 熔 丝 ,元 件 在 电压 
0.7[ 和 2.5 愉 范围 内 击 穿 , 熔 丝 能 将 损坏 的 元 件 隔 离开 


来 ,从 而 使 整 台 产 品 正 常 运行 。 产 品 内 部 采取 了 降低 噪声 
措施 ,可 有 效 降 低 运行 噪声 。 

主要 研究 内 容 : 

该 项 目 主要 研究 了 产品 主要 参数 场 强 的 选取 ,使 其 兼 
顾 可 靠 性 与 经 济 性 。 

产品 元 件 外 包 结 构 的 改进 ,降低 了 产品 的 真空 处 理 难 
度 ,提高 了 产品 可 靠 性 ; 对 熔 丝 进行 分 析 、 计 算 .试验 ,选择 
出 满足 高 压 直流 输电 用 电容 器 的 内 熔 丝 ;总 结 出 电容 量 控 
制 方法 ; 找 出 了 提高 产品 极 间 及 极 对 壳 水 平和 有 效 降 低 电 
容器 噪声 的 方法 。 

该 产品 的 性 能 指标 达到 用 户 的 要 求 。 产 品 具有 电容 偏 
差 小 ,局 部 放电 性 能 好 .介质 损耗 低 、 绝 缘 水 平 高 、 比 特性 
好 .运行 噪声 小 等 特点 ,在 滤 除 系统 谐 波 、 提 供 无 功 功率 、 改 
善 电压 质量 方面 发 挥 了 很 好 的 作用 ,技术 性 能 指标 为 国内 
同类 产品 领先 水 平 。 


微生物 反应 过 程 关 键 参 量 的 优化 控制 技术 及 数字 化 系统 开发 


微生物 反应 器 装备 涉及 医药 食品 海洋、 环保 等 多 个 
行业 。 该 项 目 在 国家 “863 "计划 项 目 (2007AA091602 ) 资助 
下 ,针对 微生物 反应 过 程 天 键 参量 的 优化 控制 技术 开展 研 
究 及 产品 开发 。 

该 项 目 属 目 动 控制 技术 领域 ,涉及 控制 .智能 .电气 与 
生物 技术 。 其 创新 技术 有 : 

(1) 国内 外 原 微生物 反应 过 程 中 起 关键 作用 的 补 料 量 
控制 仍然 依赖 人 工 ,可 靠 性 差 、 偶 然 性 多 .生产 效益 难以 提 
高 。 针 对 这 一 问题 ,提出 并 实现 了 一 种 融合 基于 规则 动态 
解 厅 但 缺乏 自学 习 、 自 适应 能 力 的 仿 人 智能 协调 控制 以 及 
具有 自学 习 、 自 适应 能 力 但 不 具有 处 理 连续 时 间 动 态 系 统 
能 力 的 径 向 基 消 数 神经 网 络 控制 的 补 料 量 自动 控制 新 技 
术 ,充分 利用 微生物 反应 过 程 中 多 个 传 感 居 和 检测 信息 之 
间 的 相关 性 和 元 余 性 ,解决 了 国内 外 未 解决 的 微生物 反应 
过 程 自 动 补 料 问题 。 

(2) 针 对 在 微生物 反应 过 程 的 不 同时 期 菌 体 对 氧 的 需 


汽 轮 发 电机 用 高 效 轴 流风 





该 课题 属于 发 电 与 电站 技术 领域 ,项 目 研发 的 汽 轮 发 
电机 用 高 效 轴 流 风 盛 具有 完全 自主 知识 产权 。 
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求 量 及 氧 的 传递 和 消耗 量 均 存在 较 大 差异 ,难以 采用 单一 
控制 方法 提高 控制 性 能 的 问题 ,提出 并 实现 一 种 根据 各 菌 
种 不 同 生长 时 期 的 不 同 特点 进行 不 同 模 糊 分 割 和 量化 的 智 
能 多 模 态 模糊 控制 新 技术 ,有 效 解 决 了 直接 影响 微生物 生 
长 的 溶解 氧 浓度 控制 问题 ,提高 了 原料 利用 率 和 产物 产 率 。 

(3 ) 提出 并 实现 一 种 易于 工程 实现 的 比例 切换 式 状 态 预 
佑 滑 模 控制 新 技术 ,应 用 于 微生物 反应 器 的 降温 控制 ,缩短 了 
降温 时 间 ,解决 了 大 型 微生物 反应 器 大 量 耗 水 却 难以 冷却 的 技 
术 难 题 ,使 水 资源 消耗 有 所 降低 ,产品 生产 周期 显著 缩短 。 

应 用 上 述 创新 技术 构建 微生物 反应 器 的 数字 化 分 布 式 
计算 机 控制 系统 ,可 为 我 国医 药 .食品 工业 等 相关 领域 提供 
具有 重要 应 用 价值 的 新 型 生产 控制 设备 。 

该 项 目的 鉴定 评价 为 “技术 和 性 能 指标 达到 国内 领先 水 
平 , 在 综合 利用 现代 控制 技术 对 传统 产业 的 技术 改造 方面 达 
到 国际 先进 水 平 " 。 已 申请 9 项 专利 ,授权 3 项 ,于 国内 外 核 
心 期 刊 发 表 论文 近 20 篇 ,产生 直接 经 济 效益 9 274 万 元 。 


局 设计 研究 及 应 用 


哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 研发 的 全 空冷 350MW T 
轮 发 电机 ,由 于 单机 容量 较 高 ,所 需 的 通风 量 较 大 , 单 侧 风 


E 37. 5m /s, 达 到 历史 最 高 水 平 。 因 此 ,需要 针对 全 空冷 
350MW 汽 轮 发 电机 研制 高 效率 轴 流 风 肩 。 

该 课题 用 流体 分 析 软 件 具 体 指 导 新 型 叶片 的 开发 。 流 
体力 学 计算 的 不 确定 性 ,使 开发 的 叶片 必须 经 试验 验证 方 
可 最 后 使 用 。 这 样 , 既 可 进行 单 叶片 的 试验 ,掌握 叶片 的 特 
性 ,又 可 进行 整体 模型 试验 。 开 发 出 的 高 效率 新 型 叶片 提 
高 了 机 组 的 性 能 和 效率 ,为 成 功 开 发 大 容量 全 空冷 汽 轮 发 


产品 与 项 目 


电机 提供 了 保证 。 

该 项 目 有 2 项 专利 :“ 汽 轮 发 电机 轴 流 风扇 模 型 试验 装 
EU BGB 1 项 发 明 专 利 ,处 于 实质 审查 阶段 ;“ 汽 轮 发 电机 轴 
流风 户 单 叶片 吹风 试验 装置 " 获 1 项 实用 新 型 专利 。 

该 项 目 谋 题 成 果 可 应 用 于 各 种 风扇 叶片 的 模型 试验 研 
究 , 拥 有 完全 目 主 知识 产权 ,填补 了 我 国 在 大 型 汽 轮 发 电机 
轴 流 风 遍 研究 上 的 空 日 。 


126/252kV GIS 标准 化 设计 及 工程 应 用 


该 项 目 使 近 几 年 的 新 技术 、 新 结构 在 标准 蓝图 中 国 化 ， 
提出 间隔 标准 化 的 理念 和 方法 ,将 元 件 标 准 化 提升 到 间隔 
标准 化 ,在 标准 图 中 增加 了 更 多 的 技术 要 求 信息 ,提高 产品 
标准 化 程度 ,以 减少 设计 差错 ,缩短 设计 技术 准备 周期 , 提 
高 产品 管理 水 平 。 

126/252kV GIS 标准 化 设计 的 结构 及 特点 如 下 : 

(1) 元 件 标准 化 :元 件 分 为 断路 器 隔离 开关 、 接 地 开关 、 
电流 互感 器 .电压 互感 器 .电缆 终端 .避雷 器 和 出 线 套 管 等 。 

(2) 外 围 组 件 标准 化 :外 围 组 件 包 括 电线 电缆 走向 和 保 
护 系统 SF 气体 监测 系统 .支架 底 架 系统 .接地 系统 等 。 

(3) 间 隔 标准 化 :提出 间隔 标准 化 的 理念 和 方法 ,在 内 
部 导体 装配 图 中 明确 相关 组 件 的 代号 ,将 标准 间隔 内 的 所 


有 组 件 有 机 组 合 起 来 ,形成 完整 的 GH 标准 间隔 。 

126/252kV GIS 标准 化 设计 在 将 原 改进 固化 到 标准 蓝 
图 的 基础 上 , 更 对 产品 进行 了 持续 改进 ,产品 更 加 简单 可 
靠 ,安装 .运行 维护 更 加 人 性 化 ,满足 电力 用 户 “ 两 型 一 化 ” 
的 要 求 。 该 设计 最 大 程度 减少 了 零 部 件 的 数量 ,降低 了 装 
配 过 程 中 的 工时 能 耗 ;减少 了 密封 环节 以 降低 产品 的 漏 气 
率 ;减少 了 内 部 导体 连接 的 镀 银 面 ;减少 了 包装 木材 用 量 ; 
实现 了 整体 运输 ,简化 了 现场 安装 程序 ,避免 了 因 现 场 安装 
环境 引起 的 运行 隐患 ,从 而 使 环境 污染 最 小 化 、 资 源 利 用 率 
最 高 能源 消耗 最 低 。 改 进 成 果 已 经 完成 型 式 试验 并 成 功 
应 用 到 实际 GIS 开关 站 中 ,并 已 固化 成 企业 产品 的 标准 结 
构 , 提 高 了 产品 的 竞争 力 。 


CB252— M ( Eht f & ) 252kV 气体 绝缘 金属 
SIBI FRE $6 RH ER aa 


该 断路 器 适用 于 252kV 的 电力 系统 , 主要 作为 变电站 
输电 线路 的 控制 .检测 .保护 设备 。 

主要 技术 参数 ;额定 电压 252kV ,额定 电流 4 000A ,额定 
短路 开 断 电流 63kA。 

该 断路 器 为 单 断口 结构 ,每 台 产品 由 3 个 单 极 组 成 ,每 个 
单 极 包括 灭 弧 室 . 缸 体 和 操 动机 构 。 每 极 配 用 一 台 CYAA—II 
型 液压 操 动机 构 ,可 分 极 操作 也 可 三 极 电气 联动 操作 。 

VAST PE di LE KC JURE P SER. 0. 60MPa 的 SE, aT, F IST 
时 ,依靠 气 氏 和 活塞 之 间 的 高 压气 流 熄灭 电弧 。 

特点 : | 

(1) 在 有 限 的 空间 内 ,断路 器 采用 卧 式 布置 ,满足 新 加 


坡 230kV GIS 用 户 双 电 缆 进 出线 布置 形式 的 要 求 。 

(2 ) 参 数 高 (63kA) , 单 断 口 ,结构 简单 。 

(3) 汤 路 器 采用 液压 弹簧 操 动 机 构 , 通 过 了 5 000 次 不 间 
断 的 机 械 寿 命 试验 , 整 机 可 靠 性 高 ,维护 容易 ,检修 周期 长 。 

CB252— Ill ( Bx 8E) 252kV. 气体 绝缘 金属 封闭 开关 
设备 用 断路 器 的 成 功 研 制 ,满足 了 电力 系统 对 大 容量 高 参 
数 、 卧 式 布置 断路 器 的 需求 ,在 带动 相关 产业 、 扩 大 市 场 方 
面具 有 积极 的 意义 。 

投入 市 场 后 ,预计 每 年 销售 30 间隔 。 已 有 新 加 坡 
232kV GIS 工程 订货 (14 间 隐 ), 创 外 汇 1 000 多 万 新 加 坡 
元 ,价值 5 000 多 万 元 。 


90kW 低 噪 声 汽 车 电站 


该 产品 是 国内 最 新 研制 的 面包 车 型 低 噪声 移动 电源 系 
统 , 能 够 为 国内 地 面 移动 电源 装备 提供 高 端 产品 ,其 技术 处 
于 国内 领先 地 位 ,达到 国际 同类 产品 水 平 。 


该 电站 为 车 载 式 移动 电站 ,主要 由 依维柯 NJS056XXYN 
型 面包 车 、 珀 金 斯 1006TAG 发 动机 和 斯 坦 福 UCI 274D 交流 
发 电机 、 降 品系 统 、 控 制 系统 、 供 配 电 系统 和 输出 系统 等 组 
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成 ,可 独立 向 用 电 设 备 提 供 总 功率 不 超过 90kW 的 三 相交 流 
工 频 电 源 。 该 电站 具有 功率 充足 、 可 靠 性 高 .电气 性 能 指标 
先进 噪声 低 、 外 形 美 观 、 机 动 性 好 ,操作 使 用 方便 \ 性 能 良 
好 等 优点 ,特别 适合 城市 化 使 用 ,同时 还 可 用 于 其 他 类 似 用 
电 要 求 的 场合 。 

该 项 目 达到 的 主要 性 能 指标 : 

(1) 多 路 供电 输出 ,主要 供电 参数 指标 达到 开 类 国 盏 标 
要 求 。 

(2) 距 地 面 电源 实体 1m 处 噪声 声 压 级 不 大 于 69dB 
(A)( 距 地 面 高 1. 2m). 

(3) 将 面包 车 应 用 于 低 噪声 电站 ,外 观 同 中 小 型 客 货运 
输 车 基本 一 致 ,满足 了 电站 美观 化 .轻型 化 要 求 , 大 大 提升 
了 产品 外 观 水 平 。 


(4) 着 力 提高 电站 控制 操作 及 维修 的 方便 性 ,恶劣 天 气 
情况 下 在 驾驶 室内 就 可 以 完成 电站 的 各 种 操作 。 

(5 ) 集 成 优化 设计 、 选 择 各 配套 参数 ,实现 电站 的 综合 
化 .小 型 化 。 一 台电 站 就 可 完成 所 有 影视 拍摄 设备 的 供电 
功能 ,并 适宜 国内 各 种 环境 条 件 下 的 使 用 。 

该 项 目 在 诸多 方面 实现 技术 进步 和 技术 突破 ,如 面包 
车 在 低 噪 声 电 站 方面 的 应 用 ,面包 车 式 电站 厢 体 的 降 噪 技 
术 ,面包 车 式 电 站 大 功率 机 组 的 固定 安装 技术 .集成 优化 技 
术 ., 可 靠 性 设计 技术 等 。 项目 产 品 为 国内 影视 拍摄 供电 系 
统 提 供 了 高 端 产品 ,保障 国内 各 种 环境 条 件 下 影视 提 摄 的 
使 用 需求 ,对 国内 新 型 电站 技术 整体 提高 起 到 很 大 的 促进 
作用 。 


JYS1 手 播 可 移 式 操作 抽 层 单元 


该 项 目 产品 属于 输 配 电工 程 技术 领域 的 配套 产品 , 适 
用 于 各 种 型 号 的 低压 抽出 式 成 套 开关 设备 。 

抽 民 单元 结构 合理 , 互 换 率 达 到 100% ,可 用 于 动力 配 
电 中 心 和 电动 机 控制 中 心 , 具 有 操作 轻便 、 联 锁 可 靠 等 特 
点 。 在 单元 门 关 闭 情 况 下 ,进行 三 位 置 的 循环 操作 ,外壳 
防护 等 级 不 变 ; 机 械 联 锁 有 效 可 靠 , 三 个 位 置 机 械 定 位 明 
确 并 且 锁 定 , 各 个 位 置 均 有 清晰 标志 ;通过 手 摇 省 力 机 构 
操作 可 移 部 件 ,整个 单元 操作 轻便 灵活 ; 接 插 件 接 插 可 靠 ， 
具有 一 定 的 揪 拔 力 , 又 搬 拔 自如 ; 温 升 试验 验证 富裕 度 大 ; 
操作 机 械 联 锁 寿 命 500 次 ,远大 于 循环 操作 寿命 50 次 的 标 


准 规定 。 

该 项 目 原理 和 结构 完全 自主 创新 ,上 海 科技 情报 所 科 
技 查 新 结论 是 达到 国际 先进 水 平 。 核 心 技术 申请 了 4 项 国 
家 专利 。 

常州 新 苑 星 电器 有 限 公司 已 就 JYSI 型 抽 居 单元 项 目 
与 韩国 韩 光 签约 合作 ;与 常州 伊顿 公司 合作 ,进入 样机 试 
制 阶段 ;与 德国 称 勒 公司 初步 达成 合作 协议 。 该 产品 在 国 
内 已 与 常熟 开关 厂 .扬州 森 源 电气 设备 有 限 公 司 ` 上 海 配 
中 电气 集团 ,大连 正 兴 电气 控制 有 限 公 司 的 产品 大 批量 
配套 。 





多 层 粘 接 结构 洗衣 机 电机 电 刷 


该 项 目 产 品 专门 为 高 档 洗 衣 机 研制 开发 。 采 用 纵 同 多 
层 粘 接 结构 设计 , 中间 粘 接 层 为 高 电阻 层 , 电 刷 的 横向 、 纵 
向 电阻 比 可 达到 8:1 以 上 , 比 传统 电 刷 提高 近 8 倍 ,具有 很 
好 的 抑制 火花 的 能 力 ,提高 了 电 刷 使 用 寿命 。 

产品 各 项 技术 指标 达到 了 JB/T 4003 标准 要 求 。 

该 项 目 产品 与 德国 Sohunk、 上 海 东洋 产品 经 过 300h 动 


态 性 能 循环 测试 ,其 磨损 长 度 低 于 其 他 两 家 公司 产品 (该 产 
品 2. 14mm、Schunk 2. 7mm ,东洋 3. 29mm) , 刷 体 温度 低 于 其 
他 两 家 公司 产品 (该 产品 68C Schunk 74*C ,Zg TE 75'C ) , 电 
火花 和 噪声 参数 均 达 到 德国 Schunk 产品 标准 要 求 。 

项 目 产 品 批量 生产 后 ,可 实现 年 销售 收入 830 万 元 ,上 
缴 税金 78 万 元 ,纯利 润 122 万 元 ,并 可 替代 进口 产品 。 


极地 户外 用 耐 低温 软 电 线 


该 项 目 由 无 锡 江南 电费 有 跟 公 司 与 中 国 极地 研究 中 心 
等 单位 合作 开发 。 

该 项 目 综合 考虑 极地 超低温 环境 下 盘 绕 、 存 储 、 退 绕 、 
扭曲 、 弯 折 、 崖 石 地 带 拖 动 、 冰 块 中 拖拉 ,长 期 浸泡 在 冰 水 中 
及 经 常 性 粗暴 处 理 等 主要 使 用 特点 ,具有 低温 柔韧 性 、 耐 候 
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性 \ 极 好 的 韧性 、 耐 磨 性 、 抗 水 解 和 抗 微生物 性 能 ,在 寒冷 气 
IR .水解 或 机 械 损伤 环境 下 能 保持 基本 性 能 要 求 ,可 用 于 对 
苹 软 度 要 求 特 别 高 的 南极 等 寒冷 地 区 和 地 形 复 杂 、 恶 劣 地 
区 ,已 成 功 作为 南极 连接 雪 地 车 .生活 仓 和 基地 发 电机 电源 
线 的 特 供 产品 。 





项 目 创新 点 : 

(1) 选 用 甲 基 双 苯 基 室温 硫化 硅 橡 胶 基 料 进行 配料 ,使 
用 范围 扩大 到 -90 ~ 2509€ ;在 超低温 状态 下 仍 能 保持 很 好 
的 弹性 和 条 软 性 。 

(2) 硅 橡 胶 混 炼 加 工 采 用 了 混 炼 均 化 手段 ,无 需 时 效 热 
处 理 ,缩短 了 停放 时 间 ,解决 了 因 胶 料 停放 吸 潮 造成 使 用 时 
水 分 析出 电缆 表面 产生 气孔 这 一 技术 难题 。 

(3) 添加 三 甲 基 硅 氧 基 、. 二 甲 基 硅 氧 基 单 体 对 补 强 剂 进 


产品 与 项 目 


0 


行 表面 改 性 ,提高 了 相 容 性 和 胶 料 的 机 械 强 度 。 

项 目 鉴定 结果 为 :产品 生产 技术 成 熟 先 进 , 耐 低温 性 能 
突出 , 耐 磨 和 移动 性 能 好 ,填补 了 国内 空白 ,主要 技术 性 能 
指标 处 于 国内 领先 水 平 。 

中 国 极地 研究 中 心 试 用 表明 ,项 目 产 品 经 受 了 现场 最 
苛刻 条 件 的 检验 ,没有 出 现任 何 质量 问题 。 

项 目 产 品 累 计 销 售 1 893km ,销售 收入 2 182 万 元 ,利润 
286 万 元 ,上 缴 增值 税 274 万 元 ,利税 率 25.7% 。 


额定 电压 1. 8/3kV 辐 照 交 联 聚 烯烃 绝缘 屏蔽 型 
无 讽 低 烟 阻 燃 轨 道 车 辆 用 电线 


宝 胜 科技 创新 股份 有 限 公 司 研发 的 额定 电压 1. 8/3kV 
辐 照 交 联 聚 烯 烃 绝 缘 屏 藏 型 无 卤 低 烟 阻 燃 轨 道 车 辆 用 电线 
参照 欧洲 相关 标准 制定 技术 要 求 ,主要 用 于 替代 进口 。 寻 
体 的 长 期 允许 最 高 工作 温度 为 90% ,电缆 弯曲 性 能 较 高 , 耐 
油性 能 好 ;无 贞 低 烟 阻 燃 , 经 济 环保 。 产 品 可 以 完全 通 应 欧 


洲 相关 标准 ,已 经 超过 欧洲 水 平 。 

该 项 目 通 过 优化 设计 和 工艺 加 工 流程 ,提高 了 电缆 绝 
缘 层 材料 的 电气 性 能 ,延长 了 电缆 的 使 用 寿命 ,为 加 快 机 车 
车 辆 电缆 国产 化 作出 贡献 。 


智能 化 低压 配 电 系统 研制 开发 


智能 化 低压 配 电 系统 由 若干 智能 型 开关 柜 通 过 通信 
网 络 组 成 ,其 主要 特点 是 在 传统 开关 柜 和 元 器 件 基础 上 ， 
充分 应 用 微 电 子 .电力 电子 .计算 机 控制 以 及 网 络 通信 等 
新 技术 ,由 计算 机 对 低压 配 电 系统 进行 智能 化 管理 ,实现 
集中 数据 处 理 、 集 中 监控 .集中 分 析 及 集中 调度 ,系统 运行 
可 靠 .性 能 完善 ,具有 “遥测 ” “遥控 "“ 遥 信 ” 和 ”* 遥 调 ” 
功能 。 

该 系统 采用 以 Modbus - RTU 为 通信 协议 的 现场 总 线 ， 
将 传统 GCS 低压 配 电 柜 与 FGN36KA250LKF ^8 BET PR Ss . 
GR100 一 NEW 智能 电力 测控 元 件 、PMAC800 智能 电动 机 保 
护 控 制 器 .S7 一 200 系列 PLC、 脉 冲 电 度 表 等 具有 通信 接口 
的 智能 元 器 件 集成 ,在 PC auto 3. 62 组 态 软 件 平台 下 ,二 次 
开发 应 用 软件 ,实现 低压 配 电 系统 运行 状态 和 信息 的 集中 
监视 ,集中 分 析 判 断 和 管理 ,有 效 保障 供电 可 靠 性 和 供电 品 


质 ,为 进一步 实现 优化 负荷 分 配 、 节 约 电 力 成 本 及 检修 成 本 
等 电量 管理 策略 奠定 了 技术 基础 。 

该 系统 集成 模式 性 价 比 高 .结构 优化 ,具有 系统 稳定 、 
可 靠 性 高 .实时 性 强 、 兼 容 性 好 、 界 面 友好 的 性 能 特点 ,其 通 
信 不 仅 可 采用 Modbus - RTU 总 线 协议 ,还 可 采用 其 他 总 线 
协议 ,具有 较 好 的 开放 性 .通用 性 和 灵活 性 ,技术 达到 国内 
同类 产品 的 先进 水 平 。 该 科研 成 果 可 广泛 用 于 电力 系统 及 
电力 用 户 的 智能 化 低压 配 电 系 统 的 改造 升级 和 新 建 项 目 ， 
市 场 潜力 可 观 , 产 业 化 前 景 广阔 。 

昆明 电器 科学 研究 所 于 2006 年 底 研制 完成 该 系统 ， 
2007 年 推 向 市 场 ,2007 ~ 2009 年 完成 产值 1 051 万 元 ,销售 
收入 899 万 元 ,利税 97 万 元 ,并 于 2009 年 4 月 通过 了 云南 
省 科技 厅 组 织 的 成 果 鉴 定 。 


ZW58—24/T1250—20 型 户外 高 压 交 流 真空 断路 器 


日 升 集团 有 限 有 限 公 司 人 研制 的 2W58—24/T1250—20 
型 户外 高 压 交 流 真 空 斯 路 器 既 具 备 断 路 圳 的 所 有 功能 ,又 
集成 了 信息 化 数字 化 自动 化 .互动 化 的 功能 ,满足 了 供电 
部 门 的 需要 ,具有 较 高 的 推广 价值 ,填补 了 市 场 空白 ,产业 
化 前 景 广阔。 

产品 主要 技术 性 能 指标 ;额定 电压 24kV, 额定 电流 


1 250A ,额定 短路 开 断 电流 20kA ,机 械 寿 命 1 万 次 ,短路 开 
断 次 数 30 次 ,污秽 等 级 了 级 , 自 备 操作 电源 。 具 有 GPRS 
GSM 通信 . 配 电网 自动 化 功能 ,三 次 重合 前 .定时 限 / 反 时 限 
保护 、 零 序 接地 保护 和 避 涌 流 保护 等 功能 。 

关键 技术 : 

(1)GPRS/GSM 组 网 技术 :降低 建 网 成 本 ,降低 运行 费 
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用 ,提高 可 靠 性 。 

(2) 断路 器 本 体 和 智能 控制 部 分 的 整合 技术 :提高 可 靠 
性 和 抗 干扰 性 能 。 

(3)24kV 真空 灭 弧 室 的 APG 固 封 技术 :采用 新 型 绝缘 
材料 ,一 次 注射 成 型 工艺 (专利 号 :ZL200620104871.9), 体 
积 和 重量 比 同类 产品 减少 1/3。 

(4) 优 化 结构 :额定 短路 开 断 电流 达 20kA ,额定 电流 达 
1 250A, 








(5) 可 选 配 隔离 开关 :隔离 开关 体积 小 、 重 量 轻 有 明显 
可 见 断 口 . 联 锁 可 靠 , 操 作 手 柄 在 断路 器 的 两 个 方向 均 可 进 
行 操作 ,角度 任意 可 调 。 

(6) 配 网 / 配 电 自动 化 技术 :提高 供电 可 靠 性 。 

(7) 完善 继 电 保 护 技术 :智能 控制 部 分 的 功能 更 强 ,可 
靠 性 更 高 。 

(8) 在 线 升级 软件 技术 :方便 电力 用 户 的 运行 和 维护 。 


单 只 线 棒 VPI 绝缘 系统 


单 只 线 棒 VPI 绝缘 系统 是 一 种 大 型 发 电机 定子 线 棒 绝 
缘 制 造 技 术 。 系 统 的 建立 主要 包括 : 

(1) 单 只 线 棒 VPI 绝缘 系统 方案 、 工 艺 技术 路 线 选 择 、 
VPI 设备 系统 技术 参数 及 其 组 成 。 

(2) 原 材料 选择 及 其 质量 保证 系统 建立 。 

(3) VPI 线 棱 绝 绿 结构 设计 及 其 研究 。 

(4) VPI 绝缘 工艺 试验 及 其 研究 。 

(5) VPI 线 棒 质 量 标准 建立 。 | 

(6) 单 只 线 棒 VPI 绝缘 系统 验证 试验 研究 。 

(7) 单 只 线 棒 VPI 绝缘 系统 的 工业 应 用 研究 。 

单 只 线 棒 VPI 绝缘 系统 的 建立 和 实际 应 用 ,具有 如 下 
特点 : 

(1) 在 国内 首次 使 用 单 只 线 棒 VPI 绝缘 工艺 ,并且 水 力 
发 电 设备 汽 轮 发 电 设 备 、 核 电 设备 定子 共用 同一 体系 ,为 
国内 首创 。 

(2) 8& Heg fl VPI 绝缘 系统 的 使 用 使 绝缘 结构 的 设计 
工作 场 强 达 到 3. 2kV/mm。 与 国内 多 胶 模 压 绝 缘 相 比 , 主 绝 
缘 工 作 场 强 提 高 20% ,有 利于 优化 和 改善 温 升 .容量 系数 、 
损耗 和 横 满 率 等 设计 参数 。 


(3) 单 只 线 棒 VPI 绝缘 技术 能 够 实现 一 次 浸 溃 多 个 产 
品 .多 只 线 棒 , 主 绝缘 固化 成 型 能 够 实现 一 模压 制 多 只 线 棒 
的 新 工艺 ,可 以 简化 导线 生产 工序 ,缩短 线 棒 生 产 周 期 , 降 
低 线 棒 质 量 的 分 散 性 ,提高 生产 效率 。 

(4) 单 只 线 棒 VPI 绝缘 系统 的 建立 大 幅 提 高 了 东方 电 
气 集团 东方 电机 有 限 公 司 的 线 棒 生产 能 力 ,定子 线 棒 年 产 
40 000 只 。 东 方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 成 为 世界 上 能 
够 生产 额定 电压 达到 27kY 的 绝缘 线 棒 的 少数 企业 之 一 ,并 
已 实际 完成 了 多 台 ( 套 )1 000MW .27kV 线 棒 绝 缘 的 制造 。 

(5) 单 只 线 棒 VPI 绝缘 技术 的 实际 应 用 ,显著 提高 了 整 
体 性 介质 损 耗 增 量 : 击 穿 场 强 、3U 耐 电 寿 命 .2U. 耐 电 寿 命 
及 局 部 放电 量 等 绝缘 性 能 的 关键 性 指标 , 线 棒 的 绝缘 性 能 
达到 国际 先进 水 平 。 

(6) 单 只 线 棒 VPI 绝缘 系统 选用 环保 型 环 氧 一 酸 醛 浸 
滇 树脂 系统 材料 ,整个 工艺 过 程 无 废气 .上 废 液 产 生 。 

单 只 线 棱 VPI 绝缘 系统 已 实际 推广 应 用 于 公司 所 有 的 
大 中 型 发 电机 定子 线 棱 的 生产 上 ,进一步 提高 了 绕组 的 绝 
缘 质 量 , 保 证 了 发 电机 的 稳定 安全 运行 ,增强 了 产品 的 市 场 
竞争 力 。 


新 型 12kV 真空 环 网 配 电 开关 设备 


新 型 12kV 真空 环 网 配 电 开关 设备 (XGN98 一 12 系列 户 
内 箱 型 固定 式 交 流 金属 封闭 开关 设备 ) 属 于 电气 工程 
领域 。 

该 配 电 开关 设备 是 三 相交 流 50Hz 户 内 高 压 金属 封闭 
开关 设备 和 控制 设备 。 该 设备 内 部 可 有 选择 地 配备 新 型 真 
空 固 封 极 柱 负 荷 开关 一 限 流 熔断 需 组 合 电 器 、 隔 离开 关 、 接 
地 开关 .电流 互感 器 等 多 种 开关 元 件 和 一 次 元 件 。 

该 项 目 由 XGN98 一 12(FZ. R)/T100—31. 5 交流 金属 封 
闭 开 关 设 备 , XGN98—12 ( FZ)/T630—20 交流 金属 封闭 开 
关 设 备 和 XGN98 一 12(Z)/T1250 一 31.5 交流 金属 封闭 开关 
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设备 组 成 。 其 配 用 的 主 开关 分 别 是 FZRN66—12/T100— 
31.5 型 交流 高 压 真 空 负荷 开关 一 熔断 器 组 合 电器 ， 
FZN66—12/T630—20 型 高 压 交 流 真空 负荷 开关 和 ZN166 一 
12/T1250—31. 5 型 高 压 交 流 真空 断路 表 。 该 系列 真空 环 网 
配 电 开关 设备 共用 一 个 技术 平台 。 

产品 无 有 害 材料 和 有毒 气体, 具有 体积 小 ,造价 低 、 占 
地 面积 少 、 方 案 多 样 灵活 无 油 无 气 、 环 保 性 好 等 特点 ,可 用 
于 12kV 及 其 以 下 电压 等 级 的 环 网 供电 、 双 辐射 供电 ,分 段 
树干 辐射 供电 等 二 次 配 电 系统 中 ,也 可 作为 上 述 场所 元 油 
化 或 无 气 化 改造 的 选用 产品 ,是 清洁 环保 型 配 电 开 关 设 备 。 


产品 与 项 目 


PROFIBUS 现场 总 线 数据 传输 电线 


PROFIBUS MH £i, R t. Y B FH mJ Fa, 28. E] Bi zc SE ACRG 
进口 ,国内 由 于 缺乏 科学 的 结构 设计 和 关键 工艺 技术 ( 皮 - 
i - 皮 三 层 共 挤 ) ,性 能 难以 达到 PROFIBUS 现场 总 线 系统 
要 求 。 


宝 胜 科 技 创 新 股份 有 限 公 司 研 制 的 符合 PROFIBUS 现 
场 总 线 系统 要 求 的 电缆 ,经 国家 电线 电缆 测试 中 心 检测 ,性 . 
能 达到 国外 先进 水 平 。 


风力 发 电 用 耐 扭 耐寒 阻 燃 软 电 线 


远东 电缆 有 跟 公 司 是 最 早 参与 风力 发 电 用 而 扭 耐寒 阻 
燃 动 力 软 电缆 国产 化 进程 的 企业 。 该 电缆 的 绝缘 与 护 层 结 
构 可 以 是 单 层 或 多 层 组 合 绝缘 与 护 套 ,电气 性 能 优良 ;电线 
护 套 耐 寨 、 耐 日 光 老 化 、 耐 腐蚀 ,力学 性 能 优 恨 。 电 缆 基 有 
耐 低温 扭转 、. 耐 灾 . 阻 燃 . 耐 油 . 耐 盐 筋 、 柔 软 的 性 能 ,能 经 受 
3 600 次 以 上 的 1 080* 52 ,使 用 寿命 不 低 于 20 年 。 


该 产品 附加 值 比较 高 ,2009 年 销售 的 风电 电线 达 
45 000 万 元 。2009 EFE T ER A RH A K AE, 
北 重 、 患 德 \ 运 达 、 国 电 等 十 多 家 国内 容 户 以 及 GE、 维 斯 塔 
斯 (Vestas) RSS ( Gamesa) 、 苏 司 兰 ( Suzlon) 等 国际 风电 
企业 。 


高 效 忆 能 压缩 机 用 电动 机 


该 项 目 产 品 广泛 应 用 于 冰箱 冷柜、 空调 等 高 耗 能 的 家 
用 电器 , 量 大 面 广 。 

利用 该 项 目的 研发 成 果 , 对 制冷 电动 机 进行 全 范围 的 
重新 优化 设计 ,针对 性 地 革新 工艺 ,增加 专用 设备 ,选择 新 
型 材料 ,使 制冷 压缩 机 电动 机 的 平均 效率 从 7596 左右 提高 
到 85% ~90% ,最 高 可 达到 92% 。 每 台电 动机 平均 节 电 率 
1096 以 上 。 

项 目 总 投资 1 850 万 元 ,产品 可 年 产 300 万 台 , 以 一 台 


冰箱 月 平均 耗 电 30kW - h 计算 , 则 一 年 可 节 电 36kW .h, 每 
年 可 节 电 1 亿 kW . h, 折 合 标准 煤 1. 23 万 t。 公 司 可 新 增 销 
售 收入 3.2 亿 元 ,其 中 ,新 增 出 口 创汇 70 万 美元 ,新 增 利 润 
500 万 元 ,新 增 税金 350 万 元 ,节能 效果 与 经 济 效 益 极为 
可 观 。 

该 项 目 已 于 2009 年 12 月 13 日 通过 省 级 工业 新 产品 鉴 
定 验收 ,产品 制造 工艺 和 部 分 性 能 指标 达到 同类 产品 的 国 
内 领先 水 平 。 





月 主 开发 600MW 等 级 亚 临 界 "W” 火 焰 锅 炉 


东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 限 公 司 自 主 开 发 的 600MW 等 
级 亚 临界 “多 "火焰 锅炉 RETO W” 火焰 锅炉 机 组 普遍 存 
在 的 炉膛 结 焦 减 温水 量 大 、 毛 氧化 物 排放 量 高 等 问题 开发 
的 新 一 代 产 品 , 是 世界 炉膛 最 宽 、 燃 用 煤 质 最 差 的 “W” 火焰 
锅炉 。 其 主要 特点 为 亚 临 界 参数 .月 然 循 环 、 双 拱 炉 膛 .中 
间 一 次 再 热 、 尾 部 双 烟 道 . 平衡 通 风 全 钢 结构 RID A 
FJ [E] HERE W AGUAS 

技术 经 济 指标 : 

(1) 锅 炉 热 效率 高 , 燃 用 无 烟煤 时 ,实际 热效率 均 超过 
性 能 保证 值 , 达 91% - 9290 。 


(2) 锅 炉 在 不 投 油 助 燃 时 ,最 低 稳 燃 负 奏 不 大 于 40% 
BMCR, 

(3) 具 有 良好 的 变 负 荷 适应 性 ,锅炉 负荷 变化 率 不 小 于 
以 下 数值 : 

5096 BMCR 以 下 : 每 分 钟 12% BMCR; 

5096 — 709; BMCR; 每 分 钟 £396 BMCR; 

709; BMCR VJ. E: 每 分 钟 +5% BMCR, 

允许 的 阶 跃 式 变 人 负荷 ,在 50% BMCR 负 和 蓓 以 下 时 不 小 
于 5% BMCR ,在 大 于 50% BMCR 负荷 时 不 小 于 10% BMCR, 

自主 开发 的 600MW 等 级 亚 临 界 “W” 火 焰 锅 炉 主 要 考 
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核 指 标 均 达 到 国际 先进 水 平 ,标志 着 我 国 大 型 “W” 火 焰 锅 

炉 自主 化 设计 取得 了 成 功 ,实现 了 “W” 火焰 锅 炉 产 品 的 系 

列 化 和 国产 化 ,大 大 节约 了 成 本 ,提高 了 市 场 苑 争 力 。 
东方 锅炉 (集团 ) 股 份 有 限 公司 已 设计 制造 了 金竹 山 、 


X3 I 25M ERF 10 台 目 主 开发 型 600MW 等 级 亚 
临界 “W” 火焰 锅炉 ,合同 总 价 超 过 30 亿 元 , 均 已 投入 商业 
运行 ,运行 效果 良好 。 越 南 沿 海 等 后 续 项 目 也 成 功 采用 了 
自主 开发 的 600MW FRIERI W” ERI. 


OSFPS—750000/500 超 高 压 大 容量 现场 组 装 式 
变压器 的 研制 


该 项 目 属于 超 高 压 输 变 电 设备 关键 技术 。 项 目 产品 是 
为 云南 省 电力 公司 永 丰 变 电 工 程 设 计 的 现场 组 装 式 变 压 
占 。 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公 司 研 制 的 OSFPS 一 JI 一 
750000/500 现场 组 装 式 变压器 真正 实现 了 在 500kV Æ JE Ss 
领域 的 分 解 运输 、 现 场 组 装 (ASA ) 技术 的 国产 化 ,填补 了 国 
内 空白 ,打破 了 外 资 企业 对 现场 组 装 变 压 顺 技术 的 垄断 。 
该 项 目 产 品 从 2010 年 1 月 以 来 运行 良好 ,无 事故 发 生 ,满足 
了 规范 和 技术 协议 要 求 ,为 企业 实现 年 销售 收入 近 2 亿 元 。 

项 目 产 品 通过 中 国 机 械 工 业 联 合 会 组 织 的 国家 级 产品 
鉴定 ,产品 技术 达到 国际 先进 水 平 。 项 目 产 品 的 主要 技术 
特点 是 采用 分 解 运输 技术 、 现 场 组 装 技术 、 现 场 干燥 技术 ， 
解决 了 超 高 压 大 容量 产品 运输 难 的 问题 ,降低 了 产品 的 运 
输 成 本 ,满足 了 运输 不 便 的 偏远 地 区 对 超 高 压 大 容量 变 压 
器 的 需求 。 项 目 产 品 的 主要 技术 内 容 和 结构 特点 如 下 : 

(1) 采 用 三 相 五 柱 式 结构 ,为 控制 运输 重量 ,铁心 在 起 
柱 中 心 对 半分 开 , 形 成 独立 的 四 个 铁心 方 框 。 铁 心 的 下 夹 
件 采用 分 段 连接 结构 ,保证 对 铁心 的 有 效 夹 持 和 定位 。 考 
虑 到 变压器 运行 时 的 暂 态 作用 力 ,铁心 的 上 夹 件 采用 整体 
结构 ,保证 上 夹 件 对 铁心 的 夹 紧 力 和 对 变压器 器 身 的 压 紧 


力 , 有 效 地 保证 了 变压器 抗 短 路 能 力 。 合 理 选择 起 柱 磁 密 ， 
保证 产品 的 空 载 损耗 值 。 

(2) 高 .中 压 绕组 采用 内 屏 连 续 式 ,分 级 电容 补偿 结构 ， 
低压 为 螺旋 式 结 构 , 调 压 为 多 螺旋 结构 ;低压 中 于 、 高 压 绕 
组 采用 自 粘 换 位 导线 , 调 压 绕组 采用 单 根 遍 导 线 ; 所 有 绕组 
利用 专用 软件 VIT 进行 了 绝缘 强度 .绕组 温 升 . 油 流 分 布 、 
漏 磁 分 布 .短路 强度 计算 ;所 有 绕组 均 绕 制 在 硬 纸 简 上 。 适 
当 加 大 了 绕组 主 、 纵 绝缘 和 抗 短路 力 的 绝缘 裕 度 。 

(3) 变 压 器 器 身 主 绝缘 采用 薄 纸板 小 油 际 配 以 成 形 角 
环 的 超 高 压 产 品 结构 ;低调 .中 ,高压 绕 组 由 里 向 外 依次 排 
列 ,整体 套装 ;所 有 绝缘 件 均 进 行 圆 整 化 处 理 。 

(4) 由 于 该 变压器 采用 中 压 线 端 调 压 , 较 以 往 结构 电压 
等 级 更 高 ,绝缘 要 求 更 为 苛刻 。 引 线 采 用 引线 铜 棒 与 电缆 
及 导线 冷 压 连接 , 层 压 纸板 夹 持 定位 ;开关 结构 件 间 采用 纸 
板 分 隔 油 隙 绝缘 ;引线 及 引线 邻 边 的 结构 件 全 部 进行 屏蔽 
和 圆 整 化 处 理 。 

(5) 油箱 采用 钟 单 式 。 上 节 油 箱 采 用 薄 钢 板 压 弯 结 构 ， 
槽 形 压 弯 加 强 铁 ;下 节 油 箱 箱 底 采 用 厚 板 *U” 形 加 强 铁 ; 油 
箱 壁 加 装 磁 屏蔽 。 





西安 启 源 机 电 装 备 股 份 有 限 公司 
信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 :201004611100034 

电 ” 话 :029 -86531300 


网 hE : www. sdricom. com 


主 营业 务 :电工 装备 制造 


南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 
信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 :201004611100035 
Hj —— 45.0377 -63259210 
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网 lib : www. cn - nf. com 

主 营 业务 :防爆 电机 .普通 电机 、 防 爆发 电机 、 汽 轮 发 电机 、 
电动 /发 电机 、 防 爆 风 机 、 普 通风 机 研发 、 制 造 、 
销售 


宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公 司 
信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 :201004611100036 

Hi ^— 15.0952 -2176419 


pa] JiE : www. nxxmd. com 


主 营 业务 : 矿 用 防爆 电动 机 制造 


大 连日 率 电 机 有 限 公司 

信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 ;201004611100037 

电  ” 话 :0411 -86741891 — 8017 

网 ht : www. dlrq. com 

主 营业 务 : 电 机 、 隔 爆 电 机 、 电 榨 设 备 制 造 , 机 械 加 工 ,电机 
维修 


湘潭 率 引 机 车 厂 有 限 公 司 
信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 :201004611100038 

电  ” 话 :0731 -52826805 

网 ht :www. xiangqian168. com 


LEWS :各 类 电机 车 及 配件 . 输 配 电 控制 设备 等 


积 成 电子 股份 有 限 公司 

信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 :201004611100039 

Hj ” 话 :0531 -88018000 

网 ht : www. ieslab. com. cn 

主 营业 务 : 电 网 自动 化 ( 含 调 度 自 动 化 .变电站 自动 化 ) . 配 
用 电 目 动 化 ( 含 配 网 自动 化 .电能 信息 采集 与 管 
理 ) 和 发 电厂 自动 化 设备 与 系统 产品 的 软 人 硬件 开 
发 .生产 和 系统 集成 


重庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 

信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 :201004611100040 

电 ” 话 ;023 -68690806 

网 Fwww. Cqnec. com. cn 

主 营 业务 :电气 .电子 产品 (不 含 电子 出 版 物 ) .发 电机 组 及 其 
附属 设备 配套 的 开发 .生产 ,销售 (国家 有 专项 规定 
的 按 其 规定 办 理 ) ;计算 机 软件 开发 .销售 ;经 营 企 业 
生产 科研 所 需 的 原 辅 材 料 .计算 机 及 耗材 、 仪 器 仪 
表 , 经 营 本 企业 自 产 产品 及 相关 技术 的 出 口 业 务 


广东 嘉和 微 特 电机 股份 有 限 公司 

信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 ;201004611100041 

Hi ” 话 :0753 -2240815 

网 ht : www. mzjiahe. com 

主 营业 务 :制造 .销售 各 种 规格 的 微 特 电 机 和 小 型 家 用 电器 
产品 ;进出 日 贸易 


上 海 华 通 自 动 化 设备 有 限 公 司 
信用 等 级 .AA 

证 书 编号 :201004601100042 

电 ” 话 :021 -68915626 - 1012 


产品 与 项 目 


网 址 :www. ht — relay. en 
Xx wp A :电力 自动 化 元 件 、 高 低压 开关 控制 柜 . 电 力 上 月 动 
化 装置 


宁波 奇 乐 电气 集团 有 限 公 司 
信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 :201004611100043 
电 话 :0574 — 63752667 
网 ib : www. qile. com 


EES :低压 电 嚣 元件. 电子 控制 器 


苏州 万 龙 电 气 集 团 股 份 有 限 公司 

信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 :201004611100044 

FB, 话 :0512 - 62605108 

网 址 :www. wanlongjituan. com 

主 营业 务 :智能 配 电 网 中 低压 一 体 化 管理 系统 、 电 动机 控制 
自动 化 系统 解决 方案 及 其 智能 设备 .仪表 和 元 件 
研发 和 制造 


嘉禾 工具 有 限 公 司 
信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 .201004611100045 
iB ” 话 :0579 ~ 87230610 

网 hb :www. jh — tools. com 


主 营 业务 :电动 工具 


上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 

信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 :201104611100046 

Hi ” 话 :021 -64302391 

网 址 ;www. secpg. com 

主 营 业务 ;电站 锅炉 、 化 工 设备 、 工 业 锅 炉 .特种 锅炉 .建筑 
等 钢 结构 ,成套 设备 及 相关 技术 的 出 口 


无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公司 
信用 等 级 :AAA 

证 书 编号 :201104611100047 
Hi ^— 45.0510 -85215556 
网 ht .www. wxboiler. com 


主 彰 业务 :电站 锅炉 制造 .销售 .安装 


江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公 司 
信用 等 级 :AAA 

证 书 编 号 ;201104611100048 

电 — 话 :0510 -83311584 

网 ht :www. taihuboiler. com. cn 


主 营 业务 :锅炉 、 压 力 容器 .锅炉 辅 机 
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鞍山 锅炉 厂 有 限 公司 网 Jil : www. cgboiler. com 
信用 等 级 :AAA 主 营 业务 :电站 锅炉 、 工 业 锅炉 、 余 热 锅炉 .锅炉 辅 机 、 汽 轮 
证 书 编号 :201104611100049 机 辅 机 、 高 压 容器 石化 容器 以 及 民用 核 设施 
Hj 话 :0412 -8245735 
网 hE : www. asboiler com. cn 唐山 盾 石 电气 有 限 责 任 公 司 
主 营业 务 :锅炉 .压力 容器 ,起重机 信用 等 级 :AAA 
证 书 编号 :201104611100051 
四 川 川 锅 锅 炉 有 限 责任 公司 电 idi 0315 — 3855068 
信用 等 级 :AAA 网 HE : www. dset. net. cn 
证 书 编号 :201104611100050 主 营业 务 : 电 控 设备 ,传动 控制 设备 及 自动 化 工程 等 


电 15.028 -67912510 
[供稿 人 :中 国电 器 工业 协会 行业 信用 建设 领导 小 组 办 公 室 亢 荣 ] 


中 国电 器 工业 协会 “质量 可 信 产 品 " 








m I 44: 














企业 名 称 l 产品 名 称 规格 型 号 
防爆 电器 
沈阳 防爆 电器 制造 有 限 公司 信用 隔 爆 型 绞车 电 控 装 置 BSJ1 系列 
矿 用 隔 爆 型 真空 电磁 起 动 兢 QB2-—315/1140(660) 
通化 变 压 侨 制造 有 限 公 司 矿 用 隔 爆 型 移动 变电站 KBSGZY 一 50 ~4 000kV - A/6 ~ 10kV 
沈阳 广角 成 套 电器 股份 有 限 公 司 矿 用 隔 爆 型 LED 照明 灯 DGS12 ,18/127 (220)L( A) 
矿 用 隔 爆 型 LED 机 车 灯 DGY9(20) /24(36) L(C) 
8 HERIK CXT DGC50/127 (220) Y (A) 
徐州 煤矿 机 械 厂 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 真空 电磁 起 动 器 QJZ 一 160 .200 „400/1140 (660) 
信用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 KBZ—400 ,500 .630/1140(660) 
华夏 防爆 电气 有 限 公 司 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 永 磁 机 构 高 压 真 空 配 电 装 置 | PJG 一 50 ~630/6(a. b. c. d) Y 
条 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 真空 局 电 开 关 KJZ 一 200 ,400 ,500 .630/1140(660) 
长 城 电器 集团 有 限 公司 矿 用 隔 爆 型 永 磁 机 构 高 奈 真 空 配 电 装 置 BGP9L—400/10Y ( a. b. c. d) 
矿 用 隔 爆 型 真空 局 电 开 关 KBZ—400/1140(660) 
B FEBRE SCA RR RLZS B eat ds QJZ—400/1140 (660) 
山西 长 治 贝克 电气 有 跟 公 司 矿 用 隔 爆 型 组 合 开 关 8SKC9215 系列 
焦作 市 景 安 机 电 设备 制造 有 限 公 司 矿 用 隔 爆 型 照明 信和 号 综合 保护 装置 ZBZ—2. 5(4,10)/1140(660) M 
8 Rid CRE) KERT DGS13(18,20 .24 .36 .55 /127Y ( A) 
P FS LED( 巷道 ) 灯 DGS8(12)127L( C) .DGS12(18)127L(B) 
天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公 司 矿 用 隔 爆 型 永 磁 机 构 高 压 真空 配 电 装置 PBG 一 6(10 ) 
信用 隔 爆 型 真空 馈 电 开关 KBZ200 ,400 .630/1140(660) 
矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 (可 逆 ) 真 空 电磁 起 动 器 QJZ400(315 ,200) /1140(660) 
上 海 佳 洲 防爆 电器 有 限 公 司 矿 用 隔 爆 型 高 压 真 空 配 电 装 置 PBG9L—50 - 630/10 II (a. b. c. d) 
矿 用 霹 爆 型 真空 馈 电 开关 KBZ19—200 ~630/1140(660)( II) 
江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 复合 型 防爆 照明 (动力 ) 配 电 箱 BXM/D/Q71 
华 荣 集团 有 限 公司 节能 免 维护 防爆 灯 BAD 系列 
防爆 动力 (照明 ) 配 电 箱 BXM( D) 系列 
新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 防爆 断路 器 BDZ52 系列 


沈阳 北方 防爆 电器 有 限 公 司 防爆 动力 配 电 箱 BX2G54 系列 
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上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 


合 隆 防 爆 电 气 有 限 公 司 

成 都 市 兴 岷 江 电热 电器 有 限 责 任 公司 
电 控 配 电 设备 

唐山 盾 石 电气 有 限 责任 公司 

长 沙 电 控 辅 件 总 厂 

上 海 纳 杰 电 气 成 套 有 限 公司 

天 津 易 通电 气 技术 开发 集团 有 限 公司 
十 海航 大 电气 有 限 公司 

福建 省 先行 电力 设备 有 限 公 司 


万 控 集 团 有 限 公司 
临海 市 次 明 电 力 设备 有 限 公司 


唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责任 公司 
遵义 长 征 电器 开关 设备 有 限 责任 公司 


天 水 二 一 三 电器 有 限 公 司 


吴江 珊 源 电气 设备 发 展 有 限 公司 


天 津 市 百 利 开关 设备 有 限 公司 


江苏 波 瑞 电 气 有 限 公 司 


四 川 电 堪 集团 有 限 公 司 


龙 海 市 宏 源 电力 设备 有 限 公司 


天 津 莱 德 尔 电气 有 限 公司 


上 海 环 奇 电 控 设备 有 限 公 司 


黄 华 电 气 有 限 公 司 


江苏 海 纬 集团 有 限 公 司 


上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公司 
天 津 久 安 集团 有 限 公司 


福建 森 达 电气 有 限 公 司 


杭州 浙 泰 电气 有 限 公 司 


防爆 照明 (动力 ) 配 电 箱 
防爆 电磁 起 动 右 


防爆 灯 ( 免 维护 节能 灯 ) 
防爆 电 加 热带 


低压 成 套 开 关 想 

辅助 开关 
低压 成 套 开关 设备 
低压 成 套 开关 设备 

接线 端子 排 
低压 成 套 开关 设备 
母线 村 

低压 成 套 柜 体 

交流 低压 配 电 柜 

母线 村 
智能 型 箱 式 变 电站 

数控 直流 电源 柜 

低压 抽出 式 成 套 开 关 设 备 
低压 成 套 开 关 设 备 
低压 成 套 开 关 设 备 

交流 低压 配 电 柜 ( 低 压 成 套 开关 设备 ) 
交流 低压 配 电 杠 

低压 抽出 式 开关 柜 

非 金 属 箱 变 外 过 

低压 抽出 式 开关 设备 
低压 抽出 式 开 关 柜 

交流 低压 配 电 柜 
低压 无 功 功率 补偿 装置 
| 低压 开关 柜 

低压 配 电 柜 

交流 低压 抽出 式 开 关 柜 
低压 成 套 开 关 设 备 
抽出 式 低 压 配 电 柜 

交流 低压 配 电 柜 

高 压 / 低 压 预 装 式 变电站 
GCK 低压 抽出 式 开关 柜 
高 压 / 低 压 预 装 式 智能 型 变电站 
低压 成 僚 开 关 设 备 
玻璃 钢 电 缆 桥架 

电力 监控 仪表 

低压 抽出 式 开关 柜 

交流 低压 配 电 柜 

低压 抽出 式 成 套 开关 设备 
箱 式 变 电站 

智能 无 功 功率 综合 自动 补偿 控制 器 
低压 成 套 开关 设备 











规格 型 号 
BXM(D)53 系列 
BQD53 系列 
BAD83—M 
XMJ—Ex(380V .P<40kW) 


SIVACON 

F12 

GHD18( MNS) 
PRISMA ( PBL6A) 
JHD5 系列 

GCK1 .GCS BLOKSET 
CCKX8 

MNS,GCS 
GCK2000 .CCD 
YMCM 

XBZ1 —004—12/0. 4MJ630 
GZS2—100 220/10 
GCS 

GGD 

GCS .CMNS 

GGD2 

GS—GGD 
GS—GCS ,GS—MNS ,GS—GCK 
FK—3 

MNS 

GCS .MNSH 

GGD 

GGJ 

GCS .SIVACON 8PT 
GGD 

GCKI 

MNS 

GCK 

GGD2 
YBM22—12/04 
GCK 

YBW—12 

GCS 

BHQ 

ACR220EL 

MNS .GCS 

GGD 

MLS 
YBM( XBZ .XBJ) 
JKL7F 

GGD2 
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企业 名 称 
河南 新 开 电 气 集团 股份 有 限 公 司 
TORIB US BRA RI 


温州 市 中 意 锁 具 电 器 有 限 公司 


深圳 市 湘 升 电力 电器 实业 有 限 公司 
浙江 群 力 电气 有 限 公司 


威海 华 通 开 关 设 备 有 限 公 司 
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抽出 式 低压 成 套 开 关 柜 


低压 配 电 柜 壳 体 


抽出 式 开关 柜 ( 低压 成 套 开关 设备 ) 


交流 低压 开关 柜 
低压 抽出 式 开关 柜 
主 回 路 分 路 转 接 单元 
主 电路 接 插件 
辅助 电路 接 插 件 
低压 成 套 开 关 设 备 
低压 抽出 式 开 关 柜 
交流 低压 配 电 柜 
交流 低压 配 电 箱 
智能 式 无 功 补偿 配 电 箱 
计量 箱 ( 配 电 板 ) 
箱 式 变电站 

交流 低压 配 电 柜 
智能 型 变 电 室 





规格 型 号 
ZGCS 
GCK GGD 
MNS GCS 
GGD 
GCK , MNS 
CFZJD 
CJZ6 .CJZS 
JCF5.RC2 
GCK 
GCK 
GGD 
DXP 
ZBPX 
XGC 
XBJ1 , XBZ1 
GCK2000 
KZB1 


(E) 





从 重点 工作 、 国 际 标准 化 、 标 准 化 科研 、 可 再 
生 能 源 领 域 标准 化 四 个 方面 人手， 全 面 展示 电器 工 
业 标 准 化 方面 的 进展 cmo e 





^4. 





Starting with four fields; key work, 
international standardization, R&D in stan- 
dardization, standardization in the field of 
renewable energy, comprehensively exhibit— 
ing the progress in the standardization field 
of electrical equipment industry 








第 一 


SUE LS 


标准 化 


82. 标准 化 重点 工作 


开拓 创新 


为 实现 标准 化 工作 科学 发 展 而 奋进 


一 \ 标 准 化 工作 回顾 

“十 一 五 "时 期 ,标准 化 工作 取得 了 重大 成 就 。 主 要 表 
现在 : 

(1) 全 面 实施 标准 化 战略 。 

(2) 进 一 步 优化 国家 标准 体系 结构 ,一 .二 .三 产业 的 比 
例 渐 趋 协调 ,缩短 了 标 龄 和 制 修订 周期 ,国家 标准 采 标 率 提 
高 到 68%。 

(3) 成 功 当 选 为 ISO 常任 理事 国 , 闲 担 的 国际 标准 化 组 
织 秘书 处 .主席 和 副 主席 以 及 提出 的 国际 标准 提案 总 数 显 
闭 增 加 ,实质 性 参与 国际 标准 化 活动 能 力 不 断 增强 。 

(4) 大 力 实施 关键 技术 标准 推进 工程 和 标准 化 公益 性 
科研 专项 ,开展 了 体系 建设 和 重要 标准 的 研究 ,形成 了 一 批 
重要 的 国家 标准 和 国际 标准 。 

(5) 各 类 示范 试点 的 覆盖 面 不 断 拓 展 。 

(6) 成 立 了 中 国标 准 化 专家 委员 会 ,建成 全 国标 准 化 专 
业 技 术 委 员 会 和 分 技术 委员 会 1 148 个 ,委员 超过 4 万 名 ， 
国际 注册 专家 达 1 300 余人 。 

《7) 不 断 健全 标准 化 工作 管理 机 制 ,新 制定 一 批 规范 性 
文件 ,完善 标准 质量 管理 和 程序 ,进一步 提高 了 标准 制 修订 
的 公开 性 和 透明 度 。 

(8 ) 进一步 提高 应 急 能 力 ,在 应 对 汶川 大 地 震 等 突 发 事 
件 中 ,局 动 快速 程序 ,紧急 制定 发 布 了 一 批 国家 标准 。 

(一 ) 进 一 步 完善 国家 标准 化 体系 

突出 重点 ,着 力 抓 好 重要 标准 制 修订 工作 。 一 蚌 与 发 
改 委 科技 部 、 工 信和 部、 交通 部 ,商务 部 ,环保 部 等 部 门 共 同 
编制 了 物流 .电子 信息 . 轻 工 .纺织 等 标准 专项 规划 ,做 好 标 
准 体系 框架 的 设计 和 布局 。 二 是 新 批准 发 布 国家 标准 2 860 
项 ,其 中 ,强制 性 标准 493 项 ,推荐 性 标准 2 303 项 ,指导 性 
技术 文件 64 项 。 新 备案 行业 标准 3 026 项 ,备案 地 方 标准 
2 520 项 。 三 是 下 达 国 家 标准 制 修 订 项 目 2 385 项 ,其 中 制 
定 1271 项 ,修订 1 114 项 ,重点 支持 产业 和 社会 发 展 急需 的 
关键 共性 基础 通用 和 强制 性 标准 。 四 是 完成 4 403 项 国家 
标准 的 复审 ,确定 需要 修订 的 项 目 1 843 项 。 清 理 了 2005 
年 以 前 的 立项 项 目 , 对 继续 执行 的 260 项 明确 了 完成 时 限 。 
五 是 基本 完成 行业 标准 清理 工作 ,64 个 行业 完成 了 30 959 
项 行业 标准 的 审查 ,确认 继续 有 效 14 902 项 ,修订 11 963 








项 ,废止 4 094 项 。 工业 和 信息 化 部 组 织 力量 ,认真 分 析 了 
工业 和 通信 业 标 准 体 系 的 现状 ,完成 了 2.4 万 项 行业 标准 的 
清理 ,复审 ,扭转 了 行业 标准 老化 的 局 面 。 

加 大 标准 化 科研 工作 力度 。 一 是 强化 公益 性 行业 科研 
项 目 管理 ,开展 项 目 执行 情况 的 检查 评估 ,组织 验收 了 100 
个 项 目 ,这 些 项 目 支撑 了 408 项 重要 国家 标准 和 14 项 国际 
标准 的 制 修订 。 公 益 性 科研 新 立项 $9 个 ,经 费 达 8 000 多 
万 元 。 二 是 “关键 技术 标准 推进 工程 "重点 专项 进入 总 结 验 
收 阶段 , 共 完 成 16 项 课题 ,150 余 项 任务 ,专项 累计 研制 国 
家 标准 306 项 行业 标准 175 项 .国际 标准 44 项 。 三 是 积极 
争取 将 技术 标准 纳入 了 “十 二 五 ”国家 科技 工作 专项 规划 ， 
并 已 进入 专家 论证 阶段 。 四 是 84 个 标准 项 目 获得 “中 国标 
准 创新 贡献 奖 ”。 清 华 大 学 牵头 ,中国 标准 化 研究 院 参 与 的 

“应 急 平台 体系 关键 技术 与 装备 研究 ”获得 国家 科技 进步 奖 
一 等 奖 。 | 

扎实 推进 标准 化 示范 试点 工作 。 一 是 农业 标准 化 示范 
区 建设 成 效 显 著 。 制 定 了 《关于 进一步 加 强 农业 标准 化 工 
作 的 意见 》。 完 成 第 六 批示 范 项 目的 目标 考核 。 举 办 了 全 
国 农 业 标准 化 成 果 展 ,320 个 示范 区 10 大 类 454 项 农产品 
参展 。 二 是 稳步 推进 循环 经 济 标准 化 试点 建设 。 在 太原 、 
长 治 .晋城 .运城 四 个 城市 开展 循环 经 济 标准 化 试点 工作 ， 
循环 经 济 标准 化 试点 增加 到 16 个 。 三 是 大 力 推 进 高 新 技 
术 标 准 化 示范 区 工作 。 对 深圳 、 北 京 、 西 安 . 上 海 . 杭 州 和 无 
锡 6 个 高 新 技术 产业 标准 化 示范 工作 进行 验收 ,在 长 春 、 郑 
州 和 江苏 东海 等 地 开展 了 新 的 试点 工作 ,国家 高 新 技术 标 
准 化 示范 区 (基地 ) 达到 14 个 。 四 是 全 面 推进 服务 业 标准 
化 试点 建设 。 新 下 达 19 个 服务 业 标 准 化 试点 项 目 , 总 数 达 
到 169 个 ,涉及 旅游 .物流 .公共 服务 、 金融、 运输 .社区 R 
饮 \ 商贸、 家 政 等 领域 。 五 是 进一步 深化 重大 工程 标准 化 示 
范 建 设 。 总 结 晋 东南 至 荆门 特 高 压 交 流 输 变 电 标 准 化 示范 
工程 经 验 , 积 极 开 展 了 大 型 客机 重大 专项 标准 化 示范 建设 。 

(二 ) 国际 标准 化 活动 取得 突出 进展 

充分 发 挥 我 国 ISO 常任 理事 国人 作用。 积极 参与 ISO 未 
来 五 年 战略 规划 的 制定 ,促进 制定 有 利于 发 展 中 国家 的 政 
策 ,推动 ISO 在 节能 与 可 再 生 能 源 .新 材料 、 信 息 、 低 碳 和 生 
物 技术 等 前 沿 领域 开展 国际 标准 的 研制 。 
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进一步 增强 参与 国际 标准 化 活动 的 有 效 性 。 一 是 我 国 
新 承担 了 中 医药 .节能 量 和 生物 质 气体 燃料 等 13 个 国际 标 
准 化 技术 机 构 秘 书 处 , 总数 已 达到 50 个 ;新 提交 了 国际 标 
准 提案 57 项 ,总 数 已 达到 227 项 ,数量 位 居 成 员 国 前 列 。 在 
国际 电工 领域 ,以 我 国 为 主 提出 的 6 项 国际 标准 获得 批准 ， 
18 项 标准 进入 草案 投票 阶段 ,新 提交 了 11 项 国际 标准 提 
案 。 二 是 成 功 连任 ISO 能 源 与 可 再 生 能 源 战 略 委员 会 主 
席 , 担 任 ISO IEC 技术 组 织 主席 、 副 主席 总 数 已 达到 25 个 。 
三 是 通过 外 交 部 .商务 部 人力 资源 和 社会 保障 部 、 公 安 部 、 
科技 部 等 22 个 部 门 的 全 力 配 合 , 社 会 责任 国际 标准 中 涉及 
我 国 核心 利益 的 关键 内 容 得 到 了 实质 性 的 修改 ,实现 了 既 
定 自 标 ,维护 了 我 国家 利益 。 

加 强国 际 交 流 与 合作 。2010 年 5 月 29 H , "P H &b — [8 
领导 人 共同 发 表 了 标准 化 合作 联合 声明 ,年 底 又 与 日 韩 两 
国标 准 化 机 构 签 署 了 合作 框架 谅解 备忘录 。 巩 固 与 欧盟 、 
美国 东盟 、 东 北 亚 .俄罗斯 和 上 合 组 织 等 的 对 话机 制 ,与 欧 
盟 .美国 .加 拿 大、 匈牙利 .斯洛伐克 等 签署 或 续签 了 合作 协 
议 。 广 西 . 黑龙江. 新疆、 宁夏 等 地 加 强 了 与 东盟 、 俄 罗斯 、 
中 亚 五 国 以 及 阿拉 伯 等 国家 和 地 区 的 标准 化 交流 合作 。 

(三 ) 强 化 管理 年 活动 成 效 显著 ,标准 化 管理 和 服务 水 
平 不 断 提 升 

四 件 大 事 取得 阶段 性 成 果 。 一 是 向 国务 院 报 送 了 《 国 
家 标准 化 战略 纲要 (草案 )》。 二 是 向 国务 院 报 送 了 标准 化 
法 修订 草案 。 三 是 国家 标准 化 体系 建设 工程 取得 阶段 性 成 
果 ,分 析 核 对 了 11.6 万 条 标准 基础 数据 。 四 是 国家 标准 资 
源 服务 平台 建设 有 了 新 进展 ,制定 了 平台 管理 制度 和 技术 
规范 ,开展 了 信息 资源 数据 库 建 设 。 

进一步 加 强制 度 建 设 , 提高 工作 的 有 效 性 。 制 定 和 实 
施 了 《国家 标准 修改 单 管理 规定 》 及 《国家 高 新 技术 产业 标 
准 化 示范 区 考核 验收 办 法 》 等 一 批 规范 性 文件 。 工 业 和 信 
息 化 部 、 国 土 资源 部 、 国 家 测绘 局 .中国 纺织 工业 协会 等 部 
门 制定 了 行业 标准 管理 的 有 关 规 范 性 文件 。 陕 西山 东 等 
省 质 监 局 分 别 制定 了 农业 地 方 标准 管理 和 联盟 标准 管理 等 
方面 的 地 方 规章 和 规范 性 文件 。 

加 强 技术 机 构建 设 , 进 一 步 提 升 技术 支撑 能 力 。 新 筹 
建 了 18 个 技术 委员 会 和 分 技术 委员 会 ;积极 推进 标准 化 科 
研 院 所 建设 与 改革 ,加 强 中 国标 准 化 研究 院 、 行 业 和 省 级 标 
准 化 研究 院 所 以 及 条 代码 机 构建 设 。 

提升 服务 水 平 ,为 国家 重大 活动 提供 技术 支撑 。 公 安 
部 .中 国 气 象 局 等 部 门 结合 世博 、 亚 运 等 重点 保障 任务 hl 
定 并 实施 了 消防 保卫 .气象 应 对 等 一 系列 标准 。 上 海 市 同 
步 制定 了 信息 .服务 .节能 环保 .公共 安全 等 14 个 领域 涉及 
世博 的 地 方 标准 80 余 项 。 北 京 市 积极 落实 新 能 源 汽车 产 
业 发 展 部 署 ,组 建 了 电动 汽车 产业 标准 化 工作 组 ,构建 了 电 
动 汽 车 电能 供给 与 保障 标准 体系 框架 。 

创新 标准 化 工作 机 制 , 增 强 工作 合力 。 江 苏 省 质 监 局 
与 全 国 钢铁 行业 协会 加 强 合作 ,陕西 省 建立 了 农业 标准 化 
合作 机 制 .服务 业 标 准 化 合作 机 制 ,上 海 市 与 江浙 两 省 进 一 
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步 完 善 了 长 三 角 标 准 化 协作 机 制 。 

加 强 对 社会 .对 企业 标准 化 工作 的 服务 。 一 是 指导 和 
帮助 企业 完善 产品 标准 。 四 川 广东 福建、 广西 等 地 进 一 
步 细 化 《企业 产品 标准 管理 规定 》, 加 强 企业 产品 标准 备案 
管理 。 浙 江 省 组 织 全 省 17 个 行业 开展 了 节能 减 排 联盟 标 
准 项 目 建 设 ,企业 共 节 约 标 准 煤 20. 3 万 t。 二 是 加 大 标准 宣 
贯 培训 力度 。 

二 今后 一 个 时 期 的 标准 化 工作 思路 和 改革 措施 

“十 二 五 ?期间 标准 化 工作 的 指导 思想 是 :以 邓小平 理 
论 和 “三 个 代表 ”重要 思想 为 指导 ,深入 贯彻 落实 科学 发 展 
观 , 紧 窗 围 绕 科 学 发 展 这 个 主题 和 加 快 经 济 发 展 方式 转变 
这 条 主线 ,深入 实施 标准 化 战略 ,统筹 国内 国际 标准 化 工 
作 , 加 快 标准 研制 和 体系 建设 ,强化 工作 机 制 创新 ,加 强 管 
理 和 协调 配合 ,着 力 提 高 标准 化 工作 的 适应 性 和 有 效 性 ,为 
实现 经 济 社会 又 好 又 快 发 展 发 挥 好 基础 和 导向 作用 。 

“十 二 五 ”期 间 标 准 化 工作 的 主要 任务 是 :加 强 农 业 标 
准 化 基础 ,更 好 地 推进 现代 农业 发 展 和 社会 主义 新 农村 建 
设 ; 提 升 工业 标准 化 再 上 新 水 平 ,更 好 地 促进 制造 业 改 造 升 
级 .战略 性 新 兴 产 业 的 培育 发 展 和 产业 核心 竞争 力 的 提高 ; 
拓宽 服务 业 标 准 化 工作 的 新 领域 ,更 好 地 推动 现代 服务 业 
大 发 展 ;着 力 完 善 社会 管理 和 公共 服务 标准 体系 ,更 好 地 服 
务 保 障 人 民 群 众生 命 财 产 安全 和 公共 服务 体系 以 及 社会 管 
理 能 力 建 设 ;促进 军民 标准 化 工作 的 有 效 融 合 ,推动 经 济 建 
设 和 国防 建设 协调 发 展 .统筹 建设 ;加 强 标准 化 与 科技 、 经 
济 和 社会 发 展 政策 的 有 效 衔接 ,进一步 提高 标准 的 制定 、 实 
施 和 应 用 水 平 ;进一步 增强 实质 性 参与 国际 标准 化 活动 的 
能 力 ,更 大 程度 地 参与 国际 标准 化 组 织 规则 和 标准 的 制 修 
订 , 提 高 我 国 的 国际 影响 力 ; 健 全 标准 化 相关 法 律 法 规 , 进 
一 步 理 顺 标准 化 管理 体制 ,完善 广泛 参与 .公开 公正 、 高 效 
有 序 的 标准 化 工作 机 制 ,适应 社会 和 市 场 需求 ;努力 建设 高 
素质 标准 化 专业 人 才 队 伍 , 为 标准 化 事业 科学 发 展 葛 定 
基础 。 

(一 ) 积 极 探索 建立 适应 新 形势 新 任务 的 工作 机 制 和 
模式 

健全 和 完善 部 门 行业 和 和 地方 多 元 化 共同 参与 的 标准 
化 工作 协调 推进 机 制 ,建立 标准 化 与 科技 创新 .产业 发 展 相 
结合 的 协同 机 制 ,建立 军民 标准 化 融合 机 制 ,完善 自 下 而 上 
与 自 上 而 下 相 结合 的 工作 机 制 ,健全 地 方 标准 化 工作 的 协 
调 指导 机 制 ,探索 培育 联盟 标准 。 

(二 ) 着 力 抓 好 法 制 和 制度 建设 ,强化 标准 化 工作 法 制 
管理 ,科学 管理 和 风险 管理 

全 力 推 进 《 标 准 化 法 》 修 改进 程 ,加 快 相关 配套 制度 的 
建设 ; 抓 好 标准 化 科研 工作 的 组 织 和 管理 ;健全 标准 实施 信 
息 有 反馈 和 维护 更 新 机 制 ;建立 健全 风险 研判 和 防范 应 对 
制度 。 

三 ,着力 做 好 2011 年 的 标准 化 工作 

2011 年 ,要 坚持 从 农业 标准 强 基 础 、 工 业 标 准 上 水 平 、 
服务 标准 拓 领 域 . 安 全 标准 保 民生 ,国际 标准 谋 突破 ,标准 


化 管理 强 能 力 等 六 个 方面 扎实 工作 。 

(一 ) 围 绕 现 代 农 业 发 展 和 社会 主义 新 农村 建设 ,充分 
发 挥 农业 标准 化 的 基础 作用 

健全 农业 标准 体系 ,加 大 农业 标准 的 宣 贯 力度 ,加强 农 
业 标 准 化 示范 区 建设 。 

(二 ) 围绕 工业 由 大 变 强 提升 产业 竞争 力 , 罕 出 抓 好 工 
业 标 准 化 工作 

着 力 抓 好 制造 业 的 标准 化 工作 。 进 一 步 加 强 先进 装备 
制造 业 、 原 材料 工业 .消费 品 工业 等 产业 的 重要 标准 制 修订 
力度 ,着 力 加 强 关键 技术 、 共 性 技术 、 基 础 通用 国家 标准 的 
研制 ,提高 基础 工艺 、 基 础 材料 、 基 础 元 器 件 质 量 和 系统 集 
成 水 平 。 

加 强 能 源 和 交通 运输 标准 化 工作 。 抓 好 乘 用 车 燃油 消 
耗 量 限 值 标准 和 重型 商用 车 燃油 消耗 限 值 及 其 测试 方法 标 
准 的 制 修订 工作 。 继 续 完善 汽车 强制 性 标准 体系 ,进一步 
推进 交通 运输 管理 ,交通 设施 、 智 能 交通 系统 汽车 维修 、 民 
航 等 领域 标准 研制 。 

全 面 提高 信息 通信 标准 化 工作 水 平 。 加 快 电子 信息 技 
术 .三 网 融合 、 信 息 化 应 用 和 信息 安全 标准 体系 建设 。 加 强 
物 联 网 基础 标准 及 重点 领域 的 应 用 标准 研究 。 继 续 推 进 电 
子 文件 相关 基础 .通用 与 管理 标准 的 制定 工作 。 继 续 推 动 
组 织 机 构 代 码 和 物品 编码 在 社会 管理 和 公共 服务 中 的 
应 用 。 

(三 ) 围 绕 培 育 发 展 战略 性 新 兴 产 业 , 带 动 我 国标 准 总 
体 水 平 再 上 新 台阶 

着 力 抓 好 支柱 产业 标准 体系 建设 。 进 一 步 完 善 节 能 环 
保 标准 体系 ,重点 加 快 能 效 和 能 耗 限额 标准 ,以 及 节能 基 
础 .节能 管理 ,能 源 计量 等 标准 的 制 修订 。 加 大 推进 新 一 代 
信息 技术 领域 标准 化 工作 力度 ,重点 加 强 高 端 软件 .新 一 代 
移动 通信 ,软件 服务 等 领域 标准 的 研制 。 做 好 生物 技术 标 
准 化 工作 ,重点 加 强生 物 育 种 .生物 农药 .生物 肥料 等 绿色 
农用 生物 产品 标准 制 修订 。 抓 好 高 端 装 备 制造 业 领 域 的 标 
准 化 工作 ,推动 大 型 客机 空间 基础 设施 .海洋 工程 装备 、 轨 
道 交 通 装备 等 标准 制定 和 完善 。 

大 力 推 进 先导 产业 标准 化 工作 。 抓 好 新 能 源 领 域 的 标 
准 化 工作 ,重点 做 好 太阳 能 、 氧 能 和 风电 利用 以 及 智能 电网 
基础 标准 的 制 修订 工作 。 抓 好 新 材料 领域 的 标准 化 工作 ， 
重点 抓 好 新 型 功能 材料 .先进 结构 材料 高 性 能 复合 材料 、 
共性 基础 材料 的 基础 标准 、 重 要 产品 标准 和 性 能 检测 方法 
标准 的 制 修 订 。 抓 好 新 能 源 汽车 领域 的 标准 化 工作 ,跟踪 
电动 汽车 示范 和 燃料 电池 汽车 前 沿 技 术 的 研发 ,制定 一 批 
电动 汽车 标准 和 电动 汽车 充电 技术 及 设施 标准 ,完善 电动 
汽车 和 智能 运输 标准 体系 。 抓 好 知识 密集 型 服务 业 标 准 化 
工作 。 配 合 国家 战略 性 新 兴 产 业 的 发 展 ,加 大 信息 服务 、 研 
发 服务 .商务 服 务 、 创 业 服 务 、 物 流 和 环境 服务 ,技术 交易 、 
知识 产权 和 科技 成 果 转 化 等 高 技术 服务 领域 的 标准 制 修订 
工作 。 

抓 好 战略 性 新 兴 产 业 领 域 的 示范 试点 工作 。 在 抓 好 循 


标准 化 


环 经 济 .高 新 技术 、 国 家 重大 工程 等 标准 化 试点 建设 的 同 
时 ,开拓 战略 性 新 兴 产 业 示 范 试 点 工作 的 新 领域 。 部 门 行 
业 要 在 战略 性 新 兴 产 业 示 范 中 发 挥 主导 作用 ,努力 做 到 与 
产业 发 展 紧密 联系 ,着 力 提 高 示范 试点 工作 质量 和 效益 。 

(四 ) 转 绕 推动 现代 服务 业 大 发 展 ,不 断 拓宽 服务 业 标 
准 化 工作 的 新 领域 

建立 健全 结构 合理 \ 层 次 清晰 、 科 学 实用 的 服务 业 标准 
体系 。 拓展 生 产 性 服务 业 标 准 领 域 ,在 加 强 物流 、 金 融 、 商 
贸 等 服务 领域 的 基础 上 ,进一步 向 研发 设计 服务 .数字 内 容 
服务 .知识 产权 服务 领域 拓展 ,加 强 标准 的 制 修订 和 实施 。 
拓展 生活 性 服务 业 标准 化 领域 。 推 动 社会 管理 和 公共 服务 
标准 体系 建设 。 

扎实 稳妥 地 推进 服务 业 标准 化 试点 。 选 择 一 批 规模 
大 .综合 性 强 、 影 响 面 广 的 项 目 开展 试点 。 抓 好 服务 业 标准 
化 试点 信息 共享 平台 建设 ,积极 开展 试点 工作 的 动态 管理 。 

(五 ) 围绕 保障 人 民 群 众生 命 财 产 安 全 , 进一步 加 强 涉 
及 公共 安全 、 消 费 品 安全 、 食 品 生产 加 工 等 领域 的 标准 化 
工作 

完善 公共 安全 标准 体系 ,完善 消费 品 安全 标准 体系 , 进 
一 步 完 善 食品 生产 加 工 标准 体系 。 

(六 ) 围 绕 提升 国际 话语 权 , 争 取 实 现 我 国 实质 性 参与 
国际 标准 化 活动 能 力 的 新 突破 

争取 尽早 成 为 IEC 的 常任 理事 国 。 正 C 负责 的 国际 标 


发 达 国 家 高 度 关注 和 极力 争夺 的 战略 重点 领域 。 各 部 门 应 
加 快 工作 步伐 ,加 强 与 TEC 中 央 办 公 室 及 重点 成 员 国 的 联 
系 ,积极 寻求 理解 和 支持 ,共同 努力 为 实现 TEC. 入 常 创造 
条 件 。 

增强 我 国 在 国际 标准 化 活动 中 的 影响 力 。 在 事 关 国家 
利益 .急需 发 展 、 任 务 明确 .基础 较 好 .产业 和 市 场 优势 明显 
的 重点 领域 实现 重点 突破 。 争 取 承 担 更 多 的 国际 标准 化 专 
业 技 术 委 员 会 秘书 处 及 其 主席 和 召集 人 ,争取 以 我 国 目 主 
关键 技术 和 重要 技术 标准 为 基础 形成 一 批 国 际 标准 。 在 新 
能 源 、 新 材料 .生物 、 新 一 代 信 息 技 术 、 节 能 环保 、 新 能 源 汽 
车 和 高 端 制造 等 战略 性 新 兴 产 业 领 域 做 好 超前 部 署 。 充 分 
利用 我 国 的 市 场 空间 ,集中 力量 使 我 国标 准 成 为 国际 标准 
或 事实 国际 标准 。 

深化 标准 化 国际 交流 与 合作 。 重 点 开展 与 欧美 、 东 北 
亚 、 东盟 等 重点 国家 和 地 区 的 合作 ,继续 与 相关 标准 化 机 构 
签署 合作 协议 ,做 好 高 层 合作 机 制 下 相关 标准 领域 的 支 挫 
和 服务 。 加 快 与 俄罗斯 及 中 亚 五 国标 准 化 合作 的 前 期 研 
究 ,确定 重点 领域 和 优先 顺序 ,建立 合作 机 制 。 在 国际 标准 
化 活动 中 ,进一步 加 强 与 国际 和 区 域 性 组 织 及 主要 国家 的 
交流 合作 ,为 增强 实质 性 参与 国际 标准 制 修订 能 力 打 好 
基础 。 

完善 国际 标准 化 活动 跟踪 研究 机 制 。 尽 早 介 入 、 重 点 
参与 事 关 我 国产 业 利益 和 竞争 力 的 国际 标准 制 修订 ,积极 
反映 我 国 利益 和 要 求 ,努力 减少 技术 性 贸易 壁垒 的 影 啊 , 增 
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强 我 国产 业 和 产品 竞争 力 。 

积极 推进 我 国 技术 标准 在 重点 国家 和 地 区 的 推广 应 
用 。 配 合 我 国 “ 走 出 去 "战略 ,在 电子 信息 .通信 \ 高铁、 先进 
装备 制造 以 及 对 外 经 济 技术 合作 、 对 外 工程 设计 和 建设 等 
领域 ,加 强 组 织 协 调 , 积 极 推进 我 国 技术 标准 在 重点 国家 和 
地 区 的 推广 应 用 ,形成 一 批 有 竞争 力 的 国际 事实 标准 。 同 
时 做 好 重要 国家 标准 英文 版 翻译 出 版 工作 ,促进 我 国 优势 
技术 和 产业 在 海外 发 展 。 

加 强国 际 标准 化 人 才 队 伍 建设 。 加 强国 际 标准 化 活动 
基本 规则 程序 和 语言 等 方面 技能 的 培训 ,有 计划 、 分 层次 
培养 国际 标准 化 专家 队伍 ,做 好 高 层 专家 的 物色 和 储备 工 
作 , 完 善 国际 标准 化 专家 数据 库 建设 和 动态 管理 ,为 国际 标 


准 化 工作 快速 发 展 打 好 人 才 基 础 。 

(七 ) 围 绕 推 进 产 业 和 区 域 经 济 发 展 ,充分 发 挥 行业 和 
地 方 作用 

进一步 完善 行业 和 地 方 标准 体系 ;发 挥 优势 ,形成 合力 ; 
进一步 提升 企业 标准 化 水 平 ;深入 开展 标准 化 宣 贵 与 培训 。 

( 八 ) 围 绕 标 准 化 事业 长 远 发 展 ,集中 精力 抓 好 五 件 
大 事 

抓紧 制定 好 标准 化 “十 二 五 ”规划 , 抓 好 国家 标准 化 战 
略 纲要 修改 完善 和 颁布 ,继续 加 快 标准 化 法 的 修改 ,完成 
家 技术 标准 资源 服务 平台 建设 。 

【本 文摘 自 纪 正 昆 在 全 国标 准 化 工作 会 议 上 的 工作 报 


告 ] 


标准 与 产业 发 展 同步 ,引领 电工 行业 迈步 从 头 越 


“十 一 五 期间，《 国 务 院 关 于 加 快 振兴 装备 制造 业 若干 
意见 》 和 十 大 产业 调整 振兴 规划 的 实施 ,为 我 国标 准 化 事业 
的 发 展 提供 了 强 有 力 的 支撑 ,同时 也 为 电工 标准 化 的 发 展 
带 来 了 生机 与 活力 。“ 十 二 五 "开局 ,《 国 务 院 关 于 加 快 培育 
和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 决定 》 的 发 布 为 我 国 今后 一 个 时 
期 的 标准 化 工作 指出 了 重点 。 

一 、 标 准 与 产业 发 展 同步 , 走 过 丰 硕 “ 十 一 五 ” 

(一 ) 以 振兴 电工 装备 制造 业 为 目标 ,服务 行业 为 宗旨 ， 
努力 开创 电工 标准 化 工作 新 局 面 

L 建立 企业 为 主体 的 电工 标准 化 工作 新 机 制 

中 国电 器 工业 协会 标准 化 工作 委员 会 (以 下 简称 协 标 
委 ) B 2005 年 成 立 以 来 ,在 落实 协会 总 体 工作 ,贯彻 国家 标 
准 化 发 展 新 思路 .开展 标准 制 修订 、 建 设 标准 化 技术 机 构 、 
实质 性 参与 国际 标准 化 活动 等 方面 积极 发 挥 和 调动 优势 企 
业 的 主体 作用 。 具 体 表现 在 :组织 以 龙头 企业 为 主体 承 
担 重点 领域 的 技术 标准 研制 。 如 超 超 临界 火电 机 组 .大 型 
空冷 汽轮机 ,核电 常规 岛 汽 轮机 等 重大 技术 装备 标准 的 前 
期 研究 ,是 在 哈尔滨 电气 集团 公司 、 东 方 电气 集团 有 限 公 
司 、 上 海 电气 电站 集团 等 发 电 设备 龙头 企业 技术 引进 消化 
吸收 .开展 相关 科研 转化 为 自主 技术 基础 上 开展 的 ; 
+500kV、+ 800kV 高 压 / 特 高 压 直 流 输电 关键 设备 标准 研 
究 是 在 西 电 集团 有 限 公司 、 特 变 电 工 等 输 变 电 设 备 龙 头 企 
业 依 托 重 大 工程 开展 技术 攻关 取得 自主 技术 基础 上 开展 
的 。 名 优势 民营 企业 承担 新 标 委 会 的 秘书 处 和 主任 委员 ， 
如 大 全 集团 .广东 志 成 冠军 集团 有 限 公司 .长 园 集团 股份 有 
限 公 司 等 企业 承担 分 标 委 秘书 处 ;常熟 开关 等 企业 出 任 分 
设 的 标 委 会 /分 标 委 主任 委员 。@ 推 动 以 企业 为 主体 登 上 
国际 标准 化 舞台 ,“ 十 一 五 ”期 间 电 工行 业 承 担 的 IEC 三 个 
主席 李 亚 萍 、 苟 锐 锋 和 张 秋 鸿 分 别 来 自 许 继 集团 、 西 电 集 团 
有 限 公 司 和 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 三 个 行业 龙头 
企业 。 
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2. 建立 了 突出 重大 装备 技术 、 发 输 配 用 协调 发 展 、 结 构 
合理 的 电工 标准 体系 

重点 推进 了 大 型 发 电机 、 变 频 节 能 电器 设备 、 工 矿 率 引 
电气 设备 等 33 个 标准 化 技术 委员 会 和 工作 组 的 申报 工作 ， 
完成 了 高 压 直 流 输 电 设 备 .电器 设备 网 络 通信 接口 等 18 个 
新 标 委 会 的 筹建 。 对 由 企业 承担 秘书 处 的 标 委 会 ,如 不 间 
断 电 源 . 热 缩 材料 标 委 会 等 进行 了 重点 扶持 和 指导 。 电 工 
行业 标准 化 技术 机 构 数 量 已 达 76 个 (包括 分 标 委 及 工作 
组 ,其 中 大 标 委 43 个 ) ,对 应 IEC 的 70 多 个 TC 和 SC ,基本 
建立 起 了 体系 完整 .国际 对 应 、 适 应 国家 经 济 建设 发 展 需 要 
的 标准 化 组 织 体系 。 

3. 加 快 电工 标准 制 修订 ,提高 标准 总 体 水 平 

截至 2010 年 12 月 底 , 电 工行 业 的 现行 国家 标准 总 数 
] 493 项 ,其 中 强制 性 标准 269 项 ,推荐 性 标准 1 198 项 ,国标 
指导 性 技术 文件 26 项 。 现 行 的 行业 标准 总 数 1 731 项 ,全 
部 为 推荐 性 标准 。 采 用 国际 标准 的 国家 标准 为 1 003 项 , 采 
标 率 67% 。 

(二 ) 实 施 标准 化 科技 创新 ,推进 重大 装备 标准 研制 上 
新 台阶 

1. 标准 满足 国家 重大 工程 建设 需求 

针对 青藏 铁路 、 西 气 东 输 重大 工程 建设 , 协 标 委 集中 
行业 输电 、 用 电 、 电 工 材 料 以 及 共性 技术 等 领域 技术 优势 ， 
组 织 联 合 科技 攻关 ,先后 研制 了 高 原 环境 适应 性 系列 25 
项 标准 , 履 盖 了 高 原 和 沙漠 特殊 环境 条 件 的 基础 性 .产品 、 
试验 方法 标准 ,基本 满足 了 西部 开发 对 电工 产品 标准 的 

2. 标准 配合 国家 重大 装备 研制 

近 几 年 来 ,电工 标准 化 工作 以 重大 装备 .重大 技术 E 
大 产品 标准 化 工作 为 重点 ,以 振兴 装备 制造 业 为 主线 ,通过 
实施 42005 ~ 2007 年 装备 制造 业 标准 化 发 展 规划 》 和 落实 
《装备 制造 业 调 整 和 振兴 规划 》, 牵头 组 织 开展 了 高 效 清洁 


发 电 、 特 高 压 输 变 电 和 新 能 源 与 可 再 生 能 源 标 准 研 制 。 除 
了 结合 国家 科技 支撑 计划 、 质 检 行 业 公 益 科研 专项 等 国家 
科研 项 目的 实施 ,配合 国家 工程 建设 组 织 高 压 和 特 高 压 直 
流 设 备 标准 研制 外 ,还 组 织 研制 了 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 、 
大 型 空冷 机 组 .核电 常规 岛 汽轮机 等 重要 标准 并 取得 了 初 
步 成 果 ,2011 年 又 组 织 启动 百 万 千瓦 水 电机 组 、 智 能 电工 
设备 等 重要 标准 科研 工作 。 推 动 相关 标 委 会 开展 重大 装 
备 标 准 制 修订 ,如 配合 国家 水 电工 程 建 设 ,发 电机 标 委 会 
组 织 开 展 大 型 三 相 异 步 电 动机 基本 系列 技术 条 件 、 水 轮 发 
电机 基本 技术 条 件 等 重要 标准 研制 ;结合 我 国 抽 水 车 能 工 
程 建设 和 近年 来 打 捆 招 标 实践 经 验 ,水 轮机 标 委 会 组 织 开 
展 了 混流 式 水 泵 水 轮机 基本 技术 条 件 等 重要 标准 的 自主 
研制 。 

3. 加 快 推进 标准 对 电工 产品 节能 减 排 的 支撑 作用 

组 织 实施 《2005 ~ 2007 年 装备 制造 业 标准 化 发 展 规划 》 
和 《2008 ~ 2010 年 资源 节约 与 综合 利用 标准 化 发 展 规划 》， 
深入 贯彻 (可 再 生 能 源 法 》, 形 成 政府 主导 、 龙 头 企业 为 主 
体 、 科 研 院 所 和 标 委 会 紧密 结合 ,以 标准 促进 节能 减 排 工 作 
的 机 制 。 除 已 开展 的 重大 装备 标准 外 ,针对 列 人 规划 的 电 
工 39 项 标准 ,组 织 行 业 开 展 了 大 型 循环 流 化 床 、 燃 气 一 薰 
汽 联合 循环 余热 锅炉 ,大 型 蒸发 冷却 发 电机 高效 / 超 高 效 
电机 及 电机 系统 节能 等 标准 研制 ;旋转 电机 等 标 委 会 组 织 
开展 了 公益 性 行业 科研 项 目 “ 变 频 器 供电 电动 机 的 试验 方 
法 研究 ”等 。 开 展 了 “绿色 制造 共性 技术 研究 及 应 用 ”和 “ 电 
器 制造 中 环境 设计 因素 研究 ”项 目 ,完成 了 《用 能 产品 环境 
意识 设计 导 则 》 等 7 项 标准 的 制定 ;组 织 制定 了 低压 电器 、 
电器 附件 等 环境 生态 设计 标准 ,开展 了 环境 生态 评价 的 前 
期 研究 。 

(=) 国家 标准 科研 标准 制定 获得 多 项 奖励 

“十 一 五 ?期间 ,电工 行业 标准 科研 和 标准 制定 工作 成 
果 显 著 , 相 继 获 得 IEC 1906 贡献 奖 3 项 ,中 国标 准 创新 贡献 
一 等 奖 1 项 .二 等 奖 2 项、 三 等 奖 5 项, 中国 机 械 工业 科学 技 
术 一 等 奖 1 项 .二 等 奖 6 项 ,省 市 级 奖项 若干 项 。 

(四 ) 重 点 实施 国际 标准 突破 战略 

承担 IEC 秘书 处 3 个、IEC 技术 委员 会 主席 3 个 ,出 任 
IEC/SMB 中 高 层 专家 6 人 ,赢得 IEC 1906 贡献 奖 3 AX LK 
担 了 国际 标准 制 修订 任务 7 项 。 

配合 国际 突破 工作 , 协 标 委 还 制定 了 “电工 行业 实质 性 
参与 国际 标准 化 活动 指南 ”、“ 关 于 电工 行业 国际 标准 化 工 
作 的 推进 意见 "等 相关 文件 ,并 配合 重大 装备 、 资 源 节约 、 电 
气 安全 等 领域 参与 国际 标准 研制 ,每 年 组 织 行业 参加 IEC 
大 会 ,并 组 织 行业 制造 企业 .科研 院 所 专家 进行 相关 的 国际 
标准 化 与 技术 交流 考察 。 

“十 一 五 期 间 , 电 工行 业 在 推进 工业 电热 设备 . 继 电 保 
护 、 裸 电线 .熔断 器 .电力 电容 器 等 领域 国际 提案 的 提出 , 促 
进 水 轮机 高压 开关 旋转 电机 、 低 压 电 器 、 防 爆 电气 设备 等 
标 委 会 国际 标准 化 活动 力度 的 加 大 ,优势 企业 的 专家 积极 
参与 国际 标准 的 制定 等 方面 成 效 显著 。 


标准 化 


二 ,机遇 与 挑战 同行 ,迎接 转型 "十 二 五 ” 

(一 ) 国 务 院 关 于 重点 发 展 战略 性 新 兴 产 业 为 标准 化 提 
供 了 转型 升级 的 机 过 

国务 院 正式 公布 的 七 大 战略 性 新 兴 产 业 中 ,与 电工 行 
业 最 直接 相关 的 是 高 端 装备 制造 。 高 端 装备 制造 表现 为 ， 
技术 上 高 端 ,体现 多 学 科 和 多 领域 高 精 、 尖 技术 的 集成 ; 价 
值 链 高 端 ,有 具有 高 附加 值 特征 ;产业 链 的 核心 部 位 ,发 展 水 
平 决定 产业 链 的 整体 竞争 力 。 高 端 装备 制造 产业 既 包 括 传 
统制 造 业 的 高 端 部 分 ,也 包括 新 兴 产 业 的 高 端 部 分 。 电 工 
行业 的 重点 发 展 方向 是 新 能 源 ,主要 包括 风电 设备 .光伏 发 
电 设 备 .智能 电网 设备 、 核 电 设 备 和 生物 质 能 发 电 设备 等 。 

要 努力 推广 标准 化 战略 ,组 织 大 型 骨干 企业 参与 并 成 
为 标准 制定 的 主体 ,注重 与 国际 标准 接轨 ,参与 国际 标准 活 
动 ,争取 更 多 的 话语 权 。 

(二 )“ 十 三 五 ”电工 行业 标准 化 工作 的 重点 任务 

1. 从 推进 经 济 结构 调整 和 转变 经 济 发 展 方式 的 高 度 切 
实 做 好 行业 标准 化 工作 

深入 研究 和 探索 做 好 标准 与 我 国产 业 政策 的 有 效 衔 
接 ,探索 科学 合理 .高 效 有 序 的 标准 化 工作 新 机 制 和 新 模 
式 , 尤 其 做 好 标准 化 工作 支撑 战略 性 新 兴 产 业 发 展 的 工作 ; 
发 挥 标准 在 加 强 宏 观 调控 .淘汰 落后 生产 力 方 面 的 政策 把 
关 作 用 ;发 挥 标 准 在 加 快 科技 成 果 转 化 、 增 强 企业 自主 创新 
能 力 方面 的 政策 引领 作用 ;发 挥 标 准 在 把 握 产 业 发 展 趋势 、 
推动 节能 减 排 和 发 展 循环 经 济 等 方面 的 政策 支持 作用 。 建 
立行 业 间 的 共同 参与 .和谐 发 展 的 协同 机 制 ,完善 标准 体系 
建设 和 计划 管理 的 协调 指导 ,加 强 标 委 会 的 考核 监督 管理 ， 
抓 好 标准 化 科研 组 织 工 作 , 探 索 培育 联盟 标准 。 

2. 配合 国家 能 源 政策 ,加 大 战略 性 先导 产业 新 能 源 的 
标准 化 工作 力度 

运用 标准 化 手段 推广 先进 适用 技术 ,提高 能 源 资源 利 
用 效率 。 依 托 能 源 行业 风电 标 委 会 风电 电表 设备 组 ,组 织 
电工 行业 推进 风力 发 电 电 气 设 备 标 准 化 工作 ,使 标准 、 检 
测 .认证 与 产品 开发 相配 套 , 为 产业 发 展 提供 支撑 ;配合 机 
械 工业 联合 会 做 好 核电 电气 设备 标准 体系 研究 ,并 开展 其 
他 核电 电气 设备 配套 标准 的 制定 工作 ;配合 国家 标准 化 管 
理 委员 会 光伏 发 电 标 准 体系 建设 工作 ,组 织 开 展 并 网 光伏 
发 电 电 器 设备 标准 体系 及 关键 标准 研究 ;依托 国家 智能 电 
网 标准 化 总 体 工 作 推 进 组 设备 组 ,组 织 行业 开展 智能 电网 
设备 标准 化 工作 ;依托 往复 式 内 燃 燃气 发 电 设备 、 生 物质 能 
发 电 设备 等 新 的 标 委 会 ,组 织 开 展 生 物质 能 发 电 领 域 相关 
标准 体系 研究 和 标准 制定 。 

3. 加 快 节能 减 排 和 环境 保护 标准 化 工作 

2009 年 底 哥 本 蛤 根 气候 变化 峰会 上 ,我 国政 府 提 出 到 
2020 年 单位 GDP 的 二 氧化 碳 排 放量 比 2005 年 减少 40% ~ 
4596 的 减 排 目 标 , 这 一 基诺 使 磋 减 排 成 为 我 国 各 行 各 业 急 
需 参 与 和 开展 的 紧迫 工作 。 对 此 ,电工 标准 “十 二 五 ”期 间 
需要 开展 基础 性 科研 ,研究 电工 装备 制造 中 的 碳 排放 指标 
及 考核 方法 等 标准 ;通过 标准 化 方法 ,研究 典型 产品 的 低 碳 
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化 解决 方案 ,带动 一 批 电工 产品 和 设备 开展 低 碳 化 标准 研 
制 ,促进 电工 装备 制造 业 低 碳 高 效 技 术 的 推广 和 应 用 ;推动 
中 低热 值 余热 余 能 发 电 设 备 标准 体系 建设 , 抓 好 螺杆 膨胀 
发 电 设备 .余热 余 能 发 电 设备 .生物 质 能 发 电 设备 等 国家 和 
行业 标 委 会 的 组 建 工 作 ;组 织 开 展 电机 系统 节能 .电工 产品 
碳 排 放 测量 、 火 电 设备 能 耗 限额 等 重点 领域 标准 制定 ;组 织 
开展 电线 电缆 ,变压器 、 铅 酸 蓄电池 、 电 动工 具 等 产品 低 碳 
化 环境 设计 标准 。 

4. 健全 和 完善 电工 行业 标准 化 体系 ,服务 于 行业 向 高 
端 装备 制造 的 调整 转变 和 振兴 发 展 

梳理 并 完善 电工 行业 标准 体系 ,形成 系统 完善 .重点 突 
出 .层次 分 明 、 相 互 衔接 、 适 应 国家 经 济 建设 和 社会 发 展 需 
要 的 电工 行业 标准 体系 。 做 好 新 能 源 、 新 材料 等 战略 性 新 
兴 产 业 标 准 体系 的 研究 和 新 能 源 领 域 军民 融合 标准 的 体系 
建设 ,提出 优势 明显 和 急需 发 展 的 标准 和 重点 领域 。 做 好 
高 效 清洁 火电 设备 和 超大 型 水 电机 组 设备 标准 研究 制定 。 
重点 开展 铁路 电气 化 设备 和 电动 汽车 充电 设备 标准 研究 
制定 。 

5.“ 实 质 参 与 ”和 “重点 突破 "结合 ,进一步 增强 在 国际 
标准 化 活动 中 的 话语 权 和 影响 力 

一 是 稳步 推进 电工 行业 采 标 工作 ,注重 采 标 的 有 效 性 ， 
保护 好 产业 安全 。 发 .输电 设备 标准 通过 “实质 参与 ”国际 
标准 制定 加 强 主动 性 采 标 , 配 、 用 电 设 备 加 强 采 标的 同步 
性 ,电工 基础 材料 加 强 采 标的 速度 ,要 结合 我 国 技术 发 展 和 
产业 现状 有 效 采用 ,避免 盲目 转化 。 二 是 在 现 有 国际 突破 
基础 上 ,统筹 规划 ,明确 重点 ,集中 力量 ,积极 推进 ,在 水 轮 
机 防爆 电气 设备 .变压器 .环境 设计 等 专业 领域 实施 重点 
突破 。 三 是 利用 我 国 已 取得 的 主席 秘书 处 、 高 层 专家 等 有 


利 形势 ,深化 标准 化 国际 交流 与 合作 ,加 强国 际 标准 提案 研 
究 和 国际 标准 参与 深度 。 四 是 引导 和 培养 一 批 熟 悉 和 掌握 
国际 规则 的 技术 专家 ,做 好 中 高 层 专 家 的 物色 和 储备 工作 ， 
形成 电工 国际 标准 化 复合 型 人 才 的 支撑 队伍 ,为 电工 行业 
国际 标准 化 工作 快速 发 展 打 好 人 才 基 础 。 

(三 ) “十 二 五 ”电工 行业 标准 化 面临 的 问题 和 挑战 

|. 部 分 专业 领域 标准 水 平 不 高 ,仍然 存在 “不 适应 ”和 
“ 跟 不 上 ”的 问题 

主要 表现 在 :标准 水 平 偏 低 ,以 翻译 转化 国际 标准 为 
主 ,标准 制 修订 与 产品 研发 .技术 创新 和 产业 化 发 展 脱 节 ; 
标准 更 新 速度 慢 ,标准 的 有 效 性 和 采信 程度 有 待 提高 ;参与 
国际 标准 化 力度 不 够 ,水平 较 低 ,实质 性 参与 国际 标准 制 修 
WREDI A BRE 

2. 少数 标 委 会 秘书 处 工作 弱化 ,不 能 适应 新 技术 领域 
的 发 展 和 产业 格局 的 变化 

电工 行业 标 委 会 秘书 处 大 多 数 由 研究 院 所 承担 。“ 十 
一 五 期间 , 随 着 单位 性质 的 变化 和 主 车 业务 的 调整 ,部 分 
秘书 处 单位 在 标准 化 等 公益 性 行业 工作 方面 有 所 弱化 , 少 
数 标 委 会 的 秘书 处 单位 已 经 不 能 代表 本 行业 最 先进 的 生产 
力 , 不 能 代表 本 行业 大 多 数 企 业 的 整体 利益 ,不 能 适应 产业 
格局 的 变化 ,出 现 了 国际 归口 被 调 、 专 业 领 域 被 切割 等 情 
况 。 虽 然 部 分 垄断 企业 垄断 地 位 的 加 强 , 为 电工 行业 标准 
化 工作 带 来 了 极 大 的 困难 ,但 自身 存在 的 问题 必须 正视 。 

全 行业 要 看 重 .抓紧 标准 化 工作 ,把 握 标准 化 和 产业 发 
展 的 国内 外 大 局 ,增强 忧患 意识 ,创新 发 展 ;统筹 用 户 单位 
和 制造 企业 的 标准 化 需求 ,讲求 标准 化 工作 的 服务 理念 ,全 
力 并 扎实 推进 “十 二 五 ”期 间 的 重点 工作 。 

(拟稿 人 :机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 卢 琛 钰 】 


2011 年 电工 行业 标准 化 工作 要 点 


2011 年 ,是 “十 二 五 "开局 之 年 ,做 好 电工 标准 化 工作 ， 
对 于 我 们 抓 住 战略 机 遇 期 ,实现 电工 行业 标准 化 “十 二 五 
的 良好 开局 ,完成 “十 二 五 "各 项 目标 任务 具有 重要 意义 。 

一 \ 学 习 领 会 国家 “十 二 五 ”发展 规 划 , 抓 住 战 略 机 遇 期 

《国务 院 “ 十 二 五 "发展 规划 纲要 》 和 《国务 院 关 于 加 快 
培育 和 发 展 战略 性 新 兴 产 业 的 决定 ?等 奋 干 重要 文件 都 指 
明了 “十 二 五 ”时 期 我 国 工 业 要 加 快 发 展 方式 转变 , 大力 推 
进 产业 结构 调整 ,提升 传统 制造 业 ,培育 战略 性 新 兴 产 业 。 

电工 行业 要 学 习 好 这 些 重 要 文件 ,以 加 快 转变 经 济 发 
展 方式 为 主线 ,做 好 电工 标准 化 工作 。 要 找 准 本 专业 领域 
的 发 展 机 遇 和 标准 制高点 ;切实 增强 忧患 意识 , 认 清 专业 领 
域 之 间 的 融合 ,善于 抢 抓 标准 发 展 机 遇 , 主动 谋求 发 展 ; 切 
实 增强 责任 意识 和 政治 意识 ,自觉 把 本 专业 领域 的 标准 化 
工作 放 在 国家 发 展 和 电工 行业 的 大 局 中 去 谋划 。 在 新 的 一 
轮 发 展 中 ,增强 标准 化 服务 于 科学 技术 和 重大 工程 的 意识 ， 
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依托 产 学 研 用 做 好 标准 化 工作 。 

二 密切 关注 国家 和 电工 行业 发 展 ,建立 标准 同步 和 配 
套 机 制 

要 密切 关注 国家 “十 二 五 "在 提升 改造 传统 制造 业 .加 
快 培育 战略 性 新 兴 产 业 的 部 署 和 行业 重大 技术 的 发 展 , 关 
注 相关 技术 的 融合 交叉 发 展 动态 ,关注 并 主动 参与 国家 重 
点 工程 .重大 科技 专项 .重大 产业 创新 发 展 工程 和 重大 应 用 
示范 工程 等 国家 重点 任务 ,建立 标准 化 同步 和 配套 机 制 ,在 
同步 跟 进 中 开拓 电工 标准 化 领域 ,完善 电工 标准 化 体系 建 
设 。 实 现 新 兴 产 业 技 术 研 发 .标准 化 .产业 化 有 序 衔接 、 协 
同 发 展 的 目标 。 

要 按照 标 委 办 综合 [2011]5 号 文 《 关 于 印发 2011 年 国 
家 标准 项 目 立 项 指南 的 通知 》 和 中 电 协 (2011]030 号 文 的 
要 求 申 报国 家 标准 立项 ,优先 安排 自主 创新 标准 战略 性 新 
兴 产 业 相 关 标 准 项 目的 申报 。 要 考虑 国家 标准 、 行 业 标 准 


的 多 层次 计划 项 目 立 项 ,各 专业 领域 要 充分 利用 能 源 行业 
标准 (NB) 和 机 械 行业 标准 (JB) 的 渠道 ,及 时 申报 行业 标准 
立项 ,以 满足 提升 改造 传统 制造 业 .培育 战略 性 新 兴 产 业 中 
的 标准 需求 。 由 中 国电 器 工业 协会 组 织 对 申报 的 国家 标准 
项 目 和 行业 标准 的 协调 与 审查 ,对 于 关系 行业 发 展 的 重要 
项 日 ,采取 自 上 而 下 的 方式 引导 申报 。 

三 ,围绕 培育 战略 性 新 兴 产 业 ,研究 电工 高 端 制 造 标准 

组 织 好 国家 军民 融合 标准 规划 的 新 能 源 .新 材料 ,高端 
装备 部 分 的 编写 ;组 织 编写 国家 “十 二 五 ”战略 性 新 兴 产 业 
标准 化 体系 工程 建设 中 的 新 能 源 .节能 减 排 . 新 材料 高端 
装备 .新 能 源 汽 车 等 部 分 。 

围绕 国家 确定 的 七 大 战略 性 新 兴 产 业 , 研 究 节 能 环保 、 
高 端 装备 制造 .新 能 源 .新 材料 和 新 能 源 汽车 产业 涉及 的 电 
工 技术 和 产品 的 相关 标准 ,重点 考虑 高 效 清洁 发 电 设备 、 特 
高 压 交 直流 笨 变 电 设备 .智能 电网 输 配 电 设 备 ,高效 变 频 节 
能 电机 智能 化 终端 用 电 设备 、 绿 色 环 保 高 性 能 复合 材料 等 
电工 产品 高 端 制 造 标准 ,实现 标准 与 产业 核心 技术 和 关键 
技术 开发 同步 。 

围绕 国家 能 源 政策 尤其 是 新 能 源 的 发 展 ,发 挥 能 源 行 
业 风 电 标 委 会 作用 ,推进 风电 电器 设备 标准 化 工作 ,使 标准 
与 检测 ,认证 相配 套 , 为 新 兴 产 业 发 展 提供 支撑 ;以 国家 智 
能 电网 标准 化 工作 总 体 推进 组 为 平台 ,以 国家 科研 项 目 为 
支撑 ,重点 牵头 做 好 设备 组 标准 体系 研究 和 重点 标准 制定 
工作 ;组 织 标准 制定 和 标 委 会 建立 ,推动 液 流 电池 等 新 能 源 
储 能 技术 标准 工作 ;积极 参与 能 源 行业 核电 、 太 阳 能 光伏 光 
热 发 电 ,电动 汽车 充电 设施 等 标准 化 活动 ,组 织 行业 积极 参 
与 相关 标准 的 制定 。 

四 、 围 绕 发 展 低 碳 经 济 ,做 好 节能 环保 标准 化 工作 

运用 标准 化 方法 研究 典型 电工 产品 的 碳 足 迹 测 量 方 
法 和 生命 周期 环境 设计 解决 方案 ,在 部 分 电工 产品 中 启动 
碳 足 迹 测量 方法 标准 研制 的 试点 。 配 合 环保 标志 产品 认证 ， 


标准 化 


组 织 开展 相关 标准 制定 ,促进 电工 装备 制造 业 环保 技术 的 
推广 应 用 。 

五 .围绕 IEC 入 常 ,培育 和 促进 国际 标准 化 新 突破 

2011 年 要 制定 《“ 十 二 五 ”电工 行业 国际 标准 化 发 展 战 
略 实施 规划 》, 提出 新 的 国际 标准 化 目标 和 重点 领域 ,并 积 

高 度 重视 并 认真 完成 国家 质 检 公益 科研 项 目的 国际 标 
准 研 制 任务 ,做 好 工业 电热 装置 、 裸 电线 、 电 气 安全 与 风险 
评估 .电工 电子 产品 环境 设计 等 国际 标准 的 研制 。 重 点 做 
好 电气 安全 、+800kV 直流 输电 控制 与 保护 装置 、 复 合 绝缘 
子 、 高 压 无 功 补偿 装置 .电子 设备 机 械 门 锁 等 国际 标准 的 预 
研 。 在 有 优势 的 电工 专业 领域 制定 我 国标 准 英 文 版 ,推动 
我 国 技术 标准 在 海外 的 推广 应 用 。 

六 、 继 续 探 索 运 行 新 机 制 , 增 强 电 工行 业 标准 化 活力 

针对 跨 领域 .跨行 业 的 新 技术 ,由 中 国电 器 工业 协会 牵 
头 , 组 成 产 学 研 用 相 结合 的 联合 体 共 同 开展 集成 性 ,系统 性 
的 标准 化 工作 ,如 热电 联 产 、 超 导 系 统 、 新 能 源 储 能 系统 、 光 
热 发 电 系统 等 。 参 考 IEC 的 模式 ,跟踪 IEC/SMB 战略 工作 
组 的 设置 ,及 时 组 建新 兴 领 域 电 工 标准 化 战略 工作 组 ,研究 
前 瞻 领 域 标准 化 工作 。 跟 踪 还 C/ACOS( 安全 顾问 委员 会 ) 
的 电气 安全 技术 动向 ,组 建 电工 行业 电动 汽车 充电 设施 安 
全 标准 工作 组 ,跟踪 人 研究 IEC/TC69 , TC64 , TC23 以 及 ISO/ 
TC22 的 电动 汽车 充电 设施 标准 动向 ,研究 推进 电动 汽车 充 
电 设施 安全 标准 化 工作 。 加 强 与 地 方 技术 监督 部 门 在 标 
准 、 检 测 等 方面 的 合作 ,尤其 在 新 能 源 领域 ,搭建 行业 与 地 
方 共同 推进 标准 化 工作 的 平台 。 

七 、 继 续 强化 标准 化 管理 ,增强 忧患 意识 .责任 意识 

制定 “加 强 电工 行业 标准 化 技术 委员 会 管理 的 意见 ”, 提 
高 对 标 委 会 工作 重要 性 的 认识 ,提出 加 强 标 委 会 管理 的 措施 
意见 ,逐步 建立 绩效 考评 奖惩 和 退出 机 制 ,强化 责任 制 。 

[供稿 单位 :中 国电 器 工业 协会 标准 化 工作 委员 会 】 


电动 汽车 充电 技术 及 设备 标准 化 工作 组 成 立 


2011 年 7 月 20 日 ,由 中 国电 器 工业 协会 组 织 、 上 海 电 
能 设备 检测 所 及 其 国家 智能 电网 用 户 端 产品 (系统) 质量 监 
督 检验 中 心 ( 筹 ) 承 办 的 电工 行业 电动 汽车 充电 技术 及 设备 
标准 化 工作 组 在 上 海 成 立 。 

工作 组 由 电器 工业 协会 担任 组 长 单位 ,上 海 电 器 设备 
检测 所 .中 国电 器 科学 研究 院 担任 副 组 长 单位 ,工作 组 吸纳 
TRARRE BIETE .电线 电缆、 低压 电 怖 .电气 安 
全 ,无线电 干扰 等 6 个 全 国 性 标 委 会 专家 以 及 国内 外 电动 
汽车 充电 设施 生产 企业 、 科 研 院 所 、 检 测 及 认证 机 构 等 20 
多 家 单位 代表 。 

中 国电 带 工 业 协 会 标准 化 与 技术 评价 中 心 主任 兼 工 作 
组 组 长 户 琛 钰 介绍 了 能 源 行业 电动 汽车 充电 设施 标 委 会 工 


作 思 路 及 进展 情况 ,针对 能 源 行业 电动 汽车 充电 设施 标 委 
会 组 织 制定 的 9 项 国家 和 行业 标准 征求 了 意见 。 上 海 电 般 
设备 检测 所 常务 副 所 长 陆 攻 介绍 了 正在 筹建 的 国家 智能 电 
网 用 户 端 产 品 (系统 ) 质 量 监 督 检 验 中 心 。 上 海 电 器 设备 检 
测 所 副 所 长 王 爱 国 就 电动 汽车 充电 设施 相关 标准 及 测试 技 
术 与 大 家 进行 了 探讨 , 副 所 长 莱 全 国 无 线 电 干 扰 委 员 会 秘书 
长 郑 军 奇 介绍 了 电动 汽车 充电 设施 的 电磁 兼容 测试 技术 。 

会 议 达成 一 致意 见 , 希 望 电工 行业 各 相关 单位 积极 地 
TE ,建立 信息 沟通 渠道 ,搭建 信息 共享 平台 ,开放 性 地 吸 
收 更 多 成 员 加 入 工作 组 ;工作 组 成 员 单 位 根据 业内 现状 提 
出 相关 标准 计划 ,同时 要 注重 与 电力 \ 汽 车 行业 以 及 地 方 政 
府 的 合作 ,积极 参与 国际 标准 化 工作 。 
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中 国电 器 工业 协会 低 碳 技术 联盟 成 立 


2011 4E 10 H 13 H , rn Bd li 38 MP BD TEE RUM E Y 
中 国电 器 工业 低 碳 技术 联盟 ,以 独立 法 人 联合 体 的 组 织 形 
式 集合 了 30 余 家 电器 工业 优势 企业 .科研 院 所 、 检 测 及 认 
证 机 构 ,共同 在 低 碳 产品 研发 .标准 制定 、 技 术 检 测 及 认证 
方面 开展 行动 。 这 是 第 一 家 以 企业 为 发 起 单位 建立 的 技 
术 .研发 和 信息 沟通 的 平台 。 

国家 发 改 委 应 对 气候 变化 司 国 内 政策 和 履约 处 处 长 将 
兆 理 指出 ,企业 是 我 国 未 来 应 对 气候 变化 的 核心 和 关键 ,并 
对 联盟 未 来 的 发 展 方向 提出 了 两 点 要 求 :一 是 推动 企业 开 
发 低 碳 技术 ,鼓励 发 电 等 用 能 企业 使 用 清洁 、 低 排放 技术 和 
设备 ;二 是 希望 联盟 作为 行业 的 领导 者 ,能够 在 国家 相关 政 
TR BU fi] x P AE A AR o 

RR REIR BE Un 15 A AR E e f 9] b IS TRES VRTR LB, 
推动 绿色 低 碳 发 展 的 重点 是 发 展 和 振兴 新 能 源 产业 ,调整 





我 国 的 能 源 结构 ,积极 开发 利用 各 种 低 碳 或 无 碳 绿色 能 源 
和 技术 。 

国家 标准 化 管理 委员 会 工业 二 部 处 长 王 莉 指出 2011 年 
9 月 份 国务 院 发 布 了 《4“ 十 二 五 ”节能 减 排 综 合 性 工作 方 
案 》, 提 出 了 我 国 低 碳 标准 化 的 下 一 步 工作 计划 ,项 望 联盟 
成 立 后 在 推动 电器 工业 低 碳 技 术 标 准 化 中 扮演 重要 的 
角色 。 

中 国 机 械 工 业 联 合 会 标准 工作 部 副 主 任 谭 湘 宁 希 望 联 
盟 紧 跟 国内 外 政策 要 求 ,在 低 碳 技术 研发 ,标准 化 等 方面 形 
成 更 加 合理 的 共享 局 面 ,促进 电工 行业 朝 着 高 效 、 清 洁 、 节 
能 \ 环 保 的 方向 发 展 。 

联盟 秘书 长 郭 丽 平 表 示 联 盟 秘书 处 将 逐 项 落实 联盟 计 
划 ;按照 联盟 章程 及 协议 ,做 好 补充 发 展 工作 。 





电工 行业 颁发 “电工 标准 一 正泰 创新 奖 ” 


中 国电 器 工业 协会 标准 化 工作 委员 会 按照 “电工 标 
准 一 正泰 创新 奖 奖励 办 法 ”, 对 近年 来 电工 行业 标准 化 国际 
突破 和 科技 创新 项 目 进 行 了 奖励 。 评 出 2011 年 “电工 标 
准 一 正泰 创新 奖 " 一 等 奖 8 项、 二 等 奖 9 项 二 等 奖 12 项 , 共 
计 29 项 。 

此 次 奖励 限于 电工 行业 的 个 人 和 项 目 。 个 人 奖励 基于 
为 国家 实施 国际 标准 化 战略 突破 ,承担 国际 标准 化 组 织 TC/ 
SC 主席 IEC 中 高 层 专家 .新 项 目 召 集 人 (正在 执行 中 ) TEC 
1906 奖 获得 者 。 项 目 奖励 针对 承担 项 目的 主要 技术 专家 : 

(1) 荣 获 中 国标 准 创新 贡献 奖 .中 国 机 械 工业 科学 技术 


奖 二 等 奖 及 以 上 的 标准 专项 ,获奖 时 间 2008 ~ 2010 年 。 

(2) 完 成 国家 科技 支撑 计划 并 通过 验收 的 标准 专项 课 
题 ,验收 时 间 为 2008 ~2010 年 。 

(3) 完 成 国家 质 检 公 益 性 行业 科研 专项 并 通过 国家 质 
检 总 局 组 织 验收 的 项 目 ,验收 时 间 为 2008 ~2010 年 。 

“电工 标准 一 正泰 创新 奖 "的 实施 ,营造 了 全 社会 关注 
标准 化 事业 的 良好 氛围 ,将 有 利于 促进 电工 标准 创新 发 展 ， 
充分 体现 了 正泰 公益 基金 会 支持 电工 行业 标准 化 以 企业 为 
主体 的 创新 工作 机 制 。 

【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 林 丽 ] 


两 项 电工 行业 标准 荣获 2010 年 中 国标 准 创 新 贡献 一 等 奖 


由 中 国电 器 工业 协会 组 织 行业 产 、. 学 . 研 \. 用 相 结合 共 
同 完成 的 《高 压 直 流 输电 用 油 浸 式 换 流 变 压 髓 技术 参数 和 
要 求 》( 包 括 12 项 国家 标准 ) 以 及 TEC. 60703: 2008《 具 有 电 
子 枪 的 电热 装置 试验 方法 》IEC 60519-7: 2008 (FRE ELE 
全 第 7 部 分 :对 具有 电子 枪 装置 特殊 要 求 》( 包 括 2 项 国际 
标准 ) ,双双 荣获 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 和 国家 标准 化 
管理 委员 会 联合 颁发 的 2010 年 中 国标 准 创新 贡献 一 等 奖 。 

《高 压 直 流 输电 》 系 列 标准 由 机 械 工 业 北 京 电工 技术 经 





316 


济 研 究 所 、 西 安 高 压 电器 研究 院 有 限 责 任 公 司 UC FH 2E Hs de 
研究 院 .西安 电力 电子 技术 研究 所 .中 国电 力 科 学 研究 院 、 
特 变 电 工 沈 阳 变 压 器 集团 有 限 公 司 、 南 方 电网 技术 研究 中 
心 联合 研制 。 机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 副 所 长 方 
晓 燕 和 西安 高 压 电 器 研究 院 有 限 责 任 公司 副 经 理 苟 锐 锋 承 
担 项 目 主持 。《 电 子 枪 的 电热 装置 > 国际 标 准 人 研制 由 西安 电 
炉 研 究 所 有 限 公 司 西安 交通 大 学 西北 有 色 金 属 研究 院 、 
机 械 工 业 北 京 电工 技术 经 济 研 究 所 联合 承担 ,项 目 主 持 由 


西安 交通 大 学 的 赵 玉 清 教 授 和 西安 电炉 研究 所 有 限 公司 的 
刘 西 萍 教 高 承担 。 

《高 于 直流 输电 用 油 淄 式 换 流 变 压 器 技术 参数 和 要 求 》 
等 12 项 国家 标准 研制 ,是 “十 五 "期间 由 国家 科技 基础 工作 
重点 专项 支持 ,由 电器 工业 制造 企业 、 研 究 院 所 用户 和 相 
关 标 准 化 技术 委员 会 近 百 人 组 成 的 研究 团队 ,历时 5 年 完 
成 的 项 目 。 其 中 包括 +500kV 高 压 直 流 输电 设备 用 换 流 变 
压 器 . 平 波 电抗 器 .直流 滤波 电容 器 、 避 雷 器. 光 控 唱 疗 管 等 
设备 在 内 的 20 余 项 国家 标准 研究 制定 。 该 项 目 系统 性 地 
构建 了 我 国 高 压 直 流 输电 设备 的 技术 标准 体系 。 此 次 获奖 
的 是 其 中 已 经 实施 两 年 的 12 项 主要 设备 国家 标准 。 

该 项 目的 实施 ,产生 了 巨大 的 经 济 和 社会 效益 ,已 累计 
实现 新 增产 值 94 亿 元 ,新 增 利税 14 亿 元 ,不 仪 满足 了 我 国 
三 峡 重大 工程 建设 对 换 流 站 设备 标准 的 急需 ,同时 推动 了 
我 国 输 变 电 装 备 产 业 的 技术 进步 。 其 重要 意义 在 于 :建立 
的 我 国 高 压 直 流 输电 系统 和 关键 设备 国家 标准 体系 填补 了 
国内 外 空白 ;通过 消化 引进 不 同 技术 .结合 我 国 直 流 工程 经 
验 制定 的 标准 广泛 应 用 于 我 国 高 压 直 流 工程 及 设备 设计 制 
造 ;构建 了 我 国 高 压 直 流 设备 设计 、 制 造 .试验 检测 平台 ,为 
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标准 化 


高 压 直 流 工程 建设 实现 自主 技术 提供 了 支撑 ;培养 了 国际 
专家 ,推出 了 IEC/SC2ZF 输 配 电 系 统 电 力 电子 委员 会 的 国 
际 主席 苟 锐 锋 所 长 ,提高 了 我 国 在 高 压 直 流 输电 领域 的 国 
际 地 位 和 话语 权 , 对 于 我 国 高 压 直流 输 变 电 技 术 装 备 实现 
自主 化 设计 制造 ,为 «800kV 直流 输电 技术 的 发 展 葛 定 了 坚 
实 的 基础 。 

此 外 ,由 西安 电炉 研究 所 等 承担 的 IEC 60703: 2008《 具 
有 电子 枪 的 电热 装置 试验 方法 》、IEC 60519-7: 2008《 电热 装 
置 安全 第 7 部 分 :对 具有 电子 枪 装置 特殊 了 要求》 两 项 国际 
标准 ,是 以 我 国 自 主创 新 技术 为 基础 ,在 技术 和 概念 上 实现 
了 创新 突破 ,标准 制定 的 召集 人 也 因此 获得 了 IEC 1906 91 
献 奖 。 我 国电 子 束 电热 装置 广泛 应 用 于 国家 高 端 装 备 制 造 
业 , 如 航空 .船舶 .电子 .石化 .光学 等 领域 ,在 有 色 金 属 生 产 
冶炼 中 发 挥 着 非常 重要 、 难 以 替代 的 作用 。 

我 国 积极 争取 到 承担 这 两 项 国际 标准 的 研制 立项 ,成 
功 掌 握 了 国际 标准 的 话语 权 , 通 过 国际 标准 研制 同期 开展 
了 国家 标准 研制 ,促进 提升 了 我 国 工业 电热 设备 制造 产业 
技术 水 平 ,推动 了 工业 电热 设备 自主 产业 发 展 。 

【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 郭 丽 平 ] 
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E 2011 年 电器 工业 标准 化 工作 会 议 


2011 4E 5 H 16 «18 日 ,中 国电 器 工业 协会 标准 化 工作 
委员 会 二 届 二 次 会 议 量 2011 年 电器 工业 标准 化 工作 会 议 在 
广州 召开 。 会 议 的 主题 是 :科学 发 展 ,开拓 创新 ,为 提升 核 
心 竞争 力 ,发 展 战略 性 新 兴 产 业 做 好 支撑 。 

中 国 机 械 工 业 联 会 会 特别 顾问 .中 国电 器 工业 协会 终 
身 荣誉 会 长 陆 敬 苏 提 出 标准 化 工作 首先 是 技术 工作 ,是 研 
发 工作 ,标准 应 能 体现 出 引领 技术 发 展 的 作用 ,满足 建设 创 
新 型 国家 的 需要 。 其 次 ,标准 化 工作 要 支持 高 端 装备 制造 
业 发 展 ,配合 战略 性 新 兴 产 业 发 展 ,应 从 基础 做 起 。 第 三 ， 
要 加 强 标准 化 技术 委员 会 的 管理 ,在 新 形势 下 应 适当 重组 
标 委 会 的 构成 体系 ,重视 科研 院 所 的 力量 。 

中 国电 盏 工业 标准 化 工作 委员 会 理事 长 张 秋 鸿 总 结 回 
顾 了 “十 一 五 ”电工 行业 标准 化 工作 ,提出 电工 行业 “十 二 
五 "标准 化 指导 思想 和 工作 目标 ,部 署 了 2011 年 电工 行业 
标准 化 工作 。 会 议 还 就 智能 电网 . 储 能 技术 、 低 碳 发 展 、 低 


压 电气 设备 安全 风险 评估 标准 体系 与 技术 评价 等 技术 发 展 
与 行业 情况 作 了 专题 报告 

会 以 还 组 积 电工 行业 标 委 会 讨论 了 电工 行业 加 强 标准 
化 管理 工作 思路 .电工 行业 国际 标准 化 实施 规划 .电工 标准 
化 适应 市 场 发 展 推进 工作 等 建议 和 措施 。 要 求 各 标 委 会 重 
点 落实 以 下 几 方 面 工作 :一 是 认真 学 习 《“ 十 二 五 ”电器 工业 
标准 化 发 展 指导 意见 》, 制 定 各 专业 切实 可 行 的 规划 和 工作 
任务 ;二 是 落实 2011 年 电工 行业 标准 化 工作 要 点 ,重点 做 好 
培育 战略 性 新 兴 产 业 、 研 究 电工 高 端 制 造 标准 等 七 项 工作 ; 
三 是 按照 《“ 十 二 五 ”电工 行业 国际 标准 化 发 展 战略 实施 规 
划 》, 加 大 国际 标准 化 工作 力度 ,提高 标准 化 人 员 和 参与 国际 
标准 化 工作 的 能 力 和 水 平 ,努力 实现 六 大 电工 国际 标准 化 
工作 目标 ;四 是 加 大 对 标 委 会 工作 的 管理 力度 ,提高 标 委 会 
对 技术 归口 工作 的 重视 程度 ,做 好 技术 支撑 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 标准 化 工作 委员 会 徐 元 凤 ] 
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2011 中 国 (国际 ) 电 工 电器 装备 博览 会 于 9 月 20 ~22 
日 在 大 连 世 界 博 览 广场 举办 。 该 展会 由 中 国电 带 工 业 协 会 


和 大 连 市 人 民政 府 主办 ,成 都 电焊 机 研究 所 及 上 海 敏 宇 会 
展 有 限 公 司 共同 承办 ,由 第 25 届 中 国 焊 接 博 览 会 . 输 配 电 
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装备 展览 会 .电机 装备 展览 会 .电工 器 材 及 附件 展览 会 、 电 
工 仪器 仪表 展览 会 组 成 。 

中 国电 器 工业 协会 常务 副 会 长 杨 局 明 、 工 业 和 信息 化 
部 装备 司 重大 装备 处 处 长 杨 捡 昌 .成 都 电焊 机 研究 所 和 上 
海 电器 科学 研究 院 领导 在 开幕 式 上 致辞 并 剪彩 , 原 机 械 工 
业 部 副 部 长 孙 昌 基 宣 布展 会 开幕。 

此 次 展会 集中 展示 了 我 国电 工行 业 最 新 发 展 成 果 , 是 
用 户 企业 了 解 行业 发 展 新 动向 和 解决 生产 中 技术 难题 的 最 
佳 平台 ,也 是 电器 产业 链 纵横 交 流 的 绝 佳 机 会 。 重 点 展示 
了 建设 智能 电网 急需 的 变压器 .真空 断路 器 ,高压 开 关 、 绝 





第 七 届 中 国 智 有 


2011 年 9 月 21 日 ,由 中 国电 器 工业 协会 上海 电器 科 
学 研究 院 主 办 的 第 七 属 中 国 智 能 电工 技术 论坛 在 大 连 市 吾 
开 。 该 论坛 围绕 智能 电网 及 新 能 源 接 人 方面 的 热点 问题 展 
开 研 讨 ,主要 分 为 “智能 电网 与 能 源 管理 技术 ”和 “新 能 源 应 
用 与 接 入 技术 ”两 大 部 分 。 

一 、 智 能 电网 与 能 源 管 理 技术 主题 

原 机 械 部 副 部 长 .中国 机 械 工 业 联合 会 特别 顾问 .中国 
电器 工业 协会 终身 荣誉 会 长 陆 燕 共 指出: 十 二 五 期间 , 改 
造 提 升 是 基础 ,提高 产品 的 可 靠 性 和 质量 ,是 电器 工业 发 展 
高 端 装备 制造 业 的 起 始点 。 要 利用 高 新 技术 改造 提升 现 有 
企业 ,抑制 重复 建设 扩张 产能 ,以 产业 转型 升级 , 提高 竞争 
力 为 目标 ,促进 电工 行业 有 序 健康 快速 发 展 ;以 提高 产品 


全 寿命 周期 中 可 靠 性 为 重点 ,加 强 售 前 、 售 后 服务 ,提高 用 


户 满意 度 。 结 构 调整 仍 是 行业 升级 的 重点 。 员 产品 结构 调 
整 ,除开 发 高 端 产 品 、 支 持 国 家 重大 项 目的 建设 外 ,要 特别 
重视 基础 材料 .关键 零 部 件 等 配套 能 力 的 建设 ,满足 培育 战 
略 性 新 兴 产 业 的 需求 。 凶 产业 结构 调整 。 多 年 来 ,电器 工 
业已 形成 以 大 企业 集团 为 核心 .中 小 企业 规模 化 .专业 化 生 
产 配 套 的 合理 结构 体系 ,但 是 仍 有 一 些 产业 集聚 地 区 相对 
落后 ,需要 通过 调整 培育 龙头 企业 带动 地 区 中 小 企业 改造 
升级 至 高 附加 值 的 产业 链 环 节 ,同时 推动 地 区 产业 发 展 。 

中 国电 力 科 学 研究 院 作 题 为 “智能 电网 技术 框架 .规范 
标准 研究 "的 主题 报告 ,介绍 了 智能 电网 广泛 应 用 的 广 域 检 
测 和 控制 技术 信息 和 通信 (ICT) 技术 新 能 源 和 储 能 及 其 
并 网 技术 .先进 的 输电 技术 、 配 电 管 理 / 配 电 自 动 化 .高 级 量 
测 体系 (AMI) .电动 汽车 充 放 电 基 础 设施 及 用 电 侧 系统 等 。 
标准 化 领域 ,介绍 了 正 C NIST .欧盟 等 国际 智能 电网 规范 与 
标准 化 以 及 国家 电网 公司 标准 化 动态 。IEC 2012 年 6 月 发 
dii 2. 0 版 标准 间 上 映射 工具 和 USE CASE, NIST 2011 年 8 月 
发 布 2.0 版 征求 意见 稿 。 国 网 2010 年 发 布 了 《智能 电网 技 
术 标 准 体系 规划 》1.0 版 。 

上 海 电 器 科学 研究 院 作 题 为 “智能 电网 用 户 端 系统 关 
键 技术 及 发 展 动向 "的 主题 报告 ,从 智能 电网 用 户 端 概念 与 
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成 套 设备 ,低压 成 套 设 备 、 继 电 保 护 及 自动 化 设备 .电器 附 
件 等 设备 ;焊接 博览 会 则 重点 展示 节能 降 耗 型 焊 机 装备 和 
技术 等 。 

同期 举办 了 第 七 届 中 国 智能 电工 技术 论坛 .第 十 届 中 
国电 机 及 系统 发 展 论坛 2011 先进 焊接 技术 及 设备 论坛 等 
活动 。 会 议 主 题 涉及 智能 电网 、 能 源 管理 系统 、 新 能 源 应 用 
与 搂 人 技术 .电能 质量 .高效 电 机 与 节能 系统 .国内 外 最 新 

【拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 滕 云 ] 


E 电 工 扩 术 论坛 


架构 .用户 端 在 智能 电网 系统 中 的 影响 与 作用 .用 户 端 设计 
的 关键 技术 .用 户 端 系统 发 展 动向 与 前 最 .用户 端 系统 的 研 
究 进展 等 五 方面 介绍 了 智能 电网 用 户 端 系统 。 

ABB 公司 介绍 了 i - bus 智能 建筑 控制 系统 。 该 系统 基 
于 现场 总 线 原理 ,符合 IEC .CEE .CB 等 标准 ,可 测量 电压 电 
流 .频率 及 有 功 .无 功 功率 。 

国 网 电力 科学 研究 院 作 题 为 “智能 电表 及 用 电信 息 采 
集 系 统 ” 的 报告 ,介绍 了 智能 电表 的 标准 ,包括 功能 规范 、 型 
式 规范 .技术 规范 .安全 认证 规范 等 4 个 方面 的 12 项 标准 ; 
智能 电表 的 研究 内 容 : 高 精度 与 双向 计量 功能 、 智 能 用 电 方 
案 切 换 、 多 种 通信 方案 .远程 升级 .安全 加 密 功能 、 场 用 电 状 
态 检 测 。 

用 电信 息 采 集 系 统 由 主 站 、 通 信 通 道 .智能 采集 终端 、 
智能 电能 表 等 部 分 组 成 ,采集 对 象 包括 大 型 专 变 客户 .中 小 
型 用 户 .三 相 一般 工 商业 用 户 . 单 向 一 般 工 商业 用 户 .居民 
用 户 和 共用 配 变 考 核 计量 点 。 以 全 有 覆 盖 .全 采集 .全 费 控 为 
日 标 。 

二 、 新 能 源 应 用 与 接 入 技术 主题 

法 泰 电器 (江苏 ) 股份 有 限 公司 介绍 了 其 开发 的 低压 配 
电 系统 全 选择 性 保护 解决 方案 。 该 方案 基于 GB/T 14048 
《低压 开关 设备 和 控制 设备 》, 主要 针对 断路 器 在 不 同 电压 
等 级 的 过 载 长 延 时 .短路 短 延 时 的 参数 值 ,设置 过 电流 保护 
值 从 而 确定 配 电 系统 的 全 选择 性 保护 方案 。 

国 网 电力 科学 研究 院 介绍 了 我 国 集中 式 风 电 与 分 布 式 
风电 现状 及 发 展 趋势 ,当前 风电 行业 存在 的 并 网 技术 问题 
以 及 风电 功率 预测 精度 问题 ,并 指出 要 提高 风电 整 机 制造 
水 平和 风电 机 组 /风电 场 的 并 网 适应 性 ,提高 风能 资源 预测 
水 平 ,满足 低 电 压 穿 越 和 高 电压 穿越 (1.2 倍 额定 电压 ) 要 
求 ,加 强风 电机 组 的 人 网 检测 ,提升 风电 场 监控 技术 水 平 ， 
提高 风电 场 有 功 无 功 控制 能 力 ,确保 我 国 风 电 健康 有 序 
发 展 。 

上 海 电 力学 院 电 力 与 自动 化 工程 学 院 介绍 了 海上 风力 
发 电 的 发 展 与 现状 ,海上 风电 场 电气 系统 的 规划 、 设 计 、 安 


装运 输 .运行 维护 要 求 ,以 及 风机 电气 系统 .风电 场 集 电 系 
5t .变电站 的 电气 主 接线 ,海上 升 压 平台 以 及 输电 系统 等 五 
方面 海上 风电 场 电气 系统 关键 技术 的 情况 ,突出 说 明了 海 
上 风电 应 注意 的 防 雷 .防腐 ,散热 .设备 布置 .人 员 生 存 等 方 


g 
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面 的 关键 因素 。 此 外 ,由 于 海上 风电 场 集 电 系统 的 功能 是 
收集 来 自 风机 的 电能 并 传输 至 并 网 后 ,主要 包括 海底 电 统 
网 络 和 配 电 装置 ,因此 应 注意 多 分 支 .不 同 的 连接 方式 电 统 
总 投资 方面 的 经 济 差 异性 。 


第 二 部 分 :国际 标准 化 


2011 年 世界 标准 日 
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ISO 主席 MER RER 博士 
ITU 秘书 长 ” 哈 马 德 : 图 尔 博士 


当今 世界 ,我们 越 来 越 强烈 地 期 待 ,世间 万 物 都 能 像 我 
们 希望 的 那样 可 靠 地 工作 和 运转 。 


第 74 届 


2010 年 10 月 ,第 74 届 EC 大 会 在 美国 西雅图 举行 。 
EC 中 国 国家 委员 会 秘书 长 .国家 标准 化 管理 委员 


时 国际 电工 委员 会 


拨打 电话 时 ,我 们 希望 可 以 立刻 接 通 全 球 任何 一 部 电 
话 。 登 录 互 联网 时 ,我 们 希望 可 以 快速 地 获取 新 闻 和 信息 。 
身 患 疾病 时 ,我 们 希望 可 以 依赖 可 靠 的 医疗 器 械 来 治愈 疾 
病 。 驾 驶 车 辆 时 ,我 们 希望 汽车 的 发 动机 、 转 问 、 刹 车 以 及 
儿童 安全 系统 都 是 可 靠 的 。 我 们 还 希望 能 远离 电力 故障 和 
污染 的 有 害 影响 。 

国际 标准 正好 契合 了 人 们 的 期 待 ,帮助 我 们 树立 信 
心 。 事 实 上 ,标准 化 活动 的 关键 目标 之 一 就 是 为 人 们 提供 
这 种 信心 。 正 是 由 于 国际 标准 明确 了 系统 .产品 和 服务 的 
关键 指标 ,才能 保证 它们 能 够 按照 我 们 期 望 的 那样 可 靠 地 

国际 标准 提高 了 产品 和 服务 的 质 量 和 环保 水 平 , 提 高 
了 产品 和 服务 的 安全 性 .可 靠 性 .兼容 性 以 及 效率 和 效能 ， 
并 因此 赋 子 制造 商 信 心 , 使 其 产品 在 全 球 市 场 流 通 和 
使 用 。 

国际 标准 的 兼容 性 促进 了 规模 经 济 的 发 展 ,确保 使 用 
者 在 任何 地 方 都 能 享受 到 同等 的 服务 ,使 消费 者 .制造 商 和 
服务 提供 方 受益 诽 浅 。 更 重要 的 是 ,在 发 展 中 国家 , 国际 标 
准 加 速 了 新 产品 和 服务 的 流通 ,促进 了 经 济 的 发 展 。 

国际 标准 是 在 公开 和 透明 的 环境 下 制定 的 ,任何 利益 
相关 方 都 有 权利 参与 国际 标准 的 制定 工作 ,这 也 是 国际 标 
准 帮 助 我 们 树立 信心 的 有 效 保证 。 

“提升 和 增强 全 球 信心， le a in 


HA (ISO) 和 国际 电信 联盟 (TIU) 的 共同 His. 
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副 主 任 率 中 国 代表 团 参 加 了 此 次 大 会 。 大 会 期 间 , 中 国 代 
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国家 委员 会 主席 论坛 .秘书 论坛 等 多 个 IEC 管理 层 会 议 。 
此 外 ,还 先后 与 欧盟 、 美 国 等 多 个 国家 委员 会 进行 了 双边 

一 、 参 加 EC 大 会 的 主要 活动 

我 国 代 表 团 参加 了 IEC 理事 大 会 IEC/SMB 、IEC/CAB、 
IEC 国家 委员 会 主席 论坛 秘书 论坛 和 IEC 亚太 地 区 促进 委 
员 会 (APSG) 等 6 个 IEC 高 级 管理 层 会 议 。 

(—)IEC 理事 大 会 

在 第 74 届 IEC 理事 大 会 上 ,听取 了 IEC 秘书 长 IEC 
2010 年 的 年 度 工作 报告 ,IEC 主席 以 TEC. 的 发 展 和 战略 为 
主旨 的 讲话 ;听取 了 IEC 司库 所 作 的 财务 报告 ,IEC 副 主 席 
关于 SMB .CAB 和 市 场 战 略 局 (MSB ) 的 工作 报告 ;听取 了 
ISO 主席 的 报告 。IEC 理事 大 会 批准 了 2010 年 IEC 的 财务 
预算 和 年 费 金 额 。 

大 会 通过 了 来 自 美 国 的 马 修 斯 先生 为 新 任 IEC 副 主 席 
M SMB 主席 的 议案 ,并 对 原来 自 美 国 的 副 主席 山 赞 迪 德 斯 
先生 对 TEC 和 SMB 的 贡献 和 卓有成效 的 工作 表示 感谢 。 

大 会 进行 了 IEC/SMB 和 CAB 的 换届 选举 ,由 巴西 、 墨 
西林 和 荷兰 提名 的 专家 当选 为 SMB 的 新 成 员 ;澳大利亚 .法 
E] .美国 和 俄罗斯 提名 的 专家 当选 为 CAB 的 新 成 员 。 

IEC 大 会 决定 ,第 75 届 IEC KT 2011 年 10 H 24 - 
28 日 在 澳大利亚 墨尔本 举办 ,第 76 届 EC 大 会 将 于 2012 
年 10 月 1~15 日 在 挪威 奥斯陆 举办 ;同意 印度 承办 2013 年 
第 77 届 IEC 大 会 。 

我 国 代表 团 在 大 会 上 表达 了 承办 2019 年 IEC 大 会 的 初 
步 意 问 , 蕊 来 西亚 、 德 国 \ 俄 罗斯 .爱尔兰 和 瑞典 等 国家 也 分 
别 疝 大 会 提出 了 承办 2014 ~2020 年 TEC 大 会 的 意向 。 

( C)IEC/SMB 会 议 

IEC/SMB 第 139 次 会 议 于 10 月 11 日 举行 ,国家 标准 化 
管理 委员 会 工业 二 部 主任 刘 霜 秋 和 中 国电 器 工业 协会 张 亮 
参加 了 此 次 会 议 。 会 议 审 议 了 14 个 TC .SC 工作 报告 和 战 
略 工作 计划 (SBP) ,审核 了 97 项 IEC 国际 标准 工作 项 目 进 
展 情况 。SMB 会 议 讨论 后 形成 的 重要 决议 如 下 : 

1. 协调 IEC 与 ISO 两 组 织 之 间 的 “能 源 管理 系统 ”标准 
化 工作 

参考 欧洲 经 验 , 意 大 利 提议 在 IEC 与 ISO 两 组 织 之 间 成 
立 “ 能 源 管理 系统 ”的 联合 技术 机 构 。SMB 认为 IEC 与 ISO 
分 属 技 术 领 域 不 同 , 能 源 管理 及 能 效 的 工作 重点 也 不 同 , 因 
此 ,SMB 请 能 源 战略 工作 组 (SGl ) 进一步 研究 意大利 提案 ， 
并 审议 现行 相关 标准 ,之 后 再 决定 是 否 成 立 联合 机 构 。 

2. 超 高 压 标准 化 

超 高 压 战略 组 (SG2) 在 其 报告 中 提出 超 高 压 标 准 中 大 
气 和 海拔 高 度 修正 技术 指标 人 存在 不 协调 的 问题 。SMB 认为 
IEC/TC28 正在 开展 的 修订 标准 项 目 与 超 高 压 大 气 和 海拔 
高 度 修正 相关 ,请 IEC/TC28 对 其 标准 中 有 关 大 气 和 海拔 高 
度 修正 的 技术 内 容 做 出 进一步 说 明 。 

3. 中 国 关 于 智能 电网 用 户 接口 的 三 项 国际 标准 提案 

智能 电网 战略 组 (SG3 ) 认为 中 国 关 于 智能 电网 用 户 接 
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口 的 三 项 国际 标准 提案 涉及 IEC/TC8 , TC13 和 TC57 ,建议 
将 这 三 项 提案 发 送 有 关 TC 征求 意见 。 日 本 还 建议 提案 中 
应 考虑 家 电 领 域 。SMB 同意 SMB/SG3 的 建议 ,将 三 项 提案 
发 送 至 IEC/TC8,TCI3, TC23, TC57 , TC59 , TC64 , TC69 、TC72 
和 TC100 征求 意见 ,并 请 这 些 TC 考虑 将 提案 内 容 列 人 其 工 
作 计 划 。 

4. 修订 ISO/IEC 汽车 电气 设备 备忘录 

ISO/IEC 汽车 电气 设备 备 环 录 提出 了 ISO/TC 22( 道路 
车 辆 ) 和 有 关 TIEC/TC/SC 之 间 相 对 明确 的 分 工 。 中 国 、 德 国 
SMB 成 员 认 为 应 更 加 着 重 考 虑 市 场 急 需 的 汽车 电气 设备 标 
准 , 因 此 备忘录 的 内 容 只 能 限于 原则 性 内 容 。SMB 采纳 中 
国 , 德 国 SMB 成 员 的 意见 ,批准 了 ISO/TC 22 与 IEC/TC69 
协作 开展 汽车 电气 设备 标准 化 工作 的 备忘录 。 

5. ISO 翻新 项 目 、 工 业 企业 和 区 域 节能 测定 通用 技术 
规则 

关于 中 国 在 ISO 提出 的 新 工作 领域 提案 “翻新 项 目 、 工 
业 企 业 和 区 域 节 能 测定 通用 技术 规则 ” ,中国 SMB 成 员 癌 会 
议 报告 了 1S0 方面 已 经 决定 成 立 技 术 委 员 会 的 情况 。SMB 
建议 新 ISO/TC 与 相关 IEC/TC2, SCI7B, SC22C., TC23, 
TC64,SC65C, SC65E 建立 联络 关系 ,同时 SMB 将 审议 新 
ISO/TC 的 工作 范围 和 工作 计划 ,然后 决定 如 何 进一步 参与 。 

6. IEC/TC/SC 结构 调整 

为 了 更 加 贴近 市 场 对 产品 系统 标准 化 的 需求 ,改变 IEC 
技术 委员 会 “扁平 化 ”的 问题 ,SMB 委托 第 三 方 咨询 机 构 就 
IEC 技术 活动 重组 做 出 分 析 。 根 据 有 关 专 家 在 SMB 会 议 上 
介绍 , 拟 将 技术 委员 会 按照 市场“、“ 产 品 特性 ”代码 分 类 ， 
以 “市 场 ” 代 码 为 先 对 技术 委员 会 进行 重新 排序 。SMB 请 第 
三 方 咨询 机 构 在 2011 年 2 月 的 SMB 会 议 上 作出 进一步 深 
人 报告 。 

7. IEC/SMB 战略 目标 实施 情况 报告 

中 国 瑞典、 英国 SMB 成 员 就 SMB 战略 目标 “如 何 征集 
专家 参与 IEC 标准 化 活动 "和"“ 如何 促进 研究 院 所 和 院 校 参 
与 标准 化 活动 "做 出 报告 发 育 。 会 后 , 正 C 中 央 办 公 室 在 
IEC 网 站 上 发 布 各 国 SMB 战略 目标 实施 情况 报告 。 

(三 ) 其 他 管理 层 会 议 

我 国 代表 团 还 参加 了 IEC 国家 委员 会 主席 论坛 .秘书 
论坛 和 IEC/ APSG 会 议 。 在 主席 和 秘书 论坛 上 ,我 国 代表 
还 积极 参与 了 IEC 2011-2015 发 展 纲要 . TEC 工作 新 领域 和 
如 何 推动 各 利益 相关 方 更 广泛 参与 等 问题 的 讨论 。 

在 IEC 国家 委员 会 秘书 论坛 上 ,应 论坛 主席 国 以 色 列 
的 邀请 ,IEC 中 国 国家 委员 会 秘书 郭 晨 光 就 中 国 参与 TEC. 活 
动作 了 主题 报告 ,重点 介绍 了 中 国 参与 IEC 国际 标准 化 活 
动 .标准 化 战略 .推进 标准 化 活动 工作 措施 和 重点 领域 等 方 
面 的 情况 。 

二 、IEC 大 会 期 间 举 行 的 双边 会 认 

利用 参加 IEC 大 会 的 机 会 ,我 国 代 表 团 还 与 瑞典 、 德 
国 .欧盟 .美国 .日 本 和 韩国 进行 了 实质 性 的 双边 会 谈 , 进 一 
步 扩 大 了 参 会 取得 的 成 果 。 








(—) 与 瑞典 国家 委员 会 会 谈 

双方 就 中 方 提出 的 TEC 特 高 压 标准 化 活动 概况 、 特 高 
压 标准 中 有 关 大 气 和 海拔 修正 的 问题 .更 高 电压 等 级 的 特 
高 压 标准 化 研究 , 特 高 压 标准 中 有 关 电 磁 兼 容 和 电能 质量 
协调 的 问题 海上 至 岸上 输电 标准 化 等 议题 进行 了 讨论 , 形 
成 如 下 意见 : 

(1) 关 于 特 高 压 标准 中 有 关 大 气 和 海拔 修正 的 问题 , 瑞 
典 方面 赞同 我 方 提出 在 TEC/TC2S. 制定 协调 技术 标准 的 意 
见 , 并 同意 在 第 二 次 的 SMB 会 议 上 就 此 项 议题 协同 表态 。 

(2) 我 方 原则 上 同意 与 瑞典 共同 开展 更 高 电压 等 级 特 
高 压 标准 化 的 研究 。 

(二 ) 与 德国 国家 委员 会 会 谈 

双方 就 [EC 新 技术 领域 标准 化 .中 德 智能 电网 和 电动 
汽车 标准 化 .SMB/SG3 智能 电网 标准 化 进展 .IEC 和 ISO 有 
关 汽 车 电气 设备 标准 化 的 备忘录 等 议题 进行 了 讨论 ,形成 
如 下 意见 : 

(1) 双方 都 认为 智能 电网 与 电动 汽车 对 两 国 节能 减 排 
至 关 重 要 ,同意 在 SMB 层面 迅速 推进 智能 电网 和 电动 汽车 
标准 化 工作 。 

(2) 德 国 原则 上 同意 我 方 意见 ,将 对 我 国 在 IEC/TC23 
提出 电动 汽车 充电 插头 国际 标准 提案 给 予 支持 。 

(3) 中 德 加 强 在 电动 汽车 标准 工作 上 的 合作 ,争取 联合 
主导 相关 国际 标准 化 活动 ,并 拟 在 明年 适当 的 时 候 联合 举 
办 智能 电网 .电动 汽车 标准 研讨 会 。 

(三 ) 与 欧洲 电工 标准 化 委员 会 (CENELEC ) 会 谈 

CENELEC 两 位 来 自 意大利 和 爱尔兰 的 副 主 席 以 及 德 
国 、 西 班 牙 .捷克 和 马尔 他 国家 委员 会 的 代表 参加 了 会 谈 。 

双方 就 中 国标 准 化 法 修订 进展 、 欧 洲 标准 化 相关 法 规 、 
中 国标 准 化 机 构 .CENELEC 机 构 改革 、 中 欧 标 准 化 合作 平 
台 等 议题 进行 了 讨论 ,形成 如 下 意见 : 

(1) 双 方 同意 继续 做 好 中 欧 标准 化 信息 平台 建设 工作 ， 
将 在 11 月 份 中 欧 标准 化 小 组 会 议 上 进一步 探讨 欧 方 提出 
的 扩大 信息 平台 涉及 领域 问题 。 

(2) 双方 同意 在 下 一 届 IEC 大 会 上 ,就 智能 电网 .电动 
汽车 、 超 高 压 等 具体 技术 内 容 交 换 意见 。 

(四 ) 与 美国 国家 委员 会 会 谈 

双方 就 中 美能 效 圆桌 会 谈 情况 TEC 新 技术 领域 标准 
化 .中 美 智能 电网 和 电动 汽车 标准 化 进展 .电动 汽车 充电 设 
施 标准 化 .2011 年 TEC 发 展 纲要 .IEC 技术 机 构 重 组 .IEC/ 
TC23 插头 插座 标准 化 等 议题 进行 了 讨论 ,形成 如 下 意见 : 

(1) 双 方 同意 在 IEC 智能 电网 和 电动 汽车 领域 加 强 合作 。 


标准 化 


(2) 中 方 提出 中 国 插 涉 插座 产业 原则 上 支持 在 IEC/ 
TC23 国际 标准 中 反映 全 球 各 区 域 市 场 插头 插座 要 求 , 同 
时 认为 应 将 区 域 要求 引 人 独立 标准 。 美 方 同意 中 方 的 
意见 。 

(3) 美 方 同 意 对 中 国 在 IEC/TC23 中 提出 的 电动 汽车 充 
电 插 头 标准 国际 提案 给 予 支 持 。 

(4) 双 方 同意 在 TEC. 技术 机 构 重 组 方面 加 强 沟通 交流 。 

(五 ) 中 日 韩 三 方 会 谈 

会 议 期 间 ,中 日 韩 三 方 举行 了 多 次 会 谈 , 会 谈 的 主要 内 
容 是 落实 中 日 韩 三 国 领 导 人 声明 ,签署 标准 化 合作 备忘录 
事宜 。 三 方 在 西雅图 就 备忘录 的 具体 内 容 和 下 一 步 工作 的 
安排 交换 了 意见 。 

三 .我 国 参加 IEC 技术 会 议 取得 的 主要 收获 

此 次 会 议 , 共 有 410 多 个 IEC 技术 委员 会 .分 委员 会 和 
工作 组 的 技术 会 议 与 正 C 大 会 同期 举行 ,来 自 100 多 个 国家 
的 3 000 名 代表 参加 了 本 届 大 会 ,其 中 我 国 代表 团 (包括 参加 
技术 会 议 的 代表 ) 共 244 人 参加 本 届 大 会 的 310 多 个 技 
术 会 议 。 

我 国共 有 6 项 自主 提出 的 工作 项 目 批准 发 布 为 正式 国 
际 标准 ;18 项 已 立项 标准 项 目 成 功 推进 到 委员 会 草案 (CD) 
和 委员 会 投票 草案 (CDV ) 阶段 ;新 提交 11 项 国际 标准 工作 
项 目 提案 ,其 中 5 项 在 大 会 期 间 获 批准 立项 , 且 有 3 项 由 我 
国 承担 项 目 负 责 人 。 

四 、 工 作 建 议 

认真 研究 IEC 理事 局 (CB) 和 标准 化 管理 局 (SMB ) 所 
做 出 的 各 项 重要 决议 ,及 时 将 信息 转达 国内 有 关 方 面 ,推动 
我 国产 业 更 积极 地 参与 TEC. 国际 标准 化 活动 。 

总 结 我 国 在 此 次 年 会 期 间 的 TEC. 国际 标准 提案 成 果 ， 
对 各 项 国际 标准 提案 给 予 必要 的 支持 ,做 好 IEC 国际 标准 
提案 的 推进 工作 。 

组 织 召 开 智能 电网 国际 标准 工作 组 会 议 ,联合 有 关 部 
门 和 相关 产业 尽快 开展 我 国 智能 电网 标准 推进 工作 ,制定 
智能 电网 标准 化 路 线 图 ,争取 向 IEC 提出 更 多 智能 电网 相 
关 的 提案 。 

适时 向 EC 提出 我 国电 动 汽车 充电 系统 的 标准 提案 ， 
加 强 与 欧美 各 国 沟 通 。 继 续 维护 我 国 在 IEC 领域 与 欧盟 、 
美国 .德国 瑞典 和 日 韩 等 国家 建立 的 信息 沟通 渠道 和 和 良好 
合作 关系 ,为 我 国 在 IEC 国际 标准 化 活动 取得 实质 收获 提 
供 支 持 。 

做 好 与 日 韩 签署 三 方 合作 协议 的 后 续 工 作 。 





IEC/TC64 年 会 在 北京 召开 


IEC/TC64 电气 装置 和 电击 防护 技术 委员 会 年 会 2011 
年 5 月 10~12 日 在 北京 召开 ,TC64 主席 Etienne Tison (法 
国 ) .秘书 长 Reinhard Pelta( 德国 ) 以 及 33 个 成 员 国 代表 ， 


部 分 0 成 员 国 代 表 以 及 中 国 列席 专家 等 参加 了 此 次 年 会 。 
IEC/TC64 电气 装置 和 电击 防护 技术 委员 会 是 以 低压 电 
气 装 置 为 工作 对 象 的 技术 委员 会 ,也 是 集 相 关 电 气 产品 和 
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电气 安全 技术 为 系统 的 委员 会 。 该 技术 委员 会 的 任务 是 : 
为 电击 防护 制定 全 面 的 安全 标准 ,并 为 正确 选择 低压 电气 
设备 .安全 用 电 制 定 标准 。 国 内 对 口 标 委 会 为 :全 国 建筑 物 
电子 装置 标准 化 技术 委员 会 (SACZTC 205) 。 此 次 会 议 由 国 
内 技术 委员 会 的 挂靠 单位 中 国电 工 设 备 总 公司 承办 。 

一 \ 各 工作 组 的 工作 进展 

1. MT 2( 载 流 能 力 ) 工作 

(1)IEC 60364-4-42《 低 压 电 气 装置 安全 防护 ”热效应 
防护 》:FDIS 文件 的 意见 处 理 完 毕 ,即将 发 布 。 

(2)IEC 60364-5-55《 低 压 电 气 装置 ”电气 设备 的 选择 
和 安装 》: 第 559 条 灯具 ,CDV 文件 投票 通过 。 

(3)IEC 60364-7-714 Ed. 2 低压 电气 装置 “特殊 装置 
或 场所 要 求 ”室外 照明 装置 》:CDYV 文件 投票 通过 。 

(4)IEC 60364-7-715 Ed.2《 低 压 电 气 装置 ”特殊 装置 
或 场所 要 求 ” 超 低压 照明 装置 》: CDV 文件 投票 通过 。 

(5)IEC 61200-52《 电 气 装 置 导 则 ”第 52 部 分 :电气 设 
备 的 选择 和 安装 ”布线 系统 》: 技 术 报 告 草案 阶段 。 

(6)IEC 60364-7-713《 低 压 电气 装置 ”特殊 装置 或 场所 
要 求 ” 家 具 》, 进 入 草案 二 稿 阶段 。 

2. MT 3( 外 部 影响 ) 工作 ,与 TEC/TCS1 相关 

(1)IEC 60364-5-54《 低 压 电 气 装 置 ”电气 设备 的 选择 
和 安装 ”接地 措施 ”保护 导体 和 保护 跨 接线 》:FDIS 文件 的 
意见 处 理 完毕 ,即将 发 布 。 

(2)IEC 60364-7-702 低压 电气 装置 ”特殊 装置 或 场所 
要 求 ” 游 泳池 及 其 他 水 池 》: FDIS 文件 的 意见 处 理 完 毕 , 即 

(3) 第 443 条 和 第 534 条 的 维护 :CD 文件 的 征求 意见 
阶段 。 

(4)IEC 60364-5-55( 低压 电气 装置 “特殊 装置 或 场所 
要 求 :第 557 条 辅助 电路 》:CDYV 文件 即将 征求 意见 。 

3. MT 4( 电 流通 过 身体 的 影响 ?工作 

IEC 60479《 第 四 部 分 :电流 对 人 和 家 冀 的 效应 
击 对 人 和 家 冀 的 效应 》: CD 文件 的 征求 意见 阶段 。 

4. MT 9( 斯 开 次 数 及 相关 问题 ) 工 作 ,与 IEC/TCS2 相关 

(1)IEC 60364-7-712: 2002 低压 电气 装置 ”特殊 装置 
或 场所 要 求 ” 光 伏 供电 系统 》:CD 文件 阶段 。 

(2)IEC 61200-704《 电 气 装 置 导 则 ”结构 和 拆除 现场 安 
装 》: 调 查 问卷 的 结果 已 经 出 来 ,但 关于 维护 的 最 终结 论 及 
日 期 将 推迟 到 下 次 年 会 。 

5. MT 17( 电 击 防 护 ) 工 作 

同意 将 IEC 60449 整合 到 IEC 61140 中 ,关于 SELV 和 
PELV II, MT17 需 慎重 考虑 限制 是 否 合适 或 者 需要 修改 。 

6. MT33( 维护 IEC 60364-7-708 和 IEC 60364-7-709 ) 
工作 

向 代表 团 征集 MT33 的 召集 人 人。 考虑 将 第 709 章 的 范 
围 扩大 至 内 陆 船 只 或 者 增加 新 的 7x x 章 。 

7. MT 34( 维护 TEC 60364 第 56 部 分 和 第 718 部 分 ) 工 作 

(1) 鉴 于 欧洲 标准 有 修改 ,将 修改 对 应 IEC 标准 的 第 56 
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部 分 。 

(2)IEC 60364-7-718《 低 压 电气 装置 特殊 装置 或 场所 要 
求 公用 设施 和 场所 》; FDIS 文件 的 意见 处 理 完 毕 ,即将 
发 布 。 

8. PT -722 工作 (IEC 60364-7-722《 低 压 电气 装置 ”特殊 装 
置 或 场所 要 求 ” 电 动 汽 车 充电 》) 

(1) 关 于 IEC 基础 安全 出 版 物 是 否 必 须 也 要 被 SO TCs 
(如 61440) 采 用 ,IEC 中 央 办 公 室 的 Cocimaroc 先生 表示 1S0 
委员 会 的 工作 是 相当 独立 的 ,但 也 提 到 最 近 IEC 和 ISO 签订 
了 一 项 新 的 加 强 TC 之 间 合 作 的 协定 。 

(2) 讨 论 了 与 ISO/ATC 22 的 联系 ,鉴于 722 章 的 进度 , 需 
要 尽快 联系 ISO/TC 22 的 官员 。 

(3) 关于 推荐 一 名 联络 员 负责 报告 TC64 在 TC22 联络 
方面 的 工作 ,德国 表示 愿意 推荐 一 名 联络 员 。TC64 讨论 通 
过 与 ISO/TC 22 加 紧 建 立 联 系 , 并 邀请 TC22 的 专家 参与 
PT -722 的 制定 工作 。 同 时 ,也 需要 联系 SC17D 的 官员 参 
与 联络 工作 。 

(4) 国 际 标准 的 发 布 日 期 是 2012 年 6 月 ,工作 组 表示 
将 尽快 拿 出 CD 文件 。 

9. 特别 工作 组 :低压 直流 供电 

以 调查 问卷 形式 调查 TC64 所 有 出 版 物 关 于 直流 应 用 
的 要 求 是 否 与 交流 的 一 样 。 主 席 建 议 由 AHWG LVDC 考虑 
并 解决 SMB/SGA 提出 的 技术 问题 。 

10. 特别 工作 组 :IEC 60364-8-1《 低 电压 装置 ”能 量 效 
率 》 

同意 建立 PT IEC 60364-8-1 ,2013 年 完成 IS, 

11. IEC 60364: 引 入 7-7x x 章 

每 次 由 MT 修订 第 7 部 分 ,逐步 引入 新 的 内 容 。 

“12. 主席 顾问 组 (CAG) 

(1) 特 别 工 作 组 TEC 60364-5-53《 建 筑 物 的 电气 装置 隔 
离 .开关 和 控制 》: 讨论 修订 建议 ,并 推荐 召集 人 及 工作 组 
成 员 。 

(2) 特 别 工作 组 WG TC23。CAG 认为 低 电压 的 范围 不 
应 仅 是 TC23 选择 的 电压 ;SC23E 故障 切换 剩余 电流 保护 
器 ,按照 6471757ZINF 修订 相应 条 款 。 

二 .战略 业务 计划 

同意 建立 特别 工作 组 ,调研 智能 电网 对 低压 电气 装置 
的 影响 ,此 外 ,还 要 考虑 微 网 的 相关 问题 。 

三 、 可 能 的 新 工作 或 标准 维护 

1. 可 能 维护 的 标准 

IEC 60050-195《 接 地 和 电击 防护 》, 有 效 期 至 2015 Æ; 
IEC 60050-826《 电气 装置 ) ,有 效 期 至 2013 Æ. 

2. 可 能 的 新 工作 

(1) 导 则 文件 。 中 国 提出 TEC 60364 应 该 有 更 多 的 导 则 
文件 ,如 已 有 的 IEC 61200 - 413, 可 帮助 读者 更 好 的 理解 
60364。 要 求 中 国明 确 具体 的 主题 ,由 对 应 的 工作 组 解决 。 

(2) 修 订 第 41 部 分 。 要 求 德 国 给 出 修改 部 分 的 具体 
理由 。 


(3) 第 700 部 分 的 质量 测试 。 请 各 国家 考虑 此 项 工作 ， 
下 次 年 会 讨论 。 

(4) 修 订 IEC 60364 第 6 部 分 。 英 国 请 各 国家 考虑 此 项 
工作 ,下 次 年 会 讨论 是 否 开 展 修订 工作 。 

HEFE 

|l. 联络 活动 

(1) NORMAPME: 4 Ej NORMAPME 建立 联络 , 间 时 征 


标准 化 


3K SMB 的 同意 。 

(2)ACOS:Spindler 先生 的 任期 加 长 。 

(3)SMB - SG4:SG4 提议 由 TC64 牵头 冲击 电流 方面 的 
标准 ,TC64 正在 等 SMB 的 同意 。 

2. 下 次 会 议 地 点 

挪威 首都 奥斯陆 ,2011 年 10 月 2~4 日 。 

(BO A SPESE E ER AEG) 


IEC/TC111 国际 会 议 


IEC/TC1 1 L/PTs 62635/62650( 电气 电子 产品 可 循环 利 
用 率 计算 方法 /电气 制造 商 与 循环 利用 设施 运营 商 之 间 的 
信息 交换 格式 ) 和 AHG7( 电 气 电 子 产品 可 循环 利用 设计 ) 
会 议 于 2011 年 2 月 22 ~ 25 日 在 深圳 有 召开。 来 自 法 国 、 韩 
E] 加拿大 日本、 荷兰 及 中 国 的 26 位 专家 和 观察 员 参 加 了 
此 次 国际 会 议 。 

2010 年 10 月 美国 西雅图 年 会 期 间 ,IEC/TC111 对 我 国 
提出 的 电气 电子 产品 循环 利用 设计 提案 进行 了 初步 讨论 。 
为 进一步 明确 提案 内 容 , 还 CATC111 决定 成 立 第 七 特别 工作 
组 ( AHG7) ,由 我 国 专家 张 亮 作为 召集 人 ,牵头 开展 AHG7 
工作 ,日 本 ORB ES 法国. 荷 兰 专家 参与 。 

中 国电 器 工业 协会 牵头 承担 的 全 国电 工 电 子 产 品 与 系 
统 的 环境 标准 化 技术 委员 会 环境 设计 分 技术 委员 会 (SAC/ 
TC297/SC2 ) 秘书 处 在 此 次 会 议 前 成 立 了 AHG? 国内 专家 
组 ,由 中 国 质量 认证 中 心 . 中 国标 准 化 研究 院 . 工 信 部 电信 
传输 研究 所 、 中 国家 用 电器 研究 院 深圳 市 标准 技术 研究 
Ec .深圳 计量 院 、 联 想 (北京 ) 有 限 公司 等 单位 参与 。 

IEC/TCI11/AHG7 重点 对 我 国 提 案 的 方向 进行 了 讨论 。 
AHG7 召集 人 张 亮 首 先 介绍 了 电气 电子 产品 可 循环 利用 设 
计 提 案 的 背景 ,欧洲 .美国 .日 本 和 中 国 在 开展 电气 电子 产 
号 可 循环 利用 设计 的 实际 做 法 ,欧洲 与 我 国 相 关 环 保 法 规 





电气 电子 产品 和 系统 温 


一 .温室 气体 概述 

气候 问题 不 仅 仪 是 一 个 国家 的 问题 , 它 已 经 演变 成 全 
人 类 必须 面 对 的 挑战 。2005 年 2 月 16 H, BEARERS 
候 变 暧 的 《京都 议定 书 》 正 式 生效 。《 京 都 议定 书 》 规 定 :到 
2010 年 所 有 发 达 国 家 排放 的 二 氧化 碳 等 6 种 温室 气体 数 
量 , 要 比 1990 年 减少 5.2% ,发 展 中 国家 没有 减 排 义务 。 对 
各 发 达 国 家 来 说 ,2008 ~2012 年 必须 完成 的 削减 目标 是 : 美 
国 减 少 7% ;欧盟 成 员 国 减少 8% ;日 本 削减 6% s MEKK 
减 6% ;东欧 各 国 削 减 5% ~8% ;新 西 兰 .俄罗斯 和 乌克兰 则 
不 必 削 减 , 可 将 排放 量 稳定 在 1990 年 水 平 。 议 定 书 同 时 允 


中 对 产品 设计 提出 的 要 求 等 。 随 后 ,各 国 代表 就 电气 电子 
产品 可 循环 利用 设计 提案 进行 了 讨论 。 多 数 国家 认为 应 该 
只 有 一 个 环境 意识 设计 (ECD) 标 准 , 通 过 比 对 我 国 提 案 与 
IEC 62430: 2009( 电气 电子 产品 环境 意识 设计 少 ,会 议 代 表 认 
为 环境 因素 ,例如 回收 方面 .有害 物质 温室 气体 等 都 应 妇 
为 ECD ,建议 将 我 国 提案 中 可 循环 利用 设计 的 内 容 引 人 TEC 
62430(4.,5. B. 4, B. 5 等 ) 中 ,作为 对 IEC 62430 内 容 的 补充 
和 完善 。IEC 62430 的 维护 周期 在 2012 年 ,IEC/TC111 XK 
利 亚 会 议 中 可 以 提出 修订 TEC 62430 的 要 求 。 此 外 ,会议 代 
表 普 遍 认为 我 国 提 案 内 容 中 还 包含 了 电气 电子 产品 材料 效 
率 的 概念 ,应 就 电气 电子 产品 材料 效率 提升 做 出 研究 ,并 提 
出 单独 国际 标准 提案 。 

本 次 会 议 达 到 了 进一步 明确 我 国 提案 的 目的 ,会 后 将 
根据 下 一 步 工作 计划 ,逐步 调整 国际 提案 方向 。 本 次 张 亮 
作为 提案 的 召集 人 ,使 中 国电 器 工业 协会 的 国际 标准 化 工 . 
作 有 了 重大 突破 ,也 为 我 国 在 国际 标准 化 工作 中 争取 到 更 
多 的 机 会 和 话语 权 。 

在 IEC/TCI11/PT 62635/62650 会 议 中 ,讨论 并 确定 了 
IEC 62635/62650 标准 草案 二 稿 的 框架 和 详细 内 容 , 下 一 步 
将 发 送 还 CATC111 征求 意见 。 

(BER A LE EET M ABER) 


气体 排放 国际 标准 制定 


许 爱 尔 兰 .澳大利亚 和 挪威 的 排放 量 分 别 比 1990 年 增长 
10% 8% 1 和 多。 此 后 ,世界 各 国 根据 本 国 实际 情况 制定 了 
法 律 法 规 , 进 一 步 限 制 温室 气体 的 排放 。 

二 各 国 应 对 行动 

(一 ) 美 国 应 对 行动 | 

美国 作为 第 一 大 温室 气体 排放 国 ,于 1992 年 制定 了 
《全 球 气候 变化 国家 行动 方案 》, 以 此 评估 美国 温室 气体 排 
放 情 况 ,并 归纳 了 温室 气体 减 排 的 相关 政府 行动 。2009 年 6 
月 ,美国 众议院 通过 的 《美国 清洁 能 源 与 安全 法 案 》, 给 出 
“到 2020 年 在 1990 年 的 基础 上 减 排 4% ,到 2050 年 在 1990 
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年 基础 上 减 排 80%” 的 目标 。 立 法 议案 中 提出 4% 和 80% 


的 总 量 管 制 目标 ,允许 受 限 企业 在 本 国 及 国际 上 购买 碳 信 


用 来 抵消 。 

(二 ) 日 本 及 韩国 应 对 行动 

2010 年 3 月 ,日 本 《基本 气候 法 案 》 承 诺 到 2020 年 将 在 
1990 年 水 平 上 减 排 25% 。 但 是 ,法 案 同 时 指出 ,实现 减 排 
2596 的 前 提 条 件 是 ,所 有 国家 都 要 就 构筑 公平 的 具有 实效 
性 的 应 对 气候 变化 国际 框架 和 设立 积极 的 减 排 目标 达成 一 
致 。 日 本 主要 通过 征收 环境 税 ,用 于 本 国 节 能 技术 开发 的 
资金 ;在 《构建 低 碳 社会 的 12 方略 》 中 鼓励 所 有 住宅 推广 太 
阳 能 ;最 大 限度 使 用 风力 地热 和 生物 质 能 源 。 韩 国有 目 发 地 
加 入 京都 议定 书 缔约 国 行列 ,韩国 政府 计划 到 2020 年 底 温 
室 气 体 排放 量 比 2005 年 减少 4% 。 

(三 ) 欧 洲 国家 应 对 行动 

根据 《京都 议定 书 》 中 欧洲 国家 到 2020 年 温室 气体 排 
放量 要 比 1990 年 减少 20% ~25% 的 目标 ,英国 政府 2007 年 
3 月 提出 了 《气候 变化 法 案 》, 明确 规定 到 2020 年 类 国 的 二 
氧化 碳 排 放量 在 1990 年 的 基础 上 减少 26% ~32% ,到 2050 
年 达到 减 排 60% 的 目标 。 同 时 《京都 议定 书 》 要 求 德国 承诺 
2008 ~ 2012 年 将 年 均 温 室 气 体 排 放量 ( 相 比 1990 年 ) 降 低 
21% 。 德 国 通过 了 《温室 气体 减 排 新 法 案 》, 致力 于 发 展 可 
再 生 能 源 .改变 电力 生产 方式 以 削减 温室 气体 排放 。 法 国 
采取 绿色 经 济 政策 ,人 均 温 室 气体 排放 量 比 欧洲 平均 水 平 
低 21% 。 此 外 ,法 国 还 实施 了 一 系列 新 的 鼓励 温室 气体 减 
排 的 政策 ,其 中 包括 增收 各 项 环保 税 等 ,将 进一步 促进 法 国 
温室 气体 排放 的 减少 。 

(四 ) 我 国 应 对 行动 

作为 一 个 负责 的 发 展 中 国家 , 自 1992 年 联合 国 环境 与 
发 展 大 会 以 后 ,中 国政 府 率先 组 织 制 定 了 《中 国 21 世纪 议 
程 一 一 中 国 21 世纪 人 口 .环境 与 发 展 白 皮 书 》, 从 我 国 国情 
出 发 采取 了 一 系列 措施 。 我 国 充分 意识 到 应 对 气候 变化 的 
重要 性 和 紧迫 性 ,成 立 了 国家 气候 变化 对 策 协 调 机 构 , 并 制 
定 了 《中 国 应 对 气候 变化 国家 方案 》, 明确 了 到 2010 年 中 国 
应 对 气候 变化 的 具体 目标 、 基 本 原则 、 重 点 领域 及 其 政策 措 
施 。 主 要 的 政策 措施 包括 : 

(1) 调 整 经 济 结构 ,推进 技术 进步 ,提高 能 源 利用 效率 。 
20 世纪 80 年 代 以 来 ,我 国政 府 通过 实施 《中 华人 民 共 和 国 
节约 能 源 法 》 及 相关 法 规 积极 有 效 地 促进 了 节能 工作 的 
开展 。 

(2) 发 展 低 碳 能 源 和 可 再 生 能 源 ,改善 能 源 结 构 。 在 偶 
远 地 区 和 适合 的 地 区 开发 利用 太阳 能 、 风 能 和 地 热 等 新 型 
可 再 生 能 源 。 

(3) 大 力 开 展 植树 造林 ,加 强生 态 建 设 。 积 极 实施 保护 
天 然 林 草 .退耕 还 林 还 草 .草原 建设 和 管理 等 生态 建设 和 保 
护 政策 ,增强 林 草 温室 气体 吸收 的 能 力 。 

(4) 实 施 计 划 生 育 , 有 效 控制 人 口 增长 。 通 过 计划 生 
f ,到 2005 年 我 国 累计 少 出 生 3 亿 多 人 口 ,按照 国际 能 源 机 
构 统 计 的 全 球 人 均 排 放水 平 估算 , 仅 2005 年 一 年 就 相当 于 
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减少 二 氧化 碳 排放 约 13 亿 to 

(5) 加 强 应 对 气候 变化 的 相关 法 律 ,法规 和 政策 措施 的 
制定 。 

(6) 进 一 步 完 善 了 相关 体制 和 机 构建 设 。 我 国 成 立 了 
由 17 个 部 门 组 成 的 国家 气候 变化 对 策 协调 机 构 , 在 研究 、 
制定 和 协调 有 关 气 候 变化 的 政策 等 领域 开展 了 多 方面 的 工 
作 , 为 中 央 政 府 各 部 门 和 地 方 政府 应 对 气候 变化 提供 了 
指导 。 

(7) 高 度 重 视 气 候 变 化 研究 机 构 能 力 建设 。 组 织 编写 
CA 撒 变 化 加 家 评估 报告 》 为 国家 制定 应 对 全 球 气 候 变 
化 政策 和 参加 《气候 公约 》 谈 判 提供 了 科学 依据 。 

(8) 加 大 气候 变化 教育 与 宣传 力度 。 

三 .温室 气体 排放 标准 

引起 全 球 气候 变 暖 的 温室 气体 很 大 一 部 分 来 自 工 业 生 
产 中 对 能 源 的 大 规模 使 用 。 因 此 有 效 实施 温室 气体 减 排 项 
目 ,对 控制 温室 气体 总 量具 有 重大 意义 。 同 时 ,为 了 确定 温 
室 气体 管理 的 绩效 ,并 使 碳 交 易 建 立 在 共同 认可 的 基础 上 ， 
有 必要 对 温室 气体 进行 审定 与 核查 。 各 国 针对 限制 温室 气 
体 排放 制定 了 相应 的 法 律 法 规 , 但 一 直 缺 乏 国 际 公认 的 规 
范 。 由 于 各 国 的 法 律 法 规 不 同 ,很 难 做 出 统一 的 判断 ,迫切 
需要 制定 相应 的 标准 。 

(一 ) 国 际 标准 制定 

国际 标准 化 组 织 (ISO ) 环境 管理 技术 委员 会 (TC207) 
制定 出 温室 气体 管理 的 相关 国际 标准 。 

1. ISO 14064: 2006 系列 标准 

该 系列 标准 包括 三 个 子 标准 ,ISO 14064 - 1: 2006《 温 室 
气体 第 1 部分: 组织 层 次 上 对 温室 气体 排放 和 清除 的 量 
化 和 报告 的 规范 及 指南 》, 规 定 了 设计 、 开 发 .管理 和 报告 的 

组 织 或 公司 温室 气体 清单 的 原则 和 要 求 ,包括 确定 温室 气 
体 排放 边界 .量化 温室 气体 的 排放 和 清除 以 及 识别 公司 改 
善 温室 气体 管理 具体 措施 或 活动 等 方面 的 要 求 。 此 外 ,还 
包括 对 清单 的 质量 管理 ,报告 .内 部 审核 .组 织 在 核查 活动 
中 的 职责 等 方面 的 要 求 和 指导 。ISO 14064 -2: 2006《 温 室 
气体 第 2 部 分 :项 目 层次 上 对 温室 气体 减 排 和 清除 增加 
的 量化 监测 和 报告 的 规范 及 指南 》 ,着 重 讨论 间 在 减少 温 
室 气 体 排放 量 或 加 快 温室 气体 清除 速度 的 温室 气体 项 目 ， 
包括 确定 项 目的 基准 线 情景 及 对 照 基准 线 情景 进行 监测 、 
量化 与 报告 的 原则 和 要 求 ,并 提供 进行 温室 气体 项 目 审定 
和 核查 的 基础 。ISO 14064 -3:2006《 温 室 气体 第 3 部 分 : 
温室 气体 声明 审定 与 核查 的 规范 及 指南 》 ,阐述 了 实际 验证 
过 程 ,规定 了 核查 策划 ,评估 程序 和 评估 温室 气体 等 要 素 ， 
使 ISO 14064 -3: 2006 可 用 于 指导 组 织 或 独立 的 第 三 方 机 
构 进行 温室 气体 报告 .验证 及 索赔 等 。 三 个 子 标准 可 独立 
或 作为 一 个 系列 方法 使 用 , 以 满足 温室 气体 测量 与 验证 的 
各 种 需求 。 

2. ISO 14065: 2007 

该 标准 是 对 ISO 14064 的 补充 。 在 ISO 14064 为 政府 和 
组 织 提供 能 够 测量 和 监控 温室 气体 (温室 气体 ) 的 减 排 要 求 


的 同时 ,ISO 14065 为 采用 ISO 14064. 或 其 他 相关 标准 或 规 
范 进行 温室 气体 确认 和 验证 的 机 构 提 供 规范 及 指南 。 

3. ISO 14067 产品 碳 足 迹 量 化 及 沟通 标准 (征求 意见 
阶段 ) 

提出 标准 中 应 给 出 按 生 命 周 期 方法 评价 产品 碳 足 迹 的 
框架 ,同时 还 应 给 出 具体 的 每 个 工业 部 分 (如 电气 电子 产 
品 ) 碳 足迹 评价 的 框架 。 

(二 ) 关 于 我 国标 准 制定 的 建议 

《京都 议定 书 》 第 一 承诺 期 为 2012 年 ,其 后 的 温室 气体 
减 排 目 标 ,议定 书 并 没有 达成 协议 。 我 国 应 尽快 制定 减缓 
气候 变化 的 政策 与 措施 , 走 “ 低 碳 经 济 " 的 发 展 道 路 ,并 逐步 
建立 减缓 气候 变化 的 制度 和 机 制 ,以 减少 二 氧化 碳 等 温室 
气体 的 排放 。 当 前 ,国际 采用 最 直观 的 碳 排放 指标 一 一 “ 碳 
足迹 ”。“ 磋 足迹 "是 用 于 描述 某 个 特定 活动 或 实体 产生 温 
室 气 体 排 放量 的 术语 ,为 减少 碳 排放 设 定 了 明确 的 量化 参 
数 。 目 前 只 有 英国 标准 协会 制定 的 PAS 2050: 2008 ( 商品 和 
服务 在 生命 周期 内 的 温室 气体 排放 评价 规范 及 使 用 指南 》 








标准 化 


可 用 于 产品 和 服务 的 “ 碳 足 迹 ” 评定, 国际 相关 标准 正在 制 
定 中 ,国内 亦 无 可 参考 的 标准 。 我 国企 业 要 想 在 市 场 中 获 
得 主动 权 ,必须 了 解 自身 温室 气体 排放 状况 ,通过 寻找 新 技 
术 减 少 温室 气体 的 排放 。 因 此 ,企业 急需 相应 的 标准 对 其 
产品 的 碳 足 迹 进 行 评定 。 我 国 应 紧 跟 相关 国际 标准 ,加 快 
我 国标 准 的 出 台 ,并 建立 评价 产品 碳 足 迹 的 相关 机 构 。 

电气 电子 产品 在 社会 各 层面 广泛 应 用 ,但 其 引起 的 环 
境 影响 却 被 忽视 。 消 费 者 .法律 法 规 和 其 他 的 利益 相关 者 
应 通过 产品 生产 过 程 中 的 环境 意识 设计 来 量化 和 减少 环境 
影响 。 电 气 电子 产品 的 碳 排 放 尚 无 标准 可 依 ,只 有 “电气 电 
子 产 品 与 系统 C0se 排放 的 量化 方法 ”和 “项 目 基 准 线 上 减 
少 电气 电子 产品 CO,e 排放 的 量化 方法 "两 项 国际 提案 。 我 
国 可 以 积极 参与 电气 电子 产品 碳 排放 国际 标准 的 制定 , 依 
据 国 际 标准 ,结合 我 国 实际 制定 电气 电子 产品 碳 排 放 的 国 
家 标准 。 

[把 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 标准 部 陈晨 、 郭 丽 平 、 张 
$t) 


推动 建立 IEC 低压 电气 设备 风险 评估 技术 标准 体系 


2010 年 8 H 30 日 ,IEC 发 布 导 则 116《 低 压 电气 设备 安 
全 风险 评估 和 风险 降低 》, 这 是 EC 在 电气 安全 标准 中 首次 
开展 风险 评估 技术 研究 ,由 此 在 EC 建立 了 电气 设备 安全 
风险 评估 技术 标准 体系 。 

“于 一 五 "期间 ,我 国政 府 将 技术 标准 作为 科研 技术 和 
经 济 发 展 的 战略 支撑 ,通过 实质 性 参与 和 承担 国际 标准 制 
定 , 将 我 国 相对 优势 的 技术 融入 国际 标准 ,维护 了 我 国 的 
公共 安全 ,反映 了 我 国 的 技术 和 经 济 需求 。 机 械 工 业 北 京 
电工 技术 经 济 研 究 所 联合 上 海 电动 工具 研究 所 .上海 电器 
科学 研究 院 ,通过 承担 2007 年 国家 科技 部 “国际 标准 研 
制 " 课 题 ,重点 参与 了 IEC/ACOS 安全 顾问 委员 会 提出 的 
IEC 导 则 116 的 研制 。 该 研究 专项 由 中 国电 器 工业 协会 副 
会 长 方 晓 燕 负责 主持 ,上 海 电 器 科学 研究 院 、.IEC/ACOS f 
际 专家 包 革 。 全 国电 气 安全 标 委 会 副 秘 书 长 .资深 电气 安 
全 专家 李 邦 协 , 委 员 曾 雁 鸿 等 一 批 技术 专家 提出 标准 技术 
方案 。 

IEC 导 则 116 基于 电气 安全 原理 ,在 保证 电气 设备 安全 
的 前 提 下 ,提出 风险 预 估 、 风 险 评价 和 降低 风险 的 基本 原则 
和 防护 措施 。 我 国 专 家 在 参与 国际 标准 研究 中 ,采纳 了 我 
国 优势 的 电气 危险 防护 技术 ,引入 了 我 国电 气 设备 实际 应 
用 中 相关 的 危险 源 和 造成 伤害 的 具体 示例 。 在 IEC 导 则 
116 的 制定 中 ,我 国 对 导 则 116 的 正文 及 附录 A 提出 的 具体 
意见 80% 被 采纳 ,多 达 40 余 条 ;我 国 提出 的 附录 C《 电 气 设 
备 安 全 风险 评 佑 “危险 示例 》 被 全 部 采纳 ;我 国 针对 附录 A 
提出 的 操作 性 技术 措施 提案 被 IEC 充分 采纳 并 形成 新 的 附 
xx D《 使 用 本 导 则 的 工具 》。 国 际 标准 研制 中 , 方 晓 燕 、 包 革 





在 ACOS 第 九 届 安全 标准 论坛 (2009 年 5 月 意大利 米兰 召 
开 ) 上 做 《风险 评估 支撑 中 国 技术 法 规 》 的 专题 报告 。 我 国 
专家 还 完成 了 《电气 设备 风险 评估 和 风险 降低 的 应 用 研究 : 
安全 原则 与 风险 评估 程序 》 和 《电气 设备 风险 评估 和 风险 降 
低 的 应 用 研究 :风险 评估 示例 》2 篇 专业 论文 。 

我 国 承担 TEC 导 则 116 的 制定 ,主要 研究 解决 的 关键 技 
AB: 

1. 风险 评估 的 安全 原则 与 安全 措施 的 利益 平衡 

运用 系统 分 析 方法 及 安全 原则 研究 了 风险 评价 程序 与 
风险 降低 措施 ,以 实现 电气 设备 在 预期 寿命 内 和 正常 使 用 
下 ,达到 安全 与 风险 的 最 佳 平衡 ,这 是 标准 中 的 关键 。 在 国 
际 导 则 正文 的 参与 研制 中 ,项 目 组 充分 考虑 风险 评估 的 安 
全 原则 与 安全 措施 的 利益 平衡 ,提出 对 电气 设备 进行 优化 
设计 时 ,应 针对 电气 设备 生命 周期 中 可 能 引起 的 各 类 危险 ， 
并 考虑 功能 安全 、 设 备 的 特殊 性 能 或 由 外 部 影响 对 设备 本 
身 造 成 的 危险 等 因素 ,采用 必要 的 防护 措施 解决 方案 , 既 要 
符合 必要 的 安全 原则 ,又 要 合理 地 采取 有 效 降低 风险 的 技 
术 措施 。 

2. 电气 设备 危险 因素 研究 

风险 评估 中 的 关键 之 一 是 科学 地 分 析 危 险 因素 ( 即 危 
险 源 ) 及 各 类 危险 因素 在 不 同 条 件 下 导致 的 不 同 风险 系数 ， 
研究 确定 各 种 潜在 危险 ,这 是 风险 评估 过 程 中 需要 解决 的 
关键 问题 。 电 气 设备 潜在 的 危险 因素 包括 电击 危险 .着 火 
危险 .机 械 危险 .运行 危险 错误 功能 危险 .电磁 辐射 危险 及 
人 体 功 效 等 。 项目 引 人 了 我 国电 气 设备 实际 应 用 中 不 同 危 
险 事故 的 示例 ,确定 了 低压 电气 设备 5 大 类 危险 类 别 , 主要 
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的 17 项 危险 源 ,并 列 出 对 应 的 危险 示例 、 可 能 导致 的 危险 
情况 和 人 危险 事件 ,分 析出 由 此 可 能 对 人 员 和 设备 造成 的 危 
害 或 损害 ,提供 危险 源 和 造成 伤害 的 可 能 性 ,以 清晰 直观 的 
概念 指导 风险 评估 过 程 的 实施 。 

3. 基于 电气 安全 原则 ,提出 了 风险 预 佑 的 分 析 原 则 

风险 预 估 是 提供 评价 的 重要 环节 和 关键 所 在 。 标 准 针 
对 电气 设备 主要 危险 源 可 能 发 生 的 各 种 危险 情况 进行 风险 
顶 估 ,主要 考虑 暴露 在 危险 状况 下 的 人 映 和 财产 ,针对 危险 
类 型 频率、 时间, 危险 因素 的 相互 影响 ,积聚 效应 和 增 效 效 
应 等 ,以 及 危险 造成 伤害 的 可 能 性 、 伤 害 的 程度 等 预 俩 风 
险 ; 同 时 考虑 电气 元 件 和 系统 的 可 靠 性 和 运行 故障 ,如 元 件 
故障 .电气 故障 .电气 干扰 等 ,分 析 防 护 措 施 的 可 靠 性 .失效 
的 可 能 性 、 维 持 能 力 等 方面 。 

4. 研究 安全 防护 措施 

研究 风险 评价 涉及 的 诸多 因素 ,如 各 种 人 员 因 素 、 防 护 
措施 的 可 靠 性 .防护 措施 失效 的 可 能 性 等 ,将 这 些 因素 综合 


评估 ,论证 了 采用 的 安全 原则 “三 步 法 "原理 , 即 通过 设计 方 


案 噬 低 风险 ,应 用 防护 技术 措施 降低 风险 ,在 使 用 信息 中 提 
示 残 余 风 险 ,以 确定 降低 风险 的 程度 一 一 可 允许 风险 ,并 提 
出 了 完善 方案 。 具 体 可 采用 电击 防护 .着火 危 险 防 护 、 机 械 
危险 防护 .错误 功能 危险 防护 .电离 和 非 电 离 辐 射 等 措施 使 
电气 设备 使 用 达到 安全 标准 。 

该 研究 任务 也 与 推进 我 国电 气 安全 领域 的 国家 标准 研 
制 相辅相成 ,对 于 同步 制定 和 建立 我 国 的 低压 电气 设备 安 
全 风险 评估 标准 体系 具有 指导 意义 。 全 国电 气 安 全 标 委 会 
在 承担 IEC 导 则 116 研制 的 基础 上 ,同期 开展 完成 了 国家 标 
准 GB/T 22696. 1 ~ 3 一 2008《 电 气 设备 的 安全 ”风险 评估 和 
风险 降低 ?及 GB/T 22697. 1 ~ 3 一 2008《 电 气 设备 热 表 面 灼 
伤风 险 评估 》 系 列 标准 研究 。 另 外 ,GBZT 22696 的 后 两 部 分 
《第 4 部 分 :风险 降低 》 和 《第 5 部 分 :风险 评估 和 降低 风险 
的 方法 示例 》 也 已 通过 标准 审查 。 国 家 标准 GB/T 22696 系 
列 标准 可 以 为 我 国 相关 的 标准 化 机 构 .科研 院 所 或 企业 单 
位 ,在 开展 安全 风险 评估 技术 标准 或 相关 文件 编制 时 ,提供 
指导 和 示范 ;GBAT 22697 系列 标准 借鉴 了 GB/T 22696 中 电 
气 风险 评估 的 基本 原理 .概念 和 程序 ,并 具体 针对 电气 设备 
的 热效应 可 能 产生 的 灼伤 危害 ,提出 了 灼伤 风险 评估 的 基 
本 原则 和 降低 风险 的 措施 原则 ,推进 了 风险 评估 标准 在 特 








定安 全 技术 防护 方面 的 应 用 ,为 专业 技术 领域 或 特定 产品 
安全 风险 评估 标准 研制 起 到 良好 的 示范 作用 。 上 述 国 家 
标准 的 研制 ,拓展 了 我 国电 气 安全 技术 领域 ,使 国家 电气 
安全 标准 体系 更 加 系统 完整。 同时 ,国家 标准 的 发 布 先 
于 IEC 导 则 116 ,使 国家 标准 的 有 关 技 术 内 容 融 和 国际 标 
准 中 。 

我 国 推动 IEC 导 则 116 的 制定 , 肯 在 促进 IEC 在 其 电 
气 安全 技术 标准 日 益 完 善 的 基础 上 ,拓展 安全 标准 范围 , 引 
入 安全 风险 评估 理念 ,建立 横向 的 电气 设备 安全 风险 评估 
标准 体系 。 通 过 IEC 导 则 116 规定 低压 电气 设备 安全 总 体 
原则 ,评估 低压 电气 设备 整个 生命 周期 各 阶段 的 风险 ,并 实 
施 降 低 风险 的 基本 措施 ,使 电气 设备 的 安全 达到 可 接受 的 
水 平 , 并 由 此 指导 TEC 相关 TC 制定 专业 产品 的 安全 风险 技 
术 标 准 。 

我 国 推动 建立 IEC 风险 评估 标准 体系 的 构想 是 :IEC 风 
险 评估 标准 体系 的 第 一 层 为 协调 技术 标准 ,由 TEC. 导 则 116 
《低压 电气 设备 安全 风险 评估 和 风险 降低 》 以 及 IEC 导 则 
x x x《 低 压 电气 安全 风险 评估 和 风险 降低 的 应 用 指南 》， 
后 者 是 我 国 提出 的 新 提案 。 当 前 ,IEC 风险 评估 的 第 一 层 体 
系 正在 建立 ,第 二 层 标准 体系 需要 在 IEC 导 则 116 的 指导 
F, IEC 相关 产品 TC 现 有 的 安全 标准 相 协 调 ,或 通过 安 
全 要 求 符合 性 ,或 补充 相关 的 风险 评估 技术 要 求 ,逐步 建 
立 。 我 国 已 经 在 研究 探讨 《电动 工具 安全 风险 评估 》 标 准 提 
案 , 拟 与 IEC/TC116 的 主席 沟通 ,探索 提出 电动 工具 产品 的 
风险 评估 国际 标准 提案 。 

我 国 专家 在 2006 年 最 初 参 与 承担 研制 IEC 导 则 116 
时 ,只 具体 承担 了 其 中 的 相关 附录 。 但 在 项 目 实施 过 程 中 ， 
任务 组 着 眼 新 项 目的 培育 ,通过 在 国际 会 议 上 做 专题 报告 ， 
与 国际 专家 互 访 作 技术 交流 与 沟通 ,充分 展示 我 国 在 该 领 
域 的 技术 优势 和 实践 经 验 , 提 出 了 新 提案 《低压 电气 安全 风 
险 评估 和 风险 降低 的 应 用 指南 》 ,力图 为 IEC 导 则 116 的 可 
行 性 和 可 操作 性 提出 具体 操作 方法 和 示例 。 新 提案 被 IEC/ 
ACOS 安全 顾问 委员 会 接纳 ,并 确定 由 包 革 出 任 新 项 目 召集 
人 。 项 目前 后 历时 近 五 年 ,成 功 地 推进 了 我 国 在 IEC 安全 
技术 领域 从 参与 到 主导 的 角色 转型 。 

[拟稿 人 :机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 曾 脸 鸿 、 
KE] 








ISO/IEC JPC2 能 效 与 可 再 生 能 产 一 国际 通用 
术语 联合 项 目 委 员 会 工作 进展 


ISO/IEC JPC2 能 效 与 可 再 生 能 源 一 国际 通用 术语 联合 
项 目 委 员 会 成 立 于 2009 年 ,分 别 由 ISO 和 IEC 系统 选派 的 
各 国 专家 组 成 ,其 中 P 成 员 有 阿根廷、 奥地利 、 中 国 等 18 个 
国家 委员 会 ,中 国 专家 由 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 副 总 
设计 师 付 长 虹 担 任 ;0 成 员 有 比利时 、 波 黑 等 20 个 国家 委员 
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4. JPC2 的 工作 范围 是 :能 效 和 可 再 生 能 源 领 域 术语 和 定 
义 的 标准 化 ,要 求 委 员 会 各 成 员 国 在 技术 工作 的 各 个 阶段 ， 
在 ISO 和 IEC 的 框架 下 协商 一 致 。 

2010 年 1 月 ,经 国家 标准 化 管理 委员 会 批复 ,中 国标 准 
化 研究 院 为 国内 承担 ISO/IEC JPC2 的 第 一 对 口 单位 ,中 国 


标准 化 





电器 工业 协会 为 国内 第 二 对 口 单位 ,对 外 投票 和 答复 在 双 
方 合作 研究 的 基础 上 开展 。 已 完成 由 我 国 10 位 专家 组 成 
的 国内 对 口 ISO/IEC JPC2 技术 委员 会 的 筹建 方案 。 

2010 年 1 月 ,JPC2 在 法 国 巴 黎 召 开 了 第 一 次 委员 会 
全 体会 议 宣布 成 立 ,确立 了 新 的 工作 项 目 :能 效 和 可 再 生 
能 源 一 国际 通用 术语 ;确定 了 项 目 工 作 组 及 工作 范围 。 具 
体 技术 工作 有 :讨论 新 工作 项 目 意见 汇总 情况 ,与 其 他 技 
术 委 员 会 的 合作 ,将 要 起 草 的 标准 的 主要 内 容 及 具体 
范围 。 

为 制定 《能 效 与 可 再 生 能 源 一 国际 通用 术语 》 标 准 ， 
JPC2 Roar Y WG1( 能 效 概念 与 图 表 ) ,WG2( 现存 文件 数据 
输入 ) .WG3( 可 再 生 能 源 术 语 及 定义 ) 工 作 组 开展 工作 。 

JPC2 各 工作 组 制定 了 工作 计划 及 时 间 节 点 。WG1l E 
作 组 从 2010 年 2 月 起 按 标 准 起 草 框架 基本 每 月 一 个 主题 群 
组 开始 高 效 工作 。 不 同 组 群 术 语 的 总 图 表 见 图 1。 能 源 术 


语 的 图 表 见 图 2。 
Prirnary Energy 


Energy 
Conversion 


Energy Source 


Energy Storage 
Energy Disposal 















Energy Use 
and Energy 
Consumption 


Efficiency 


Management 


《能源 效率 ) 


(能 源 管 理 ) 









Energy Services 


(能 源 服务 ) 


Performance 


(能 源 性 能 ) 












Energy 
Sources 


(能 源 ) 


Management 


(能 源 管理 ) 


图 1 不 同 组 群 术语 的 总 图 表 
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2 能 源 术 语 的 图 表 


我 国 已 选派 6 位 专家 分 别 参加 上 述 3 个 工作 组 ,按照 本 
语 类 标准 起 草 的 要 求 及 通用 和 增加 ,修改 均 应 有 根据 (出 
处 ) 和 理由 的 原则 ,多 次 反馈 意见 ,主要 有 : 

(1) 提 出 修改 标准 草案 意见 。 如 ,根据 GB/T 17781 一 
1999( idt ISO 13600: 1997 )《 技 术 能 量 系统 ”基本 概念 》, 提 
出 在 不 同 组 群 本 语 的 总 图 表 中 增加 “technical energy sys- 
tems” 术语 群 组 ,并 删除 图 中 重复 的 “能 源 管理 "术语 群 组 。 

(2) 提 供 我 国 和 相关 国际 组 织 标准 中 有 关 能 效 和 可 再 
生 能 源 方面 的 术语 和 定义 44 项 。 

(3) WC2 提供 我 国 相关 标准 ,提供 我 国有 关 能 效 和 
可 表 生 能 源 方面 通用 基础 标准 11 个 。 

(4) 根 据 国 际 小 水 电 中 心 对 水 力 发 电 属 可 再 生 能 源 的 
分 类 向 WG3 的 “N003 标准 草案 一 一 可 再 生 能 源 术 语 群 组 
总 图 表 ” 提 出 增加 “小 水 电 ” 的 群 组 。 

我 国 专 家 还 参加 了 ISO/IEC JPC2 成 立 后 的 两 次 全 体会 
议 , 即 2010 年 1 月 28 -29 日 的 法 国 巴 歼 会 议和 2011 年 3 
月 1~3 日 的 美国 亚特兰大 会 议 。 此 外 还 以 实际 会 议 及 网 
络 会 议 的 形式 不 定期 地 召开 各 工作 组 会 议 。 

目前 ISO/IEC JPC2 三 个 工作 组 完成 的 工作 文件 为 
N030 :ISOAIEC WD 13273. 2《 能 效 和 可 再 生 能 源 ”国际 通用 
术语 》( 工作 草案 2)。 

美国 亚特兰大 会 议决 议 主要 内 容 ， 

(1)ISOZIEC JPC2 决定 与 “1SO PC 242 能 源 管 理 系统 ”、 
“ISO TC 257 $E” “ISO PC 248 生物 能 可 持续 性 的 判 据 ”、 





“ISO TC 238 固体 生物 质 ” “ISO TC 255 沼气 ”建立 联系 ,并 
指派 了 联络 代表 。 鉴 于 “ISO TC 255 沼气 "技术 委员 会 的 秘 
书 处 设 在 中 国标 准 研究 院 ,指派 中 国标 准 研究 院 张 新 作为 
与 该 技术 委员 会 的 联络 代表 。 

根据 “IECATC1 术语 "技术 委员 会 的 请 求 , ISO/IEC 
JPO 已 于 巴黎 会 议决 定 与 之 建立 联系 ,并 指派 了 同时 参与 
两 个 委员 会 的 代表 Mr. Andreas Schneider 作为 JPC2 的 联络 
代表 。 | 

秘书 处 了 解 到 “1ISO TC 184/SC5/WCIO 企业 的 互 操作 
性 集成 和 架构 系统 及 自动 化 应 用 ”的 工作 项 目 :《 自 动 化 系 
统 和 集成 一 一 制造 系统 环境 和 人 能效 评价 方法 ”Part 1: 概 述 
和 总 则 》 与 JPC2 有 可 预见 联络 的 可 能 性 ,会 议决 定 对 是 否 
有 必要 联络 作 进 一 步 的 调查 。 

(2) 会 议决 定 将 ISO/IEC WD 13273 的 制定 路 线 时 限 改 
为 4 年 。 

(3)1S0/IEC JPC2 认定 术语 工作 的 目标 群体 是 标准 的 
制定 者 和 使 用 者 。 标 准 使 用 者 包括 提供 能 效 和 可 再 生 能 源 
者 ,如 工业 界 .制造 商 及 能 效 服务 公司 等 ;其 活动 中 实施 能 


。 效 着 ,如 技术 开发 者 .知识 传递 (转换 ) 者 和 政策 制定 者 。 


(4) 下 一 步 工作 计划 :要 求 WG 和 WG3 的 召集 人 在 
2011 年 6 月 6 日 前 提出 标准 草案 的 更 新 版 本 ,以 使 秘书 处 
能 在 2011 年 6 月 10 日 前 向 指派 专家 提出 ISO/IEC. WD 
13273. 3( 草案 3) 征 求 意见 ;要 求 专 家 于 2011 年 7 月 22 H 
前 提出 修改 意见 ;秘书 处 应 于 2011 年 7 A 30 日 前 完成 意见 
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汇总 供 JPC2 成 员 国 考虑 。 
($) 未 来 会 议 的 时 间 和 地 点 :第 4 次 全 体会 议 竖 各 工作 
组 会 议定 于 2011 年 9 月 6~9 日 在 瑞典 斯 德 哥 尔 摩 举 行 ; 第 


5 次 会 议定 于 2012 年 在 阿根廷 举行 (时 间 待 定 ) ;建议 第 6 
次 会 议 在 亚洲 举行 。 
[ 扎 稿 人 :哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 付 长 虹 ]】 


$8 B A IR“ IEC 1906 奖 ” 


2011 年 6 月 25 日 ,IEC 副 总 裁 兼 标准 化 管理 委员 会 主 
席 JAMES E. MATTHEWS, 下 和 正 C 4&-F 383€ IEC 首席 执行 
È A Amit 共同 签发 * IEC 1906 AWARD" 证书 ,表彰 黄 源 芳 
对 IEC 60609-1 标准 所 作 的 贡献 。 

“IEC 1906 奖 ”为 年 度 奖 ,由 国际 电工 技术 委员 会 于 
2004 年 设立 ,用 于 表彰 对 发 展 IEC 工作 项 目 .在 技术 上 作出 
突出 贡献 的 各 国 专家 , 是 DEC 的 最 高 科技 奖 。 获 奖 人 员 由 
技术 委员 会 主席 和 秘书 提名 ,经 过 IEC 主席 团 研 究 和 评定 ， 
由 EC 主席 和 总 干事 签发 获奖 证 书 。 主 席 团 要 求 获奖 者 所 
在 国家 由 合适 的 领导 人 在 国家 级 层面 的 会 议 上 ,代表 TEC 
颁发 该 奖项 。 

黄 源 芳 现 任 中 国 长 江 三 峡 集团 公司 科技 委员 会 委员 ， 
是 集团 公 团 首 任 负 责 机 电 的 副 总 工程 师 、 全 国 水 轮机 标准 
化 技术 委员 会 委员 、 国 际 标准 化 专家 组 副 组 长 ,1999 年 正式 
成 为 IEC/TC4 第 27 工作 组 (WG27) 的 专家 。 该 工作 组 是 为 
修订 IEC 60609 -1《 水 轮机 、 鞭 能 泵 、 水 有 录 水 轮机 空 蚀 评 定 

第 一 部 分 :反击 式 水 轮机 空 蚀 评 定 》 成 立 的 。 

黄 源 芳 曾 参加 或 主持 长 江 葛 洲 坝 水 轮机 、 清 江 隔 河 岩 
水 轮机 ,长江 三 峡 水 轮机 技术 工作 ,对 葛洲坝 水 轮机 空 蚀 、 
泥 沙 磨损 , 隔 河 岩 水 轮机 在 水 中 几乎 没有 泥 沙 条 件 下 的 空 
刨 评价 进行 了 深入 的 研究 。 在 三 峡 集团 公司 主管 机 电 设 备 
(包括 水 轮 发 电机 组 技术 工作 ) 期 间 , 利 用 水 中 含有 泥 沙 条 
件 下 的 三 峡 水 轮机 技术 交流 、 招 标 文件 编制 和 合同 谈判 、 合 
同 执行 .出 三 验收 、 原 型 水 轮机 运行 试验 等 契机 ,与 世界 闭 
名 制造 企业 的 技术 专家 对 空 蚀 、 泥 沙 磨 损 的 规定 和 评价 标 
准 进行 了 较 充 分 的 交流 研究 ;在 三 峡 26 台 水 轮机 发 电 前 对 





国内 10 座 大 型 混流 式 水 电站 运行 ( 空 刨 稳定) 研究。 这 些 
经 历 再 结合 我 国 累积 的 对 水 轮机 空 蚀 的 调查 分 析 和 研究 成 
果 , 使 黄 源 芳 有 能 力 代表 中 国 在 每 阶段 工作 组 的 草稿 讨论 
时 提出 重要 意见 。 在 “标准 适用 范围 " “ 空 蚀 失重 与 泥 沙 磨 
损 的 区 分 “标准 规定 与 合同 规定 的 异同 ” “不 同 材 料 与 空 
蚀 评 价 标准 的 差异 " “中 小 型 水 轮机 与 发 展 中 国家 采用 碳 
钢 时 的 评价 标准 ” “运行 8 000 小 时 与 12 000 小 时 运行 的 
评价 " “现代 水 轮机 设计 技术 、 模 型 试验 技术 .应 用 材料 的 
进步 给 修订 和 提高 原 标准 创造 了 条 件 ” 等 方面 的 意见 得 到 
工作 组 的 重视 并 在 新 修订 的 标准 中 得 到 充分 反映 。 在 2005 
年 德国 斯 图 加 特 TEC/TCA. 全 体会 议 上 ,该 标准 获得 通过 并 
由 IEC 中 央 办 公 室 出 版 发 行 。 

黄 源 芳和 借助 三 峡 工 程 的 项 目 平台 ,积极 支持 和 参与 
IEC/TCA 的 技术 活动 。 他 曾 参 加 IEC/TCA 第 18 .26 .27 .29 
工作 组 ,为 29 工作 组 副 召 集 人 。 积 极 推动 和 组 织 IEC/TCA 
全 体会 议 (2002 年 ) 首 次 在 北京 召开 ,提高 了 中 国 水 轮机 行 
业 的 国际 影响 力 。 

黄 源 芳 获 “IEC 1906 3E" ,是 中 国 水 轮机 技术 进步 获得 
国际 认同 的 表现 ,是 中 国 水 轮机 界 具有 历史 意义 的 大 事 , 中 
国 水 轮机 界 将 更 多 、 更 深入 地 参与 制 ( 修 ) 订 TEC. 国际 标准 
活动 。 全 国 水 轮机 标 委 会 积极 推动 参与 IEC/TCA 的 技术 活 
动 , 除 积极 组 织 参与 每 隔 2 年 召开 一 次 的 全 体会 议 外 ,还 积 
极 组 织 国内 水 轮机 专家 参与 6 个 工作 组 的 活动 ,并 按 工作 
组 要 求 组 织 局 部 或 全 国 范围 的 调查 研究 活动 ,为 IEC 标准 
的 制定 提供 充分 的 技术 支持 。 

[ 扎 稿 人 :全 国 水 轮机 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 刘 诗 琪 】 


第 三 部 分 :标准 化 科研 


“低压 电气 安全 风险 评估 及 降低 风险 的 基本 要 求 
课题 提交 验收 


国家 质 检 公 益 性 行业 科研 专项 “低压 电气 安全 风险 评 
佑 及 降低 风险 的 基本 要 求 ” (编号 ;200810545 ) 谋 题 已 由 中 
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国电 带 工 业 协 会 组 织 完 
项 目 验 收 申请 。 


成 ,并 通过 了 项 目 经 费 审计 ,已 提交 


标准 化 


该 课题 属于 我 国 《标准 化 “十 一 五 ”发 展 规 划 岗 要 》 中 的 
公共 安全 领域 安全 标准 体系 建设 部 分 ,是 制定 风险 管理 基 
本 方法 标准 的 重点 领域 。 项 目 自 2008 年 10 月 起 ,通过 开展 
“低压 电气 安全 风险 评估 及 降低 风险 的 基本 要 求 " 科研 专 
项 ,将 我 国 具 有 优势 的 电气 安全 技术 科研 成 果 集 成 创新 。 
依据 电气 安全 基本 要 求 ,运用 风险 评估 原则 ,通过 对 电气 设 
备 的 使 用 (合理 操作 ) 、 空 间 ( 如 移动 .安装 、 维 护 、 人 机 工效 
要 求 ) .时间 ( 如 设备 预期 寿命 ) 及 其 他 (如 场所 条 件 .气候 环 
境 .材料 性 质 ) 等 确定 风险 限制 条 件 并 识别 危险 ;针对 潜在 
危险 的 严重 程度 .发 生 伤害 的 可 能 性 .危害 因素 之 间 相 互 影 
响 及 积聚 效应 和 增 效 效应 等 , 预 估 风 险 , 量 化 风险 程度 , 确 
定 可 容许 风险 ;应 用 “三 步 法 "降低 风险 , 即 通 过 设计 者 或 技 
术 设 计 消 除 危险 或 降低 风险 ,应 用 防护 技术 措施 降低 风险 ， 
使 用 安全 信息 提示 残余 风险 ,使 电气 设备 达到 可 容许 风险 
水 平 。 课 题 组 最 终 取得 了 以 下 成 果 : 

完成 1 项 技术 研究 报告 《低压 电气 设备 安全 风险 评估 
与 降低 风险 技术 》 研 究 报 告 。 

发 布 3 项 国家 标准 :GB/T 22696. 1~-2008《 电 气 设备 的 
安全 风险 评估 和 风险 降低 ”第 1 部分: 总则》、GB/AT 
22696. 2 一 2008《 电 气 设备 的 安全 ”风险 评估 和 风险 降低 
第 2 部 分 :风险 分 析 和 风险 评价 》.GBAT 22696. 3 一 2008《 电 
气 设备 的 安全 风险 评估 和 风险 降低 ”第 3 部 分 :危险 、 危 
险 处 境 和 人 危险 事件 的 示例 》。 

完成 2 项 国家 标准 报批 稿 :GB/AT 22696. 4《4 电 气 设备 的 
安全 ”风险 评估 和 风险 降低 第 4 部 分 :风险 降低 》GCBZT 
22696. 5《 电 气 设备 的 安全 ”风险 评估 和 风险 降低 。、 第 5 部 
分 :风险 评估 方法 示例 》。 

发 表 专 业 论 文 3 篇 :《 电 气 设备 风险 评估 标准 为 电气 安 
全 预警 》 《低压 电气 设备 安全 风险 评估 和 风险 降低 》《 电 气 
设备 风险 评估 和 风险 降低 的 方法 .工具 和 示例 》。 

“低压 电气 安全 风险 评估 及 降低 风险 的 基本 要 求 ” 诬 题 


猎 究 成 果 , 建 立 了 国家 电气 安全 风险 评估 标准 体系 。 电 气 
设备 的 安全 风险 评估 标准 总 体 技 术 水 平 达 到 了 评估 方法 符 
合 的 安全 原则 ,科学 ,合理 ,适用 ,标准 设计 使 用 的 工具 简 
洁 、 可 操作 性 强 且 领 先 于 国际 标准 水 平 ,标准 的 发 布 . 实 施 
领先 于 IEC 导 则 116。 

在 电气 设备 安全 风险 评估 和 风险 降低 的 研究 与 标准 制 
定 中 ,课题 组 正确 认识 了 “安全 具有 相对 性 、 安 全 与 风险 相 
伴 而 存在 ,安全 不 等 于 零 风险 ”的 理念 ,确立 了 对 安全 风险 
评估 “着 重 体现 评估 过 程 的 严密 性 .严谨 性 ,而 不 是 评 售 结 
果 的 绝对 精确 性 ”的 研究 思路 和 方法 , 较 好 地 处 理解 决 了 
安全 程度 与 风险 程度 适应 社会 总 体 认可 的 技术 水 平 . 经 济 
和 科学 发 展 的 问题 ,权衡 了 技术 、 经 济 、 社 会 和 环境 等 各 种 
因素 。 课 题 研制 以 研究 风险 分 析 为 核心 ,风险 降低 是 可 容 
许 风 险 的 技术 措施 ,示例 是 体现 风险 评估 可 操作 性 的 范例 ， 
实现 了 风险 评估 的 可 操作 性 。 在 风险 评估 的 循环 逻辑 过 程 
中 ,每 一 个 程序 .每 一 个 步骤 的 具体 操作 方法 都 设计 了 相应 
的 工具 ,给 出 示例 。 

课题 的 实施 也 使 我 国 成 为 TEC. 低压 电气 设备 风险 评估 
国际 导 则 制定 的 主导 国 , 向 TEC/ACOS 提出 的 《低压 电气 设 
备 安全 风险 评估 和 风险 降低 的 应 用 指南 》 已 列 人 CD 文件 ， 
从 而 获得 话语 权 。 

GB/T 22696( 电气 设 备 的 安全 ”风险 评估 和 风险 降低 》 
标准 已 在 社会 应 用 。 电 气 安全 标准 化 技术 委员 会 2010 年 运 
用 项 目 中 的 风险 评估 技术 方案 ,为 中 国 烟 草 总 公司 醋酸 纤 
维 集团 公司 的 电气 设备 技术 整改 提供 了 风险 评估 咨询 。 标 
委 会 制定 的 GB/T 22697. 1 ~3 一 2008《 电 气 设备 热 表 面 的 灼 
伤风 险 评 佑 》 也 运用 了 GB/T 22696 的 基本 原则 概念 和 程 
序 , 针 对 电气 设备 热效应 的 灼伤 危害 ,提出 了 灼伤 风险 评估 
的 基本 原则 和 降低 风险 的 措施 ,推进 了 风险 评估 标准 在 特 
定安 全 技术 防护 方面 的 应 用 。 

[ 扎 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 曾 雁 鸿 】 


气 安全 和 汉语 电工 术语 国际 标准 研究 现状 


一 ,研究 概述 

2009 年 由 中 国电 器 工业 协会 牵头 ,中 冶 集团 西安 电炉 
研究 所 有 限 公 司 ` 上 海 电 缆 研 究 所 参与 共同 承担 了 ”“ 质 检 公 
WEITE EI” (200920290) ,项 目 截止 时 间 为 2011 年 
12 月 ,已 经 完成 中 期 审查 。 该 项 目的 总 体 目 标 是 以 我 国 自 
主 技术 成 果 为 基础 ,促进 参与 承担 国际 标准 研制 ,提高 我 国 
在 国际 标准 领域 的 话语 权 。 

该 项 目 通过 研究 .试验 .解决 若干 个 相关 关键 技术 和 难 
点 ,在 电气 安全 .工业 电热 设备 、 裸 电线 、 家 用 电 髓 、 可 信 系 
统 等 我 国 具 有 一 定 话语 权 的 国际 标准 技术 领域 ,开展 8 项 
标准 提案 研制 、1 项 国际 标准 提案 分 析 ,同时 ,开展 IEC 汉语 
电工 术语 信息 化 平台 研究 。 通 过 上 述 工 作 , 在 国际 标准 领 


域 中 提升 我 国 话语 权 , 为 我 国产 品 更 多 地 走向 世界 提供 相 
天 技术 标准 支撑 。 

该 专项 重点 针对 TEC 导 则 116《 低 压 电 器 设备 风险 评估 
和 风险 降低 》, 研究 并 提出 电工 产品 实施 风险 评价 和 风险 降 
低 的 应 用 方法 。 针 对 “电热 装置 的 安全 ”红外 加 热 装置 的 
特殊 要 求 "重点 研究 光污染 防护 与 限定 ;对 红外 加 热 装 置 的 
安全 结构 要 求 .卫生 安全 要 求 等 ,提出 不 同 波长 下 的 安全 特 
殊 要 求 。 针 对 “红外 电热 装置 试验 方法 "重点 研究 功能 特 
点 ,人 研究 适用 的 能 效 评定 参数 及 检测 方法 ;人 研究 老化 衰减 特 
性 及 寿命 评定 参数 ;研究 分 析 真 空 类 电 红 外 加 热 设 备 的 技 
术 特 点 及 评定 参数 。 针 对 “中 长 波 红 外 辐射 器 加 热 特性 ” 重 
点 研究 分 析 各 类 中 长 波 电 红 外 辐射 器 的 功能 及 工作 机 理 ， 
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提出 并 定义 合适 的 辐射 特性 评定 参数 以 及 寿命 特性 ;研究 
功能 特点 ,提出 并 定义 合适 的 产品 温度 特性 评定 参数 ;研究 
分 析 安 全 特性 。 针 对 “碳纤维 复合 芯 架 空 导线 ”重点 研究 国 
内 外 碳纤维 棒 材 研制 .产品 技术 、 国 内 用 户 及 市 场 对 碳纤维 
合 芯 导线 的 需求 和 技术 发 展 趋势 ;研究 分 析 碳纤维 导线 

产品 的 技术 参数 ,提出 其 技术 指标 要 求 ; 研 究 提出 复合 导线 
试验 方法 。 针 对 “架空 绝缘 导线 "重点 调研 我 国 架空 绝缘 导 
线 的 应 用 及 运行 ,研究 提出 系统 的 架空 绝缘 导线 试验 内 容 
及 其 试验 方法 ,开展 试验 验证 。 针 对 “家 用 电器 电磁 场 安全 
的 通用 要 求 和 测量 方法 ” ,对 产品 整体 进行 多 种 因素 下 的 电 
磁场 影响 试验 ,确定 影响 家 用 电器 电磁 场 安全 的 关键 参数 、 
与 参数 相关 的 各 种 因素 ,权重 指标 及 量化 指标 ,提出 标准 草 
案 。 针 对 “可 信和 系统 与 软件 度量 ”重点 研究 系统 与 服务 可 信 
度量 的 范围 ;可 信和 属性 有 限 状态 机 的 表达 ,提出 可 信 场 景 的 
定义 以 及 可 信行 为 的 标杆 库 。 针 对 “国际 电工 词汇 汉语 术 
语 ” 平 台 研 究 国 际 电工 词汇 的 表述 .表达 是 否 符合 我 国产 业 
的 规范 和 习惯 。 

二 .工作 进展 

项 目 研 究 按 专业 分 成 电气 安全 组 、 工 业 电 热 组 .电线 电 
缆 组 .家电 标 准 组 、 测 试 标准 组 .电工 术语 组 6 个 工作 组 。 
截至 2010 年 12 月 ,已 按照 计划 完成 项 目 启动 .重点 调研 . 试 
验 验 证 等 工作 ,并 已 提出 各 自 国际 标准 框架 并 形成 标准 
草案 。 

电气 安全 组 一 一 已 向 IEC/ACOS (IEC 安全 顾问 委员 
会 ) 提 出 《低压 电气 设备 安全 风险 评估 和 风险 降低 的 应 用 指 
南 》 国 际 标准 提案 ,并 被 ACOS 接纳 。ACOS 正在 相关 国家 
范围 征求 意见 ( 见 SMB/4303/R) ,国内 工作 组 也 在 进一步 修 
改 我 国 提出 的 国际 标准 草案 。 通 过 对 TEC 导 则 116 中 的 安 
. 全 原则 提出 降低 风险 和 实施 方法 ,有 效 支撑 了 IEC 导 则 116 
的 实施 和 使 用 。 

工业 电热 组 一 一 已 完成 《电热 装置 的 安全 ”红外 加 热 
装置 的 特殊 要 求 》《 电 热 装 置 的 试验 方法 “红外 电热 装 
置 》《 中 长 波 红外 辐射 器 加 热 特性 》 三 项 标准 项 目 提 案 初 

稿 ,于 2009 年 5 HÆ IEC/TC27 年 会 上 提出 ,并 在 会 上 进行 

”了 讨论 ,国内 工作 组 同时 开展 相关 的 技术 参数 论证 。 通 过 
研究 电热 装置 光污染 防护 与 限定 、 安 全 结构 要 求 、 卫 生 安 全 
要 求 等 ,提出 不 同 波长 下 的 安全 特殊 要 求 ;通过 研究 红外 电 
热 装 置 适用 的 能 效 评定 参数 及 检测 方法 ,提出 老化 衰减 特 
性 及 寿命 评定 参数 等 。 在 相关 国际 会 议 上 ,有 效 统 一 了 各 
国 意见 ,成 立 了 相关 的 国际 工作 组 ,为 国际 相关 领域 的 发 展 
做 出 了 贡献 。 | 

£r AER — E £831; T E PI AR T HERE GUERRE 
复合 导线 .架空 绝缘 导线 研究 .制造 企业 生产 工艺 和 技术 水 
平 调研 以 及 国内 外 应 用 情况 考察 。 调 研 碳 纤维 芯 棒 及 其 导 
线 行业 , 共 发 出 调查 问卷 16 份 ,其 中 碳纤维 复合 芯 棒 生产 
厂家 为 9 家 ,碳纤维 复合 忌 导 线 生 产 厂家 为 4 家 , 世 棒 和 导 
线 均 生产 的 厂家 为 3 家 ,已 收回 12 份 。 工 作 组 已 经 成 立 标 
准 起 草 小 组 ,起 草 了 《碳纤维 复合 芯 架 空 导线 》 标 准 草案 稿 。 
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正在 编写 《复合 导线 行业 调研 报告 》, 重 点 研究 国内 外 碳 纤 
维 棒 材 研制 .制造 企 业 的 发 展 状况 、 技 术 路 线 和 技术 水 平 ; 
调查 我 国 用 户 及 市 场 的 需求 和 发 展 趋 势 ; 人 研究 分 析 我 国 碳 
纤维 导线 产品 的 技术 参数 ,提出 碳纤维 导线 的 技术 指标 

家 电 标 准 组 一 一 进行 了 前 期 的 国际 标准 研究 工作 ,上 
报 了 “家 用 和 类 似 用 途 电 器 电磁 场 安全 通用 要 求 ” 和 “家 用 
和 类 似 用 途 电器 电磁 场 的 安全 评价 和 测量 方法 ”两 项 国家 
标准 制订 计划 ,与 国内 家 电 制 造 企业 以 及 相关 检测 机 构建 
立 了 联系 ,做 好 了 组 建 标 准 起 草 工作 组 的 准备 工作 。 与 国 
外 同类 研究 工作 相 比 ,此 两 项 标准 不 仅 对 检测 和 评价 方法 
进行 了 研究 ,而 且 拟 建立 关于 家 用 电器 产品 电磁 场 安全 通 
用 要 求 的 标准 ,并 在 此 基础 上 确定 通用 性 的 指标 限 值 以 及 
相应 的 检测 手段 ,将 有 助 于 构筑 完整 的 家 用 电 需 电磁 场 安 
全 考核 体系 。 国 内 外 尚 无 相关 的 研究 。 

测试 标准 组 一 一 已 完成 针对 可 信和 理论 .可 信 平 台 技 术 
的 研究 以 及 相关 标准 的 研究 ,形成 了 两 篇 可 信 系 统 与 软件 
度量 方面 论文 ,一 部 25 万 字 的 科技 论文 集 和 《可 信 系 统 与 
软件 度量 》 国 际 标 准 草案 稿 。 工 作 组 充分 研究 了 可 信 系 统 
与 服务 度量 方面 的 标准 ,并 提出 标准 框架 :从 基本 概念 的 角 
度 定义 了 软件 服务 的 可 信 性 ,提供 了 服务 可 信 平 台 的 需求 
和 建议 ,提出 对 于 特定 要 求 的 服务 应 用 进行 评估 的 需求 和 
建议 ,提供 服务 应 用 的 可 信 平 台 进行 持续 的 监控 ,说 明 特定 
服务 应 用 领域 的 一 般 要 求 。 

电工 术语 组 一 一 已 完成 前 期 调研 ,基本 审定 了 《数学 》、 
《 量 和 单位 》《 计 算 机 网 络 技 术 》 等 三 项 国际 电工 词汇 汉语 
术语 标准 ,提出 了 《物理 学 国际 电工 词汇 汉语 术语 》 标 准 草 
案 。 工 作 组 研究 了 数学 . 量 和 单位 .计算 机 网 络 技术 ,物理 
学 的 国际 电工 词汇 的 表述 与 我 国产 业 的 规范 和 习惯 的 相符 
性 ;通过 召集 专业 语言 学 家 及 电工 技术 专家 ,有 效 地 解决 了 
我 国语 言 与 国际 语言 的 互 译 问 题 ,为 规范 行业 用 语 、 制 定 相 
关 标 准 打下 了 基础 。 | 

三 、 需 要 关注 的 问题 
课题 组 的 工作 将 进入 最 关键 的 阶段 ,需要 完成 以 下 
内 容 : | 

(1) 各 工作 组 需 修改 ,完善 国际 提案 终 稿 ,对 其 中 的 技 
术 内 容 进行 反复 验证 和 意见 征求 。 

(2) 安 排 更 大 范围 的 技术 交流 , 派 员 与 国际 相关 归口 
TC 秘书 处 联系 ,参加 相关 国际 会 议 , 保 证 各 个 国际 标准 能 顺 
利 被 相关 国际 标准 化 组 织 接 受 。 

(3) 按 时 接受 总 体 组 的 阶段 检查 和 监督 ,并 主动 汇报 阶 
段 进展 情况 。 

(4) 按 照 国 家 对 课题 项 目的 管理 办 法 ,各 课题 组 建立 独 
立 核算 口袋 ,保证 专款 专用 ,财务 的 报销 手续 齐全 ,不 挪用 
专项 经 费 , 符 合 政府 采购 的 相关 规定 。 

该 专项 的 难点 是 将 国际 提案 草案 正式 提交 国际 相应 标 
准 化 组 织 ,并 被 受理 进入 NP 阶段 。 这 需要 工作 组 事前 进行 
大 量 的 工作 ,包括 与 国际 组 织 的 沟通 ,与 本 国 相 关 政府 部 门 





的 沟通 。 各 工作 组 都 在 积极 与 相应 的 国际 标准 化 组 织 联 
系 ,争取 支持 ,但 仍然 存在 不 确定 性 与 不 能 立项 的 风险 。 如 
《中 长 波 红外 辐射 器 加 热 特性 》 国 际 标准 提案 ,在 2009 年 5 
月 的 下 CATC27 国际 会 议 上 被 提出 后 ,国际 秘书 处 提出 需要 
与 TC34 协商 后 再 定 。 如 果 无 法 协调 一 致 , 国 际 秘书 处 将 不 
予 立 项 ,这 个 项 目 将 被 终止 。 

此 外 ,该 项 目 为 矩阵 式 管理 模式 ,由 中 国电 器 工业 协会 
牵头 ,下 设 六 个 工作 组 ,共同 完成 课题 肉 容 。 牵 头 单位 定期 
检查 ,督促 项 目的 实施 进程 ,项 目 负责 人 总 体 监 督 ,并 及 时 
帮助 各 工作 组 解决 问题 。 该 项 目 共 投入 人 力 227 人 月 ,项 目 
组 人 员 18 人 ,项 目 规模 大 , 需 完 成 的 成 果 数 量 多 ,对 牵头 单 
位 的 整体 管理 水 平 .协调 能 力 、 技 术 水 平 都 提出 了 更 高 的 要 


标准 化 


AR ,需要 注意 以 下 几 点 : 

(1) 各 部 分 承担 单位 应 保持 与 牵头 单位 的 密切 联系 ,并 
保持 与 上 级 政府 部 门 的 联系 畅通 。 

(2) 各 部 分 承担 单位 应 积极 与 国际 相关 标准 化 组 织 联 
系 ,继续 加 强 与 国际 专家 的 技术 交流 与 沟通 ,并 同时 争取 国 
内 相关 政府 部 门 的 支持 。 

(3) 牵 头 单位 要 密切 注意 各 个 工作 组 的 工作 进展 ,并 积 
极为 各 工作 组 的 工作 提供 帮助 和 支持 。 

(4) 如 果 遇 到 项 目 某 项 成 果 无 法 完成 时 ,项 目 奉 头 单位 
应 努力 协调 ,如 最 后 仍 无 法 达到 预期 效果 时 ,及 时 向 上 级 部 
门 提出 变更 申请 。 

[ 扎 稿 人 :机 械 工业 北京 电工 技术 经 济 研究 所 徐 元 凤 ] 


应 对 环境 法 规 的 基础 一 一 环境 因素 识别 


一 .引言 

电气 电子 产品 环境 法 规 相 继 发 布 ,提出 的 环境 概念 逐 
步 扩 大 ,由 最 初 的 产品 可 循环 利用 率 、 限 用 有 害 物质 \ 生 态 
设计 要 求 能 效 , 直 至 温室 气体 排放 。 制 造 商 需要 不 断 地 调 
整 产 品 的 设计 制造 方案 ,以 符合 环境 法 规 的 要 求 。 事 实 上 ， 
只 要 采取 "以 不 变 应 万 变 ” 的 方法 ,做 好 应 对 环境 法 规 的 基 
础 工作 ,就 可 以 达到 事半功倍 的 效果 。 

二 ,环境 因素 识别 的 基本 概念 

尽管 环境 概念 扩大 ,但 依然 是 围绕 产品 生命 周期 提出 
各 种 环保 要 求 。 如 欧盟 废弃 电气 电子 设备 指令 (WEEE ) E 
要 针对 产品 生命 末期 处 置 阶段 ,欧盟 限 用 有 害 物质 指令 
( RoHS) 主要 针对 产品 生产 制造 阶段 ,而 各 国电 气 电子 产品 
能 效 要 求 则 主要 针对 产品 使 用 阶段 。 因 此 ,应 对 环境 法 规 
的 基础 工作 也 应 围绕 产品 生命 周期 开展 , 即 做 好 电气 电子 
产品 各 个 生命 周期 阶段 的 环境 因素 识别 。 

环境 因素 识别 是 指 将 产品 的 环境 因素 进行 辨识 .定性 
或 定量 化 .比较 评价 的 一 系列 过 程 。 环 境 因素 识别 可 作为 
实施 产品 环境 意识 设计 的 依据 ,是 提升 产品 环境 绩效 过 程 
中 至 关 重 要 的 一 环 。 

了 解 环境 因素 识别 的 概念 , 先 要 明确 什么 是 环境 因素 。 
依据 GB/T 24000 系列 标准 、.GB/AT 23686 标准 等 给 出 的 定 
义 , 环 境 因素 是 指 组 织 的 活动 .产品 或 服务 中 能 与 环境 发 生 
相互 作用 的 要 素 。 产 品 的 环境 因素 识别 ,理论 上 应 是 指 产 
i (GR BE) 中 能 与 环境 发 生 相 互 作 用 的 要 素 , 但 在 实际 生产 
中 ,许多 产品 环境 因素 又 都 直接 或 间接 地 受到 组 织 要 素 的 
影响 。 例 如 ,制造 商 在 选择 产品 使 用 的 材料 时 ,不 仅 从 环保 
的 角度 选择 ,还 要 从 保障 产品 安全 、 材 料 采购 及 运输 成 本 等 
多 个 角度 权衡 。 由 此 可 见 ,产品 的 环境 因素 有 时 是 与 组 织 
的 环境 因素 相互 联系 ,其 至 可 以 相互 转化 。 

三 环境 因素 识别 的 过 程 

和 


通过 评价 环境 因素 ,最 后 确定 出 重要 环境 因素 。 

L 辨识 环境 因素 

辨识 环境 因素 是 环境 因素 识别 的 起 点 ,要 相对 全 面 地 
辨识 产品 与 环境 发 生 相互 作用 的 要 过 。 全 面 辨 识 环境 因素 
主要 采用 生命 周期 理念 ,并 结合 环境 因素 分 类 的 矩阵 分 析 
方法 。 

根据 环境 意识 设计 的 理念 ,环境 意识 设计 是 通过 产品 
设计 阶段 的 改进 进而 促进 产品 整个 生命 周期 环境 绩效 的 提 
升 。 因 此 ,也 应 从 产品 的 材料 获取 阶段 .生产 制造 (包括 设 
计 ) 阶 段 .运输 和 销售 阶段 .使 用 阶段 .生命 未 期 处 置 阶段 等 
角度 辨识 环境 因素 。 

辨识 环境 因素 还 应 从 环境 因素 分 类 的 角度 人 手 。 环 境 
因 训 主要 分 为 材料 和 能 量 两 大 类 ,材料 流 和 能 量 流 贯穿 了 
电气 电子 产品 生命 周期 的 各 个 阶段 。 例 如 ,在 材料 获取 阶 
段 , 既 要 考虑 材料 获取 本 身 对 环境 可 能 造成 的 影响 ,还 要 考 
虑 材料 获取 过 程 中 (获取 、 材 料 加 工 、 运 输 等 ) 所 需要 的 能 
量 ; 在 生产 制造 阶段 , 既 要 考虑 材料 的 使 用 量 .无 毒性 .可 循 
环 利用 性 、 安 全 性 等 ,还 要 考虑 生产 制造 过 程 中 ( 零 部 件 加 
工厂 内 运输 产品 组 装 等 ) 需 要 的 能 量 。 除 此 之 外 ,根据 电 
气 电 子 产品 的 特点 ,还 应 对 水 资源 消耗 .气体 排放 \ 水 资源 
排放 .土壤 排放 废弃 物 .噪声 . 臭 气 、 辐 射 . 热 损 耗 等 环境 因 
素 进行 辨识 。 

在 辨识 环境 因素 的 过 程 中 ,还 需要 特别 注意 电气 电子 
设备 在 故障 或 误 用 的 情况 下 导致 的 环境 影响 。 例 如 , 变 压 
器 使 用 六 氟 化 硫 气 体 作 为 绝缘 气体 ,在 故障 或 误 用 的 情况 
下 ,可 能 导致 六 氢化 硫 气 体 泄漏 ,将 对 设备 周围 的 人 员 和 和 环 
境 造 成 严重 的 影响 。 

2. 评价 环境 因素 

在 相对 全 面 地 辨识 环境 因素 后 ,制造 商 还 应 对 环境 因 
素 进 行 评价 ,从 而 确定 重要 的 .急需 改 进 提升 的 环境 因素 。 
评价 环境 因素 应 保证 一 致 性 和 客观 性 ,因此 需要 树立 评价 
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环境 因素 的 准则 。 

识别 环境 因素 的 目的 是 为 了 改进 提升 产品 环境 绩效 ， 
而 改进 提升 产品 环境 绩效 则 是 为 了 满足 市 场 对 产品 的 要 
求 , 因 此 对 市 场 要 求 的 符合 程度 应 作为 评价 产品 环境 因素 
的 首要 准则 。 首 先 , 评 价 环境 因素 准则 应 包括 对 产品 相关 
环保 法 规 、 环 保 标准 中 提出 环保 要 求 的 符合 程度 ,这 些 要 求 
都 具有 相对 的 稳定 性 。 第 二 ,评价 环境 因素 还 应 包括 产品 
客户 ,消费 者 等 对 象 群体 对 特定 产品 因素 的 关注 程度 或 要 
求 ,这 些 要 求 具有 相对 的 灵活 性 。 例 如 ,只 有 电机 \ 变 压 带 
等 电气 设备 的 能 效 指 标 与 其 所 在 的 电力 系统 相 匹 配 , 才 能 
得 到 实际 的 节能 降 耗 效果 。 第 三 ,改进 提升 产品 环境 绩效 ， 
也 就 意味 着 要 相对 减 小 产品 的 负面 环境 影响 。 因 此 ,评价 
环境 因素 准则 还 应 重点 考虑 其 负面 环境 影响 的 范围 .发 生 
频 度 和 严重 程度 。 这 是 一 条 相对 客观 的 环境 因素 评价 准 
则 ,在 可 行 的 情况 下 ,应 尽量 以 定量 化 的 环境 影响 数据 作为 
依据 。 第 四 ,在 了 解 产品 环境 因素 及 其 环境 影响 的 基础 上 ， 
制造 商 还 应 从 自身 对 环境 因素 的 可 控制 程度 给 予 判断 。 制 
造 商 直接 涉及 的 生产 制造 过 程 有 限 , 其 他 生命 周期 阶段 涉 
及 的 环境 因素 可 能 还 需要 制造 商 间接 地 施加 影响 ,从 而 有 
效 抑制 环境 影响 。 例 如 , 制造 商 在 生产 制造 过 程 中 使 用 不 
含有 有 害 物质 的 零 部 件 ,需要 与 其 上 游 零 部 件 供应 商 沟 通 ， 
向 供应 商 提出 零 部 件 环保 要 求 。 

在 确定 评价 产品 环境 因素 的 准则 后 ,可 以 依据 产品 各 
环境 因素 的 定性 或 定量 数据 做 出 评价 ,以 确定 各 个 环境 因 
素 评 价 分 值 。 依 据 环 境 因 素 评 价 分 值 大 小 ,判断 出 重要 环 
境 因 素 。 汇 总 产品 的 重要 环境 因素 ,可 以 分 析出 产品 最 重 
要 的 生命 周期 阶段 。 

3. 更 新 识别 环境 因素 

环境 因素 识别 是 环境 意识 设计 的 重要 环节 ,环境 意识 
设计 过 程 本 身 是 循环 提升 的 过 程 ,因此 环境 因素 识别 也 应 
是 持续 进行 的 过 程 。 环 境 因素 识别 更 新 ,主要 是 保证 环境 因 


素 识 别 的 结果 与 不 断 变化 的 实际 情况 相 一 致 。 当 法 律 或 标 
准 发 后 修订 .更 新 ,产品 生产 制造 工艺 发 生 改 变 , 产 品 服务 
发 生变 化 ,产品 进入 新 市 场 ,相关 方 提 出 新 要 求 等 情况 发 生 
时 ,环境 因素 及 其 评价 准则 也 随 之 变化 ,相应 地 ,重要 环境 
因素 也 会 重新 排序 。 因 此 ,在 更 新 识别 环境 因素 的 过 程 中 ， 
不 应 忽视 此 前 被 确定 为 " 非 重要 "的 环境 因素 。 

由 此 ,环境 因素 识别 的 过 程 就 形成 了 一 个 由 辩 识 环境 
因素 .评价 环境 因素 、 确 定 重要 环境 因素 ,再 到 更 新 识别 环 
境 因素 的 闭环 。 环 境 因 素 识别 的 过 程 见 图 1。 


辨识 环境 因素 
确定 重要 环境 因素 


图 1 环境 因素 识别 的 过 程 

四 、 环 境 因素 识别 的 “ 变 ” 与 “不 变 ” 

在 识别 环境 因素 的 过 程 中 既 有 “ 变 ” 也 有 “不 变 ”。 辨 识 
环境 因素 是 一 个 循序 渐进 的 基础 数据 的 积累 过 程 ,需要 相 
对 的 持久 性 与 稳定 性 ;评价 环境 因素 、 确 定 重要 环境 因素 都 
需要 随 着 实际 情况 的 变化 而 做 出 更 新 调整 ,需要 保证 时 效 
性 与 灵活 性 。 

因此 ,对 于 制造 商 来 说 ,树立 环境 因素 识别 的 机 制 要 持 
续 稳 定 ,将 环境 因素 识别 作为 组 织 管理 的 一 部 分 内 容 , 使 环 
境 因 素 识 别 形 成 循环 提升 的 闭环 过 程 ; 将 环境 因素 识别 融 
入 环境 意识 设计 过 程 , 使 产品 的 环境 绩效 循环 提升 ;逐步 做 
好 环境 因素 基础 数据 的 积累 工作 ,以 持续 提升 的 “不 变 ” 应 
对 市 场 环境 的 “万 变 ”。 

[ 撰 稿 人 :机 械 工 业 北 京 电 工 技 术 经 济 研究 所 张 亮 、 
KE] 













-nN 
| 更 新 识别 | 
-JJ 





电气 产品 的 环境 安全 与 评价 初探 


一 产品 环境 安全 的 提出 

电气 产品 ,特别 是 电压 在 1 500V 及 以 下 的 低压 电气 产 
品 ,一 直 是 电气 安全 的 关注 对 象 。 国 家 制定 的 强制 性 标准 、 
实施 的 强制 性 产品 市 场 准 入 (如 3C 认 证) 以 及 出 口 产 品 按 
照 出 口 目 标 市 场 要 求 加 贴 各 种 标志 等 措施 ,多 数 是 以 产品 
安全 作为 首位 条 件 ,更 多 地 考虑 人 身 \ 设 备 以 及 财产 安全 ， 
如 触电 安全 、 机 械 安全 、 着 火 危 险 安 全 等 。 电 气 产品 从 设 
计 .选材 到 制造 的 全 过 程 ,也 始终 围绕 电气 安全 、 机 械 安 全 
等 显 见 的 安全 要 素 。 然 而 , 随 着 电工 电子 产品 的 大 量 使 用 ， 
高 科技 新 材料 的 高 速 发 展 ,产品 的 技术 内 涵 、 功 能 乃至 外 
观 不 断 更 新 换代 ,消费 类 电工 电子 产品 的 更 新 尤为 频繁 , 电 
子 垃圾 大 量 产 生 , 直接 威胁 人 民 群 众 的 健康 和 环境 的 可 持 
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续 发 展 。 由 此 ,在 电工 电子 产品 对 人 身 、 设 备 与 财产 安全 的 
要 求 基 础 上 ,提出 了 如 何 保 护 环境 安全 的 问题 ,并 上 升 到 与 
产品 的 电气 .机械 安 全 等 同等 重要 的 位 置 。 同 时 ,将 对 环境 
安全 的 承诺 延伸 到 产品 的 全 生命 周期 ,将 产品 环境 安全 的 
责任 主体 延伸 到 产品 的 制造 源头 一 一 工厂 车 间 。 近 年 来 欧 
盟 等 先后 出 台 的 RoHS WEEE,EuP 指令 以 及 REACH 的 发 
布 实施 都 清楚 说 明了 这 点 。 

我 国 作为 电工 电子 产品 的 制造 大 国 ,高 度 关注 产品 的 
环境 安全 ,开展 了 国家 科技 支撑 计划 消费 品质 量 安全 影响 
因子 研究 及 标准 研制 项 目 。 

二 ,影响 环境 安全 的 因子 

要 实现 产品 的 环境 安全 控制 ,必须 明确 电工 电子 产品 





环境 安全 核心 .表现 形式 和 衡量 尺度 。 

经 过 对 国内 外 电工 电子 产品 的 相关 环境 法 律 法 规 与 标 
准 的 跟 踊 研究 ,电工 电子 产品 的 环境 安全 的 核心 是 保证 产 
品 在 全 生命 周期 的 各 个 阶段 ,不 对 环境 产生 负面 影响 。 这 
里 的 全 生命 周期 包括 选材 、. 设 计 、 制 造 、 安 装 与 使 用 产品 废 
弃 后 处 性 的 整个 过 程 ; “环境”" 是 广义 的 , 既 可 以 是 产品 直接 
起 作用 的 局 部 区 域 ,如 废弃 电池 填 埋 对 土壤 水 体 的 直接 污 
染 ; 也 可 以 是 泛 指 的 环境 影响 ,如 温室 气体 排放 ,烟尘 对 空 
气 的 影响 ;可 以 是 短 时 间 内 突然 爆发 ,也 可 以 是 随时 间 推 移 
而 蓄积 ,如 对 生物 种 群 的 影响 等 。 按 照 GB/T 23686 一 2009 
《电子 电气 产品 的 环境 意识 设计 导 则 》, 产 品 对 环境 的 负面 
影响 是 产品 全 生命 周期 的 各 个 阶段 对 资源 的 消耗 \, 自 氧 的 
消耗 .烟雾 的 形成 、 富 营养 作用 .气候 变化 /全 球 变 暖 .生活 
环境 的 变化 酸化 .生物 多 样 性 的 减少 .空气 /水 和 土壤 的 污 
染 等 。 

产品 的 环境 安全 的 表现 形式 ,按照 事件 的 爆发 强度 可 
分 为 突变 和 渐变 ,按照 人 们 的 认 知 可 分 为 隐 性 和 显 性 两 大 
类 。 按 照 事 故 致 因 理 论 , 突 发 事件 是 能 量 突然 释放 的 结果 ， 
如 正常 使 用 中 的 电线 导线 ,其 绝缘 层 在 火灾 时 点 燃 形成 的 
有 毒 有 害 气体 直接 影响 环境 。 环 境 安全 问题 有 时 单独 存 
在 ,有 时 与 产品 的 电气 安全 同时 出 现 , 而 当 产 品 废弃 后 处 置 
时 ,环境 影响 多 数 是 单独 存在 的 。 

学 术 界 多 以 对 环境 影响 的 结果 来 衡量 产品 构成 对 环境 
安全 的 影响 ,如 形成 酸雨 .气候 变化 .对 土壤 的 污染 等 。 这 
种 分 类 通常 更 适 于 学 术 研 究 和 机 理 探讨 ,而 对 于 产品 的 责 
任 主 体 则 不 易 寻 找 。 通 过 引入 环境 因子 的 概念 ,从 致 因 的 
角度 产品 的 根源 找 出 影响 产品 环境 安全 的 因子 ,以 便 寻 找 
原因 ,辨别 能 否 控制 以 及 控制 的 程度 。 

三 、 因 子 的 采集 识别 与 评价 

环境 安全 因子 已 经 作为 产品 质量 安全 因子 的 重要 部 
分 。 环 境 因 子 是 指 产品 中 能 造成 不 良 环境 影响 的 产品 自身 
的 功能 要 素 。 不 同 产 品 由 于 功能 不 同 , 环 境 因 子 也 不 同 , 需 
要 根据 产品 特性 寻找 。 以 电器 附件 为 例 , 阻 燃 性 能 .有 毒气 
体 释放 .6 种 有 害 物 质 、 商 素 以 及 多 环 芳 烃 等 可 视 为 产品 的 
环境 安全 因子 。 

采集 和 识别 环境 安全 因子 的 途径 有 多 种 ， 

(1) 从 现行 适用 的 法 律 法 规 标准 中 获取 。 法 律 法 规 中 
有 关 环 境 保护 的 规定 通常 是 重要 的 产品 环境 安全 因子 ,如 
工信部 正在 修订 的 《电子 信息 产品 污染 防治 管理 办 法 》 中 对 
于 低压 电气 设备 有 毒 有 害 物 质 含量 的 限制 ,本 身 就 是 环境 
安全 因子 。 我 国标 准 中 对 防止 火灾 发 生产 生 烟 尘 的 要 求 ， 
如 电器 附件 有 关 标 准 中 规定 的 产品 阻 燃 性 能 方面 的 内 容 ， 
就 是 环境 安全 的 因素 。 

(2) 从 已 发 生 事故 案例 和 预警 案例 中 获取 和 采集 环境 
安全 因子 。 以 电气 设备 为 例 , 已 发 生 事故 案例 一 般 为 电气 
事故 、 机 械 事故 ,后 果 为 人 身 伤亡 ,着火 .设备 财产 损失 等 ， 
注意 从 事故 的 结果 是 否 导致 化 学 变化 来 分 析 是 否 由 环境 安 
全 因子 所 引起 。 





标准 化 


(3) 从 企业 调研 中 获取 。 它 可 以 从 产品 的 投料 到 成 品 
的 全 过 程 直接 考察 产品 生产 环节 的 投入 和 产 出 ,掌握 产品 
可 能 的 环境 影响 ,从 而 获取 环境 安全 因子 。 但 实际 操作 中 ， 
由 于 各 个 企业 的 技术 开放 程度 千差万别 ,很 难 获得 有 效 
成 果 。 

(4) 直接 调研 产品 。 对 产品 进行 拆 分 与 分 析 , 确定 产品 
各 零 部 件 的 物质 组 成 ,按照 法 律 法 规 与 相关 标准 的 要 求 , 判 
断 哪 些 会 对 环境 造成 影响 ,采集 环境 安全 因子 。 这 种 方式 
成 本 高 .周期 长 ,需要 与 其 他 方法 相配 合 。 

(5) 专 家 调查 。 预 先 设计 一 套 问 卷 ,组 织 产品 设计 、 营 
销 、 材 料 .物流 等 各 方面 专家 ,判断 给 出 环境 安全 因子 的 一 
般 界 定 , 然 后 再 加 以 深入 的 研究 和 分 析 。 

上 述 方法 适 于 相互 配合 使 用 ,主要 目的 是 尽量 不 遗漏 
重大 的 环境 安全 因子 。 在 对 电器 附件 环境 安全 因子 的 确定 
中 ,同时 采用 了 上 述 几 种 形式 。 

四 、 产 品 环 境 安全 的 路 径 

由 于 目前 我 国 强制 性 产品 认证 (3C 认证 ) 对 多 数 电 气 
设备 的 环境 安全 尚 无 强制 性 要 求 , 有 关 强 制 性 标准 也 还 没 
有 直接 针对 产品 环境 安全 的 相关 条 款 , 产 品 环境 安全 还 是 
企业 的 自觉 行为 。 但 工信部 正在 修订 的 《电子 信息 产品 污 
染 防 治 管理 办 法 》( 征 求 意见 稿 ) ,已 将 直流 1 500V .交流 
1 000V 及 以 下 的 所 有 电气 设备 均 列 和 人 其 适用 范围 。 因 此 建 
议 相 关 企 业 提 早 准 备 。 

提高 产品 环境 安全 的 关键 是 提高 认识 ,科学 管理 。 

首先 提升 对 产品 环境 安全 的 认识 ,提升 对 人 类 共有 家 
园 可 持续 发 展 的 认识 。 电 气 设备 的 电气 安全 、 机 械 安全 是 
关系 人 人身、 财产 ,设备 安全 的 大 事 , 称 作 安 全 的 硬指标 ;环境 
安全 称 作 软 指标 ,可 能 容易 忽略 ,必须 提高 认识 。 

科学 管理 和 改进 技术 是 产品 环境 安全 的 保证 。 电 器 附 
件 、 低 压 电 器 等 电工 产品 在 产品 全 生命 周期 的 使 用 阶段 , 正 
常 使 用 时 一 般 不 会 产生 重大 排放 ,污染 等 ,只 有 在 突 发 事故 
下 ,如 电气 火灾 造成 有 毒气 体 排放 时 会 对 环境 产生 不 利 影 
响 。 产 品 废弃 后 处 置 时 , 由 于 不 能 有 效 地 将 有 毒 有 害 物质 
从 零 部 件 中 分 离 出 来 ,也 会 对 环境 造成 影响 。 

因此 ,以 电气 附件 为 例 ,需要 重点 考虑 产品 制造 环节 的 
材料 选择 ,在 保证 产品 的 电气 、 机 械 安全 性 能 指标 的 前 提 
下 ,尽量 不 用 含有 毒 有 害 物 质 的 原材料 ,如 六 种 有 毒 有 害 物 
质 、 含 卤素 、 含 多 环 芳烃 等 ,以 避免 产品 废弃 后 处 置 的 问题 。 
播 头 揪 座 类 产品 要 优先 选择 高 耐 燃 性 .环保 材料 ,提高 产品 
的 阻 燃 性 能 。 

企业 要 加 强 物流 管理 ,严格 把 住 材 料 进 厂 关 ,制定 材料 
采购 规范 ,将 环境 安全 指标 明确 作为 采购 规范 的 一 部 分 ;更 
换 材料 和 改进 工艺 后 ,需要 部 分 或 全 部 进行 检测 或 改进 。 

企业 要 提升 管理 能 力 , 包 括 对 产品 销售 后 的 用 户 服务 
与 信息 反馈 ,销售 人 员 要 将 收集 产品 的 安全 环保 信息 作为 
工作 之 一 ,及 时 反馈 并 提出 改进 建议 。 

企业 还 要 积极 跟踪 我 国政 府 发 布 的 相关 法 律 法 规 和 标 


准 , 及 时 根据 环境 保护 新 要 求 调整 企业 的 环境 目标 ,根据 出 
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口 目标 市 场 的 要 求 及 时 调整 和 改进 技术 与 管理 。 还 应 尽 可 
能 参与 相关 的 行业 活动 ,尽早 获取 信息 。 


[拟稿 人 :机 械 工 业 北 京 电 工 技术 经 济 研究 所 部 丽 平 、 
张 亮 ] 


运用 FMEA 和 FTA 方法 分 析 电 器 附件 产品 
质量 安全 影响 因子 


—. RU Ei 

电器 附件 产品 作为 安全 取 电 的 连接 器 件 ,是 现代 家 庭 
生活 办 公 自 动 化 必 不 可 少 的 电器 产品 。 最 常用 的 电器 附 
件 产品 包括 插头 ,插座 开关、 转换 器 等 。 

电器 附件 产品 使 用 量 大 面 广 ,一 旦 出 现 质量 安全 问题 ， 
将 引发 火灾 、 触 电 等 伤害 事件 。 而 电器 附件 产品 中 插头 播 
座 的 接触 不 良 .插头 插 拔 力 不 够 .绝缘 材料 的 耐 燃 性 等 是 造 
成 火灾 事故 不 可 忽略 的 因素 。 因 此 ,电器 附件 产品 的 质量 
安全 应 得 到 全 社会 的 广泛 关注 。 

“电气 附件 质量 安全 影响 因子 的 识别 、 分 析 与 评价 及 标 
准 研制 "是 “十 一 五 ”国家 科技 支撑 计划 重大 项 目 一 -一 “消费 
品质 量 安全 影响 因子 研究 及 标准 研制 ”的 子 任务 之 一 ,该 课 
题 主要 研究 电器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 的 提取 、 分 类 、 
运用 了 MEA 和 FTA 方法 分 析 质 量 安全 影响 因子 ,提出 电器 
附件 产品 质量 安全 影响 因子 的 控制 方法 。2010 年 12 月 1~ 
4 日 ,通过 验收 。 与 会 专家 一 致 认为 :机 械 工 业 北 京 电 工 技 
术 经 济 研究 所 完成 了 项 目 合同 书 规定 的 6 项 国家 标准 .6 篇 
论文 .1 部 学 术 专著 等 任务 ;从 产品 全 生命 周期 监控 质量 安 
全 影响 因子 ,将 产品 质量 安全 从 生产 线 外 延 到 使 用 阶段 , 强 
调 场所 安全 . 断 电 状态 对 人 安全 影响 的 重要 性 , 均 对 安全 要 
求 提升 了 一 个 层次 ;运用 标准 化 手段 将 其 成 果 推 广 应 用 , 具 
有 创新 性 。 

二 电器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 

1. 电器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 的 定义 

电器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 是 指 电器 附件 产品 在 
生产 .使 用 和 废弃 过 程 中 在 预期 使 用 和 可 合理 预料 到 的 误 
用 情况 下 ,可 能 对 人 体 安全 .公众 安全 和 生态 安全 产生 危害 
(或 潜在 危害 ) 的 固有 因素 。 

2. 电器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 的 分 类 

质量 安全 影响 因子 按 特征 分 为 物理 因子 、 化 学 因子 、 生 
物 因子 三 类 。 物 理 因子 是 指 由 于 产品 物理 属性 引发 不 安全 
行为 的 因素 ,化 学 因子 是 由 于 产品 的 化 学 属性 引发 不 安全 
行为 的 因素 ,生物 因子 是 与 生态 环境 和 生物 有 关 的 不 安全 
行为 的 因素 。 

电器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 有 些 是 通过 影响 电气 
性 能 力学 性 能 产品 结构 等 物理 方面 产生 不 安全 行为 ,有 
些 是 因 外 界 使 用 条 件 ( 如 环境 潮湿 、 高 温 、 外 壳 防 护 缺 失 等 
方面 ) 产 生 不 安全 行为 。 当 前 ,电器 附件 产品 质量 安全 影响 
因子 包括 物理 因子 和 化 学 因子 。 电 器 附件 产品 质量 安全 影 
响 因 子 见 表 1。 
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R1 电器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 
质量 安全 影响 因子 


L 标志 2. 尺寸 要 求 3. 绝缘 电阻 4. 电气 强度 5. 分 
汤 容量 6. 熔断 体 奉 代 7. 接地 措施 S. 结构 要 求 9. 温 
升 和 耐 热 10. 候 电 距离 电气 间 队 11. 机 械 强度 12. $ 

"nj 
3 


分 类 
物理 因子 


缆 及 连接 13. 载 流 部 件 及 连接 14. 插头 搬 拔 力 15. 
子 和 端 头 16. 外 壳 提 供 防护 和 潮湿 17. 抗 无 线 电 干 
18. 耐 电 痕 化 19. 螺钉 . 载 流 部 件 和 连接 


化 学 因子 | 1 耐 燃 2. 六 种 有 害 物质 R4 耐 老化 5. BIS 





三 .运用 FMEA 和 FTA 分 析 电 器 附件 质量 安全 影响 因子 

项 目 开 展 过 程 中 ,对 电器 附件 行业 的 制造 商 . 科 研 、. 标 
准 检测 部 门 的 专家 进行 了 电器 附件 安全 因子 调查 。 整 理 
调查 问卷 得 出 :电器 附件 质量 安全 影响 因子 已 识别 出 22 
个 ,分 别 为 标志 、 尺 寸 要 求 .绝缘 电阻 .电气 强度 .分 断 容 量 、 
X& Wr ERIS .接地 措施 .结构 要 求 温 升 各 耐 热 、 候 电 距 离 电 
气 间隙 .机械 强度 . 软 缆 及 连接 . 载 流 部 件 及 连接 、 插 头 播 拔 
力 .端子 和 端 头 外 壳 提 供 防护 和 潮湿 、 抗 无 线 电 于 扰 、 耐 
燃 .六 种 有 害 物 质 AR WEE . 防 锈 。 

通过 整理 已 发 生 案例 和 预警 召回 案例 ,采用 专家 调查 
方法 ,发 现 电 器 附件 产品 发 生 的 伤害 事件 主要 为 触电 .火灾 
和 电器 损坏 。 通 过 运用 FMEA 分 析 22 个 因子 的 失效 模式 
与 影响 ,运用 FTA 分 析 伤 害 事件 与 质量 安全 影响 因子 之 间 
的 关系 , 找 出 关键 质量 安全 影响 因子 ,并 提出 控制 质量 安全 
影响 因子 预防 故障 出 现 的 方法 。 

(一 ) 运 用 FMEA 分 析 电 器 附件 质量 安全 影响 因子 

故障 模式 影响 与 分 析 简 称 FMEA 方法 。FMEA 是 分 析 
系统 中 每 一 产品 所 有 可 能 产生 的 故障 模式 及 其 对 系统 造成 
的 所 有 可 能 影响 ,并 按 每 一 个 故障 模式 的 严重 程度 发 生 频 
率 度 及 检测 难 易 程度 予以 分 类 的 一 种 归纳 分 析 方 法 。 在 电 
器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 的 分 析 过 程 中 ,分 析 的 对 象 
为 质量 安全 影响 因子 。 

1. FMEA 分 析 的 流程 

根据 电器 附件 产品 的 结构 和 功能 特点 ,设计 FMEA X 
格 。FMEA 表格 包含 因子 基本 信息 表 、 典 型 伤害 情景 和 因子 
过 程控 制 表 。 因 子 基 本 信息 涵盖 因子 名 称 、 所 属 部 件 、 故 障 
模式 、 产 生 阶段 和 伤害 类 型 ;典型 伤害 情景 主要 描述 因子 产 
生 伤 害 事件 的 过 程 ;因子 过 程控 制 表 基 于 电器 附件 产品 的 
特点 ,从 产品 的 设计 、 生 产 、 运 输 、 使 用 和 废弃 阶段 即 全 生命 
周期 角度 设计 ,能够 查 到 因子 故障 模式 产生 的 阶段 .控制 措 


施 及 控制 效果 。FMEA 表格 涵盖 因子 的 所 有 信息 ,填写 
FMEA 表格 是 电器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 分 析 流 程 中 
关键 的 步骤 之 一 。 电 器 附件 产品 安全 影响 因子 的 FMEA 分 
析 流 程 为 : 

第 -一步 ,确定 FMEA 分 析 的 对 象 。 根 据 电器 附件 产品 
的 结构 功能 特点 ,确定 分 析 对 象 为 电器 附件 产品 的 质量 安 
全 影响 因子 。 

第 二 步 , 搜 集 整 理 资料 ,得 出 质量 安全 影响 因子 的 相关 
信息 。 整 理 预警 召回 案例 和 已 发 生 案 例 信 息 , 对 比 国内 国 
际 电 器 附件 产品 标准 法 规 , 整 理 专 家 调查 问卷 ,得 出 安全 影 
响 因 子 的 基本 信息 、 典 型 伤害 情景 .故障 模式 、 发 生 频 率 和 
伤害 难 易 程度 等 信息 。 

第 三 步 ,填写 FMEA 表格 ,整理 数据 ,分 析 得 出 关键 质 
基 安 全 影响 因子 。 将 质量 安全 影响 因子 的 相关 信息 填 人 
FMEA 表格 ,整理 分 析 后 得 出 电器 附件 产品 的 关键 质量 安全 
影响 因子 。 

2. FMEA 分 析 的 作用 

(1) 得 出 质量 安全 影响 因子 产生 的 伤害 产 重 程度 。 
FMEA 分 析 的 重点 是 影响 安全 .严酷 度 高 和 出 现 概率 大 的 系 
统 性 故障 。 严 酮 度 是 质量 安全 影响 因子 风险 评估 的 关键 基 
础 信息 之 一 ,在 电器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 的 分 析 过 
程 中 ,严酷 度 分 为 轻微 ( DO .一 般 ( 工 ) .严重 ( 正 ) 和 非常 严 
E(N) R. Hi FMEA 能 够 得 出 安全 影响 因子 产生 的 伤 
害 事 件 的 严重 程度 。 

(2) 得 出 质量 安全 影响 因子 导致 故障 模式 产生 的 阶段 。 
通过 FMEA 能 够 得 出 导致 不 安全 事件 的 质量 安全 影响 因子 
出 现 的 阶段 ,如 防 触电 保护 因子 产生 于 设计 阶段 和 使 用 阶段 。 

(3) 得 出 FMEA 与 产品 性 能 设计 协调 进行 的 思想 。 
FMEA 要 与 电器 附件 产品 性 能 设计 协调 同步 进行 ,设计 时 每 
改变 设计 或 细 化 设计 时 都 要 考虑 可 能 出 现 的 安全 影响 因子 
故障 模式 ,并 设法 避免 或 减少 ,把 质量 安全 影响 因子 导致 的 
隐患 消灭 在 设计 阶段 早期 。 

3. FMEA 分 析 的 结论 

利用 FMEA 分 析 电 器 附件 产品 的 防 触 电 保 护 、 耐 热 性 、 
标志 、 尺 寸 要 求 . 耐 燃 性 .电气 强度 ,分断 容量 、 防 锈 和 插头 
MRI 22 个 质量 安全 影响 因子 ,分析 得 出 结论 

(1) 电 器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 容易 导致 火灾 、 触 
电 和 电器 损坏 三 类 伤害 事件 ,其 中 火灾 事件 是 最 容易 引发 
的 伤害 事件 。 

(2) 故 障 模 式 发 生 的 概率 以 防 触 电 保护 、 耐 热 性 、 耐 燃 
性 .电气 强度 ,分断 容量 和 插头 插 找 力 六 种 质量 安全 影响 因 
子 居 高 

(3) 电 器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 严酷 度 级 别 为 严重 
的 有 :电气 强度 .接地 措施 外壳 提 供 的 防护 . 播 头 插 拔 力 。 

(二 ) 运 用 FTA 分 析 电 器 附件 质量 安全 影响 因子 

故障 树 分 析 法 简称 FTA 方法 。FTA 方法 是 美国 贝尔 电 
报 公司 的 电话 实验 室 于 1962 年 开发 的 , 它 采 用 逻辑 的 方法 ， 
形象 地 进行 危险 的 分 析 工 作 ,特点 是 直观 .明了 ,思路 清晰 ， 


标准 化 
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逻辑 性 强 , 可 以 定性 分 析 , 也 可 以 定量 分 析 。 它 是 安全 系统 
工程 的 主要 分 析 方法 之 一 。 

1. FTA 分 析 流程 

利用 FTA 分 析 电 器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 的 流 
程 为 : 

第 一 步 , 不 安全 事件 的 确定 。 通 过 已 发 和 案例、 预警 召 
回 案例 和 质量 抽查 信息 得 出 电器 附件 产品 主要 的 不 安全 事 
件 为 火灾 、 触 电 和 电器 损坏 。 

第 二 步 ,不 安全 事件 涉及 的 质量 安全 影响 因子 的 统计 。 
通过 整理 已 发 生 案例 预警 召回 案例 和 质量 抽查 信息 ,归纳 
统计 导致 火灾 、 触 电 和 电器 损坏 事件 的 质量 安全 影响 因子 。 

第 三 步 ,故障 树 的 绘制 。 利 用 故障 树 分 析 软件 绘制 故 
障 树 ,将 不 安全 事件 作为 顶 事件 ,导致 不 安全 事件 发 生 的 人 
的 因素 , 物 的 因素 和 环境 因素 作为 中 间 事 件 ,质量 安全 影响 
因子 作为 底 事件 , 顶 事件 .中 间 事 件 和 底 事 件 之 间 用 逻辑 符 
号 “与 " 门 “ 或 " 门 连接 。 

2. FTA 分 析 的 作用 

利用 FTA 定性 地 分 析 ,可 以 直观 明了 地 得 出 伤害 事件 与 
质量 安全 因子 之 间 的 关系 , 找 出 导致 伤害 事件 发 生 的 因子 与 
因子 的 组 合 ;发 现 潜在 的 质量 安全 影响 因子 ;改进 电器 附件 
产品 的 设计 和 制造 ;为 电器 附件 产品 的 安装 ,使 用 提供 参考 。 

3. FTA 分 析 的 结论 

利用 FTA 分 析 触电 .火灾 和 电器 损坏 三 类 伤害 事件 后 
得 出 结论 ; 

(1) 导 致 伤害 事件 发 生 的 间接 事件 。 导 臻 触电 事件 发 
生 的 间接 事件 :消费 者 错误 地 使 用 电器 附件 产品 ,如 安装 时 
将 火 地 线 反 接 ,这 属于 人 的 因素 ;直接 接触 和 短路 是 造成 触 
电 事 件 的 另外 两 个 间接 事件 ,这 是 电器 附件 产品 性 能 低劣 
造成 的 ,属于 物 的 因素 。 导 致 火灾 事件 发 生 的 间接 事件 :高 
温 , 即 由 于 电器 附件 产品 的 导线 问题 .端子 问题 和 虚 接 造成 
的 产品 高 温 变 形 进而 引起 的 高 温 ,这 是 电器 附件 产品 本 身 的 
质量 问题 ,属于 物 的 因素 。 导 致电 器 损坏 事件 发 生 的 间接 事 
件 :发 热 , 可 能 是 消费 者 过 负荷 使 用 造成 发 热 ,这 是 消费 者 错 
误 使 用 电器 附件 产品 ,属于 人 的 因素 ;也 可 能 是 短路 造成 发 
热 , 这 是 电器 附件 产品 本 身 的 质量 问题 ,属于 物 的 因素 。 

(2) 导 致 伤害 事件 发 生 的 底 事 件 。 导 致 触电 事件 发 生 
的 底 事 件 : 防 触电 保护 失效 ; 管 过 材料 的 机 械 强 度 过 低 , 搞 
高 低温 性 能 差 导致 的 管 壳 破 玖 ;绝缘 材料 的 电阻 率 高 , 耐 热 
高 温 性 能 、 耐 老化 性 差 导致 的 高 温 变形 ;电器 附件 产品 的 条 
电 距 离 小 .电气 间 踊 小 . 电 痕 化 指数 低 造成 的 直接 短路 。 导 
致 火灾 事件 发 生 的 底 事件 :绝缘 材料 的 耐 热 性 差 , 耐 阻 燃 性 
差 \ 耐 老化 差 . 电 气 强度 过 低 . 疏 电 距 离 小 等 。 导 致电 器 损 
坏事 件 发 生 的 底 事 件 :电器 附件 产品 的 抗 无 线 电 干扰 差 引 
起 的 电器 损坏 和 绝缘 材料 耐 热 性 . 耐 高 温 性 能 差 等 。 

(三 ) 运 用 FMEA 和 FTA 综合 分 析 得 出 关键 质量 安全 影 
响 因子 

运用 FMEA 和 FTA 综合 分 析 , 结 合 前 期 的 调查 分 析 得 
出 电器 附件 产品 质量 安全 关键 影响 因子 及 排序 为 : 温 升 和 
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耐 热 、 防 触电 保护 、 耐 燃 性 .电气 强度 和 分 断 容 量 五 个 因子 。 

四 、 电 器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 的 控制 方法 

电器 附件 质量 安全 影响 因子 对 电器 附件 产品 质量 安全 
有 很 大 的 影响 ,要 从 产品 的 设计 .生产 、 使 用 和 废弃 等 阶段 
全 方面 掌握 质量 安全 影响 因子 产生 的 阶段 ,识别 造成 质量 
安全 影响 因子 产生 的 原因 ,根据 原因 提出 合理 有 效 的 控制 
方法 ,尤其 要 重点 关注 对 电器 附件 质量 安全 起 重大 影响 作 
用 的 关键 影响 因子 。 根 据 温 升 和 耐 热 、 防 触电 保护 、 耐 燃 
性 .电气 强度 和 分 断 容量 五 个 关键 质量 影响 因子 产生 的 原 
因 提 出 以 下 控制 方法 : 

1. 温 升 和 耐 热 关键 影响 因子 

调查 研究 显示 , 温 升 和 耐 热 质量 安全 因子 产生 于 设计 
阶段 和 使 用 阶段 。 建 议 的 控制 方法 是 :在 设计 阶段 ,选择 满 
足 耐 热 性 要 求 的 绝缘 和 护 套 材料 ,利用 耐 热 性 试验 检验 ;在 
使 用 阶段 ,正确 选择 电器 附件 产品 型 号 。 

2. 防 触电 保护 天 键 影响 因子 

调查 研究 显示 , 防 触电 保护 因子 产生 于 设计 阶段 和 使 
用 阶段 。 建 议 的 控制 方法 是 :在 设计 阶段 ,设计 的 防 触 电 保 
护 装 置 的 结构 和 尺寸 应 合理 ;在 使 用 阶段 ,应 注意 不 宜 在 潮 
湿 环 境 中 使 用 。 

3. 耐 燃 性 关键 影响 因子 

调查 研究 显示 ， 耐 柳 性 因子 产生 于 设计 阶段 和 使 用 阶 
段 。 建 议 的 控制 方法 是 :在 设计 阶段 ,选择 满足 耐 燃 性 要 求 
的 绝缘 和 护 套 材料 ,利用 灼热 丝 试验 检验 ;在 使 用 阶段 ,不 
宜 长 期 使 用 电器 附件 产品 ,超出 使 用 期 限 应 及 时 更 换 。 

4. 电气 强度 关键 影响 因子 
调查 研究 显示 ,电气 强度 因子 产生 于 设计 阶段 和 生产 


阶段 。 建 议 的 控制 方法 是 :在 设计 阶段 ,选择 的 绝缘 材料 的 
电气 强度 .电气 间隙 和 爬 电 距离 满足 性 能 要 求 ,利用 耐 压 试 
验 检验 ;在 使 用 阶段 ,不 宜 长 期 使 用 电器 附件 产品 , 当 电器 
附件 产品 出 现 质量 问题 ,如 绝缘 破损 、 管 壳 破 裂 ,应 及 时 更 
换 。 使 用 环境 中 不 宜 潮湿 且 不 应 含有 粉尘 和 微生物 。 

5. 分 断 容 量 关 键 影 响 因子 

调查 研究 显示 ,分 断 容量 因子 产生 于 设计 阶段 。 建 议 
的 控制 方法 是 :在 设计 阶段 ,选择 的 材料 应 满足 性 能 要 求 ， 
插销 与 插 套 的 尺寸 配合 应 合理 ,利用 化 学 分 析 和 分 断 能 力 

五 结语 

电器 附件 产品 质量 安全 影响 因子 产生 于 产品 全 生命 周 
期 的 各 个 阶段 ,控制 质量 安全 影响 因子 是 提高 产品 质量 的 
关键 因素 。 运 用 FMEA 和 FTA 方法 综合 分 析 电 器 附件 产品 
质量 安全 影响 因子 ,针对 不 同 质量 安全 影响 因子 提出 合理 
有 效 的 控制 方法 ,同时 加 大 电 蜗 附件 产品 质量 安全 的 标准 
制定 和 修订 ,对 于 提高 电 玲 附 件 产品 的 质量 安全 是 切实 有 
效 的 方案 。 一 是 加 快 电器 附件 产品 质量 安全 标准 制定 和 修 
订 步 伐 。 针 对 电 需 附件 产品 质量 安全 影响 因子 的 产生 原 
因 ,制定 和 修订 产品 质量 安全 标准 。 二 是 加 大 消费 者 质量 
安全 意识 的 宣 贯 工 作 力度 。 电 器 附件 产品 产生 质量 安全 问 
题 ,其 原因 有 消费 者 未 按照 产品 说 明 书 正确 使 用 电器 附件 
产品 ,或 者 是 使 用 不 当 , 如 在 潮湿 环境 中 使 用 插座 .过 负荷 
使 用 插座 周围 环境 存在 可 燃 物 等 ,因此 加 大 消费 者 质量 安 
全 意识 的 宣 贯 力度 也 尤为 重要 。 

[ 撰 稿 人 :机 械 工 业 北 京 电 工 技术 经 济 研究 所 刘 亚 丽 、 
郭 丽 平 


我 国 高 压 输 变 电 设备 绝缘 配合 标准 的 特点 与 分 析 





一 、 概 述 

GB 311. 1 绝缘 配合 第 1 部 分 :定义 .原则 和 规则 》 是 
我 国 高 压 输 变 电 设备 的 重要 基础 标准 ,给 出 了 1kV 以 上 电 
压 等 级 的 基准 绝缘 水 平 ,特别 给 出 了 800kV 和 1 100kV 系统 
设备 绝缘 配合 的 程序 方法 以 及 验证 设备 绝缘 特性 的 试验 
基本 要 求 。 该 标准 在 整个 电力 系统 和 高 压 设备 的 安全 和 成 
本 方面 给 出 了 建设 性 的 要 求 ,在 保证 电力 系统 安全 性 的 同 
时 ,也 有 利于 整个 行业 科学 经济 地 选取 合理 绝缘 水 平 的 电 
气 设备 ,经 济 效益 显著。 

GB 311. 1 一 1997《 高 压 输 变 电 设 备 的 绝缘 配合 》 仅 涵盖 
500kV 及 以 下 电压 等 级 ,而 近 几 年 我 国电 力 系统 和 设备 取得 
了 快速 发 展 ,800kV 和 1 100kV 输电 线路 的 建设 ,设备 的 研 
制 和 使 用 以 及 高 海拔 等 环境 条 件 的 影响 ,需要 对 老 版 标准 
进行 必要 的 补充 和 修订 。 因 此 ,全 国 高 电压 试验 技术 和 绝 
” 缘 配 合 标 准 化 技术 委员 会 根据 实际 情况 对 GB 311. 1 一 1997 
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部 分 :定义 .原则 和 规则 》 标 准 修订 


进行 了 全 面 修订 ,负责 起 草 单位 为 西安 高 压 电 器 研究 院 和 
国 网 电力 科学 研究 院 。 

该 标准 修订 工作 组 成 立 于 2007 年 。 期 间 因 IEC 60071-1 
的 修订 主要 涉及 特 高 压 基准 绝缘 水 平 的 确定 ,工作 组 结合 
我 国 首 个 1 100kV 特 高 压 试验 示范 工程 ,积极 向 IEC 反映 了 
我 国 意见 ,目前 IEC 60071-1 第 1 号 修订 中 “关于 1 100kV 等 
级 的 绝缘 水 平 ” 的 内 容 就 是 采纳 了 我 国 的 意见 。2008 年 9 
月 ,在 此 基础 上 ,全 国 高 电压 试验 技术 和 绝缘 配合 标准 化 技 
术 委 员 会 秘书 处 在 西安 市 组 织 召 开 了 GB 311. 1 一 20 x x 
《绝缘 配合 第 1 部 分 :定义 .原则 和 规则 》 标 准 修订 工作 第 
一 次 工作 会 议 。2010 年 7 月 ,完成 了 标准 送审 稿 ,10 月 2 ~ 
22 日 在 凸 安 召开 的 第 四 届 全 国 高 电压 试验 技术 和 绝缘 配合 
标准 化 技术 委员 会 第 二 次 全 体委 员 会 议 上 审查 通过 。 

二 、 修 订 原 则 

标准 修改 采用 IEC 60071-1; 2006 IEC 60071-1; 2010 


(No. 1 修订 ) ,在 内 容 编 排 顺 序 和 标准 结构 上 与 之 基本 一 
致 ,大 部 分 技术 内 容 的 规定 与 之 基本 一 致 ,个 别 的 技术 差异 
在 标准 的 前 言 中 给 予 了 说 明 。 

1. 与 GB 311. 1 一 1997 的 主要 差异 

标准 名 称 由 1997 版 的 “高 压 输 变 电 设备 的 绝缘 配合 ” 
修改 为 “绝缘 配合 第 一 部 分 :定义 .原则 和 规则 ” ,采取 与 
IEC 标准 名 称 一 致 的 原则 ,涵盖 内 容 仍 为 交流 1kV 及 以 上 系 
统 用 的 输 变 电 设备 的 绝缘 配合 。 

海拔 修正 因数 采用 IEC 60071-2 的 公式 。 

增加 了 与 绝缘 配合 有 关 的 术语 和 定义 。 

为 了 方便 使 用 ,增加 了 《第 5 章 符号 和 缩 略 语 》。 

对 绝缘 配合 程序 作 了 更 清楚 的 说 明 ,给 出 了 确定 额定 
或 标准 绝缘 水 平 的 流程 图 及 确定 典型 电压 和 过 电压 、 配 合 
耐 受 电压 、 要 求 耐 受 电压 以 及 额定 耐 受 电压 的 原则 和 方法 ， 
并 增加 了 配合 因数 天。 的 曲线 。 

给 出 了 代表 性 过 电压 波形 和 参数 。 

为 涵盖 800kV 和 1 100kV 设备 的 绝缘 水 平 ,增加 了 Un 
为 800kV 和 1 100kV 输 变 电 设备 的 绝缘 水 平 :标准 哲 定 短 时 
工 频 耐 受 电压 系列 增加 了 790kV 、830kV , 880kV , 960kV 、 
1 050kV 1 100kV 和 1 200kV ,标准 额定 冲击 耐 受 电压 系列 
增加 了 2 550kV、2 700kV ,2 900kV 和 3 100kV。 

增加 了 标准 绝缘 水 平 的 背景 说 明 。 

增加 了 《附录 A: 保 证 规定 的 冲击 电压 的 空气 间 际 》。 

增加 了 《附录 B: 海 拔 修 正 因数 》 ,采纳 TEC 60071-2 的 
公式 和 曲线 。 

2. 与 IEC 60071-1 的 差异 

Hz GB/T 1.1—2009 的 规定 ,对 标准 的 语言 表述 和 格式 
进行 修改 。 

删除 了 国际 标准 的 前 言 , 增 加 了 该 标准 的 前 言 。 

IEC 60071-1 频率 范 闭 为 48 ~ 62Hz ,考虑 到 60Hz 不 适 
用 于 我 国电 网 , 故 将 频率 范围 定 为 45 ~ 55Hz, 与 GB/T 
16927. 1 相 一 致 。 

增加 标准 额定 耐 受 电压 系列 中 部 分 标准 电压 值 。 

调整 了 标准 绝缘 水 平 。 

增加 了 不 同类 型 的 输 变 电 设 备 的 额定 耐 受 电 压 。 

在 设备 非 自 恢复 绝缘 与 自 恢复 绝缘 并 存 时 ,标准 冲击 
耐 受 电压 试验 优先 选用 GB/T 16927. 1 中 的 耐 受 电压 试验 
程序 B。 

三 .主要 修订 内 容 

1. 有 关 术 语 和 定义 方面 

增加 了 涉及 绝缘 配合 的 相关 术语 和 和 定义 (如 绝缘 配合 、 
外 绝缘 .内 绝缘 、 自 恢复 绝缘 等 ) ,对 GB/T 2900. 19—1994 
中 的 术语 ,有 些 直 接 引 用 ,有 些 作 了 修改 。 

2. 绝缘 配合 方法 和 程序 

增加 了 对 统计 法 .简化 统计 法 和 确定 法 绝缘 配合 方法 
的 简单 描述 。 在 简化 统计 法 中 , 对 概率 曲线 的 形状 做 大 二 
假定 (如 已 知 标准 偏差 的 正 态 分 布 ), 从 而 可 用 与 一 给 定 概 
率 相对 应 的 点 来 代表 一 条 曲线 。 在 过 电压 概率 曲线 中 称 该 


标准 化 


点 的 纵 坐 标 为 “统计 过 电压 ” ,其 概率 不 大 于 2% ,而 在 耐 受 
电压 曲线 中 则 称 该 点 的 纵 坐 标 为 “统计 冲击 耐 受 电压 ”, 设 
备 的 冲击 耐 受 电压 的 参考 概率 取 为 9096 。 

绝缘 配合 的 简化 统计 法 是 对 某 类 过 电压 在 统计 冲击 耐 
受 电压 和 统计 过 电压 之 间 选 取 一 个 统计 配合 系数 ,使 所 确 
定 的 绝缘 故障 率 可 满足 系统 的 运行 可 靠 性 和 费用 两 方面 
要 求 。 

绝缘 配合 的 确定 性 法 (惯用 法 ) 的 原则 是 在 惯用 过 电压 
( 即 可 接受 的 接近 于 设备 安装 点 的 预期 最 大 过 电压 ) 与 耐 受 
电压 之 间 , 按 设备 制造 和 电力 系统 的 运行 经 验 选取 适宜 的 
配合 系数 。 

3. 关于 海拔 修正 因数 

海拔 修正 因数 采用 TEC. 60071-2 的 修正 方法 。GB 
311. 1 一 1997 中 海拔 修正 因数 为 

K Z1/(1.1 - Hx107*) 

该 公式 适用 于 设备 安装 地 点 在 海拔 1 000m 以 上 .4 000 
m 以 下 ,而 试验 是 在 海拔 小 于 1 000m 的 实验 室 进 行 。 雷 电 
冲击 、 工 频 和 操作 冲击 电压 均 是 同一 修正 因数 。 根 据 该 全 
式 , 随 着 海拔 增高 ,K, 快速 增 大 。 

我 国 现行 产品 标准 中 有 的 采用 GB 311. 1 的 海拔 修正 
公式 (如 互感 器 ); 有 的 则 采用 TEC. 推荐 的 公式 (如 开关 设 
备 ) 。 为 了 统一 ,全 国 高 电压 试验 技术 和 绝缘 配合 标准 委员 
会 专门 制定 了 GB/T 20635 一 2006《 特殊 环境 条 件 ”高原 用 
高 压 电器 的 技术 要 求 》, 在 该 标准 中 采用 了 IEC 推荐 的 
ZU: 

K, = gto (H - 1000)/8 150 

m 的 取 值 GB/T 20635 与 IEC 不 同 。 近 年 来 我 国 实施 特 
高 压 工 程 ,从 安全 运行 和 经 济 适用 方面 考虑 ,CGB/T 20635 一 
2006 中 高 电压 等 级 的 操作 冲击 的 mm 取 值 不 合理 ,GB 311.1 
标准 修订 主要 依据 IEC 60071-2 :2002 ,并 将 海拔 修正 的 相关 
内 容 作为 附录 B( 规 范 性 ) 给 出 。 指 数 m 与 配合 操作 冲击 耐 
受 电压 的 关系 多 图 1。 
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图 1 指数 m 与 配合 操作 冲击 耐 受 电压 的 关系 
a) 相对 地 绝缘 ;b) 纵 绝缘 ;c) 相 间 绝 毕 ; 
d) 棒 一 板 间 隙 (标准 间 院 ) 
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对 于 由 两 个 分 量 组 成 的 电压 ,电压 什 是 各 分 量 的 和 。 

修订 后 的 GB 311. 1 标准 采用 IEC 推荐 的 公式 ,修订 后 ， 
雷电 冲击 和 工 频 电压 在 同一 海拔 下 的 修正 因数 增 大 , 即 试 
验 考 核 比 GB 311. 1 一 1997 更 严格 ;而 对 操作 波 ,主要 是 范围 
本 设备 ,采用 IEC 公式 后 技术 .经 济 更 合理 。 

修订 后 的 GB 311. 1 标准 表 2、 表 3、 表 4、 表 5、 表 6 中 给 
出 的 额定 绝 绿 水平 已 校正 到 标准 大 气 条 件 下 的 海拔 
1 000m, 对 高 于 1 000m 的 应 按 公式 进行 海拔 修正 。 

4. 绝缘 配合 方法 和 程序 

对 绝缘 配合 程序 作 更 清楚 的 说 明 , 给 出 了 确定 额定 或 
标准 绝缘 水 平 的 流程 图 ,并 对 如 何 确定 典型 电压 和 过 电压 、 
配合 耐 受 电压 .要 求 耐 受 电压 以 及 额定 耐 受 电 压 给 出 了 原 
则 和 方法 ,并 增加 了 配合 因数 KB i Z 

综合 了 GB311. 1 一 1997 和 IEC 60071-1: 2006 绝缘 配合 





的 方法 和 程序 。GB/AT 311.2—2002 修订 时 ,引入 了 典型 电 
压 和 过 电压 配合 耐 受 电压 要求 耐 受 电压 以 及 额定 耐 受 电 
压 等 概念 ,为 修订 GB 311.1 黄 定 了 基础 。 

直接 采用 IEC 60071-1 程序 。 需 要 说 明 的 是 ,S00kV 及 
以 下 等 级 的 绝缘 水 平 基本 保持 与 原 GB 311. 1 一 1997 相同 ， 
仅 在 中 压 范 围 的 短 时 工 频 耐 受 电 床 略 高 于 IEC 对 应 值 ,这 
也 是 符合 我 国 国情 的 。 

f IEC 推荐 的 绝缘 配合 程序 确定 800kV 和 1 100kV JE 
备 的 基准 绝缘 水 平 。 

5. 增加 超 高 压 . 特 高 压 两 个 电压 等 级 设备 的 绝缘 水 平 

参考 IEC 60071-1 和 我 国 实际 增加 了 800kV 和 1 100kV 
电压 等 级 设备 的 绝缘 水 平和 额定 耐 受 电压 。 

[ 撰 稿 人 :西安 高 压 电 器 研究 院 有 限 责 任 公司 王 亭 、 
ÆA) 
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在 标准 中 引信 专 利 已 成 为 标准 化 竞争 中 重要 的 一 环 。 
标准 作为 促进 全 球 贸易 流通 、 打 破 市 场 障碍 的 工具 ,含有 专 
利 必然 带 来 一 系列 反应 。 一 方面 ,专利 持 有 者 通过 在 国家 
申请 获得 法 定 专利 权 , 其 权利 确 应 受到 尊重 和 保护 ; 另 一 方 
面 ,使 用 国际 标准 意 在 跨越 市 场 门槛 ,但 可 能 在 堂 不 知情 的 
情况 下 侵犯 他 人 专利 权 。 
为 避免 此 种 局 面 , 世 界 三 大 标准 化 组 织 于 2007 年 发 布 

Y ITU - TVITU - R/ISO/IEC 共同 专利 政策 ,以 指导 国际 标 
准 编写 者 应 对 处 理 在 国际 标准 中 引信 专 利 的 问题 。 同 时 ， 
随 着 标准 化 活动 的 不 断 发 展 ,以 及 人 们 对 标准 中 引信 专利 
问题 认识 的 不 断 提高 ,也 出 现 了 -- 些 新 问题 。 

一 、 标 准 与 专利 

按照 国际 标准 化 组 织 (ISO ) 的 定义 ,标准 为 “在 一 定 范 
围 内 获得 最 佳 程序 ,对 规范 重复 性 的 活动 或 某 一 事物 的 共 
同和 重复 使 用 形成 的 统一 规定 或 特性 的 文件 "。 标 准 是 经 
过 协商 一 致 制定 的 ,其 目的 是 为 了 实现 一 定 范围 内 的 最 大 
公共 利益 ,具有 公共 标准 的 性 质 。 

专利 ,是 指 专利 人 对 发 明 创造 享有 的 专利 权 , 具 有 排他 
性 .区 域 性 和 时 间 性 的 特点 。 排 他 性 是 指 在 一 定 的 时 间 ( 专 
利 有 效 期 内 ) 和 区 域 (法 律 管辖 区 ) 内 ,未 经 专利 人 许可 不 得 
实施 其 专利 ,否则 属于 侵权 行为 ;区 域 性 的 特点 使 得 专利 只 
在 授予 国有 效 , 其 他 国家 不 承担 任何 保护 的 义务 ,但 同一 发 
明 可 以 同时 在 两 个 或 两 个 以 上 的 国家 申请 , 获 批 后 将 在 所 
申请 国家 获得 法 律 保护 ;时 间 性 是 指 专利 只 在 法 律 规定 的 
时 间 内 有 效 ( 到 期 后 一 般 不 能 续 延 ) ,保护 到 期 后 将 成 为 社 
会 公有 的 财富 。 | 

长 期 以 来 ,社会 为 了 鼓励 创新 ,保护 创新 者 的 利益 , 建 
立 了 完善 的 知识 产权 保护 体系 。 知 识 产权 保护 在 全 球 经 济 
发 展 中 越 来 越 突出 ,标准 中 涉及 的 专利 技术 问题 也 越 来 越 
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受到 各 界 关注 。 

二 ,标准 中 涉及 专利 的 负面 影响 

随 着 社会 的 发 展 ,标准 中 已 经 允许 含有 专利 ,但 标准 有 
可 能 成 为 专利 权 人 或 其 集团 董 断 的 工具 ,与 制定 标准 的 初 
吏 相 违背 。 将 专利 的 技术 方案 变 成 标准 ,在 标准 被 他 人 采 
用 后 ,有 关 专 利 技术 的 许可 使 用 与 通常 情况 一 样 ,使 用 人 需 
支付 许可 费 ,变相 地 构成 一 种 歼 断 ,阻碍 其 他 技术 权利 人 的 
权利 实现 ,不 利于 正当 竞争 。 如 某 一 产品 制造 方法 被 先 授 
予 专 利 权 ,然后 引入 标准 中 ,那么 其 他 发 明 人 发 明 的 制造 该 
产品 的 不 同方 法 即使 被 授予 专利 ,也 很 难 实现 商业 目的 。 

技术 标准 中 含有 专利 无 法 避免 ,尤其 在 信息 技术 领域 。 
标准 中 含有 专利 比较 复杂 ,国际 电工 委员 会 (IEC) 、 国 际 标 
"E4628 28 (150) .国际 电信 联盟 (ITTU) 等 标准 化 组 织 , 采 取 的 
基本 原则 是 尽 可 能 少 地 将 专利 包含 在 标准 中 ;如 遇 专 利 权 
纠纷 ,应 由 双方 当事人 解决 ,标准 化 组 织 本 身 不 参与 纠纷 的 
解决 。 

三 .国际 标准 含有 专利 的 处 理 

许多 年 前 ,ITU 下 属 的 国际 电 联 无 线 电 通信 和 部门 (ITU - 
R) 和 国际 电信 联盟 远程 通信 标准 化 组 织 (ITU - T) ISO 和 
IEC 就 有 相关 的 专利 政策 ,为 其 技术 机 构 提供 简单 的 实际 指 
导 。ITU - T/ITU - R/ISO/TEC 共同 专利 政策 由 世界 标准 化 
合作 组 织 专 利 任务 组 负责 制 修订 ,于 2007 年 发 布 ,主要 就 国 
际 标准 化 含有 专利 的 披露 /识别 和 声明 方法 做 出 规定 。 

1. RARI 

考虑 到 标准 化 专家 较 少 了 解 专利 法 ,ITU - T/ITU - BR 
ISO/IEC 共同 专利 政策 提出 在 不 同情 况 下 建议 /出 版 物 涉及 
专利 授权 问题 的 处 理 办 法 ,鼓励 尽早 在 制定 /提出 阶段 披 填 
和 识别 与 建议 /出 版 物 相 关 的 专利 ,从 而 提高 标准 制定 过 程 
效率 ,避免 发 生 专利 问题 。 


如 果 标 准 在 形成 过 程 中 有 关 专 利信 息 已 披露 ,可 能 会 
出 现 3 种 情形 :人 专利 权 人 愿意 在 非 歧视 基础 上 基于 合理 
条 款 与 其 他 方 就 无 偿 许可 进行 谈判 ,该 谈判 由 有 关 当 事 方 
在 ITU - T/ITU - R/ISO/IEC 之 外 进行 ;@) 专 利 权 人 愿意 在 
非 层 视 基础 上 基于 合理 条 款 与 其 他 方 就 许可 进行 谈判 ,该 
谈判 由 有 关 当 事 方 在 IMU -TITU - R/ISO/IEC 之 外 进行 ; 
权利 人 不 愿意 遵守 上 述 两 种 规定 的 任何 一 种 的 情况 下 ， 
有 关 标 准 就 不 应 含有 任何 依赖 于 该 专利 的 规定 。 无 论 是 上 
述 哪 种 情形 ,专利 权 人 都 应 使 用 “专利 声明 和 许可 声明 ”的 
TUS , 16] ITU ISO 或 者 IEC 办公室 各 提供 一 份 书面 声明 。 
该 声明 不 应 包括 额外 的 条 款 、 情 形 或 其 他 在 表格 给 出 条 款 
外 的 任何 条 款 。 

2. 声明 

(1) 出 版 物 制定 /提出 阶段 。 在 出 版 物 制定 /提出 阶段 ， 
共同 专利 政策 要 求 发 送 的 所 有 出 版 物 草案 稿 均 在 文件 首页 
加 入 :“ 请 本 草案 接收 者 在 提出 意见 时 一 并 提出 其 获知 的 专 
利 ,并 提出 相关 文件 。” 

(2) 出 版 物 发 布 阶段 。 如 果 在 文件 发 布 时 未 识别 出 其 
中 含有 专利 , 则 在 出 版 物 前 言 中 加 入 以 下 提示 :“ 请 注意 ,本 
文件 一 些 内 容 可 能 含有 专利 。ISO 和 /或 TEC 对 识别 专利 不 
负 任 何 责任 。 ”如果 在 文件 发 布 时 已 经 识别 出 其 中 含有 专 
利 , 则 在 出 版 物 前 言 中 加 入 以 下 提示 : ”请 注意 ,ISO 和 /或 
IEC 声明 ,遵守 本 文件 可 以 涉及 使 用 专利 (包括 …) , 见 (… 条 
款 … ) 。 

ISO 和 /或 IEC 对 该 专利 权 的 证 明 、 有 效 性 及 范围 不 采 
取 任 何 立 场 。 

专利 权 持 有 者 向 ISO 和 /或 IEC 他 /她 愿意 以 合理 无 歧 
视 条 款 和 条 款 与 各 国 专利 使 用 者 就 专利 授权 进行 协商 。 由 
此 ,该 专利 持 有 者 在 ISO 和 /或 IEC 提出 本 声明 。 可 从 以 下 
渠道 获取 相关 信息 : 

专利 持 有 者 姓名 … 

请 注意 ,本 文件 一 些 内 容 可 能 含有 上 述 专利 以 外 的 专 
Fjo ISO 和 /或 IEC 对 识别 专利 不 负 任 何 责任 。” 

3. 免责 

各 标准 化 组 织 不 负责 评估 专利 与 建议 /出 版 物 的 相关 
性 或 重要 性 ,不 参与 专利 授权 谈判 ,也 不 参与 协调 专利 
争端 。 

四 专利 信息 数据 库 

通过 声明 模板 的 信息 ,每 个 标准 化 组 织 制定 可 获得 的 
公共 的 专利 信息 数据 库 。 专 利 数 据 库 可 能 包含 具体 的 专利 
信息 ,或 者 仅 是 一 个 遵守 特殊 的 建议 /出 版 物 的 专利 政策 。 

专利 信息 数据 库 不 要 求 准确 或 者 完整 ,而 是 与 组 织 交 
流 信息 的 反应 。 如 专利 信息 数据 库 或 许 被 认为 是 简单 标 
志 , 以 提醒 用 户 。 他 们 可 能 希望 与 那些 向 组 织 提交 声明 书 
的 单位 联系 ,以 确定 用 户 是 否 必 须 获 得 专利 许可 ,或 者 执行 
特殊 的 建议 /出 版 物 。 

以 IEC 为 例 ,为 了 便于 国际 标准 使 用 者 查询 国际 标准 





标准 化 


中 含有 专利 的 情况 ,IEC 特意 制作 了 专门 数据 亩 ,以 供 各 方 
查询 。 

1. 数据 库 结 构 

在 IEC 的 网 站 中 ,可 以 查询 到 专利 数据 库 ( 查 询 网 站 : 
http :// patents. iec. ch) ,网 站 列 出 专利 披露 表 提 交 IEC 日 期 、 
专利 持 有 单位 .归口 标 委 会 .标准 编号 .是否 许可 免费 使 用 
专利 以 及 专利 号 。 点 击 专利 号 ,可 以 查询 到 专利 状态 (是 否 
批准 ) .批准 国家 批准 专利 号 .专利 名 称 等 信息 。 

截至 2011 年 7 月 15 日 ,网 站 已 列 出 近 280 余 项 在 TEC 
标准 中 含有 专利 的 信息 (其 中 9 项 专利 声明 可 免费 使 用 ) ， 
涉及 60 多 个 YEC/TC/SC, 

2. IEC 免责 

作为 国际 标准 化 组 织 ,IEC 不 对 专利 信息 的 完整 性 和 正 
确 性 负责 ,也 就 是 说 ,IEC 网 站 没有 给 出 专利 信息 的 标准 也 
可 能 含有 专利 。 

五 .国际 标准 中 含有 专利 的 被 受 让 /转让 

2010 年 ,世界 标准 化 合作 组 织 对 共 间 专利 政策 实施 指 
导 文 件 做 出 修订 ,加 入 “第 7 点 专利 受 让 或 转让 ”: 原 专利 持 
有 者 在 ITU/ISO/IEC 中 引入 专利 ,在 专利 受 让 或 转让 后 ,应 
通知 专利 受 让 者 或 转让 者 有 关 TTU/ISOV TEC 中 引入 专利 的 
许可 。 

对 于 专利 受 让 /转让 ,一 些 国家 提出 “如 果 原 专利 持 有 
者 无 法 说 服 受 让 者 或 转让 者 许可 国际 标准 中 含有 专利 ”的 
处 理 问 题 。 另 一 方面 ,为 了 保证 专利 持 有 人 自身 的 利益 (多 
数 涉 及 专利 申请 是 否 已 经 批准 的 问题 ) ,在 填写 提交 ISO/ 
IEC 标准 中 含有 专利 声明 时 往往 只 提交 空白 声明 ,导致 专利 
持 有 人 在 明确 识别 专利 以 前 无 法 保证 说 明 洪 在 专利 受 让 
者 /转让 者 同意 在 TEC 标准 中 做 出 授权 声明 。 

六 、 国 家 标准 采用 IEC 含有 专利 的 标准 

一 些 国 家 认为 ,如 果 国 家 标准 等 同 采用 含有 专利 的 TEC 
标准 则 表示 ISO/IEC 专利 声明 同样 适用 于 国家 标准 ;如 果 
国家 标准 修改 采用 /等 效 采 用 含有 专利 的 IEC 标准 ,国家 委 
员 会 则 应 查询 ISO/TEC 标准 含有 专利 的 数据 库 , 明 确 是 否 
涉及 专利 问题 ,并 请 专利 持 有 者 考虑 是 否 授权 在 国家 标准 
中 引入 专利 。 

ISO 和 IEC 专家 认为 国家 标准 采 标 涉及 专利 应 依据 各 
国标 准 中 含有 专利 的 规定 进行 处 理 。 因 此 未 在 共同 专利 政 
策 中 加 入 各 国 采 标 问题 的 条 款 。 

当前 专利 争端 等 事宜 实际 上 还 是 依据 各 国法 律 进行 处 
理 。 在 含有 专利 的 标准 转化 时 应 处 理 好 专利 许可 问题 , 否 


” 则 标准 制定 后 有 可 能 给 我 国企 业 带 来 严重 的 影响 。 如 ,我 


国 国家 标准 采 标 的 IEC 标准 含有 专利 ,转化 为 我 国标 准 后 
主要 是 着 该 标准 在 我 国有 没有 申请 专利 ,如 果 没 有 ,那么 该 
专利 在 中 国 不 受 保护 ,但 是 涉及 该 专利 的 产品 只 能 在 中 国 
销售 ,而 不 能 出 口 到 专利 申请 国 。 

七 、 我 国 国标 中 的 专利 政策 

我 国 的 标准 体系 具有 一 定 的 特殊 性 ,分 为 国家 标准 、 行 
业 标 准 \ 地 方 标准 和 企业 标准 4 级 ,前 三 类 标准 都 属于 政府 
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主管 的 标准 ,出 于 技术 因素 考虑 ,原则 上 人 允许 纳入 专利 ,在 
处 理 这 些 标 准 中 涉及 专利 的 知识 产权 问题 时 ,与 国际 做 法 
类 似 , 处置 原则 包括 :不 排斥 原则 、 许 可 原则 .尽早 披露 原 
则 透明 原则 及 不 介 和 人 原则。 

2009 年 11 月 2 日 ,国家 标准 化 管理 委员 会 发 布 了 《 涉 
及 专利 的 国家 标准 制 修订 管理 规定 ?( 以 下 简称 “规定 ”) 
(暂行 )( 征求 意见 稿 ) 规 定 :强制 性 国家 标准 原则 上 不 涉及 
专利 ,如 确 有 必要 涉及 专利 ,应 由 专利 权 人 免费 许可 或 者 由 
国家 标准 化 行政 主管 部 门 提 请 相关 部 门 和 专利 权 人 共同 协 
商 专利 处 置 。 如 相关 部 门 和 专利 权 人 未 能 取得 一 致 的 专利 
处 置 结果 , 则 相应 的 国家 标准 暂 不 批准 发 布 或 依法 给 予 强 
制 许可 。 由 此 看 来 ,虽然 对 强制 性 标准 没有 要 求 不 能 含有 
专利 ,但 是 如 涉及 专利 问题 , 仍 需 着 慎 处 理 。 推 荐 性 国家 标 
准 原 则 上 不 反对 标准 中 含有 专利 ,但 是 该 专利 应 是 国家 标 
准 中 难以 替代 的 技术 , 且 不 存在 其 他 拒绝 涉及 该 专利 的 实 
质 性 理由 。 

如 果 标 准 制定 过 程 中 含有 的 专利 已 经 披露 《4 规定》 中 
规定 专利 实施 许可 声明 包含 以 下 内 容 : 


(1) 专 利 权 人 同意 在 合理 无 歧视 基础 上 ,人 免费 许可 任何 
组 织 和 个 人 实施 该 国家 标准 时 实施 其 专利 。 

(2) 专利 权 人 同意 在 合理 无 歧视 基础 上 ,许可 任何 组 织 
和 个 人 实施 该 国家 标准 时 实施 其 专利 ,但 支付 的 数额 应 明 
显 低 于 正常 的 许可 使 用 费 。 

(3) 专利 权 人 不 同意 按照 以 上 两 种 方式 进行 专利 许可 。 

专利 权 人 应 选择 其 中 的 一 项 ,在 专利 权 人 选择 ( 三) 的 
情况 下 ,标准 中 不 应 包括 基于 该 专利 的 条 款 。 

国家 标准 发 布 后 发 现 涉 标 专 利 且 没有 专利 实施 许可 声 
明 ,此 时 ,如 果 专 利 权 人 拒绝 做 出 专利 实施 许可 声明 ,国家 
标准 化 行政 主管 部 门 应 修订 该 标准 。 

总 体 来 看 ,世界 及 各 国 的 标准 化 组 织 都 在 关注 标准 中 
涉及 专利 的 问题 ,开始 研究 解决 二 者 矛盾 的 问题 。 标 准 制 
定 仍 尽 可 能 避免 涉及 专利 问题 ,如 果 不 能 避免 ,应 尽 可 能 地 
在 标准 制定 过 程 中 披露 可 能 含有 的 专利 问题 ,降低 公共 标 
准 中 的 专利 风险 ,减少 不 必要 的 产权 纠纷 。 

【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 标准 化 与 技术 评价 中 心 陈 
展 、 张 亮 ] 


实施 标准 化 科技 创新 战略 ”将 创新 技术 和 科研 成 果 转 化 为 标准 
一 一 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 (HEC) 标 准 化 工作 创新 的 探索 


险 尔 滨 电 机 厂 有 限 责 任 公 司 (HEC)( 以 下 简称 蛤 电 ) 始 
ET 1951 年 ,是 国资 委 所 属国 家 发 电 设备 制造 业 重点 上 骨干 
企业 ,为 我 国 大 型 水 电机 组 ,大 型 汽 轮 发 电机 (包括 燃气 轮 
机 、 超 临界 和 超 超 临界 发 电机 积 核电 发 电机 ) 以 及 为 水 火 
电机 组 配套 的 辅 机 及 自动 化 控制 设备 等 的 重要 生产 基地 。 
经 过 60 年 的 建设 和 发 展 ,历经 自主 开发 ,技术 引进 及 合作 
设计 制造 ,引进 技术 .消化 吸收 再 创新 三 个 阶段 ,已 步 人 世 
界 先进 发 电 设 备 制 造 郊 的 行列 。 具 备 了 大 型 混流 式 、 轴 流 
式 .灯泡 贯 流 式 水 轮 发 电机 组 ,抽水 蓄 能 机 组 , 配 9F 重型 
燃 机 的 400MW 级 大 型 燃气 轮 发 电机 ,300MW ,600MW 及 
1 000MW 级 超 超 临界 汽 轮 发 电机 ,大 型 短路 试验 发 电机 ， 
大 型 变频 调 速 电机 等 产品 的 研发 .设计 和 制造 能 力 , 已 成 
为 世界 巨型 (700MW 及 以 上 ) 空 冷水 轮 发 电机 组 业绩 最 多 
的 制造 商 。 且 前 正 以 三 门 海 阻 核电 站 的 核发 电机 的 制造 
项 目 为 依托 ,在 已 有 的 全 速 核发 电机 和 百 万 千瓦 超 超 临 界 
发 电机 的 设计 制造 技术 基础 上 ,结合 技术 引进 和 自主 技术 
创新 ,全面 开 发 AP1000 第 三 代 核 电 半 速 汽 轮 发 电机 设计 、 
制造 技术 。 在 700MW 大 型 空冷 水 冷水 轮 发 电机 组 的 基 
础 上 ,开发 研制 1 000MW 级 超大 容量 的 水 电机 组 。 同 时 开 
发 陆地 和 海上 风电 ,并 开展 潮流 发 电机 组 和 核 级 泵 的 
研制 。 

一 \ 以 重点 项 目 为 依托 ,重视 和 加 强 技 术 标 准 的 研究 

在 科研 .新 产品 开发 、 技 术 创 新 项 目的 立项 和 实施 中 
同时 开展 标准 化 研究 ,并 将 完成 相关 标准 (规范 ) 的 制 修订 
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作为 重要 的 成 果 之 一 。 哈 电 在 技术 创新 .新 产品 开发 等 一 
系列 科研 项 目 实施 的 同时 ,开展 了 相应 的 标准 化 研究 
TH: 

结合 长 江 流域 金沙 江 即 将 兴建 的 白鹤 滩 S, EH» 
单机 容量 1 000MW 级 水 电机 组 的 研制 ,科技 部 批准 的 国家 
支撑 项 目 一 一 1 000MW 水 力 发 电机 组 关键 技术 研究 , 险 电 
与 中 国电 器 工业 协会 联合 申报 了 质 检 公益 性 行业 科研 专 
项 一 一 特 万 千 甩 超大 容量 水 电机 组 技术 规范 研究 ,已 获 国 
家 质量 监督 检验 检疫 总 局 和 国家 标准 化 管理 委员 会 的 批 
准 。 该 项 目 将 完成 5 项 国家 标准 草案 及 相应 技术 报告 , 完 
成 1~2 项 国际 标准 修订 提案 。 通 过 1 000MW 水 轮 发 电机 
组 研制 项 目的 创新 平台 ,编写 制定 了 相应 的 技术 报告 或 工 
业 技 术 规 范 ( 相 当 于 哈 电 的 TR 或 ITA), 将 对 GB/T 
15468 一 2006《 水 轮机 基本 技术 条 件 》 和 GB/T 7894—2009 
《水 轮 发 电机 基本 技术 条 件 》 等 近 十 项 国家 .行业 标准 产生 
影响 。 

结合 公司 第 三 代 核 电 技术 AP1000 的 百 万 千瓦 核发 电 
机 的 研制 (设计 技术 ) 项 目 , 申 报 的 了 哈尔滨 市 科技 攻关 项 目 
“1 000MW 核 汽 轮 发 电机 关键 技术 研究 ”黑龙 江 省 科技 专 
项 基金 项 目 “ 百 万 千瓦 级 核发 电机 产品 研制 ” “1 000MW E 
汽 轮 发 电机 冷却 效能 研究 ”等 研发 项 目 ,设立 公司 “核电 汽 
轮 发 电机 制造 技术 规范 研究 "标准 化 研究 项 目 。 项 目 完成 
后 将 提出 《核电 汽 轮 发 电机 设计 制造 技术 规范 》《 核 电 汽 轮 
发 电机 试验 检验 及 质量 安全 技术 规范 ) 等 公司 标准 ,验证 并 


完善 后 将 通过 全 国 大 型 发 电机 标 委 会 上 升 为 国家 或 行业 标 
准 。 在 已 有 的 全 速 核电 和 百 万 千瓦 超 超 临界 发 电机 技术 的 
基础 上 ,自主 进行 半 速 核发 电机 的 电磁 、 绝 缘 .通风 、 振 动 和 
机 械 强 度 计算 等 各 子 课题 的 研究 ,通过 在 引进 制造 技术 的 
机 组 上 验证 各 项 计算 结果 的 正确 性 , 校 核 开发 的 相关 计算 
方法 和 软件 ,形成 具有 自主 知识 产权 的 AP1000 核电 半 转 速 
汽 轮 发 电机 产品 设计 技术 ,在 完成 三 门 、 海 阳 AP1000 核电 
半 速 汽 轮 发 电机 制造 的 同时 ,为 “核发 电机 设计 制造 规范 ” 
及 “试验 检验 及 质量 安全 技术 规范 ”国家 或 行业 标准 的 制 
XE JR E dE. [BINE ,研制 CAP1400 核电 半 速 汽 轮 发 电机 , 研 
制 更 大 容量 的 核电 半 速 汽 轮 发 电机 (CAP1700 等 ) ,实现 引 
进 技术 基础 上 的 再 创新 。 

二 、 直 接 将 创新 技术 和 科研 成 果 转 化 为 标准 

适用 于 百 万 千瓦 汽 轮 发 电机 和 400MW 级 燃气 轮 发 电 
机 的 绝缘 系统 的 研制 (火电 项 目 技术 转让 不 包括 设计 技术 
和 定子 线 棒 绝 缘 技术 ) 、 常 规 发 电机 主 绝缘 厚度 减 薄 ( 少 胶 
绝缘 体系 ) 后 的 耐 电 压 试验 限 值 等 指标 的 确定 ,三 峡 右 岸 先 
进 的 导线 角 部 场 强 处 理 技术 和 防 电 党 技术 .24kV 级 及 更 高 
电压 等 级 的 主 绝缘 研究 等 项 目 ,首先 转化 为 公司 内 控 标 准 
实施 。 验 证 后 ,将 作为 修订 相关 产品 技术 条 件 国家 标准 和 
JB/T 6204—2002( 高压 交流 电机 定子 线圈 及 绕组 绝缘 耐 电 
压 试验 规范 》 的 主要 依据 。 

通过 科技 攻关 和 自主 创新 ,三 峡 右 岸 . 龙 滩 等 一 大 批 
600MW 及 以 上 的 大 型 水 电机 组 在 水 力 设 计 . 电 磁 设 计 、 通风 
设计 、 绝 缘 技术 .结构 设计 (包括 推力 轴承 .强度 分 析 等 ) 、 制 
造 工艺 等 方面 的 技术 整体 得 以 提升 ,特别 是 全 空冷 技术 在 
大 容量 水 轮 发 电机 上 的 应 用 ,突破 了 原 有 机 组 容量 对 全 空 
冷 技术 的 限制 ,使 哈 电 具有 自主 知识 产权 的 840MV «A 全 
空冷 水 轮 发 电机 组 总 体 技术 达到 国际 领先 水 平 , 拥 有 了 自 
已 的 核心 技术 ,掌控 了 制定 标准 的 主动 权 。 在 以 哈 电 为 主 
负责 的 GB/T 7894 一 2009《 水 轮 发 电机 基本 技术 条 件 》 修 订 
中 ,根据 七 述 技术 创新 和 产品 应 用 成 果 及 燕 发 冷却 技术 等 
其 他 研究 成 果 补 充 和 修改 了 相关 的 技术 要 求 。 

三 .将 引进 技术 转化 .消化 吸收 .国产 化 及 再 创新 的 成 果 

1. 及 时 将 引进 技术 转化 消化 吸收 、 国 产 化 及 再 创新 的 
成 果 转 化 为 标准 

在 积极 采用 国际 标准 的 同时 ,在 一 个 较 高 的 起 点 提升 
企业 万 至 整个 装备 制造 业 的 产品 技术 水 平 。 

当前 ,水 电 设备 的 常规 机 组 向 大 容量 (600MW 级 以 上 ， 
万 至 1 000MW) 、 高 参数 方向 发 展 ,同时 为 了 调整 发 电 设备 
产业 结构 ,更 好 地 综合 利用 水 力 资源 满足 电网 调 峰 填 谷 的 
运行 需求 ,我 国 加 快 了 抽水 车 能 电站 的 建设 速度 。 国 家 发 
展 和 改革 委员 会 以 宝 泉 .惠州 PL E TT m I KC RE Be t 
依托 工程 主持 了 引进 开发 大 容量 抽水 鞭 能 机 组 设计 、 制 造 
技术 进而 逐步 实现 我 国 抽水 鞭 能 电站 机 组 设备 制造 自主 
化 。 引 进 技 术 的 受 让 方 是 哈 电 (HEC) 和 东方 电机 有 限 公 
司 。 继 上 述 三 个 电站 16 台 机 组 打 捆 招标 后 ,又 进行 了 薄 石 





标准 化 


河 响 水 润 等 一 系列 后 续 项 目的 招 投标 工作 。 但 抽水 蓄 能 
机 组 产品 并 无 国际 标准 和 国内 标准 ,为 了 稳定 、 规 范 和 提升 
产品 质量 , 哈 电 承担 了 国家 标准 GB/T 20834 一 2007《 发 电 / 
电动 机 基本 技术 条 件 》 和 GB/T 22581 一 2008《 混 流 式 水 泵 水 
轮机 基本 技术 条 件 》 的 起 草 工 作 组 组 长 的 任务 。 以 自主 研 
发 的 白山 、 回 龙 抽 水 蓄 能 机 组 设计 制造 技术 为 基础 ,在 消化 
和 和 吸收、 引进 电磁 计算 、 工 况 转换 、 背 靠背 启动 和 双向 推力 
轴承 等 技术 的 同时 ,开展 相应 的 研发 和 验证 工作 ,并 基于 上 
述 成 果 完 成 了 标准 的 制定 。 

大 型 全 空冷 混流 式 水 轮 发 电机 组 (700M 及 以 上 ) 为 
险 电 在 三 峡 左岸 技术 引进 的 基础 上 ,经 过 消化 吸收 自主 研 
发 再 创新 取得 成 果 , 总 体 技 术 达 到 国际 领先 水 平 。 已 开发 
设计 了 龙 滩 三 峡 右 岸 . 拉 西 瓦 、 小 湾 等 电站 600MW 级 以 上 
的 巨型 空冷 水 轮 发 电机 组 数 十 台 ( 套 )。 已 投 运 的 数 台 龙 
滩 、 三 峡 右 岸 机 组 运行 稳定 ,各 项 指标 均 已 达到 设计 及 国际 
国内 相关 标准 要 求 。 此 成 果 采 用 了 密闭 自 循环 双 路 径 向 端 
部 回 风 空气 冷却 系统 ,实现 了 700MW 级 巨型 水 轮 发 电机 的 
冷却 ,达到 了 最 优 的 冷却 效果 。 为 稳定 和 提升 产品 质量 , 掌 
控 核 心 技术 , 哈 电 将 其 纳 和 人 企业 技术 规范 中 。 

配 重 型 燃气 轮机 的 400MW 级 燃气 轮 发 电机 和 和 百 万 千 
瓦 (1 120MV - A) 超 超 临 界 汽 轮 发 电机 分 别 引 进 美 国 GE A 
司 和 日 本 东芝 公司 的 制造 技术 。 修 订 GB/T 7064 一 2008《 隐 
极 同步 发 电机 技术 要 求 》 时 ,在 修改 采用 IEC 60034-3(6 版 ) 
《圆柱 形 转子 同步 电机 技术 要 求 》 的 同时 ,加 入 了 部 分 引进 
技术 和 转化 后 再 创新 技术 的 内 容 ,并 对 焊接 .加 工 及 装配 、 





包装 储 运 和 产品 零 部 件 表 面 防护 等 一 批 哈 电 公司 标准 进行 


了 修订 和 补充 ,大 大 提升 了 此 类 产品 的 制造 工艺 水 平 。 

2. 在 引进 技术 的 国产 化 工作 中 ,制定 相应 的 标准 规范 

在 各 项 技术 引进 的 项 目 中 ,国产 化 及 在 此 基础 上 的 再 
创新 是 最 终 目 标 。 因 此 ,在 寻找 合作 开发 厂家 定向 开发 的 
同时 ,需要 对 需 国产 化 的 材料 和 配套 件 等 制定 采购 规范 。 
在 哈 电 进 行 的 三 峡 左岸 、 抽 水 蓄 能 .390H 燃气 轮 发 电机 、 百 
万 千瓦 超 超 临 界 汽 轮 发 电机 等 技术 引进 项 目的 国产 化 过 程 
中 ,制定 了 一 大 批 绝缘 材料 ,金属 材料 、 铸 锻件 和 配套 件 的 
采购 规范 ,以 保证 和 稳定 国产 化 后 的 产品 质量 及 材料 替代 ， 
并 为 全 球 采 购 提供 了 依据 。 

3. 引进 技术 的 同时 ,也 引进 了 先进 的 技术 及 质量 管理 
标准 

哈 电 在 引进 技术 项 目 时 ,也 引 和 人 了 国外 先进 公司 的 先 
进 管理 模式 和 流程 ,并 形成 了 相应 的 管理 标准 ,对 过 程控 制 
和 强化 精细 化 管理 起 到 了 重要 作用 ,成 果 显著 。 

如 在 三 峡 左 岸 和 抽水 著 能 产品 的 技术 引进 中 , 哈 电 采 
用 了 质量 责任 计划 (PQR) 和 质量 控制 报告 单 (QCR ) ,对 生 
产 制造 及 安装 调试 过 程 进行 控制 和 管理 。 

在 390 开 燃气 轮 发 电机 以 及 百 万 千瓦 超 超 临 看 汽 轮 发 
电机 制造 技术 的 引进 中 , 哈 电 引入 了 制造 程控 记录 卡 (PC 
Form) 管理 和 供 货 商 侦 差 请 求 (SDR) 管理 ,对 各 道 工 序 及 采 
购 、 外 包 、 外 协 过 程 进行 监控 。 
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四 、 实 质 性 参与 ,进而 主导 国内 、 国 际 标准 

国内 :承担 与 IEC/TCA , IEC/TC2 对 口 的 全 国 水 轮机 标 
准 化 技术 委员 会 和 全 国 旋转 电机 标 委 会 发 电机 分 技术 委员 
会 ( 现 为 全 国 大 型 发 电机 标准 化 技术 委员 会 (SAC/TC 
511) ) 秘 书 处 ,积极 主持 和 参加 国家 行业 标准 的 制 修订 工 
作 。 在 现行 有 效 的 大 电机 水 轮机 行业 国家 标准 及 行业 标 
准 中 ,由 险 电 负责 起 草 (承担 工作 组 组 长 ) 的 标准 约 占 50% , 
参加 起 草 的 标准 约 占 42% 。 

国外 :实质 性 参与 国际 标准 化 工作 。 

(1) 派 权威 专家 担任 2 个 两 国内 标 委 会 “国际 标准 化 工 
作 专 家 组 ”的 成 员 。 

(2) 跟踪 国际 标准 草案 ,及 时 提出 哈 电 的 意见 。 同 时 在 
JEC 标准 草案 阶段 就 开始 进行 研究 ,或 与 IEC 标准 同步 制定 ， 
将 试验 验证 .调研 等 工作 放 在 了 IEC 标准 的 草案 阶段 。 哈 电 
参加 起 草 的 GB/T 20833 一 200 作 旋转 电机 定子 线 棒 及 绕组 局 
部 放电 的 测量 方法 及 评定 导 则 》 就 是 在 IEC 60034-2 作 离线 旋 
转 电 机 定子 绕组 绝缘 局 部 放电 的 测量 》 草 案 阶段 同时 起 草 
的 ,其 间 多 次 向 TEC 提出 我 国 意见 ,并 被 部 分 采纳 。 

(3) 参 加 IEC 工作 组 。 挂 靠 在 哈尔滨 大 电机 研究 所 的 
全 国 水 轮机 标准 化 技术 委员 会 参加 了 IEC/TC 4 的 全 部 工作 
组 ,并 作为 “水 力 机 械 泥 沙 磨 损 导 则 ”工作 组 的 副 组 长 。 哈 
电 的 专家 分 别 参加 了 "考虑 比 尺 效应 和 表面 粗糙 度 的 模型 
试验 确定 水 力 机 械 真 机 性 能 ”及 “水 轮机 、 蓄 能 和 泵 和 水 泵 水 
轮机 更 新 改造 和 性 能 改善 导 则 ”两 个 工作 组 ,基本 可 以 掌控 
IEC/TC 4 技术 动态 ,为 企业 实施 国际 标准 化 战略 .打造 国际 
化 品牌 .开拓 国际 市 场 提供 条 件 。 

《4) 参 加 国际 会 议 。 哈 电 连 续 11 次 派 专家 参加 IEC 
TC4( 水 轮机 技术 委员 会 ) .9 次 派 专家 参加 IEC/TC2 (旋转 
电机 技术 委员 会 ) 全 体会 议 及 相关 工作 组 会 议 。2002 年 哈 
电 作为 全 国 水 轮机 标 委 会 秘书 处 挂靠 单位 承办 了 IEC/TC4 
北京 年 会 及 咎 干 次 工作 组 会 议 。 








(5 ) 推 荐 本 单位 高 级 技术 人 员 担 任 IEC 专家 。 推 荐 哈 
电 主 管 汽 轮 发 电机 工作 的 副 总 工程 师 焦 晓 霞 参加 TEC/TC2 
MT6 汽 轮 发 电机 标准 维护 组 ,推荐 哈 电 主管 技术 标准 化 及 
科技 情报 工作 的 副 总 设计 师 付 长 虹 为 IEC/TSO/TPC 2 能效 
和 可 再 生 能 源 一 一 国际 通用 术语 联合 项 目 委 员 会 "专家 。 

五 .内 部 挖潜 ,深入 开展 基础 性 标准 化 工作 

《1) 哈 电 的 通用 基础 标准 共有 10 大 类 ,设计 、 工 艺 工 
装 、 采 购 试验 安装 服务 等 采用 的 互 换 性 通用 标准 、 零 部 件 
标准 及 材料 等 标准 在 企业 实现 标准 化 .通用 化 和 系列 化 的 
过 程 中 具有 重要 作用 。 

(2) 将 标准 化 工作 前 移 ,内 容 拓 宽 。 标 准 化 工作 介入 产 
品 开发 的 策划 阶段 ,用 全 新 的 标准 化 意识 指导 设计 开发 .过 
程控 制程 序 ,从 而 使 标准 化 工作 由 被 动 变 为 主动 ,由 客体 变 
为 主体 。 

(3) 哈 电 的 产品 结构 具有 单 件 、 小 批 . 大 成 套 特 性 ,促使 
其 编制 了 《 险 尔 滨 电 机 厂 有 限 责任 公司 产品 技术 规范 总 
体 规划 》 及 规划 实施 管理 办 法 ,从 设计 的 源头 降低 生产 和 管 
理 成 本 缩短 生产 技术 准备 周期 ,稳定 产品 质量 ,提高 产品 
的 性 价 比 ,商定 了 企业 健康 有 序 .持续 发 展 的 基础 。 

(4) 实 施 信息 网 络 化 管理 和 计算 机 辅助 管理 。 充 分 利 
用 公司 局 域 网 平台 ,实现 哈 电 标准 化 工作 的 网 络 化 管理 和 
计算 机 辅助 管理 。 建 立 了 公司 数字 化 技术 信息 平台 ,包括 
标准 文件 库 .公司 标准 及 标准 零 部 件 设 计 图 样 等 ,提高 了 工 
作 效 率 和 在 线 应 用 效果 。 在 公司 局 域 网 的 PDM/CAPP 系统 
中 建立 了 标准 件 族 数据 库 ,利用 共有 信息 分 层 管 理 的 原理 ， 
设计 人 员 选 用 后 在 系统 中 自动 生成 ;建立 了 产品 实现 所 涉 
及 的 相关 对 象 的 编码 体系 ,实现 了 资源 的 共享 。 

哈 电 标准 化 工作 是 发 电 设备 制造 业 企 业 标 准 化 工作 创 
新 重点 的 探索 ,折射 出 现 阶段 企业 标准 化 工作 的 基础 性 、 特 
殊 性 .持久 性 .前 脆性 和 战略 性 。 

【 撰 稿 人 :哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 付 长 虹 ] 





第 四 部 分 :可 再 生 能 源 领 域 标准 化 


浅 析 世界 主要 国家 近期 应 对 气候 变化 目标 及 政策 


一 前 请 

H TAR ERRIRE, KA RERNE B) E AI 
排 目 标 ,世界 主要 国家 和 地 区 都 制定 并 实施 了 直接 针对 温 
室 气体 减 排 的 气候 变化 政策 。 同 时 ,一 些 重要 的 国际 标准 
化 组 织 也 为 应 对 气候 变化 开展 了 积极 的 研究 ,提出 了 未 来 
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一 段 时 期 的 工作 重点 。 应 对 气候 变化 的 政策 涉及 能 源 政 
SR .产业 政策 .贸易 政策 .环境 政策 等 多 个 方面 ,影响 到 经 
Ur 社会. 能源、 环境 、 贸 易 、 科 技 . 外交 等 不 同 领域 ,并 可 能 
带 来 严重 的 政治 经济、 社会 和 发 展 问 题 。 我 国 在 应 对 气候 
变化 时 ,可 以 参考 其 他 国家 的 成 熟 经 验 ,并 根据 国情 加 以 改 


造 和 创新 ,制定 出 有 效应 对 气候 变化 的 政策 和 措施 。 

二 ,世界 主要 国家 、 地 区 及 组 织 的 目标 和 政策 

1. 欧盟 

欧盟 及 其 主要 成 员 国 在 应 对 气候 变化 方面 一 直 持 积极 
态度 , 较 早 出 台 了 一 系列 政策 及 法 律 , 主 要 集中 于 提高 能 源 
效率 .促进 开发 可 再 生 能 源 .实施 温室 气体 排放 权 交 易 等 领 
域 。2005 年 1 月 1 日 ,欧盟 启动 了 碳 排 放 交 易 体 系 (EU 
ETS) 。 目 前 已 发 展 成 为 世界 最 大 的 碳 排放 贸易 市 场 。 

2008 年 12 月 ,欧盟 首脑 会 议 通 过 了 《气候 行动 和 可 再 
生 能 源 一 揽 子 计划 》。 该 计划 的 核心 内 容 是 “20 -20 -20" 
行动 , 即 承诺 到 2020 年 欧盟 温室 气体 排放 量 将 在 1990 年 基 
础 上 减少 20% , 若 达 成 新 的 国际 气候 协议 (其 他 发 达 国 家 相 
应 大 幅度 减 排 ,先进 的 发 展 中 国家 也 承担 相应 义务 ) ,欧盟 
则 承诺 减少 30% ;可 再 生 能 源 占 总 能 源 比 例 达 到 20% ,运输 
部 门 中 生物 质 燃料 占 总 燃料 消费 的 比例 不 低 于 10% ;能 源 
效率 将 提高 20% 。 

(1) 英 国 。 为 了 实现 《京都 议定 书 》 规 定 的 减 排 目 标 , 英 
国政 府 提出 了 气候 变化 税 , 自 2001 年 4 月 开始 在 非 民 用 能 
源 用 户 中 征收 。 

2008 年 英国 率先 颁布 了 应 对 气候 变化 的 专项 立法 《 气 
候 变 化 法 》, 系统 规定 英国 应 对 气候 变化 的 法 律 制度 框架 。 
同年 ,英国 批准 了 《气候 变化 法 案 》, 使 英国 成 为 世界 首 个 将 
温室 气体 减 排 目 标 写 进 法 律 的 国家 。 按 照 该 法 律 ,英国 到 
2050 年 达到 减 排 8096 的 目标 。 

英国 应 对 气候 变化 的 政策 主要 包括 对 企业 的 约束 和 
激励 政策 .节能 和 开发 新 能 源 政 策 . 针 对 家 庭 减 排 的 激励 
政策 。2006 年 起 英国 碳 信托 公司 开展 了 ”“ 碳 削减 标志 计 
划 ”, 成 为 开创 低 碳 产品 认证 的 先锋 。2008 年 10 月 英国 标 
准 协会 正式 发 布 了 《商品 和 服务 在 生命 周期 内 的 温室 气体 
排放 评估 规范 》(PAS 2050:2008) 。 当 前 ,很 多 国家 或 私人 
企业 进行 的 产品 碳 排 放 评 佑 活动 在 不 同 程度 上 参考 了 该 
标准 。 

(2) 德 国 。 德 国 应 对 气候 变化 主要 通过 立法 手段 :2003 
年 颁布 了 《可 再 生 能 源 优化 法 》,2004 年 颁布 了 《可 再 生 能 
源 法 修订 案 》, 根 据 该 法 ,到 2020 年 ,德国 的 可 再 生 能 源 发 
电量 占 总 发 电量 的 20% 。2007 年 通过 了 《能 源 利用 和 气候 
保护 一 揽 子 方案 》。 该 方案 是 德国 政府 气候 保护 政策 的 指 
导 性 文件 ,包括 转变 经 济 .发展 技 术 .制定 法 律 、. 开 展 合作 等 
29 项 具体 措施 ,其 主要 目的 是 提高 能 源 效率 和 促成 可 再 生 
能 源 更 广泛 的 利用 。 在 气候 保护 方面 ,方案 最 主要 目标 之 
一 是 2020 年 将 温室 气体 排放 在 1990 年 的 基础 上 降 
低 40% 。 

《3) 法 国 。2000 年 法 国 颁布 了 《控制 温室 效应 国家 计 
划 》, 提 出 2008 ~ 2012 年 将 《京都 议定 书 》 规 定 的 六 种 温室 
气体 的 排放 总 量 限 制 在 1990 年 的 1.44 f£ t 以下。2005 年 
法 国 发 布 了 《法 国 适应 气候 变化 战略 》, 将 气候 变化 风险 的 
科学 评估 与 实施 适应 行动 计划 有 机 地 结合 起 来 ,设立 了 四 
个 总 体 目 标 :优先 考 虑 公共 安全 与 健康 ,保护 人 员 和 物品 ; 
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考虑 社会 各 方面 问题 ,在 风险 到 来 之 前 缓和 不 平等 现象 ; 降 
低 成 本 并 使 收益 最 大 化 ;保护 自然 环境 。 

2. 美国 

美国 是 唯一 未 签订 《京都 议定 书 》 的 发 达 国 家 ,但 奥 巴 
马 政府 就 职 后 ,气候 变化 成 为 其 内 外 政策 中 仅 次 于 推动 美 
国 经 济 尽 快 复苏 的 优先 议程 。2009 年 ,美国 众议院 通过 了 
《美国 清洁 能 源 与 安全 法 案 》, 表 明美 国 的 气候 政策 迈 出 了 
积极 一 步 。 该 法 案 内 容 主 要 包括 :确立 “总 量 控制 与 交易 ” 
制度 .清洁 能 源 条 款 、 能 效 标准 、 建 设 碳 捕 集 与 封存 设施 以 
及 其 他 条 款 等 。 其 中 设 定 了 碳 减 排 目 标 ,相对 于 2005 年 的 
排放 水 平 , 到 2020 年 削减 17% (相对 于 1990 年 水 平 削 减 
3.2% ) ,到 2050 年 削减 8396 (相对 于 1990 年 水 平 削 
减 80. 2% ) 。 

美国 在 州 一 级 层次 上 应 对 气候 变化 的 行动 较为 积极 。 
加 利 福 尼 亚 州 . 缅 因 州 等 20 余 个 州都 采取 了 自愿 行动 , 提 
出 了 削减 温室 气体 的 控制 目标 。 如 2006 年 加 利 福 尼 亚 州 通 
过 了 一 项 名 为 AB32 的 《全 球 温室 效应 治理 法 案 》 ,规定 到 
2020 年 加 利 福 尼 亚 州 二 氧化 碳 的 排放 量 减 少 25% ,控制 在 
1990 年 的 排放 水 平 。 

根据 《清洁 空气 法 案 》, EPA 在 其 框架 内 对 美国 的 温室 
气体 减 排 进行 监管 。EPA 已 经 建立 了 强制 性 的 温室 气体 报 
告 条 例 制度 , 设 定 了 排放 源 的 监控 要 求 和 年 度 报告 时 间 限 
制 ,报告 将 涵盖 超过 13 000 家 排放 单位 ,其 排放 量 约 占 美国 
温室 气体 总 排放 量 的 835% - 9076 。 

3. 日 本 和 印度 

(1) 日 本 。 日 本 政府 应 对 气候 变化 的 目标 首先 是 将 温 


室 气 体 排放 总 量 由 增加 尽快 转 为 减少 ,在 此 基础 上 努力 达 . 


到 在 《京都 议定 书 》 中 所 承诺 的 “2008 ~ 2012 年 温室 气体 排 
放量 比 1990 年 减少 6% ”的 目标 。 

日 本 应 对 气候 变化 的 法 律 体系 较为 完善 ,包括 综合 性 
法 律 、 专 项 法 和 相关 法 。 综 合 性 法 律 是 1993 年 11 月 制定 的 
《环境 基本 法 》 ;专项 法 是 1998 年 10 月 通过 的 《地 球 温暖 化 
对 策 推进 法 ;相关 立法 主要 是 一 系列 利用 能 源 方面 的 法 
律 , 包 括 《 能 源 政 策 基本 法 》《 关 于 促进 新 能 源 利用 的 特别 
措施 法 》《 日 本 电力 事业 者 新 能 源 利用 特别 措施 》 等 。 为 了 
减少 二 氧化 碳 等 温室 气体 的 排放 ,日 本 政府 针对 石油 、 煤 


” 炭 、 天 然 气 等 燃烧 后 排放 二 氧化 碳 的 化 石 燃料 从 2007 年 1 


月 起 征收 环境 税 。 

(2) 印 度 。 印 度 气 候 变 化 的 国家 行动 计划 中 最 具 代 表 
性 的 是 印度 政府 于 2008 年 6 月 30 日 发 布 的 《气候 变化 国家 
行动 计划 》。 印 度 还 针对 条 林 保护 、 可 表 生 能 源 和 新 能 源 制 
定 了 《新 森林 法 》《 电 力 法 案 》 和 《能 源 法 》。 

印度 政府 认为 温室 气体 减 排 能 和 否 成 功 . 最 核心 的 问题 
主要 集中 在 可 再 生 能 源 的 开发 和 能 源 的 有 效 利 用 上 。 印 度 
中 央 电 力 监管 委员 会 (CERC) 于 2010 4E 1 月 推出 了 一 套 针 
对 国内 可 再 生 能 源 交易 的 全 新 政策 ,打开 了 价值 数 十 亿美 
元 的 碳 交 易 市 场 ,这 一 政策 的 实施 能 够 切实 提升 印度 利用 
水 电 、 风 能 、 太 阳 能 等 清洁 能 源 发 电 的 比例 。 
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4. 国际 标准 化 组 织 

在 2009 年 第 四 十 届 世 界 标准 日 上 ,国际 电工 委员 会 
(IEC) .国际 标准 化 组 织 (1S0) 和 国际 电信 联盟 (ITU ) 联合 
提出 的 世界 标准 日 主题 为 “标准 应 对 气候 变化 " 。 国 际 三 大 
标准 组 织 希 望 通过 标准 的 制定 和 实施 ,控制 温室 气体 排放 ， 
推动 节能 减 排 ,为 全 世界 应 对 气候 变化 系统 地 提供 解决 途 
径 。 国 际 标准 化 组 织 提供 应 对 气候 变化 标准 化 解决 方案 
有 :监测 温室 气体 排放 ,设计 制造 高 能 效 的 建筑 ,推广 有 助 
于 减缓 气候 变化 的 新 技术 等 。 

其 中 ,IEC 在 《2010 ~ 2030 年 应 对 能 源 挑战 白皮书 》 中 
提出 ,为 发 展 低 碳 经 济 、 实 现 可 持续 发 展 ,世界 能 源 与 电力 
工业 正在 发 生 持 续 深刻 的 变革 ,降低 人 均 能 源 消 耗 量 与 降 
低 单位 能 耗 CO, 排放 量 是 实现 这 些 目标 的 关键 。IEC 将 在 
制定 能 效 衡量 标准 方面 继续 努力 ,作为 确定 基准 、 能 源 审核 
及 合格 评定 的 基础 ;同时 在 降低 电力 能 耗 方面 ,将 通过 分 析 
能 源 链 不 同 环节 提高 能 效 , 寻 找 减 少 CO, 排 放量 的 方法 及 其 
次 力 , 提 出 整体 能 效 解决 方案 一 一 智能 电气 化 。 

5. 中 国 

2009 年 11 月 中 国政 府 主动 发 布 了 “至 2020 年 单位 国 
内 生产 总 值 二 氧化 碳 排 放 比 2005 年 下 降 40% ~45% "的 减 
排 目 标 ,并 作为 约束 性 指标 纳入 《国民 经 济 和 社会 发 展 中 长 
期 规划 》。 在 《中 华人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社会 发 展 第 十 二 
个 五 年 规划 纲要 》 中 ,也 首次 将 温室 气体 减 排 指 标 列 人 了 约 
束 性 指标 :中 国 单位 国内 生产 总 值 能 耗 将 降低 16% ,单位 国 
内 生产 总 值 二 氧化 碳 排放 将 降低 17% , 即 相 对 于 2005 年 ， 
能 源 强度 下 降 32% , 碳 强度 下 降 33% 。 

中 国 坚持 在 可 持续 发 展 的 框架 下 应 对 气候 变化 ,坚持 
“共同 但 有 区 别 责任 ”的 原则 。《 京 都 议定 书 》 没 有 规定 发 展 
中 国家 量化 的 减 排 任务 ,但 中 国 一 直 积 极 应 对 全 球 气候 变 
化 ,制定 了 一 系列 气候 变化 行动 计划 ,制定 了 “十 一 五 节 
能 目标 "和 《可 再 生 能 源 中 长 期 发 展 规划 》, 发 布 了 《气候 变 
化 国家 评估 报告 》 和 《中 国 应 对 气候 变化 国家 方案 》, 制 定 了 
- 中国 应 对 气候 变化 科技 专项 行动 ” ,发 表 了 《中 国 应 对 气候 
变化 的 政策 与 行动 白皮书 》。 

在 立法 层面 ,中 国 已 经 制定 了 《节约 能 源 法 》《 可 再 生 
能 源 法 》<《 循 环 经 济 法 》《 清 洁 生 产 促 进 法 》《 和 森林 法 》、 
《草原 法 》 等 有 利于 减缓 气候 变化 的 能 源 立 法 与 环境 立法 ， 
特别 是 《可 再 生 能 源 法 》 和 《节约 能 源 法 》 在 发 展 可 再 生 能 源 
等 清洁 能 源 和 降低 温室 气体 排放 量 上 贡献 巨大 。 中 国正 在 
研究 制定 气候 变化 法 。 

三 相关 政策 的 影响 及 建议 

1. 主要 发 达 国 家 的 政策 分 析 

在 当前 世界 能 源 消费 以 石油 为 主导 的 形势 下 ,节约 能 
源 和 开发 可 再 生 能 源 成 为 研究 和 发 展 的 热点 。 同 时 ,减少 
传统 能 源 使 用 也 是 二 氧化 碳 减 排 最 直接 的 方式 。 因 此 发 达 
国家 出 台 的 法 律 和 政策 主要 集中 在 能 源 领 域 。 

欧盟 和 美国 等 设立 的 “ 碳 关 税 ” 和"” 碳 标签 ”制度 ,以 减 
少 温室 效应 为 理由 ,在 国际 贸易 中 设立 新 的 壁垒, 用 技术 手 
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段 限 制 发 展 中 国家 的 商品 出 口 ,为 本 地 区 ,本国 的 工业 提供 
保护 。 

2. 国际 标准 化 组 织 的 政策 分 析 

IEC 认为 电能 是 最 易 控 制 的 能 源 形式 ,在 用 户 端 比 多 
数 能 源 更 清洁 ,同时 也 可 以 清洁 生产 ,代表 最 有 效 的 能 源 
生产 和 能 源 模 式 。 因 此 ,IEC 的 下 阶段 工作 重点 将 专注 在 
电能 生产 和 使 用 过 程 中 减少 C0; 的 排放 ,主要 措施 为 加 强 
与 政府 公众 及 其 他 组 织 间 的 联系 ,在 电力 能 效 、 最 佳节 电 
方案 .新 能 源 及 智能 电网 .电能 管理 等 方面 加 强 标 准 的 研 
究 和 制定 。 

ISO 认为 ,国际 标准 是 实现 排放 量 的 可 比 性 与 有 效 交易 
的 基准 ,将 致力 于 制定 温室 气体 排放 的 量化 、 测 量 、 核 查 及 
确认 的 成 套 标准 ,为 现行 和 新 兴 的 排放 交易 方案 及 信任 机 
制 提供 基础 。 此 外 ,1SO 还 可 能 为 钢铁 .水泥 生 产 和 其 他 典 
型 行业 制定 与 通用 标准 框架 一 致 的 新 标准 ,为 温室 气体 排 
放 的 量化 测量 和 报告 提供 必要 而 具体 的 指导 。 

ITU 与 全 球 电 子 可 持续 性 计划 (CeSI) 联合 发 布 的 如 何 
利用 ICT 应 对 气候 变化 的 研究 报告 中 提出 ,ICT 能 帮助 所 有 
领域 降低 温室 气体 排放 ,并 在 气候 科学 研究 中 起 着 十 分 重 
要 的 作用 ,是 一 种 独特 的 强大 工具 。 因 此 ,ITU 号 召 各 国 把 
ICT 纳入 各 自 的 国家 级 气候 变化 缓解 计划 ,并 将 评估 ICT 对 
气候 的 影响 。 

3. 对 我 国政 策 产 生 的 影响 

应 对 气候 变化 已 成 为 我 国 “ 十 二 五 ”期 间 的 重要 工作 之 
一 ,温室 气体 减 排 目 标 成 为 “十 二 五 "约束 性 指标 ,并 在 《“ 十 
二 五 ”规划 纲要 》 第 六 篇 “绿色 发 展 建设 资源 节约 型 环境 
友好 型 社会 "中 提出 “积极 应 对 全 球 气候 变化 ” ,主要 开展 控 
制 温室 气体 排放 、 增 强 气 候 变化 适应 能 力 和 广泛 开展 国际 
合作 等 工作 。 

英 德 ,日 等 国 均 已 建立 了 完善 的 法 律 体系 ,以 支持 和 
规范 本 国 气 候 变 化 及 温室 气体 减 排行 动 。 我 国 同样 出 台 了 
相关 法 律 和 政策 ,涉及 能 源 技术、 经 济 .环境 等 方面 。 

世界 发 达 经 济 体 集中 开展 节能 降 耗 和 可 再 生 能 源 等 低 
碳 技 术 的 研发 和 产业 化 ,我 国 也 同时 开展 了 清洁 能 源 及 可 
骨 生 能 源 开发 能源 管 理 、 节 能 技术 改造 和 创新 等 ,新 能 源 
的 未 来 发 展 也 已 锁定 核电 、 风电、 太阳 能 和 生物 质 能 四 大 

4. 我 国 可 以 借鉴 经 验 的 方面 

我 国 可 以 吸取 国外 气候 变化 立法 的 经 验 , 在 制定 应 对 
气候 变化 的 具体 政策 时 ,不 仅 要 根据 国情 和 发 展 需要 决定 
政策 ,还 要 及 时 出 台 具 体 实施 细则 基础 标准 及 评价 方法 。 

结合 我 国 可 持续 发 展 .转变 经 济 增长 方式 的 发 展 战略 ， 
开展 应 对 气候 变化 工作 ,将 工作 重点 放 在 节约 能 源 和 开发 
可 再 生 能 源 领 域 上 ,继续 完善 能 源 方面 的 法 律 和 政策 。 

在 开展 国际 合作 时 ,需要 积极 吸收 国外 先进 技术 和 经 
验 , 尽 量 掌握 国际 市 场 的 主动 权 , 应 对 可 能 产生 的 新 型 技术 
入 侵 和 "绿色 ”贸易 壁垒 。 

( 扎 稿 人 ;机械 工 业 北 京 电 工 技术 经 济 研究 所 滕 云 】 


标准 化 


天 于 促进 风电 装备 产业 健康 发 展 的 若干 意见 


我 国 风能 资源 丰富 ,大力 发 展 风电 对 调整 能 源 结 构 . 保 
障 能 源 安全 、 应 对 气候 变化 ,促进 可 持续 发 展 具有 重要 
意义 。 

近年 来 ,在 有 关 产 业 政 策 的 推动 下 ,我国 风电 装机 容量 
迅速 增长 ,风电 装备 制造 业 快 速 发 展 , 国 内 企业 基本 掌握 了 
大 型 风电 机 组 核心 技术 ,创新 能 力 不 断 增强 ,风电 装备 产业 
体系 正在 逐步 形成 。 但 同时 也 存在 一 些 影响 风电 装备 产业 
健康 发 展 的 突出 矛盾 和 问题 ,如 设备 制造 低 水 平 重 复 建设 
严重 ,导致 价格 恶性 竞争 , 埋 下 产能 过 剩 的 隐患 ;基础 研究 
薄弱 ,核心 技术 主要 依靠 国外 引进 ;公共 技术 服务 平台 缺 
Z ,标准 检测 及 认证 体系 建设 滞后 ,质量 控制 体系 不 完善 ; 
风电 发 展 与 电网 接纳 能 力 出 现 矛盾 等 。 

为 加 强 对 我 国 风电 装备 制造 业 发 展 的 引导 和 规范 , 推 
进 风电 装备 制造 业 健 康 发 展 , 特 提 出 如 下 意见 。 

一 ,促进 风电 装备 制造 业 与 风电 产业 同步 发 展 。 抓 住 
大 力 发 展 风 电 等 可 再 生 能 源 的 机 遇 , 鼓 励 和 支持 具有 月 主 
知识 产权 的 名 牌 产品 ,把 我 国 的 风电 装备 制造 业 培育 成 具 
有 创新 能 力 和 国际 竞争 力 的 新 兴 产 业 , 推 进 风 电 产 业 与 装 
备 自主 化 同步 发 展 。 

二 ,坚定 不 移 地 走 创 新 道路 。 依 托 现 有 优势 制造 企业 ， 
建立 体系 完善 .分 工 合理 的 专业 化 产业 链 ;坚持 开放 式 自 主 
创新 ,加快 形成 具有 开发 . 设计、 制造 能 力 的 风电 装备 制造 
体系 ,培育 具有 知识 产权 和 品牌 的 风电 产业 ;坚持 市 场 主 
导 ,政府 协调 ,支持 发 展 自主 知识 产权 的 成 套 和 关键 零 部 
件 ; 推 进 创 新 产品 产业 化 应 用 示范 ,促进 风电 装备 制造 产业 
升级 。 

三 .推进 风电 装备 产业 国际 化 和 市 场 化 。 建 立 统一 开 
放 ,公平 有 序 的 市 场 环境 ,完善 市 场 竞 争 机 制 ,加 强风 电 装 
备 技术 产业 化 示范 应 用 ,以 规模 化 风电 开发 带动 风电 设备 
制造 产业 化 发 展 和 技术 升级 ,为 技术 水 平 高 .市场 竞争 力 强 
的 大 型 风电 设备 制造 企业 的 发 展 创造 有 利 条 件 。 充 分 利用 
好 国内 、 国 际 两 个 市 场 ,培育 技术 水 平 高 .市 场 竞争 力 强风 
电 设 备 及 配套 零 部 件 制造 企业 ,形成 3 ~5 家 具有 国际 竞争 
力 的 风电 整 机 设备 制造 企业 ,同时 形成 一 批 掌握 核心 技术 
的 专业 化 零 部 件 配 套 企 业 。 

四 .严格 控制 产能 言 目 扩张 。 对 以 下 风电 设备 建设 项 
日 ,地 方 各 级 投资 主管 部 门 暂 不 核准 、 备 案 : 

(一 ) 新 建 的 风电 整 机 项 目 , 已 有 厂 点 的 扩 能 不 在 此 列 。 

(二 ) 为 单机 容量 小 于 2MW 整 机 配套 的 叶片 . 增 速 机 、 
风电 轴承 ,控制 系统 ( 含 变 流 装置 ) 的 新 建 项 目 。 

(三 ) 中 央企 业 投资 项 目 按 属地 化 管理 程序 办 理 。 地 方 
投资 主管 部 门 核准 、 备 案 的 风电 设备 项 目 应 抄 报国 务 院 投 
资 主 管 部 门 。 





(四 ) 银 行 对 上 述 项 目 贷款 应 充分 注意 风险 ;国土 资源 
部 门 不 予 批准 用 地 。 

五 ,妥善 处 理 好 陆地 风电 和 海上 风电 的 关系 。 大 力 扒 
进 大 型 风电 建设 。 积 极 发 展 海上 风电 ,开发 先进 技术 。 鼓 
励 发 展 电机 容量 3MW 以 上 的 海上 风电 机 组 ,鼓励 发 展 具有 
创新 技术 的 陆 上 风电 机 组 。 积 极 推进 单机 容量 5MW 风电 
机 组 的 研制 ,开展 更 大 单机 容量 ,高 效 、 更 加 稳定 可 靠 的 风 
电机 组 技术 研究 。 

六 、 继 续 支 持 风电 装备 技术 进步 。 加 强行 业 创 新 体系 
和 能 力 建设 ,开展 基础 技术 .工程 技术 研究 ,提升 关键 工艺 、 
设计 .结构 试验 等 技术 水 平 ,推进 关键 技术 产业 化 应 用 示 
范 。 围 绕 核心 技术 自主 化 ,开展 设计 制造 ,建设 运营 和 技术 
服务 的 研究 和 开发 。 针 对 薄弱 环节 ,继续 组 织 一 批 关键 . 核 
心 组 件 的 技术 攻关 和 生产 条 件 改造 ;着 力 推进 引进 消化 吸 
收 再 创新 ,支持 企业 在 消化 吸收 国外 先进 技术 的 基础 上 实 
现 产业 化 。 

七 .着力 加 强 质量 控制 提高 产品 质量 。 根 据 我 国 自然 
环境 和 特殊 工 况 条 件 ,改进 产品 设计 ,提高 风电 机 组 适应 
性 。 提 高 制造 工艺 水 平 ,保证 材料 质量 。 进 一 步 提高 叶片 、 
主轴 .主轴 轴承 和 变 浆 轴承、 增 速 机 .发 电机 等 关键 部 件 抽 
造 水 平 , 确 保 风 电机 组 质量 。 建 立 和 完善 质量 检测 .质量 认 
证 和 质量 监督 组 织 体系 。 

八 .加 强风 电 发 展 技术 路 线 研究 。 积 极 推动 单机 容量 
向 大 型 化 发 展 , 探 索 时 片 向 轻型 材料 和 可 再 生 材 料 方向 发 
展 。 引 导 海 上 风电 开发 投资 企业 与 设备 制造 企业 联合 技术 
攻关 ,推动 大 型 海上 风电 机 组 和 建设 安装 机 械 产业 化 。 对 
国家 组 织 建 设 的 百 万 千瓦 基地 和 示范 项 目 ,要 设 定 相应 的 
技术 和 质量 指标 ,引导 风电 技术 装备 优化 升级 。 

九 .加 快 风电 标准 体系 建设 。 加 快 现 有 行业 标准 的 修 
订 、 整 合 和 完善 。 根 据 我 国 国情 研究 制定 新 的 行业 标准 , 形 
成 统一 .完善 ,符合 我 国 国情 的 风电 设备 标准 体系 。 

十 .研究 建立 风电 设备 检测 .认证 制度 。 建 立行 业 准 入 
制度 ,风电 整 机 和 关键 零 部 件 必须 通过 国家 认可 的 检测 . 认 
证 机 构 的 检测 和 认证 后 方 可 进入 市 场 。 加 快 风电 产品 认证 
体系 和 能 力 建设 ,逐步 推行 风电 设备 企业 和 产品 强制 性 

十 一 .支持 风电 设备 公共 技术 平台 建设 。 依 托 科研 院 
所 和 重点 企业 ,建设 一 批 风 电 研发 .检测 .试验 机 构 ,重点 支 
持 国家 能 源 海上 风电 技术 装备 、 风 力 发 电机 研发 (实验 ) JA 
电 叶 片 研发 (实验 ) .新 能 源 接 人 设备 等 实验 .检测 中 心 的 
建设 。 

十 二 ,依托 国家 能 源 风电 并 网 系统 研发 (实验 ) 中 心 和 
风电 运行 技术 研发 中 心 建设 风电 试验 基地 ,开展 电压 变化 、 
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频率 变化 .电网 扰动 . 低 电 压 穿越 以 及 储 能 等 技术 研究 。 建 
立 风 电 仿 真 研 究 平台 .风电 试验 数据 库 、 数 据 处 理 平台 、 风 
能 资源 和 风电 预测 研究 平台 ,开展 风电 机 组 功率 特性 .电能 
质量 .噪声 载荷 功率 控制 试验 研究 。 

十 三 ,建立 风电 设备 运行 和 质量 报告 制度 。 结 合 风电 
运行 监控 体系 ,建设 风电 场 远程 监测 系统 。 各 风电 场 企 业 
要 全 面 检测 和 定期 记录 风电 机 组 运行 情况 ,特别 是 事故 及 
故障 情况 .原因 和 处 理 经 过 等 ,定期 向 行业 主管 部 门 报告 。 
国家 行业 主管 部 门 定期 发 布 监测 结果 和 可 靠 性 评价 指标 。 

十 四 、 加 强风 力 发 电 与 电网 接 入 的 衔接 。 国 家 能 源 大 
型 风电 并 网 系统 研发 (实验 ) 中 心 建设 要 加 强大 规模 风电 接 
和 人 电网 技术 研究 ,提出 并 完善 人 网 技术 要 求 。 要 改进 风电 
机 组 并 网 特性 ,提高 风电 和 电网 的 运行 管理 水 平 ,最 大 限度 
提高 风电 接 人 容量 ,满足 每 年 新 增 风 电 装 机 1 500 万 KW d 
人 需要 。 

十 五 .探索 建立 人 才 培 养 体系 。 积 极 推动 研发 ,设计 、 
制造 ,安装 、 运 行 维护 领域 的 人 才 培 养 。 建 立 风 电工 程 建 
设 \ 运 行 维护 人 员 的 技术 资质 认证 制度 。 依 托 高 等 院 校 . 研 
究 单位 培养 高 级 风电 技术 人 人才; 依托 中 等 技术 学 校 和 专业 
人 才 培 养 机 构 ,培养 中 高 级 专业 技术 人 才 和 技术 工人 ;规范 








风电 从 业 人 员 培 训 。 | 

十 六 、 完 善 风电 设备 招标 采购 制度 。 风 电 设备 招标 采 
购 要 严格 按照 (中 华人 民 共 和 国 招标 投标 法 》 及 有 关 规 定 开 
展 ,禁止 设立 要 求 设备 供应 商 在 当地 投资 建 厂 的 限制 性 条 
件 ;禁止 要 求 投资 者 使 用 本 地 设备 的 条 款 ;禁止 关联 企业 参 
与 投标 ;禁止 设立 限制 国内 设备 参与 投标 的 歧视 性 条 款 ; 禁 
止 设立 排他 性 条 件 。 

十 七 .完善 风电 行业 发 展 的 政策 措施 。 积 极 推动 风电 
上 网 电价 政策 完善 化 工作 。 鼓 励 对 符合 产业 发 展 方向 的 风 
电 项 目 建 立 保险 和 再 保险 。 积 极 研究 有 利于 风电 行业 快 
速 . 健 康 发 展 的 财税 优惠 政策 ,力争 在 环境 税 .资源 税 等 政 
策 方面 做 有 益 的 创新 和 尝试 。 

十 八 . 加 强 组 织 管理 和 工作 落实 。 各 级 投资 主管 部 门 
要 加 强 对 风电 设备 制造 项 目 核准 .备案 管理 ,防止 技术 重复 
引进 和 生产 能 力 低 水 平 扩张 。 各 级 能 源 行业 管理 部 门 要 加 
强 对 风电 场 及 风电 设备 运行 的 监测 .分 析 和 评价 。 电 网 企 
业 与 风电 企业 要 加 强 配合 ,开展 风电 场 大 规模 接 人 电网 的 
相关 研究 ,做 好 相关 协调 工作 。 地 方 各 有 关 部 门 要 加 强 监 
督 .检查 和 执法 ,依法 规范 风电 设备 招标 采购 秩序 ,坚决 抽 
止 地 方 保护 主义 ,维护 公平 竞争 的 市 场 环境 。 


风电 标准 、 检 测 与 认证 现状 及 发 展 方向 初探 


一 背景 

风电 技术 自 20 世纪 80 年 代 发 展 起 步 , 相 比 传统 化 石 能 
源 发 电 技 术 ,依然 是 新 兴 力 量 。 风 电 产 业 还 有 竺 提高 与 完 
善 ,风电 的 相关 标准 .检测 与 认证 成 为 风电 产业 发 展 必 不 可 
少 的 产物 。 风 力 发 电 认证 在 国际 上 大 约 有 30 多 年 的 历史 ， 
由 于 各 国 的 环境 不 同 ,应 用 的 标准 规范 也 不 同 ,其 认证 的 要 
求 以 及 深度 均 有 所 不 同 。 同 时 风电 产品 性 能 的 质量 安全 关 
系 到 风电 产业 的 发 展 , 因 此 风电 相关 检测 认证 逐渐 成 为 关 
TER. FE .荷兰 和 德国 在 风力 发 电 认证 领域 处 于 世界 
领先 地 位 。 

二 .国际 相关 风力 发 电机 组 整 机 认证 标准 及 现状 

1. 国际 电工 委员 会 (IEC) 认证 标准 

在 国际 电工 委员 会 IEC/TCS88 风力 涡轮 机 标准 化 技术 
委员 会 的 推动 下 ,1995 年 国际 风电 机 组 认证 标准 化 工作 起 
步 。2001 年 4 月 ,国际 电工 委员 会 的 认证 评估 委员 会 
(CAB) 发 布 了 IEC WT 01《 风 力 发 电机 组 ”合格 认证 ”规则 
及 程序 》 第 一 版 ,用 于 风电 机 组 安全 、 风 轮 叶 片 测试 .功率 曲 
线 . 虽 声 和 载荷 测试 ,功率 特性 等 的 认证 。 

该 标准 规定 认证 程序 包含 由 第 三 方 对 风力 发 电机 组 型 
式 .主要 部 件 型 式 或 特定 风电 场 的 一 台 或 多 台风 力 发 电机 
组 进行 合格 评 佑 ,评估 后 签发 证 书 , 包 括 型 式 认 证 证 书 、 部 
件 认证 证 书 、 项 目 认证 证 书 三 种 形式 。 

(1) 型 式 认 证 。 型 式 认 证 涉及 风力 发 电机 组 的 各 个 方 
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面 ,包括 塔 架 以 及 塔 架 和 地 基 之 间 的 连接 型 式 。 其 目的 是 
确认 风力 发 电机 组 符合 设计 条 件 、 指 定 标 准 和 其 他 技术 要 
求 。 型 式 认证 模块 示意 图 见 图 1。 


型 式 认证 证 书 
最 终 评估 报告 













图 1 型 式 认 证 模块 示意 图 

(2) 项 目 认证 。 项目 认证 是 针对 一 台 或 多 台风 力 发 电 
机 组 签发 的 ,包括 了 塔 基 以 及 特定 安装 场地 环境 条 件 的 评 
佑 。 其 目的 是 评 佑 确认 已 通过 型 式 认 证 的 风力 发 电机 组 和 
对 应 的 塔 基 设计 是 否 能 满足 特定 风电 场 的 外 界 条 件 .适用 
的 建筑 等 。 

对 获得 型 式 认 证 的 风力 发 电机 组 ,项 目 认证 还 应 包括 
场地 评 全 . 塔 基 设 讨 评估 .安装 评 佑 (可 选 ) .运行 和 维护 的 
监督 检验 (可 选 )。 

(3) 部 件 认证 。 部 件 认 证 针对 风力 发 电机 组 的 主要 零 
部 件 ,包括 时 片 齿轮 箱 等 。 

2. 其 他 风电 整 机 认证 及 零 部 件 国际 标准 

(1) 国外 相关 风电 整 机 认证 标准 。GL 导 则 也 是 风机 认 


证 国际 标准 ,由 德国 劳 氏 船 级 社 发 布 ,当前 版 本 为 2003 版 加 
2004 增补 。 在 全 球 近 三 十 年 的 风力 发 电 发 展 过 程 中 ,GL 
Wind 发 布 了 全 球 最 完整 的 认证 规则 规程 体系 ,并 被 广泛 采 
纳 为 IEC 国际 标准 。 全 球 一 半 以 上 的 大 型 风电 项 目 认 证 都 
由 GL Wind 完成 , 其 认证 流程 与 内 容 与 IEC WT 01:2001 
类 似 。 

此 外 ,在 丹麦 应 用 广泛 的 是 DS 472 - 1/2 风力 机 标准 ， 
荷兰 的 NVN 11400 风力 机 认证 标准 。GL 导 则 、DS 472 — 172 
以 及 NVN 11400 等 风力 发 电机 整 机 认证 标准 的 内 容 均 与 
IEC WT 01 类 似 ,并 加 入 了 一 些 适 应 于 本 国电 力 市 场 `. 气 候 
环境 等 方面 的 特殊 要 求 。 

(2) 国 外 风电 零 部 件 标准 。 风 力 发 电机 组 由 风力 发 电 
机 、 风 电 变 流 融 、 风 电 控 制 系统 等 风电 电器 设备 以 及 叶片 、 
齿轮 箱 、 塔 架 、 轴 承 等 关键 风电 机 械 设备 构成 。 

根据 欧盟 标准 ,风力 发 电机 组 用 电机 应 满足 EN 60034 
《旋转 电机 》 测 试 标准 的 要 求 ,包括 风力 发 电机 、 变 桨 电机 、 
偏 航 电机 等 ;风电 变 流 器 应 满足 EN 50178《 用 于 电力 安装 的 
电气 设备 》 标 准 要 求 ; 主 控 系 统 直 接 控 制 风 力 发 电机 、 变 流 
器 、. 变 桨 系统 . 偏 航 系统 并 实现 风电 接 人 网 等 操作 ,应 满足 
更 多 的 标准 要 求 , 包 括 EN 60204《4 机 械 安全 机械 的 电气 设 


标准 化 


备 》、EN 61010《 测 量 , 控制 和 试验 室 用 电气 设备 的 安全 要 
求 》EN 61508 电气/ 电子 /可 编程 序 电子 安全 相关 系统 的 
功能 安全 性 ?等 标准 。 

北美 各 国 的 标准 体系 与 [EC EN 等 标准 差异 性 较 大 ,所 
依据 的 标准 也 不 尽 相 同 ,包括 UL IEEE 等 标准 。 例 如 ,风力 
发 电机 应 满足 UL 1004 ~ 1/ -4、 变 流 器 应 满足 UL 1741, 
IEEE 1547 等 标准 , 主 控 系统 需 满足 UL 508A 等 标准 。 

三 .国内 风电 标准 检测、 认证 现状 

随 着 我 国 风电 产业 的 快速 发 展 ,我 国 风电 设备 制造 企 
业已 超过 80 家 ,出 现 了 风电 设备 重复 引进 和 建设 现象 , 呈 
现 出 风电 产能 过 剩 的 苗头 。 对 此 ,国家 能 源 局 会 同 有 关 部 
门 开展 了 风电 标准 化 工作 ,提出 加 快 推进 风电 行业 标准 建 
设 , 建 立 和 完善 风电 装备 标准 、 产 品 检测 和 认证 体系 。 

国家 能 源 局 组 织 能 源 行业 风电 标准 化 技术 委员 会 各 专 
业 组 (包括 风电 场 规划 设计 、 风 电场 施工 与 安装 、 风 电场 运 
行 维护 管理 ,风电 并 网 管理 技术 .风力 机 械 设备 .风电 电器 


设备 ) ,在 原 有 风电 标准 体系 框架 的 基础 上 ,结合 风电 产业 


发 展 需求 ,增加 了 风能 资源 测量 评价 和 预报 ,优化 梳理 和 补 
充 完善 了 标准 体系 。 风 电 标 准 体系 见 图 2。 


风电 标准 
体系 
风电 场 风电 场 成 电场 风电 并 网 风力 机 械 风电 电器 风能 资源 测量 
规划 设计 施工 与 安装 运行 维护 管理 管理 技术 设备 设备 评价 和 预报 


图 2 风电 标准 体系 


国家 能 源 局 在 组 织 实施 能 源 行业 风电 标准 体系 建设 的 
同时 ,还 将 推动 标准 的 贯彻 与 应 用 ,在 标准 的 指导 下 加 强 产 
品 的 检测 和 认证 。 国 家 能 源 局 针对 风电 行业 已 发 布 了 两 批 
共 6 家 国家 能 源 研 发 (实验 ) 中心 ,将 围绕 能 源 科技 发 展 的 


前 沿 和 方向 ,发 挥 产 学 研 优势 ,进一步 加 强 核 心 技术 攻关 ， 
以 保障 风电 设备 产品 质量 ,服务 于 我 国 风 电 设 备 产 品 的 检 
测 和 认证 工作 。 国 家 能 源 局 风电 相关 研发 (实验 ) 中心 见 
表 1。 


表 1 国家 能 源 局 风电 相关 研发 (实验 ) 中 心 








序号 研发 (实验 ) 中心 名 称 单 位 
1 | 国家 能 源 风 电 叶 片 研发 (实验 ) 中心 中 国 科 学 院 工程 热 物 理 研 究 所 
2 | 国家 能 源 大 型 风电 并 网 系统 研发 (实验 ) 中 心 中 国电 力 科学 研究 院 
3 | 国家 能 源 海 上 风电 技术 装备 研发 中 心 华 锐 风电 科技 有 限 公司 
4 | 国家 能 源 风 力 发 电机 研发 (实验 ) 中 心 湘潭 牵引 电气 设备 研究 所 .中 国电 器 工业 协会 . 华 信 技术 检验 有 限 公司 
5 | 国家 能 源 风电 运营 技术 研发 (实验 ) 中 心 中 国 国 电 集团 公司 , 龙 源 电力 集团 股份 有 限 公 司 
6 | 国家 能 源 新 能 源 接 人 设备 全 发 (实验 ) 中 心 海 盏 工程 大 学 .江苏 大 全 集团 


1. 国内 风力 发 电机 组 整 机 检测 认证 

国内 风力 发 电机 组 整 机 认证 并 不 是 强制 性 认证 ,认证 
门槛 低 , 导 致 部 分 风力 发 电机 组 未 经 检测 就 投入 使 用 ,故障 
率 高 ,存在 安全 隐患 。 除 此 之 外 ,很 多 风力 发 电机 组 获得 的 
并 非 真 正 意义 上 的 认证 ,如 国内 部 分 风力 发 电机 组 整 机 仅 
进行 了 认证 机 构 的 有 效 性 核查 ,并 没有 进行 型 式 试验 ,也 没 
有 设计 评估 等 IEC WT 01 规定 的 风力 发 电机 组 整 机 再 式 认 


证 要 求 的 材料 。 

国内 风力 发 电机 组 的 认证 标准 主要 参照 TEC. 标准 ,但 该 
标准 是 依据 欧洲 风 况 设计 的 ,不 一 定 完全 符合 中 国 实际 情 
况 ,因此 ,国家 能 源 局 .国家 气象 局 .国家 标准 化 管理 委员 会 等 
政府 部 门 以 及 国内 相关 风力 发 电机 组 整 机 制造 企业 行业 协 
会 .检测 机 构 、 认 证 机 构 等 正在 针对 国内 风 况 以 及 环境 因素 ， 
制定 出 适合 我 国 国情 的 风力 发 电机 组 整 机 认证 标准 。 
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2. 国内 风电 标准 

风力 机 械 设备 包括 叶片 .齿轮 箱 、 塔 架 、 轴 承 等 关键 零 
部 件 以 及 风力 发 电机 组 通用 性 标准 由 中 国 机 械 工业 联合 会 
牵头 组 织 制定 ; 风电 电器 设备 包括 风力 发 电机 、 风 电 变 流 
能 、 风 电 控 制 系统 等 关键 零 部 件 标 准 由 中 国电 上 带 工业 协会 
牵头 组 织 制 定 ;中 国 气 象 局 .中 国电 力 企业 联合 会 .水 利水 
电 规划 设计 总 院 等 部 门 针对 气象 预测 \、 风 电 并 网 管理 .风电 
场 规划 设计 开展 标准 化 工作 。 

四 、 我 国 发 展 风 电 产 业 的 建议 

1. 加 强 主干 网 电网 建设 

丹麦 .荷兰 和 德国 等 风电 技术 发 达 国 家 的 风力 发 电大 
部 分 应 用 于 分 布 式 能 源 发 电 领 域 ,实施 风电 电力 就 地 消 纳 
的 方案 ,对 主 于 电网 的 要 求 不 高 。 而 我 国 的 风力 发 电 实 施 
大 规模 发 展 、 远 距离 输电 、 并 入 主干 网 的 方案 。 由 于 风能 的 
间 葡 性 与 不 稳定 性 ,导致 风电 的 电能 质量 较 差 ,需要 大 容量 
电网 来 调节 ,因此 ,就 我 国 实 际 情况 而 言 ,风电 产业 的 核心 
技术 是 并 网 。 


2. 加 强风 电 设 备 技 术 引 进 消化 吸收 再 创新 ,提高 风电 
设备 自主 化 能 力 

引进 、 消 化 吸收 国外 先进 大 容量 风力 发 电机 组 关键 技 
术 , 如 风力 发 电机 、 风 电 变 流 器 等 电器 设备 的 关键 技术 ; 绪 
合 我 国 风能 资源 特点 以 及 适应 电网 情况 ,研发 适合 我 国 的 
风力 发 电机 组 设备 ,有 针对 性 地 改造 创新 升级 ,提高 效率 、 
可 靠 性 与 安全 性 。 提 高 试验 检测 能 力 , 开 展 风电 设备 试验 
检测 认证 ,建立 风电 市 场 准 和 门槛。 

3. 增加 辅助 服务 ,包括 充电 汽车 等 分 布 式 储 能 装 园 

美国 风电 正 从 分 布 式 发 展 向 集中 式 开 发 、. 远 距离 输送 
过 渡 ,在 加 强 电网 建设 .提高 风能 资源 预测 技术 以 及 并 网 标 
准 再 制定 的 同时 ,也 增加 了 一 些 辅助 服务 ,如 引信 捅 电 式 混 
合 电力 车 ,快速 响应 系统 调节 需要 的 需求 侧 管理 ,提高 整体 
系统 的 运作 效益 。 国 内 在 开发 电动 汽车 以 及 电动 汽车 充电 
站 的 同时 ,应 考虑 与 风电 高 发 电 时 段 的 有 效 结合 。 

[ 扎 稿 人 :机 械 工 业 北 京 电工 技术 经 济 研究 所 果 赃 Y 
国电 器 工业 协会 方 晓 燕 ] 


能 源 行业 风电 变 流 颖 标准 解读 


风电 变 流 器 作为 风力 发 电机 组 的 关键 零 部 件 , 基 于 电 
力 电子 技术 的 有 功 /无 功 功率 调节 等 功能 直接 关系 着 风力 
发 电 系 统 的 可 知性 和 稳定 性 ,是 保障 风电 电能 质量 .实现 风 
电 接 入 电网 的 关键 。 国 家 能 源 局 于 2011 年 8 月 5 日 发 布 
《大 型 风电 场 并 网 设计 技术 规范 》 等 18 项 重要 标准 ,涉及 大 
型 风电 场 并 网 海上 风电 建设 ,风电 机 组 状态 监测 、 风 电场 
电能 质量 、 风 电 关 键 设备 制造 要 求 等 风电 产业 发 展 急 需 的 
技术 标准 。 其 中 ,NBZT 31014 一 2011《 双 馈 风 力 发 电机 变 流 
器 制造 技术 规范 》 和 NB/T 31015《 永 磁 风 力 发 电机 变 流 器 
制造 技术 规范 》 为 变 流 器 的 研发 设计 、 组 织 生 产 、 质 量 检 验 、 
产品 认证 提供 了 依据 ,形成 了 比较 完善 的 行业 标准 技术 
条 件 。 

一 、 标 准 编制 背景 及 过 程 

国内 风力 发 电 行 业 标 准 经 过 近 两 年 的 快速 发 展 , 取 得 
了 一 定 的 成 绩 , 但 是 也 暴露 出 一 些 问题 ,主要 是 核心 部 件 如 
变 流 器 产品 没有 标准 指引 ,更 加 没有 办 法 完成 相应 的 型 式 
试验 ,给 设备 运行 及 电网 安全 带 来 隐患 。 

因此 ,国家 能 源 局 下 达 了 《2009 年 第 二 批 能 源 领 域 行业 
标准 制 ( 修 ) 订 计划 》( 国 能 科技 [2010]14 号 ) ,由 中 国电 器 
工业 协会 暨 能 源 行业 风电 标准 化 技术 委员 会 风电 电器 设备 
专业 组 组 织 起 草 工 作 , 于 2009 年 6 月 正式 启动 标准 制定 
工作 。 

参加 起 草 的 单位 为 许昌 开 普 电器 检测 研究 院 、 许 继 集 
团 有 限 公司 、 哈 尔 沪 九 洲 电气 股份 有 限 公 司 、 荣 信和 中 力 电 子 
股份 有 限 公 司 `、 上 海 电气 集团 给 配 电 分 公司 .机械 工业 北京 
电工 技术 经 济 研究 所 等 。 | 
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PRERE, EKAR TER ERR RU LE E 
等 工作 组 会 议 ,确定 了 标准 层次 结构 和 任务 分 工 . 工 作 安排 
及 标准 内 容 。 同 时 ,为 了 满足 风电 变 流 器 制造 企业 开展 研 
发 .设计 、 制 造 .试验 等 的 需求 ,在 标准 编制 过 程 中 通过 风电 
变 流 器 样机 试验 验证 ,修正 技术 要 求 参 数 和 试验 方法 ,总 结 
经 验 ,最 终 形 成 标准 报批 稿 。 

二 标准 内 容 解析 

NB/T 31014 一 2011《 双 馈 风力 发 电机 变 流 器 制造 技术 
规范 》 和 NBAT 31015《 永 磁 风 力 发 电机 变 流 器 制造 技术 规 
范 》 区 别 了 双 馈 和 全 功率 电压 源 型 变 流 顺 的 术语 和 和 定义 、 技 
术 要 求 ,试验 方法 ,检验 规则 及 其 产品 的 相关 信息 ,主要 技 
术 编 制 依据 标准 GB/T 3859. 1 一 1993《 半 导体 变 流 右 ”基本 
要 求 的 规定 》 以 及 GB/T 3859. 2 一 1993《 半 导体 变 流 器 应 
用 导 则 》。 标 准 的 主要 内 容 包 括 : 一 般 要 求 , 绝 缘 、 人 负载 控制 
功能 、 过 载 能 力 、 总 谐 波 畸变 系数 、 电 网 适应 能 力 效率、 温 
升 . 并 网 切入 电流 \ 保 护 功 能 .电磁 兼容 低温、 高 温 、 贮 存 、 
耐 湿热 试验 、 防 护 等 级 、 噪 声 、 通 信 要 求 功 率 因数 、 转 矩 控 
制 等 。 

1. 一 般 要 求 

该 部 分 规定 了 产品 型 式 和 主要 参数 ,使 用 条 件 。 

产品 型 式 方面 , 按 环境 温度 分 为 常温 型 和 低温 型 , 按 功 
率 模 块 的 冷却 方式 分 为 空冷 型 和 液 冷 型 等 。 

主要 参数 方面 ,规定 了 电网 侧 额 定 电压 、 配 套 机 组 额 
定 容 量 。 标 准 中 提出 了 变 流 器 电网 侧 额定 电压 以 及 机 组 
额定 容量 的 优先 等 级 选项 , 以便 制造 商 进行 相关 设备 
选 型 。 


标准 化 


COC 


使 用 条 件 分 为 正常 使 用 环境 条 件 , 正 常 试验 环境 条 件 ， 
贮存 .运输 时 的 环境 温度 ,正常 使 用 的 电气 条 件 等 。 

由 于 我 国 风电 气候 环境 相对 恶劣 ,工作 环境 温度 规定 
为 : -20 ~ +45% (常温 型 )、-40 ~ +45 人 各 (低温 型 ) ;空气 
相对 湿度 ; <95% (20C LA FET) ;海拔 高 度 : 2 000m, 

电气 条 件 方面 ,规定 了 电网 频率 变化 范围 :4 和 .5 ~ 
51.5Hz; 电 网 电压 允许 波动 范围 :电网 电压 额定 值 的 
+10% ;电网 电压 不 对 称 度 应 不 超过 2% 。 

2. 技术 要 求 

该 部 分 对 产品 绝缘 .负载 控制 功能 .过 载 能 力 . 总 谐 波 
栈 变 系数 .电网 适应 能 力 、 效 率 . 温 升 .并 网 切 人 电流 .保护 
功能 .电磁 兼容 .低温 ,高温 等 方面 提出 要 求 。 

绝缘 方面 ,包括 绝缘 电阻 .介质 强度 .电气 间 院 和 疏 电 
距离 等 均 参 照 GB/AT 3859. 1 一 1993《 半 导体 变 流 器 ”基本 要 
求 的 规定 》 以 及 GB/T 3859. 2 一 1993《 半导体 变 流 器 ”应 用 
导 则 》 相 关 技 术 要 求 及 试验 方法 。 

负载 控制 功能 是 变 流 器 功能 的 核心 ,也 是 变 流 器 正常 
运行 条 件 下 的 常态 。 标 准 规定 在 允许 的 发 电机 转速 范围 内 
和 规定 的 负载 等 级 下 , 变 流 器 应 能 正常 控制 风力 发 电机 的 
并 网 操作 和 相应 功率 的 输出 。 

过 载 能 力 方面 ,规定 了 电机 侧 和 电网 侧 变 流 器 应 与 配 
套 的 风力 发 电机 过 载 能 力 相 匹配 。 变 流 器 在 110% 的 标 称 
电流 下 ,持续 运行 时 间 应 不 少 于 Imin, | 

电网 适应 能 力 方面 ,NBAT 30《 大 型 风电 场 并 网 设计 技 
术 规 范 》 规 定 : 风 电机 组 应 具有 在 并 网 点 电压 跌 至 20% 额定 
电压 时 能 够 维持 并 网 运行 625ms 的 低 电 压 穿 越 能 力 。 风 电 
场 并 网 点 电压 在 发 生 跌 落后 2s 内 能 够 恢复 到 额定 电压 的 
90% 时 ,风电 机 组 应 具有 不 脱 网 连续 运行 的 能 力 。 电 力 系 
统 故障 期 间 没 有 切 出 的 风电 机 组 ,应 具有 有 功 功 率 在 故障 
清除 后 快速 恢复 的 能 力 , 自 故障 清除 时 刻 开 始 ,以 至 少 1090 
额定 功率 / 秒 的 功率 变化 率 恢复 至 故障 前 的 状态 。 风 电机 
组 低 电 于 穿越 要 求 电 压 与 时 间 的 关系 见 图 1。 
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1 风电 机 组 低 电 压 穿越 要 求 电压 与 时 间 的 关系 


保护 切 能 方面 ,规定 了 过 电流 保护 、 缺 相 保护 、. 相 序 错 
误 保 护 .电网 电压 不 平衡 保护 、 接 地 保护 .冷却 系统 故障 保 
D .过 温 保护 ,发 电机 欠 / 过 速 保 护 、 过 电压 / 欠 电 压 保 护 、 通 
信和 故障 告警 浪 涌 过 电压 保护 等 内 容 , 以 确保 在 运行 错误 或 
运行 条 件 恶劣 的 情况 下 起 到 保护 变 流 器 的 作用 。 


电磁 兼容 性 能 方面 ,根据 产品 要 求 规定 了 静电 放电 抗 
扰 度 、 电 快速 瞬 变 脉冲 群 抗 扰 度 方面 的 要 求 , 均 按照 GB/T 
12668. 3 一 2003《 调 速 电气 传动 系统 ”第 3 部 分 :产品 的 电磁 
兼容 性 标准 及 其 特定 的 试验 方法 》 第 5 章 规定 的 严酷 等 级 
进行 验证 。 

高 低温 方面 ,要求 在 变 流 器 试验 温度 为 工作 温度 下 限 
且 稳 定 后 ,产品 通电 起 动 运行 ,持续 运行 时 间 为 2h。 

3. 试验 方法 

两 项 标准 的 试验 方法 与 技术 要 求 前 后 对 应 ,规定 了 技 
术 要 求 的 同时 ,在 试验 方法 章节 中 列 人 了 相关 检测 试验 方 


法 ,可 操作 性 强 。NBZT 31014 一 2011《 双 馈 风 力 发 电机 变 流 


髓 制造 投 术 规 范 》 规 定 了 产品 应 做 的 出 厂 试验 和 型 式 试验 
选项 。 产 品 应 做 的 出 厂 试 验 和 型 式 试验 见 表 1。 


表 1 产品 应 做 的 出 厂 试验 和 型 式 试验 


型 式 | 出 厂 | 技术 要 求 | 试验 
试验 | 试验 RIK i 


4. 3.1 









试验 名 称 





结构 及 外 观 
电气 连接 
防 触电 措施 
绝缘 

负载 控制 功能 

过 载 能 力 

总 谐 波 畸变 系数 (THD) 
电网 适应 能 力 

效率 

温 升 

并 网 切 人 电流 

保护 功能 

电磁 兼容 性 能 
低温 性 能 

高 温 性 能 

耐 湿热 试验 

防护 等 级 

噪声 

通信 要 求 

功率 因数 
稳定 性 运行 试验 

贮存 



























LLLA AAAA ALAA 





EV 为 必 选 项 ,一 为 免 选 项 ,* 为 与 用 户 协商 解决 。 


试验 平台 搭建 如 下 : 变 流 器 试验 应 在 与 实际 工作 等 效 
的 电气 条 件 下 进行 。 试 验 系统 可 由 并 网 控制 柜 ( 可 包含 在 
变 流 器 中 ) .风力 发 电机 (应 符合 相关 标准 ) 、 转 矩 测 量 仪 (要 
矩 较 大 无 法 安装 时 除外 ) 速度 传感器 (无 速度 传感器 除外 ) 
以 及 能 够 改变 转速 的 拖 动 电机 及 其 控制 系统 和 被 测 变 流 
器 .辅助 控制 上 位 机 等 组 成 。 在 试验 过 程 中 ,由 拖 动 电机 模 
拟 风 力 机 械 拖 动 永 磁 发 电机 变速 运行 ,在 上 位 机 的 辅助 控 
制 下 完成 被 测 变 流 器 的 一 系列 试验 。 变 流 器 试验 平台 兄 
图 2。 
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机 组 输出 端 


并 网 控制 柜 





1 一 一 变 流 器 电网 侧 
2 一 一 变 流 器 电机 侧 
3 一 一 机 组 输出 端 


1 一 一 机 组 输出 端 

2 一 一 发 电机 定子 绕组 
3 一 一 变 流 器 电网 侧 
4 一 一 变 流 回电 机 侧 





H2 变 流 器 试验 平台 


以 下 针对 负载 控制 功能 试验 进行 着 重 介绍 。 或 功率 ) ,从 而 控制 发 电机 输出 相应 的 电能 。 记 录 风 力 发 电 

负载 控制 功能 试验 :试验 时 ,调节 拖 动 电机 的 转速 ,使 。 机 组 输出 端的 功率 ,应 能 达到 功率 曲线 所 对 应 的 功率 。 试 
发 电机 在 最 低 并 网 转速 Ni 与 最 高 转速 NS HARTE. 在。 验 应 至 少 包 括 最 低 并 网 转速 Nu。 、 同 步 转速 NV 附近 、 额 定 
上 述 允 许 转速 范围 内 以 及 电网 额定 条 件 下 , 变 流 器 应 能 控 转速 W。( 或 同步 转速 Non) 的 试验 , 且 至 少 进行 一 次 加 速 、 
制 发 电机 进行 并 网 、 脱 网 和 电能 输出 。 机 组 主 控 制 器 (可 由 减速 过 程 。 双 馈 风 力 发 电机 变 流 器 转速 -功率 曲线 见 图 3。 
土 位 机 代替 ) 依据 功率 曲线 向 变 流 器 下 达 指 令 ( 通 常 为 转 矩 ” 永 磁 风力 发 电机 变 流 顺 转速 - 功率 曲线 见 图 4。 








N Noyn Noat Noa SEA N min N or Nmax 转速 
3 双人 馈 风 力 发 电机 变 流 器 转速 -功率 曲线 4 永 磁 风力 发 电机 变 流 希 转速 -功率 曲线 
Nu 一 一 允许 发 电机 定子 并 网 运行 的 最 低 转速 N 一 一 允许 发 电机 并 网 运行 的 最 低 转速 
Nw 一 一 允许 发 电机 并 网 运行 的 最 高 转速 N, 一 一 允许 发 电机 并 网 运行 的 最 高 转速 
N ,一 一 发 电机 的 同步 转速 N 一 发 电机 的 额定 转速 
Nw 一 一 发 电机 的 额定 转速 P,, 一 一 机 组 输出 的 额定 功率 


Pu 一 一 机 组 输出 的 额定 功率 
Pu 一 一 发 电机 同步 转速 时 机 组 输出 的 功率 
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三 ,总结 

以 标准 为 依据 ,建立 全 行业 风电 标准 .检测 认证 体系 ， 
推动 我 国 风 电 产 业 健 康 有 序 发 展 。 

标准 作为 衡量 产品 质量 的 规范 ,也 是 风电 产品 质量 准 
人 的 门槛 。 我 国 风 电 产 业 的 发 展 规模 和 发 展 速度 已 经 在 全 
球 位 居 前 列 , 但 风电 产业 标准 体系 仍 存在 着 “不 适应 ”和 “ 跟 
不 上 "等 问题 ,更 没有 达到 与 之 相称 的 国际 地 位 。 为 了 提高 
国内 风电 制造 水 平 ,规范 和 支撑 行业 发 展 ,必须 加 强 对 风力 
发 电 技 术 的 研究 开发 ,同时 要 加 快 建立 风力 发 电机 组 制造 、 
运行 的 质量 标准 体系 并 建立 检测 ,认证 体系 。 

风电 机 组 及 零 部 件 设备 方面 ,要 建立 产品 性 能 、 功 率 控 





标准 化 


制 、 低 电压 穿越 等 一 系列 检测 手段 ,制定 风电 设备 技术 规 
范 , 开 展 风 电 宙 组 试验 验证 相关 工作 ,建议 逐步 建立 风电 机 
组 及 零 部 件 检测 认证 体系 .风电 并 网 检测 认证 体系 ,确保 风 
电 设备 质量 的 可 靠 性 ,同时 保证 风电 接 人 电力 系统 时 不 影 
响 电 网 安全 。 要 挑选 确定 一 批 风电 机 组 以 及 关键 部 件 、 材 
料 的 检测 实验 室 , 严 格 测试 风力 发 电机 、 叶 片 ARE CS ALSO 
箱 等 主要 部 件 力 至 电 绕 、 车 电池 等 辅助 部 件 ,系统 管理 标 
TE 检测 ,认证 ,建立 第 三 方 评价 制度 ,确保 标准 的 执行 , 进 
一 步 提 升 风 电 设 备品 质 。 

[拟稿 人 :中 国电 器 工业 协会 标准 化 与 技术 评价 中 心 果 
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关于 我 国 开 展 太 阳 能 光 热 发 电 标 准 化 的 在 干 建 议 


一 .概述 

2009 年 哥本哈根 会 议 上 ,我 国 率先 承诺 到 2020 年 单位 
国内 生产 总 值 二 氧化 碳 排放 比 2005 年 下 降 40% — 4596 ,并 
将 节能 减 排 的 目标 分 配 到 各 省 市 ,作为 地 区 考核 的 便 指 标 。 
但 随即 部 分 城市 出 现 拉 阅 限 电 , 给 企业 带 来 很 大 的 损失 ,也 
给 居民 的 日 常生 活 带 来 不 便 。 寻 找 新 能 源 已 经 成 为 人 类 面 
临 的 迫切 问题 。 太 阳 能 作为 一 种 清洁 的 可 再 生 能 源 ,在 人 
类 生活 和 工作 中 得 到 广泛 应 用 ,其 中 之 一 就 是 将 太阳 能 转 
化 为 电能 。 利 用 太阳 能 发 电 主 要 分 为 太阳 能 光伏 发 电 和 太 
阳 能 光 热 发 电 。 太 阳 能 光 热 发 电 的 原理 是 利用 集 热 器 收集 
太阳 辐射 产生 的 热能 ,加 热 介 质 后 产生 蒸汽 推动 汽 轮 发 电 
机 发 电 。 按 太阳 能 采集 方式 划分 ,世界 主流 的 太阳 能 光 热 
发 电站 主要 采用 塔 式 .模式 、 碟 式 和 线性 菲 涅 尔 式 太阳 能 光 


定 日 镜 声 


二 ,太阳 能 光 热 发 电 的 主要 形式 

1. 塔 式 太阳 能 光 热 发 电 系统 

塔 式 太 阳 能 光 热 发 电 系 统 是 在 空旷 的 地 面 上 建立 一 个 
高 大 的 中 央 吸 收 塔 , 塔 项 上 安装 固定 一 个 吸 热 器 , 塔 的 周转 


安装 一 定数 量 的 定 日 镜 。 定 日 镜 系 统 实时 跟踪 太阳 ,并 将 


太阳 光 反 射 到 吸 热 器 , 吸 热 器 吸收 高 热流 密度 辐射 能 后 ,加 
热 工 质 并 产生 高 漫 蒸汽 ,推动 汽轮机 。 塔 式 太 阳 能 光 热 发 
电 系统 具有 聚 光 倍数 高 、 工 作 温度 高 、. 热 传递 路 程 短 . 热 损 
耗 少 .系统 综合 效率 高 等 优点 。 但 塔 式 太阳 能 光 热 发 电 系 
统一 次 性 投入 大 ,每 台 定 日 镜 都 需要 一 个 单独 的 二 维 跟 踩 
设备 ,装置 结构 和 控制 系统 复杂 ,精度 要 求 HEP LAS PERS o 
此 外 , 塔 式 太阳 能 光 热 发 电 不 适合 规模 化 运营 。 塔 式 太 阳 
能 光 热 发 电 系统 见 图 1。 





图 1 塔 式 太 阳 能 光 热 发 电 系 统 


2. 模式 太阳 能 光 热 发 电 系 统 

模式 太阳 能 光 热 发 电 系 统 全 称 为 模式 抛物 面 反射 镜 太 
阳 能 光 热 发 电 系 统 ,是 将 多 个 槽 型 抛物 面 聚 光 集 热 希 经 过 
串 并 联 的 排列 ,将 直射 太阳 光 聚 焦 到 位 于 抛物 线 焦 点 的 中 
高 温 太阳 能 真空 集 热 管 上 ,加 热 工 质 ,产生 高 温 蒸 汽 ,驱动 
汽轮机 发 电机 组 发 电 。 模 式 太 阳 能 光 热 发 电 结 构 简 单 , 成 
本 较 低 ,可 以 将 多 个 聚 光 吸 热 装置 经 过 串联 和 并 联 排列 , 构 


成 较 大 的 光 热 发 电 系 统 。 但 存在 聚 光 比 较 小 , 热 传 递 回路 
长 . 传 热 工 质 温 度 难以 提高 .系统 综合 效率 低 等 缺点 。 村 式 
太阳 能 光 热 发 电 系 统 见 图 2。 

3. 碟 式 太阳 能 光 热 发 电 系统 

碟 式 太阳 能 光 热 发 电 的 基本 原理 是 :太阳 辐射 能 经 过 
聚 光 器 汇聚 之 后 ,被 集 热 管 吸收 ,转化 为 热能 ,并 传递 给 工 
质 , 形 成 高 温 热源 , 送 入 热机 ;能 量 在 热机 系统 中 转化 为 机 
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估 能 ,推动 发 电机 运转 ,对 外 发 出 电流 。 碟 式 太 阳 能 光 热 发 
电 系 统 可 以 单机 标准 化 运行 ,具有 寿命 长 ,综合 效率 高 、 运 
行 灵活 性 强 等 优点 ,发电 成 本 不 依赖 于 工程 规模 ,适合 偏远 
地 区 离 网 分 布 式 供电 。 但 矶 式 太 阳 能 聚焦 器 相对 较 复 林 ， 
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热 存 储 系统 


i us 
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太阳 能 热 利 用 对 其 光学 和 机 械 系 统 的 精度 要 求 使 得 在 设计 
加 工 、` 运 行 中 都 会 遇 到 一 些 问 题 。 此 外 ,其 单机 规模 受 限 ， 
造价 昂贵 。 碟 式 太 阳 能 光 热 发 电 系统 见 图 3。 





图 3 碟 式 太阳 能 光 热 发 电 系统 


4. 线性 菲 涅 尔 式 太阳 能 光 热 发 电 系 统 

线性 菲 涅 尔 式 太 阳 能 光 热 发 电 系统 工作 原理 与 醒 式 光 
热 发 电 系 统 类 似 , 只 是 用 菲 涅 尔 结构 的 聚 光 镜 代替 抛物 面 
镜 , 利 用 线性 菲 涅 尔 反 射 聚 光 集 热 器 ,将 太阳 能 收集 ,产生 
高 温 高 压 蒸汽 从 而 推动 汽 轮 发 电机 发 电 。 相 比 槽 式 兴 热 发 
电 系 统 ,结构 更 简单 ,县 吸 热管 无 需 真 空 处 理 , 降 低 了 技术 
成 本 和 难度 ,但 是 总 体 效 率 不 高 。 

总 体 来 说 ,不 同形 式 的 太阳 能 光 热 发 电站 各 有 优 缺 点 ， 
各 国都 在 致力 于 攻克 每 种 形式 的 太阳 能 光 热 发 电 关 键 技 
TR ,希望 太阳 能 光 热 电厂 能 够 早日 规模 化 运营 。 

三 太阳 能 光 热 发 电 国外 现状 

太阳 能 光 热 电厂 分 布 于 美国 .西班牙 德国 .印度 、 澳 大 
利 亚 等 国家 ,发 展 太 阳 能 光 热 最 积极 的 国家 为 西班牙 和 美 
国 。 西 班 牙 太阳 能 光 热 发 电 并 网 容量 已 达 800MW ,是 世界 
上 太阳 能 光 热 发 电量 最 大 的 国家 。 西 班 牙 计划 于 2013 年 年 
底 以 前 完成 2 500MW 太阳 能 光 热 并 网 发 电 , 到 2020 年 以 前 
完成 140 000MW 太阳 能 光 热 并 网 发 电 。 美 国 太 阳 能 光 热 发 
电 并 网 容量 已 达 500MW ,并 已 与 电力 企业 签订 了 9 000MW 
的 太阳 能 光 热 电力 采购 协议 。 

四 .太阳 能 光 热 发 电 国内 现状 

我 国 也 很 重视 太阳 能 光 热 发 电 , 相 继 出 台 相 关 政策 文 
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持 太 阳 能 光 热 发 电 产 业 的 发 展 。 根 据 国家 发 展 和 改革 委员 
会 2007 年 发 布 实施 的 《可 再 生 能 源 中 长 期 发 展 规划 》 
(2006 ~ 2020) ,到 2020 年 我 国 太阳 能 光 热 发 电 总 量 达 到 
200MW, 2011 4E 6 H 1 日 ,国家 发 展 和 改 计 委 员 颁 布 的 《 产 
业 结 构 调 整 指导 目录 (2011 年 本 )》 正 式 实 施 ,在 指导 目录 
鼓励 类 新 增 的 新 能 源 门类 中 ,太阳 能 光 热 发 电 被 放 在 突出 
人 位置。 太阳 能 光 热 发 电 是 太阳 能 热 利 用 的 重要 方面 ,具有 
与 电网 负荷 的 适 配 性 较 好 .太阳 能 光 热 发 电 转 化 效率 较 高 、 
容易 产生 规模 效应 .耗材 的 制造 过 程 更 环保 .电能 调配 性 更 
好 等 优势 而 被 认为 是 未 来 太阳 能 利用 的 主流 发 展 方向 ,也 
是 我 国 战略 性 新 兴 产 业 的 重点 领域 之 一 。 我 国 计 划 “十 二 
五 期间 在 西部 建设 1 000MW 级 规模 的 太阳 能 光 热 发 电站 。 

我 国 太 阳 能 光 热 发 电 正 处 在 研发 和 示范 阶段 ,还 未 形 
成 产业 化 发 展 。2010 年 底 , 由 中 国 科 学 院 电 工 研究 所 等 10 
家 单位 联合 承担 的 国内 首座 1 MW 塔 式 太阳 能 光 热 发 电 示 
范 电站 实现 并 网 发 电 , 该 电站 用 于 研究 太阳 能 塔 式 光 热 发 
电 关 键 技术 ,并 建立 太阳 能 光 热 发 电 实 验 系统 和 实验 平台 ， 
探索 高 效能 .大 规模 、 低 成 本 商业 化 电站 的 技术 途径 ,为 我 
国 太阳 能 光 热 发 电 技 术 的 研究 和 发 展商 定 基础 。2010 年 12 
月 ,我 国 首 个 光 热 发 电 项 目 一 一 鄂尔多斯 SOMW 项 目 启动 
招标 ,该 项 目 采用 权 式 发 电 技术 ,计划 总 投资 16 亿 元 ,年 发 
电 1.2 亿 kW。 中 国 科 学 研究 院 、 大 唐 、 皇 明 等 科研 院 所 和 














企业 正在 积极 开展 太阳 能 光 热 关键 技术 的 研发 和 示范 
工作 。 

五 ,我国 太 阳 能 光 热 发 电 存在 的 问题 

我 国 发 展 太阳 能 光 热 主要 面临 技术 不 成 熟 和 发 电 成 本 
高 两 道 难关 。 | 

首先 ,太阳 能 光 热 发 电 所 需要 的 核心 设备 仍 被 国外 企 
业 垄 断 , 我 国 技术 水 平 尚 不 成 熟 , 在 很 大 程度 上 影响 到 太阳 
能 光 热 发 电 的 稳定 性 ,对 太阳 能 光 热 发 电 并 网 造成 一 定 困 
难 。 醒 式 太 阳 能 光 热 发 电 系 统 所 需 的 集 热管 、. 聚 光 镜 和 塔 
式 太 阳 能 光 热 发 电 系统 要 用 的 镜 场 跟踪 系统 、 集 热 器 都 是 
太阳 能 热 发 电 的 核心 设备 ,国内 厂家 在 进行 研发 ,虽然 已 经 
突破 实验 室 阶 段 ,但 市 场 量 产 还 有 待 时 日 。 而 我 国 的 高 温 
金属 集 热管 一 直 依 赖 国外 的 技术 和 产品 。 

男 一 方面 ,由 于 我 国 太 阳 能 光 热 发 电 设备 还 主要 依赖 
进口 ,所 以 发 电 成 本 和 投资 回报 率 远 不 及 已 实现 设备 国产 
化 的 太阳 能 光伏 发 电 技术 。 

六 、 太 阳 能 光 热 发 电 标 准 化 工作 

太阴 能 光 热 发 电 产 业 涉 及 光 、 机 、 电 等 多 个 领域 ,标准 
化 在 解决 未 来 太阳 能 光 热 发 电 产业 设备 和 系统 的 集成 问题 
土 起 到 不 可 忽视 的 作用 。 在 各 国 大 力 发 展 太 阳 能 光 热 发 电 
之 际 ,标准 化 组 织 也 着 手 开 展 了 相关 工作 。2011 年 4 月 , 国 
际 电工 委员 会 ( 正 C) 正式 成 立 IEC/TCA17 (太阳能 光 热 电 
厂 ) ,负责 制定 太阳 能 光 热 电厂 系统 和 设备 国际 标准 ,包括 
性 能 试验 测量 标准 。 我 国 国家 标准 化 管理 委员 会 紧 跟 国 际 
标准 化 工作 ,于 2011 年 8 月 正式 批复 由 中 国电 力 企业 联合 
会 与 中 国电 器 工业 协会 联合 承担 正 CZTC117 国内 技术 对 口 
单位 ,并 以 积极 成 员 (P 成 员 ) 的 身份 参加 相关 国际 标准 化 
活动 。 我 国 开 展 太 阳 能 光 热 发 电 标准 化 工作 应 注意 以 下 
几 点 : 

第 一 ,与 现行 相关 设备 标准 化 技术 委员 会 相互 配合 , 逐 
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步 搭 建 太阳 能 光 热 产业 链 标准 体系 。 太 阳 能 光 热 发 电厂 标 
准 化 活动 将 涉及 太阳 能 光 热 发 电厂 、 太 阳 能 光 热 发 电 设备 
和 太阳 能 光 热 贮 能 设备 三 方面 内 容 。 同 时 ,还 可 能 涉及 汽 
轮机 、 发 电机 等 现 有 标准 化 领域 。 因 此 ,太阳 能 光 热 发 电 标 
准 化 工作 需要 运用 系统 视角 开展 相关 工作 。 我 国 太阳 能 光 
热 设 备 的 国产 化 研发 ,势必 降低 我 国 太 阳 能 光 热 发 电 设备 
制造 成 本 ,但 这 不 仅 需 要 电厂 各 个 设备 相互 配套 ,还 需要 优 
化 电厂 系统 设计 。 这 需要 电力 行业 和 电工 行业 共同 协作 。 

第 二 ,建立 太阳 能 光 热 发 电 试验 评价 与 标准 化 相 结合 
机 制 ,保证 太阳 能 光 热 电厂 的 运行 效率 。 太 阳 能 光 热 电厂 
的 运行 效率 是 决定 太阳 能 光 热 发 电 成 本 的 关键 。 因 此 ,应 
建立 太阳 能 光 热 电厂 试验 评价 对 标准 化 工作 的 反馈 机 制 ， 
将 电厂 运行 试验 评价 结果 反馈 至 标准 化 机 构 , 通 过 标准 的 
媒介 ,促进 设备 制造 满足 太阳 能 光 热 电厂 运行 效率 的 要 求 。 

第 三 ,密切 跟踪 太阳 能 光 热 国际 标准 化 活动 ,将 我 国 优 
势 技术 引入 国际 标准 化 领域 。 一 方面 ,在 核心 技术 方面 ,我 
国 应 通过 国际 技术 合作 、 国 际 标 准 化 跟踪 等 渠道 进一步 加 
大 技术 引进 力度 ; 另 一 方面 ,太阳 能 光 热 发 电 国际 标准 化 工 
作 刚 刚 开始 ,前 期 将 主要 开展 标准 化 规划 ,之 后 才 逐 步 开展 
国际 标准 制订 。 在 此 期 间 ,我 国 应 积极 跟踪 太阳 能 光 热 国 
际 标准 化 框架 的 搭建 ,派出 相关 领域 的 专家 积极 跟踪 太阴 
能 光 热 国际 标准 化 活动 。 同 时 ,将 我 国 在 某 些 领域 的 优势 
技术 引入 国际 标准 化 领域 ,保持 我 国 在 太阳 能 光 热 发 电 国 
际 标准 化 领域 的 相对 竞争 力 。 

由 于 太阳 能 光 热 发 电 装 备 制造 产业 链 较 长 , 必须 走 大 
规模 协作 道路 ,以 实现 规模 化 .产业 化 。 我 国 应 加 大 国内 研 
发 力度 ,尽快 掌握 核心 技术 ,推动 相关 产业 链 的 发 展 ,提升 
我 国 在 新 能 源 领 域 市 场 的 竞争 优势 。 

【所 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 标准 化 与 技术 评价 中 心 陈 
R KS) 


“核电 单 规 岛 汽轮机 设计 制造 标准 研究 项 目 通过 验收 


2010 年 12 月 30 日 ,由 中 国电 器 工业 协会 和 哈 尔 演 汽 
轮机 厂 有 限 责任 公司 共同 承担 的 国家 质 检 公益 性 行业 科研 
专项 一 一 核电 常规 岛 汽轮机 设计 制造 标准 研究 ”项 上 顺利 
通过 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 组 织 的 项 目 验 收 ,通过 了 
中 瑞 诚 联合 会 计 师 事务 所 的 项 目 经 费 审计 ,专家 组 对 项 目 
给 予 了 高 度 评价 。 

“核电 常规 咏 汽 轮机 设计 制造 标准 研究 "项目 是 中 国电 


需 工 业 协 会 在 “十 一 五 "期 间 首 次 承担 的 国家 质 检 公益 性 行 
业 科 研 专项 。 主 要 研究 内 容 包 括 对 核电 特性 .RCC - M 与 
ASME 标准 差异 分 析 、 通 流 部 件 研 究 .核电 与 火电 汽轮机 特 
性 分 析 以 及 选 型 分 析 。 经 过 近 3 年 的 项 目 实施 ,全 面 完成 
了 项 目 合同 任务 ,完成 了 研究 报告 和 国家 标准 草案 。 

【 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 郭 丽 平 ] 
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用 数据 说 明 电 器 工业 2010 年 的 整体 发 展 情况 ， 以 
及 各 重点 企业 的 经 济 运 行情 况 





Using statistical data to state the integral 
S: development situation of electrical equipment 
de | industry in 2010 and the economic operation situ— 
ation of key enterprises 











2010 年 电器 工业 企业 主要 经 济 指标 (一 ) 

2010 年 电器 工业 企业 主要 经 济 指标 (二 ) 

2010 年 中 国电 器 工业 协会 各 分 会 主要 经 济 指标 

2010 年 中 国电 器 工业 协会 工业 总 产值 超 10 亿 元 重点 企 ， 
2010 年 中 国电 器 工业 协会 重点 企业 主 营 业务 收入 前 100 名 
2010 年 中 国电 器 工业 协会 各 分 会 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 





统计 资料 


2010 年 电器 工业 企业 主要 经 济 指标 (一 ) 

























企业 和 名称 
电器 工业 (434 家 ) 42, 336 606| 41 230 510 
锅炉 及 辅助 设备 制造 { 28 R) 4976 601| 5045 072| 975 523 7 330 962| 6 570 740| 5954201, 5 769 424 
大 型 企业 (6 家 ) 4204 510| 4249 273| 733562 6 022 942| 5 568 532| 5 012 114| 4 878 488 








































































































































































































































































































北京 巴 布 科 克 ， 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 268 943 99 880 517 409| 501996| 442 422| 441232 
BIRER AREA 1 354 513 195 114 1772 0054| 1696 512| 1 540 659| 1 510 864 
ERAT ARAR 1 051 486 217 786 1 548 100| 1454 459| 1378 657| 1 376 344 
济南 锅炉 集团 有 限 公司 128 425 22 696 201 828| 178207; 159 707| 159 165 
泰 出 集团 股份 有 限 公 司 245 888 61 456 308 802 240 213 179 930| 157 130 
东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 限 公司 1 155 255 136 631 1674 749| 1497 146| 1310 740! 1 233 754 
中 型 企业 (9 x) 610 601 1 116 233| 855 041)  810294| 763 928 
北京 锅炉 厂 8 500 16 112 12 332 14 545 14 145 
无 锡 光 华 锅炉 股份 有 限 公 司 202 514 383 211|  329604| 277057, 275 689 
南京 奥 能 锅炉 有 限 公 司 9 498 20 042 14 234 10 598 
无 锡 华 光 工 业 锅 炉 有 限 公 司 29 525 32 020 26 995 26 422 
苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 78 656 168 499 53 678 52 856 
安徽 金鼎 锅炉 股份 有 限 公司 45 140 | 77 403 43 644 30 876 
武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 57 386 111 529 165 386| 155 493 
长 小 锅炉 厂 有 限 责任 公司 20 021 45 045 32 339 32 339 
华西 能 源 工业 股份 有 限 公司 159 361 262 373| 213 295|  182417| 165511 
小 型 企业 {13 家 ) 161 490 191 787|  147167| 131794| 127 008 
大 连 锅炉 厂 7 901 26 142 17 986 20 322 19 235 
上 海 四 方 锅炉 厂 4 368 39 474 30 422 44 918 44 918 
上 海 克 莱 德 贝尔 格 曼 机 械 有 限 公司 34 490 28 267 13 069 13 069 
无 锡 龙 力 机 械 有 限 公 司 206 495 
杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公 司 88 787 28 333 
温州 锅炉 三 有 限 责任 公司 1711 1 032 
衢州 大 通 锅炉 有 跟 责 任 公司 4 435 903 
湘潭 锅炉 有 限 责任 公司 8 002 9 255 
宁夏 三 新 真空 锅炉 制造 有 限 公 司 2 674 1 810 
宁夏 核 工业 二 一 七 锅炉 厂 1 715 3 554 
宁夏 行 健 锅 炉 容器 有 限 公 司 1 577 1 462 
新 疆 西 电 昌 峰 锅炉 有 限 责任 公司 3 660 1 520 
新 疆 新 天 锅炉 容器 制造 有 限 公司 1 964 1 421 
汽轮机 及 辅 机 制造 (8 X) | 4 891 085 10 371 156| 8 662012| 8 445 230| 8 195 688 
大 型 企业 (6 家 ) 4 788 901 1 060 878 10 154 346| 8 567310| 8316 548| 8 114 168 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公 局 640 427 119 195 1 144 068) 997292|  898416| 875 396 
上 海 电 气 电站 设备 有 限 公司 1 189 633| 1146 558) 321 933 1 796 860| 1 424 260| 1 381 095| 1 380 306 
南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有限 责 任 公司 271 $81| 270 863 79 180 527 646|  443891| 317938| 297651 
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中 国电 器 工业 年 鉴 2011 


企业 名 称 


杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 
育 岛 捷 能 汽 毗 机 股份 有 限 公司 


东方 电气 集团 东方 汽轮机 有 限 公司 


中 型 企业 (1 家 ) 

无 锡 透 平 叶 片 有 限 公司 
小 型 企业 (1 家) 

十 海 益 达 机 械 厂 
水 轮机 及 辅 机 制造 (9 R) 

中 型 企业 (5 家 ) 

上 海 福 伊 特 水 电 设备 有 限 公司 
东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公司 
浙江 金 轮 机 电 实 业 有 限 公司 
浙江 临海 机 械 有 限 公司 

重庆 水 轮机 厂 有 限 责 任 公司 
小 型 企业 (4 家 ) 

浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公司 


浙江 顺 通 锅炉 压力 容器 制造 有 限 公司 


江西 天 元 电机 制造 有 限 责任 公司 
邵阳 恒 远 资 江水 电 设备 有 限 公司 
金属 切割 及 焊接 设备 制造 (2 家 ) 
中 型 企业 (1 家 ) 

南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公 司 
小 型 企业 (1 家 ) 

上 海 梅 达 焊接 设备 有 限 公司 
烘 炉 .熔炉 及 电炉 制造 (2 C) 

中 型 企业 (1 家) 

北京 京 仪 世 纪 电 子 股份 有 限 公司 
小 型 企业 (1 C) 

天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公司 
发 电机 及 发 电机 组 制造 (28 K) 

大 型 企业 (5 家 ) 

北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 公司 
瞪 尔 滨 电 机 厂 有 限 责 任 公 司 
江苏 吉 赛 风能 科技 股份 有 限 公司 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 

东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 
中 型 企业 (10 家 ) 

天 津 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公 司 


天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公司 


上 海 电 气 风电 设备 有 限 公司 
通用 电器 亚洲 水 电 设备 有 限 公司 


浙江 富 春 江水 电 设备 股份 有 限 公司 


福建 南 电 股 份 有 限 公 司 
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523 940 
241 165 
1 922 155 
87 029 

87 029 
15 155 

15 155 
272 099 
258 742 
100 204 
80 769 
24 921 
20 032 

32 816 

13 357 

t- 960 

5 538 

2 130 

3 729 

24 918 
20 051 
20 051 

4 867 

4 867 

35 595 
34 340 
34 340 

1 255 

] 255 

4 593 210 
1 643 854 
129 988 
530 687 
213 500 
107 583 
662 096 
2 825 130 
193 799 
40 857 
268 617 
43 270 
92 000 
50 088 











522 960 
236 690 
1 922 155 
70 254 
70 254 
15 155 
15 155 
268 961 
255 891 
100 204 
82 000 
24 442 
20 250 
28 995 





13 070 

2 049 

5 538 

2 350 

3 133 

25 949 
20 805 

20 805 

5 144 

5 144 

35 611 
34 355 

34 355 

1 256 

] 256 

4 347 135 
1 551 969 
102 136 
485 238 
200 000 
102 490 
662 096 
2 671 885 
193 799 
40 857 
268 617 
50 788 
91 300 
44 976 


工业 工业 工业 
总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 
(HJG) (万 元 ) (AI) 


208 500 
46 232 
285 838 
30 824 
30 824 
3 398 

3 398 
72 786 
70 699 
22 120 
29 212 
3 923 

5 604 

9 840 

2 087 
62 


925 

1 100 

4 979 

5 213 

5 213 

—- 234 

- 234 

9 352 

9 022 

9 022 
330 

330 

1 192 624 
489 541 
37 921 
183 202 
56 219 
30 123 
182 076 
681 406 
46 511 
14 894 
19 055 
18 130 
3] 280 
20 007 





4 936 
2 749 
7 127 
733 
733 
247 





年 未 资产 


总 计 
(万 元 ) 





] 655 960 
403 061 
4 626 751 
204 946 
204 946 
11 864 

11 864 
479 071 
446 981 
159 635 
139 548 
59 880 
15 262 
72 656 
32 091 

9 647 

11 470 

3 210 

7 764 

13 646 

10 213 

10 213 

3 433 

3 433 

54 236 
82 454 
32 454 

1 782 

] 782 

6 650 913 
3 157 848 
223 621 

1 105 395 
250 654 
202 739 

] 375 439 
3 290 306 
231 501 
81 768 
364 375 
101 420 
190 504 
83 719 








(2) 


动 资产 | 年 末 负 债 | 流动 负债 


x: 
合计 
(万 元 ) 


1 398 848 
327 681 
3 975 338 
90 703 
90 703 

4 000 

4 000 
368 330 
348 906 
118 459 
109 774 
46 600 
12 948 

61 126 
19 424 

3 858 

9 252 

1 320 

4 903 

11 886 

8 609 

8 609 

3 277 

3 277 

44 478 
42 904 
42 904 

1 573 

1 573 

5 396 758 
2 658 903 
173 635 
972 947 
165 446 
159 798 

1 187 077 
2 557 805 
200 079 
60 633 
349 782 
45 537 
139 776 
75 749 








1 144 690 
263 323 
4 311 087 
120 982 
120 982 

7 700 

7 700 
320 892 
300 945 
112 610 
101 682 
37 679 

8 034 

40 939 

19 947 

4 399 

7 684 

1 630 

6 234 

4 426 

2 767 

2 767 

1 639 

| 659 

30 922 
29 071 
29 071 

1 850 

] 850 

3 821 469 
2 141 620 
150 019 
689 854 
153 582 
114 700 

| 033 466 
1 581 876 
120 285 
50 866 
278 248 
32 040 
76 815 
74 499 


合计 


(万 元 ) 


] 048 482 
257 33] 
4 255 002 
73 821 
73 821 

7 700 

7 700 
314 421 
294 946 
112 610 
95 993 
37 679 

8 034 

40 629 
19 476 

4 399 

7 684 

] 215 

6 177 

4 426 

2 767 

2 767 

1 659 

] 659 

28 682 
26 831 
26 831 

1 850 

1 850 

3 642 068 
2 052 745 
147 091 
654 472 
142 026 
114 695 
994. 461 
1 492 807 
116 822 
50 755 
272 545 
31 214 
74 13] 
73 771 


湖南 零 陵 恒 远 发 电 设备 有 限 公 司 
哈尔滨 电机 厂 (昆明 ) 有 限 责任 公司 
新 疆 金 风 科 技 股份 有 限 公 司 

特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公司 
小 型 企业 (13 家 ) 

北京 京城 新 能 源 有 限 公 司 

天 津 市 天 发 柴油 发 电 设备 制造 有 限 公司 
天 津 天 发 永亮 水 电 设备 制造 有 限 公司 
天 津 天 发 美 联 水 电 设备 制造 有 限 公 司 
上 海马 拉 松 .革新 电气 有 限 公司 

上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公司 

浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公司 
湖北 同 发 机 电 有 限 公司 

湖南 汉 龙 水 电 设备 股份 有 限 公 司 
ARRATE EAL CREER Rd 

云南 玉溪 水 力 发 电 设备 有 限 责任 公司 
恩德 (银川 ) 风 电 设备 制造 有 限 公司 
宁夏 天 净 电 力 设备 有 限 公司 
电动 机 制造 业 (39 家 ) 

大 型 企业 (4 家 ) 
佳木斯 电机 股份 有 限 公司 

上 海 电气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 
湘 电 集 团 有 限 公司 
兰州 兰 电 电机 有 限 公 司 

中 型 企业 (23 X) 

北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公 司 

衡水 电机 上 股份 有 限 公司 

山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 

山西 电机 制造 朋 限 公司 

沈阳 电机 股份 有 限 公司 

大 连 电 机 集团 有 限 公 司 

大 连天 元 电机 有 限 公司 

上 上海 ABB 电机 有 限 公司 

上 海 电气 先锋 电机 有 限 公司 

上 海南 详 电 机 有 限 公司 

八 达 机 电 有 限 公司 

安徽 皖南 电机 股份 有 了 根 公司 

六 安江 淮 电 机 有 限 公司 
福建 万 达 电机 有 限 公司 

福安 市 国 东 安 波 电器 有 限 公司 
福建 闵 东 德 丰 电 机 有 限 公 司 

宁德 市 泰 格 动力 机 械 有 限 公司 
湖北 华 博 三 六 电机 有 限 公司 





























12 005 

34 010 

1 923 752 
166 732 
124 226 

6 337 

11 720 

1 135 
938 

26 937 

5 402 

6 892 

2 150 

12 000 
690 

3 149 

44 372 

2 304 

2 760 483 
1 582 472 
211 126 
252 214 

| 014 036 
105 096 

1 101 202 
25 660 
71 177 
19 394 

12 601 

22 638 

31 918 
90 010 
112 405 
11 055 
52 374 

21 658 
95 717 
136 852 
16 730 

50 9977 
43 040 
65 144 
6 003 





10 117 
37 606 

] 800 440 
133 385 
123 281 

] 070 

12 127 

1 135 
938 

26 085 

3 425 

6 411 

1 655 

11 777 

1 005 

2 782 

50 469 

2 402 

2 692 354 
1 541 623 
210 206 
251 437 
974 428 
105 552 

1 078 448 
26 911 

71 024 
19 661 

13 200 

26 775 

31 918 
82 295 
107 678 
14 052 

50 978 

19 536 

96 133 
137 946 
14 607 

43 821 
45 134 
63 139 
6 203 











610 

711 240 
454 084 
36 420 
52 994 
340 012 
24 658 
235 425 
- 198 
15 600 
4 064 

2 935 

2 530 
10 545 
35 190 
20 323 
2 192 

7 796 

5 553 
13 500 
43 792 
170 








824 
376 
1 010 
1 406 
402 
510 
360 








23 867 
70 536 

2 056 167 
86 449 
202 759 
93 889 

2 509 
912 

7 640 

19 549 

6 636 

12 448 

3 493 

8 055 

3 315 

6 451 

33 399 

4 463 

3 328 954 
2 260 960 
204 150 

- 293 124 
1 624 017 
139 069 
976 265 
24 733 

54 372 

78 172 

23 574 
103 141 
51 129 
97 499 

50 970 

16 120 

48 030 

14 981 

42 432 
44 086 

21 384 

27 959 

13 552 
21172 
8 247 

















14 493 
34 798 

1 568 306 
48 653 
180 050 
91 173 

2 324 
719 

7 414 

16 666 

5 781 

6 616 

2 397 

6 044 

2 806 

5 014 

31 774 

] 322 

2 359 589 
1 672 943 
150 100 
185 383 

1 243 762 
93 698 
627 148 
17 883 
33 143 
39 384 
17 532 

56 748 

19 849 
77 600 


















13 478 

57 922 
825 775 
51 949 
97 972 

31 910 

1 964 
464 

7 146 

3 679 
326 

9 484 

] 658 

5 073 

] 748 

4 719 

27 23] 

2 565 

2 245 976 
1 5359 716 
103 200 
169 002 

1 211 571 
75 943 
624 164 
22 257 
26 459 

59 014 
20 363 
90 248 

20 176 
63 145 
27 946 

6 088 

24 574 

3 445 

21 103 
18 864 

17 170 
11 932 
13 213 
5 750 
5 220 















13 478 
54 617 
767 790 
37 685 
96 515 
31 910 
] 964 
464 

7 146 

3 679 
326 

8 797 

1 658 

5 073 

1 748 

4 719 
26 467 
2 565 

1 931 134 
1 382 338 
93 016 
169 002 
1 047 425 
72 895 
490 350 
21 312 
18 696 
48 014 
16 562 
46 307 
20 176 
53 446 
26 341 
6 088 
24 574 
3 445 
24 361 
17 776 
17 170 
11 922 
13 213 
5 750 

5 220 
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企业 名 称 


长 沙 电 机 广 有 限 责 任 公司 
湖南 特种 电机 有 限 责 任 公司 
广东 省 东莞 电机 有 限 公司 
重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责任 公司 
宁夏 西北 验 马 电机 制造 股份 有 限 公 司 
小 型 企业 (12 家 ) 
天 津 市 起 重 电 机 有 限 公司 
天 津 市 富 兰 死 电机 工程 有 限 公 司 
大 连 洪 成 电机 有 限 公司 
南京 天 正 耐 特 机 电 集 团 有 限 公司 
浙江 华 年 电机 有 限 公司 
杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公司 
杭州 调 速 电机 三 
安徽 恒 大 目 控 集团 
重庆 特种 电机 厂 有 限 责任 公司 
昆明 电工 有 限 责任 公司 
昆明 云 瑞 电机 制造 有 限 公司 
宁夏 效 瑞 特 电机 机 械 制 造 有 限 公 司 
微 电 机 及 其 他 电机 制造 (11 K) 
中 型 企业 (5 X) 
上 海 金陵 雷 苹 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公 司 
无 锡 新 宏泰 电器 科技 股份 有 限 公司 
杭州 富生 电器 有 限 公司 
浙江 华星 电机 有 限 公 司 
浙江 方正 电机 股份 有 限 公司 
小 型 企业 (6 家 ) 
北京 敬业 电气 工程 有 限 公司 
北京 敬业 北 微 节能 电机 有 限 公司 
天 津 安全 电机 有 限 公 司 
浙江 丽水 速 诚 电机 制造 有 限 公 司 
湖北 三 环 微 特 电机 有 限 公司 
云南 巨 锋 电焊 机 有 限 公司 
风 动 和 电动 工具 制造 (8 家 ) 
大 型 企业 (1 家 ) 
博世 电动 工具 (中 国 ) 有限 公 司 
中 型 企业 {4 家 ) 
河北 五 洲 集团 有 限 公 司 
南京 工程 机 械 厂 有 限 公 司 
浙江 金 一 电动 工具 有 限 公司 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 
小 型 企业 (3 家 ) 
杭州 潇潇 五 金工 具有 限 公司 
浙江 摩 兴 电器 有 限 公 司 
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工业 







(万 元 ) 


253 025 
172 371 
172 371 


(万 元 ) 


2 339 
3 872 
4 209 
21 864 
29 146 
21 731 
i 165 
] 459 
- 156 
671 


4 782 
69 

10 561 
846 

] 439 
156 
739 
74 165 
71 564 
6 055 
10 161 
44 932 
] 360 
9 057 
2 601 
175 
236 
463 
757 
157 
813 
47 643 
33 460 
33 460 
10 602 
] 376 
2 319 
192 

6 715 
3 581 
1 924 
] 537 





4 635 
4 053 
472 
886 

1 490 
300 
905 
582 
92 

49 
127 
152 
65 

97 

6 598 
3 916 
3 916 
2 397 
557 
600 
360 
880 
285 
89 
146 





82 685 
7 610 
20 651 
61 452 
62 315 
91 729 
6 001 

5 287 

3 304 
13 410 
5 542 
12 643 
1 299 
20 122 
7 941 
4222 

2 145 

9 813 
238 495 
225 632 
8 554 
29 185 
130 849 
10 567 
46 478 
12 863 
693 

2 171| 

1 411 

4 195 

| 909 

2 485 
278 562 
148 950 
148 950 
95 549 
18 272 
18 707 
10 530 
48 040 
34 063 
6 924 
23 051 








46 880 
4 934 
11 882 
40 438 
51 760 
59 498 
4 960 

3 312 

2 775 

5 523 

3 057 
11 155 
1 107 
16 832 
3 135 
4 095 
548 

3 000 
126 979 
118 762 
7 594 
18 560 
67 370 
5 934 
19 304 
8 217 
608 

2 084 

1 364 

1 672 
923 

I 566 
193 292 
117 417 
117 417 
56 529 
10 918 
9 359 

6 560 
29 692 
19 345 
4 539 
12 425 


81 563 
3 462 
10 326 
37 057 
28 789 
62 096 
4 654 
1 369 
2 795 
19 702 
2 749 
6 154 
824 

7 104 
7 328 
3 188 
3 562 
2 667 
145 531 
133 674 
3 520 
10 754 
87 639 
9 485 
22 216 
11 858 
827 

2 063 
798 

3 346 
3 053 
1 772 
143 954 
61 117 
61 117 
61 623 
2 250 
17 768 
5 807 
35 798 
21 214 
1 309 
16 189 








798 

3 340 
3 053 
| 659 
139 511 
61 117 
61 117 
58 074 
2 250 
14 219 
5 807 
35 798 
20 320 
1 309 
16 189 


企业 名 称 


湖南 建筑 装修 机 具 总 厂 

电工 机 械 专用 设备 制造 (1 R) 

小 型 企业 (1 家 ) 

汕头 机 械 ( 集 团 ) 公 司 

变压器 、 整 流 器 和 电感 器 制造 (64 X) 
大 型 企业 (3 家 ) 

青岛 变压器 集团 有 限 公司 

顺 特 电气 有 限 公司 

特 变 电 工 股份 有 限 公司 
中 型 企业 (32 家 

西门 子 电 气 传动 有 限 公司 

天 津 市 特 变 电工 变压器 有 限 公司 
辽阳 易 发 式 电气 设备 有 限 公司 
大 连 第 一 互感 器 有 限 责 任 公 司 
大 连 互感 岩 有 限 公司 

丹东 欣 泰 股份 有 限 公司 
哈尔滨 变 压 问 有 限 责任 公司 

上 海 阿 海 球 变压器 有 限 公司 

上 海 ABB 变压器 有 限 公司 

上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 
南京 立业 电力 变压器 有 限 公司 
常州 东芝 变压器 有 限 公司 
扬州 华电 电气 有 限 公司 

杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 
长 城 电 器 集团 有 限 公司 

合肥 ABB 变压器 有 限 公司 

天 威 保 变 ( 合 肥 ) 变 压 器 有 限 公司 
山东 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公 司 
济南 变压器 集团 股份 有 限 公司 
山东 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公 司 
山东 电力 设备 制造 有 限 公 司 
湖北 阳光 电气 有 限 公 司 

特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 公 司 
衡阳 巨子 变压器 集团 股份 公司 
常德 国力 变压器 有 限 公司 

明珠 电器 有 限 公 司 

广东 海 鸿 变压器 有 限 公 司 

中 出 市 泰 峰 电 气 有 限 公司 

重庆 ABB 变压器 有 限 公司 

天 威 云南 变压器 电气 股份 有 限 公司 
云南 通 变 电 器 (集团 ) 股份 有 限 公司 
卧龙 电气 银川 变压器 有 限 公司 
小 型 企业 (29 家) 

北京 椿 整 奇 智 机 电 设 备 有 限 公司 








工业 工业 
总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 
(万 元 ) (万 元 ) 
437 120 4 089 2 381 
1 545 1 429 422 10 446 4 877 
1 545 1 429 422 10 446 4 877 
1 545 1 429 422 10 446 4 877 
4145 086| 3994117| 947853 5 589 293| 3716 106| 2934 792 
947 703| — 313 913 2145947| 1218331, 914 013 
424253| 144 727 341201| 253 725| 185213 
160 565 63 389 246 478| | 186 776| 111604 
362 885| 105 797 1558 268|  777830| 617 196 
2772593| 2735 799| 571716 3 053 939| 2212 198| 1765254 
192 968| 192 969 22 584 184 654| — 129 456 
42 218 6 914 60 934 34 373 
33 701 9 262 38 931 24 442 
72 930 30 883 128 462! — 101 647 
4 316 1 329 17 656 12 269 
43 179 48 800 32 368 
20 254 4 563 40 624 38 027 
89 012 19 124 123 778 87 911 
53 849 5 295 41 489 34 514 
25 291| -4855 38 000 29 231 
79 080 18 170 129 584 91 817 
113 605 32 816 158 492| 101 090 
25 947 5 437 6511 2 556 
148 412 22 052 158216| 126 045 
143 187 23 291 9] 856 63 493 
78 364 12 115 89 408 65 215 
83 622 12 048 140 417 88 486 
136 607 17 923 171 895| 131007 
51 139 1 127 118 731 67 419 
247 855 59 055 205 715| 145 202 
98 966 16 121 137 155 95 692 
8 644 2 724 21 743 14 077 
510 421| 160 867 395 814| 304 143| 161962 
9 100 2 400 8 930 3 667 5 555 
7 379 2 353 5504 4 166 
27 260 7 545 36 482 34 261 
51 040 11 365 48 829 33 013 
24 104 3 621 32 453 21 652 
118 482 22 110 131 691 91 421 
68 358 8 860 104 781 92 978 
79 439 22 802 76 631 52 726 
47 009 11 816 59 774 5] 835 
310 615 62 224 389 408| 285 577 
614 156 163 123 





































































6 266 
6 266 
6 266 
2 566 083 
809 742 
149 645 
110 866 
549 231 

1 556 265 
92 088 
25 301 
28 436 
47 351 
699 

17 948 

27 291 
68 971 
32 067 

18 934 

32. 626 
78 143 

2 637 

87 956 
54 100 
53 105 
89 236 

91 933 
63 118 
123 582 
58 705 

14 831 
154 659 
4 301 

3 813 

10 884 
23 318 
24 006 
70 184 
61 368 
44 388 
30 197 
200 076 
84 
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企业 名 称 


辽宁 华 治 集团 发 展 有 限 公司 
常州 华 迪 特种 变压器 有 限 公司 
苏州 安泰 变压器 有 限 公司 

衡 州 杭 甬 变压器 有 限 公司 

浙江 省 开化 七 一 电力 器 材 有 限 责 任 公司 
浙江 龙 祥 电 气 有 限 公司 

浙江 格林 电气 有 限 公司 

浙江 天 际 互感 器 有 限 公司 

浙江 电力 变压器 有 限 公 司 

宁波 甬 嘉 变压器 有 限 公司 

浙江 科 润 电力 设备 有 限 公司 

浙江 亚 东 电器 制造 有 限 公司 

安庆 变压器 有 限 公司 

湖南 湘 能 变压器 有 限 责任 公司 
衡阳 市 新 人 意 电力 变压器 有 限 公司 
湛江 高 压 电 器 有 限 公司 

广州 广 高 高 压 电 器 有 限 公司 

广东 和 饮 龙 电力 设备 有 限 公司 

重庆 重 变 电器 有 限 责任 公司 

昆明 变压器 厂 

”云南 省 楚雄 变 奈 器 有 限 责任 公司 
保山 变压器 有 限 责任 公司 

云南 大 理 宏 电 变压器 有 限 公司 

个 旧 市 变压器 厂 

宁夏 银 利 电器 制造 有 限 公 司 

新 疆 新 特 顺 电力 设备 有 限 责任 公司 
新 疆 升 展 股 份 有 限 公 司 

新 疆 特 变 机 电 设备 制造 有 限 公司 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 (8 R) 

中 型 企业 (3 R) 

新 东北 电气 (锦州 ) 电力 电容 器 有 限 公司 
日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公 司 

桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 
小 型 企业 (5 R) 

上 海 库 柏 电力 电容 器 有 限 公 司 

无 锡 康 派 特 电 气 有 限 公主 

建 德 市 新 安江 电力 电容 器 有 限 公 司 
温州 容器 制造 有 限 公 司 

常德 市 天 马 电气 成 套 设 备 有 限 公 司 
配 电 开关 控制 设备 制造 (76 R) 
大 型 企业 (6 R) 

新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公司 
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178 153 
150 083 
18 267 
46 665 
85 151 
28 070 
13 002 
1 712 

7 652 

1 274 

4 430 


7 341 855 
3 665 870 


238 739 
148 053 


6 978 034 
3 403 253 


225 443 
146 910 


236 789 
205 899 


8 400 357 
4 897 779 


164 164 
86 260 


181 228 
160 090 
21 547 
57 253 
81 289 
21 138 
12 414 
1 375 

3 204 

2 632 

] 513 


6 070 839 
3 616 893 


145 084 
62 279 


149 276 
135 565 
14 620 
51 836 
69 109 
13 711 
6 558 
573 

3 666 

1 791 

1 123 








4 329 550 
2 581 184 


143 617 
43 385 


723 


3 899 460 
2 329 533 


143 617 
43 385 


统计 资料 




































(8) 
工业 工业 工业 年 末 资 产 | 流动 资产 | FRA | 流动 负债 
企业 名 称 总 产值 ， 销售 产值 | 增加 值 总 计 2j 合计 
泰和 开 电 气 集 团 有 限 公司 355 590| 355 590 7 193 522925| 416509|  368571| 350 571 
平 高 集团 有 限 公司 723 757| 539 545 90816! 6920 923 660| 671364| 626 823| 591743 
四 川 川 开 实 业 发 展 有 限 公 司 331268| 273 846 99380, 3313 183 630|  121835| 105316} 105 276 
中 国 西 电 集团 公司 1 868 463| 1 861 919| 398005, 21 489 | 3017 140| 2 199 822| 1263472) 1 094 941 
中 型 企业 (37 R) 3 046 162! 2 969 254|  846818| 29 231 | 2 901 973| 2 039 112 1 472 446, 1 282 714 
北京 ABB 高 庄 开 关 设 备 有 限 公司 192 556; 191511 68 225 629 170815, 158 390 68 673 55 250 
北京 北 开 电 气 股份 有 限 公司 64 195 59 292 11122 904 66 176 55 935 49 390 48 490 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 64 548 58 327 19 175 540 54 114 37 171 21 981 21 730 
山西 省 电力 公司 电力 开关 三 4 594 4 422 -2132 379 10 067 7 349 10 067 7212 
瓦 房 店 高 压 开 关 有 限 公司 5 955 7 251 2 380 381 19 225 13 387 2 968 2 968 
锦州 锦 开 电 器 集团 有 限 责 任 公司 41 180 37 959 6929| 1967 40 099 24 604 26 930 26 930 
阿 城 继电器 集团 有 限 公 司 16 623 16 364 750| 1234 33 953 19 041 26 833 26 249 
上 海 电 分 股份 有 限 公 司 上 海 人 民 电 器 厂 115 406! 102 897 22158| 1033 52 614 43 504 32 380 32 380 
上 海 西 门 子 开关 有 限 公司 69 892 69 892 21 726 585 95 251 71 750 28 642 27 640 
上 海 施 耐 德 工业 控制 有 限 公司 158 781! 158 781 48 292 555 68 412 51 248 40 549 40 549 
常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 143 425| 142 043 73 145| 1507 149 501 93 430 71 146 71 026 
江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 497 080| ”487 139| 143 004| 1124 354 049| 172 418 95 101 90 101 
浙江 开关 厂 有 限 公司 101 836| 102 680 5 102 869 63 497 53 390 44 611 43 111 
THECA CE B Rt GP PR S nd 167 678| — 150 910 40270; 1903 249 749, 169 803| 170338 98 338 
宁波 华 通电 器 集团 股份 有 限 公司 53 796 51 072 10 759 745 43 652 26 221 21 205 21 166 
浙江 电器 开关 有 限 公司 60 424 59 803 5 496 543 26 990 9 611 12 652 12 652 
日 升 集团 有 限 公司 39 487 39 071 10 941 446 | | 45659 23 160 20 233 20 233 
库 相 耐 志 ( 宁波 ) 电 气 有 限 公 司 31 862 41 090 6 867 488 27 918 21 166 15 436 15 162 
万 控 集团 有 限 公 司 130 807| — 130 746 30 802| 1030 80 422 49 903 66910| — 61810 
厦门 ABB 开关 有 限 公 司 322 721|  311789| 115397 910 190 597| 173 570| 105 665| 101041 
厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公 司 180371| 179382 74 355 883 116 139| 108 918 61 916 60 262 
福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 66 973 64 326 11998| 1 139 84 675 64 062 47 678 46 378 
湖南 开关 厂 8 255 8 948 1 338 585 48 297 23 131 39 233 38 963 
湖南 长 高 高 压 开 关 和 集团 股份 有 限 公司 38 802 40 200 13 524 462 110 055 89 293 12 919 
广州 南洋 电器 有 限 公司 9 521 8 868 S89 300 17 664 9 111 12 170 
广东 省 顺德 开关 三 有限 公司 23 859 25 345 7 057 530 38 555 32 769 30 901 
广东 珠江 开关 有 限 公 司 10 315 8 581 3 472 300 11 631 9 799 7 704 
广州 日 云 电 器 设备 股份 有 限 公 司 78 536 76 069 21 080 784 149 948| 106 669 61 641 
中 山 市 明 阳 电 器 有 限 公司 36 496 30 989 7718 360 71 114 54 361 19 797 
汕头 正 超 电气 有 限 公司 27 802 27 803 6 932 398 26 109 17 053 7 006 
重庆 博 森 电气 (集团 ) 有 限 公司 21 478 21 627 2 351 824 80 460 23 277 14 126 
中 国 振 华 电子 集团 宇 光电 工 有 限 公司 27 528 23 905 7405| 1027 41 506 29 346; 17 191 
云南 开关 厂 48 551 48 584 13 528 834 77 798 53 926 37 607 
西安 陕西 陕 开 电器 集团 有 限 公司 17 111 16 876 3 996 688 20 853 15 100 11 436 
天 水 长 城 开 关 有 限 公司 102013, 102 849 15190! 1260 104 370 90 361 59 777 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 44 548 44 711 10 200 341 34 136 8 555 8 560 
新 疆 华 隆 油田 科技 股份 有 限 公司 21 157 17 152 6 278 744 25 904 22 332 12 241 
小 型 企业 (33 家 ) | 629 823| 605 527|  171045| 5888 600 605, — 414 835 287 213 
北京 宏 达 日 新 电机 有 限 公司 41 753 42 225 12 859 197 50 252 46 107 22 851 
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(S) 

工业 工业 工业 年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 合 | 流动 负债 

企业 名 称 总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 总 计 合计 总 合计 

(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 元 (万 元 ) 

北京 京 仪 敬业 电工 科技 有 限 公 司 5 283 6 160 541 6 560 
天 津 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公司 37 660 34 711 970 24 270 
天 津 市 百 利 电气 有 限 公司 7 543 
天 津 市 百 利 开 关 设 备 有 限 公 司 4 672 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 161 
FERB 4 679 
EERIE UR BR RI 16 862 3 937 
上 海 西 门 子 线路 保护 系统 有 限 公司 36 946 10 662 
上 海 施耐德 配 电 电器 有 限 公司 201 537 | 47 083 
金华 电力 开关 有 限 公 司 20 944 11 095 
温州 开元 集团 有 限 公 司 21 116 17 232 
衢州 电力 发 展 有 限 公司 | 5 230 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 4 756 
慈溪 市 大 明 电 气 设备 成 套 有 限 公 司 8 057 
温州 昌泰 电气 有 限 公司 3 768 
厦门 ABB 电器 控制 设备 有 限 公司 16 025 
厦门 协 成 实业 有 限 公司 14 856 
长 沙市 美 宇 电 器 有 限 公司 1 095 
湖南 雁 能 森 源 电力 设备 有 限 公司 1 845 
湖南 天 一 电气 有 限 公司 3 141 
广州 南方 电力 集团 电器 有 限 公司 23 596 
重庆 新 汇源 高 压 开 关 有 限 公 司 13 143 
昆明 开关 厂 3 532 
银川 华 升 电器 开关 有 限 公司 1 602 
宁夏 国 飞 电气 有 限 公司 2 445 
远大 中 联 控股 集团 有 限 公 司 158 
新 疆 双 新 电 控 设备 有 限 公司 2 024 
Mri E JT UR RAA 3 773 
新 疆 电 控 设备 有 限 责 任 公司 1 153 
新 疆 新 华能 开关 有 限 公 司 9 141 
新 疆 新 能 泰 开 电气 有 限 责 任 公司 3 168 
新 疆 华 德 利 电器 成 套 设 备 有 限 公 司 3 960 
电力 电子 元 器 件 制造 (16 家 518 006 
中 型 企业 (7 家 ) 477 307 
杭 申 集团 有 限 公司 117 049 
浙 宝 电气 ( 杭州) 集团 有 限 公 司 12 395 
西门 子 (杭州 ) 高 压 开关 有 限 公司 62 434 
杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公 司 11 114 
杭州 电力 设备 制造 有 限 公 司 256 543 
湘潭 平安 电气 有 限 公 司 10 597 
桂林 机 床 电器 有 限 公司 7 175 
小 型 企业 (9 家 | 40 699 
北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 南 任 公 司 9 726 


北京 京 仪 绿 能 电力 系统 工程 有 限 公司 543 
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企业 名称 


天 津 机 床 电器 有 限 公司 

天 津 市 第 二 继电器 厂 

天 津 神 钢 电机 有 限 公司 

Al BRI s ^UBRBUR RAR] 
上 海 电 气 电力 电子 有 限 公 司 
杭州 杭 开 电气 有 限 公司 

慈溪 市 台 联 电器 设备 有 限 公 司 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 (28 家 ) 
大 型 企业 (4 家 ) 

正泰 集团 股份 有 限 公司 

德 力 西 集团 有 限 公司 

天 正 集团 有 限 公司 

人 民 电 器 集团 有 限 公 司 

中 型 企业 (8 家 ) 

北京 ABB 电气 传动 系统 有 限 公司 
上 海 继电器 有 限 公司 

无 锡 市 明达 电器 有 限 公司 

YE E HB, ds f HU BR AS ed 

常安 集团 有 限 公司 

华 通 机 电 集 团 有 限 公司 

森 泰 电器 有 限 公司 

华 仪 电 器 集团 有 限 公司 
小 型 企业 (16 R) 

北京 斯 普 拉 烙 电气 有 限 公司 
北京 星 原 丰 泰 电子 技术 有 限 公 司 
里 新 封闭 母线 有 限 责任 公司 

大 连 亿 德 电瓷 金具 有 限 责 任 公司 
上 海 阿 海 于 电力 自动 化 有 限 公司 
上 海 西 门 子 高 压 开关 有 限 公司 
南 录 华 洋 电气 有 限 公 司 
南京 开关 三 有 限 公司 

浙江 三 辰 电器 有 限 公司 

瑞安 市 万 松 电 子 电 占 有 限 责任 公司 
浙江 萎 光 集团 有 限 公司 

万 家 电器 集团 有 限 公司 

浙江 申 光 电气 有 限 公司 

宏伟 电气 集团 有 限 公司 

温州 市 新 侨 机 械 电器 三 

浙江 和 畅 电 力 铁 塔 有 限 公司 
电线 电缆 制造 (62 R) 

大 型 企业 (3 家 ) 

浙江 万 马 集团 有 限 公司 
安徽 天 康 集团 

青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 













工业 工业 
总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 
(Am) | (AT) 


4 500 

1 980 

12 155 

7 327 

6 965 

32 092 

9 600 

3 730 727 
2 698 410 
| 224 872 
888 976 
271 729 
312 833 
908 286 
397 042 
12 472 

11 305 
47 796 
71 496 
114 875 
68 752 
184 548 
124 031 
464 

4 220 

4 781 

2 296 

31 789 
40 314 

8 247 
986 

13 851 

1 825 

1 300 

2 190 

1 819 

4 250 

3 348 

2 351 

5 434 611 
1 062 268 
375 264 
262 184 
424 820 


4 580 
3 327 367 
2 189 918 
1 168 517 
664 439 
158 672 
198 290 
939 113 
284 609 
9 867 
12 611 
44 642 
43 884 
113 256 
30 855 
399 390 
198 337 









3 651 746 
2 636 893 
] 195 013 
860 640 
268 541 
312 699 
891 970 
392 152 
11 533 
11 551 
47 399 
71 058 
111 131 
65 879 
181 267 
122 883 
464 
3 845 
4 781 
2 136 
32 118 
40 314 
8 247 


2 417 105| 1 629 191 
1 561 111 
888 073 
410 301 
116 295 
146 443 
730 739 
261 584 
8 627 
8 214 
30 218 
25 463 
76 899 
17 935 
301 798 
125 255 













540 274 
345 713 
88 708 
79 965 
469 333 
154 346 
6 548 
5 363 

















































































190 326 
105 199 











5 403 462 
1 095 706 
409 761 
258 384 
427 561 


3 783 795 
1 101 654 
618 289 
146 810 
336 554 


2 742 698 
874 213 
477 111 
103 208 
293 894 


2 173 900 
504 857 
385 816 
101 058 
17 983 
























2 346 

1 531 681 
1 004 964 
530 274 
317 171 
77 554 
79 965 
425 810 
122 721 
6 548 

5 363 
10 822 
21 716 
57 467 
11 047 
190 127 
100 907 
238 

2 604 
16 216 
1 474 
12 865 
33 648 
2 457 

2 693 

6 208 

2 076 

2 178 
11 013 
1 741 

2 152 
302 

2 442 

1 910 860 
398 762 
293 133 
88 041 
17 588 
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企业 名 称 


中 型 企业 (30 家 ) 

辽宁 东港 电磁 线 有 限 公司 

上 海南 洋 电 缆 有 限 公司 
ERRA ARAA 

无 锡 电 缆 厂 有 限 公 司 
常熟 市 电线 厂 

杭州 电缆 有 限 公 司 

杭州 华新 电力 线 缆 有 限 公司 
杭州 后 川 电线 有 限 公司 
浙江 万 能 集团 

锯 笑 集团 有 限 公司 

宁波 东方 集团 有 限 公 司 
绿 宝 电缆 (集团 ) 有 限 公 司 
安徽 华 凌 电缆 集团 有 限 公 司 
安徽 江淮 电缆 集团 有 限 公司 
安徽 华星 电缆 集团 有 限 公司 
福州 大 通 机 电 有 限 公司 
福建 南平 太阳 电缆 股份 有 限 公司 
南平 南 线 电 缆 有 限 公司 
江西 南 缆 集 团 有 限 公 司 

武汉 电缆 集团 有 限 公司 

湖北 航天 电缆 有 限 公 司 

长 沙 电缆 附件 有 限 公司 
湖南 金杯 电缆 有 限 公司 

衡阳 恒 飞 电缆 有 限 责任 公司 
广东 电缆 广 有 限 公司 

四 川 明星 电缆 股份 有 限 公 司 
重庆 泰山 电线 电缆 有 限 公司 
重庆 鲍 牌 电线 电缆 有 限 公司 
昆明 电缆 股份 有 限 公 司 
云南 前 列 电缆 厂 

小 型 企业 (29 家 ) 
北京 市 电线 电缆 总 厂 

天 津 金山 电线 电缆 股份 有 限 公司 
d e E RE) B Ac RR] 
埃 赛 克 斯 电磁 线 ( 天 津 ) 有 限 公 司 
乐 星 电缆 ( 天津) 有限 公 司 
辽宁 宝林 集团 大 连 金 州 电线 有 限 公司 
哈尔滨 电缆 厂 

上 海南 洋 ~ 芯 仓 电缆 有 限 公司 
上 海上 缆 茧 仓 电缆 有 限 公司 
上 海 茧 仓 橡 塑 电线 有 限 公司 
温州 网 牌 电 线 电 缆 有 限 公司 
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年 末 资 产 | 流动 资产 | 年 末 负 债 
总 计 合计 m 

(万 元 ) 

2 231 233 
32 816 
26 448 
45 575 
40 834 
16 643 
122 551 
79 980 
21 541 
42 075 
109 207 
125 602 
67 109 
132 168 
134 126 
58 731 
125 983 
188 684 


137 182 
96 080 
125 469 
13 037 
450 909 
16 648 
45 689 
59 857 
16 805 
16 818 


109 239 
69 929 
86 830 
9 200 
291 866 
6 181 
23 131 
48 838 
12 738 
13 756 
19 374 
37 050 
9 859 
19 327 
7 968 
1 754 






















313 816 
19 468 




















流动 负债 


企业 名 称 


建 德 新 安江 电工 器 材 有 限 责任 公司 

威 尔 座 集团 有 限 公司 

舟山 市 力 达 线 缆 有 限 公 司 

合肥 星辰 电线 电缆 有 限 公司 

淮北 市 天 相 电 绕 有 限 责任 公司 

长 沙 汉 河 创业 电缆 有 限 公司 

长 沙 金龙 电缆 有 限 公司 

湖南 省 冷水 滩 电 线 电 线 股 份 有 限 公司 

怀化 湘 鹤 集团 电缆 科技 有 限 公 司 

广州 岭南 电 绕 有 限 公司 

重庆 市 党 陵 宇 达 工 业 有 限 责任 公司 

重庆 市 涪陵 长 江 博 华电 绕 有 限 公司 

云南 红河 瑞 捷 电工 有 限 公 司 

TRAPE m EARRA ARAT] 

HRE 集团) 宁夏 电缆 有 限 公司 

DE SE LU dE E AE 

新 疆 五 元 电线 电缆 厂 

T SEE SUR PARU RAR] 
光纤 .光缆 制造 (2 X) 

小 型 企业 (2 家 ) 

牲 丹 江 北 方 高 压 电 疙 有 限 责任 公司 

上 海 阿尔 卡特 光线 有 限 公司 
特种 陶瓷 制品 制造 {4 XX) 

大 型 企业 (1 家 ) 

江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 
中 型 企业 (3 家 ) 

大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公司 

抚顺 华泰 电瓷 电气 制造 有 限 公司 

福州 力 鼎 动力 有 限 公司 
石墨 及 碳 素 制 品 制 造 ($ 家 ) 
大 型 企业 (1 家 ) 

方 大 破 素 新 材料 科技 股份 有 限 公司 
中 型 企业 (2 R) 

哈尔滨 电 碳 厂 

浙江 国泰 密封 材料 股份 有 限 公司 
小 型 企业 (2 家 

上 海 摩根 碳 制 品 有 限 公 司 

上 海 摩根 耐 特 电 碳 有 限 公司 
其 他 原 动 机 制造 (1 家) 

中 型 企业 (1 家 ) 

天 津 东 汽 风电 叶片 工程 有 限 公司 
其 他 未 列 朋 的 金属 制品 制造 {11 家 ) 
大 型 企业 {1 家 ) 

天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 








工业 工业 

总 产值 | 销售 产值 
(万 元 ) (HJG) 

26 290 25 823 
37 548 35 314 
1 266 2 118 
29 058 28 661 
5 575 5 575 
17 912 15 167 
72 943 71 279 
18 440 18 440 
11 180 10 699 
31 571 33 389 
2 696 2 558 
820 537 
12 905 12 972 
3 852 5 295 
15 005 8 330 
11 454 13 833 
1 681 1 601 
4 594 4 594 
2 975 3 385 
2 975 3 385 
2 (76 2 486 
899 809 
355 726 353 115 
175 390 171 880 
175 390 171 880 
180 336 181 235 
51 826 54 079 
17 634 19 729 
110 876 107 427 
201 645 199 326 
144 197 143 493 
144 197 143 493 
27 780 27 780 
6 500 6 500 
21 280 21 280 
29 668 28 253 
19 662 18 579 
10 006 9 674 
98 682 85 651 
98 682 85 651 
98 682 85 651 
788 699 776 226 
507 725 498 174 
507 725 498 174 














105 


235 
188 
120 
141 
290 


109 








4 739 
25 101 
1 230 

8 822 

7 202 

8 548 
13 847 
5 362 

7 399 
29 597 
5 767 

3 604 

4 570 

3 499 

6 854 
19 181 
4 327 

2 831 
10 971 
10 971 
3 637 
(7334 
326 876 
188 239 
188 239 
138 637 
84 199 
44 412 
10 026 
612 267 
500 246 
500 246 
73 436 
29 585 
43 851 
38 585 
26 689 
11 896 
80 290 
80 290 
80 290 
420 059 
204 180 
204 180 


统计 资料 














( 续 ) 
年 末 负 债 | 流动 负债 
总 计 | 合计 
(HÆ) (万 元 ) 

3 434 4 671 4 634 
9 566 7 312 7 255 
] 106 607 607 
7 392 7 720 7 720 
6 305 2 737 2 757 
7 447 4 332 4 332 
7 027 4 825 4 825 
2 215 | 688 ] 408 
2 822 1 790 74 
17 131 9 032 8 487 
2 293 3 435 3 050 
1 928 2 338 2 338 
847 1 541 ] 389 
] 920 984 984 
3 863 2 421 2 421 
11 496 15 318 15 226 
2 379 3 362 3 362 
2 719 2 366 2 366 
5 247 4 896 4 896 
5 247 4 896 4 896 
2 798 2 396 2 396 
2 449 2 500 2 500 
220 159 191 598 159 618 
126 505 96 002 96 002 
126 505 96 002 96 002 
93 654 95 596 63 616 
49 123 63 410 33 567 
37 1734 26 287 26 287 
6 797 5 899 3 762 
350 888 318 486 297 679 
298 168 251 686 245 981 
298 168 251 686 245 981 
28 476 54 896 39 870 
10 825 29 711 24 085 
17 651 25 185 15 785 
24 244 11 904 11 828 
13 924 9 548 9 472 
10 320 2 356 2 356 
58 512 60 235 51 256 
58 512 60 235 51 256 
58 512 60 235 51 256 
247 884 242 835 199 504 
123 038 135 858 133 966 
123 038 135 858 133 966 
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企业 名 称 


中 型 企业 {3 家 ) 

江苏 南方 机 电 股 份 有 限 公司 
浙江 恒久 机 械 集 团 有 限 公司 
浙江 天 喜 实 业 和 集团 有 限 公司 
小 型 企业 (7 家 ) 

天 津 金 燕 焊接 材料 有 限 公 司 

天 津 燕 桥 焊接 材料 有 限 公司 

上 海 斯 米 到 焊 材 有 限 公司 
杭州 电焊 条 有 限 公司 
厦门 鸦 光 焊 材 有 限 公 司 

天 津 大 桥 银 川 电焊 条 有 限 公 司 
天 津 金桥 集团 新 疆 天 山 焊 材 有 限 公司 
绝缘 制品 制造 (8 家 ) 

中 型 企业 (4 家) 

哈尔滨 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公 司 
苏州 电瓷 厂 有 限 公 司 

南京 电气 (集团 ) 有限 责 任 公司 
桂林 电器 科学 研究 院 
小 型 企业 (4 家 ) 

北京 北 益 电工 绝缘 制品 有 限 公 司 
上 海 电机 (集团 ) 公 司 绝缘 材料 厂 
铜川 电器 有 限 公 司 

新 疆 新 能 天 宁 电 工 绝缘 材料 有 限 公司 
电池 制造 (10 家 ) 

中 型 企业 (9 家 ) 

天 津 汤 浅 蓄电池 有 限 公司 

沈阳 东北 蓄电池 股份 有 限 公 司 
松下 著 电 池 ( 沈 阳 ) 有限 公 司 
哈尔滨 光宇 蕾 电池 有 限 公 司 

了 哈尔滨 九 洲 电 器 股份 有 限 公司 
上 海 西 恩 迪 贰 电池 有 限 公 司 
浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公司 
安徽 迅 启 蓄电池 有 限 公司 

渔 博 火炬 能 源 有 限 责 任 会 司 

小 型 企业 (1 X) 

重庆 万 里 蓄电池 股份 有 限 公司 
其 他 电工 器 材 制造 (3 X) 

中 型 企业 {1 家 ) 

杭州 河 合 电器 股份 有 限 公司 
小 型 企业 (2 R) 

北京 远东 瑞 特 科技 有 限 公司 
佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公司 
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工业 工业 工业 
总 产值 | 销售 产值 | 增加 值 
(万 元 ) 《万 元 ) (万 元 ) 


190 863 
19 646 
106 123 
65 094 
90 111 
18 159 
14 252 
27 950 
4 404 
4 084 
15 491 
571 
151 997 
131 269 
6 634 
33 025 
38 863 





226 389 
202 752 


148 055 
129 269 


























117 421 
35 518 
23 637 
4 087 
4 286 
2 638 
12 626 





892 165 
584 908 
5 809 
26 778 
30 791 
147 682 







121 841 
38 556 
29 016 


85 972 
7 404 
63 228 
15 340 
21 006 
] 897 
4 237 

6 144 
3 591 

1 032 

3 679 
427 
155 856 
135 334 
4 654 
27 710 
85 676 
17 294 
20 322 
2 601 

6 671 

i 999 

9 252 
370 327 
353 873 
4 443 
27 941 
30 736 
132 717 
31 362 
19 321 
40 140 
7 949 
59 264 
16 454 
16 454 
41 751 
26 078 
26 078 
15 673 
64] 

15 032 


DEN: 
合计 


(万 元 ) 


44 674 
7 404 
21 930 
15 340 
20 865 
1 897 
4 237 

6 144 
3 450 

1 032 

3 679 
427 
138 109 
120 485 
4 327 
27 138 
72 727 
16 293 
17 624 
2 601 
4 147 

] 999 

8 877 
334 251 
317 797 
4 443 
27 932 
30 727 
110 717 
26 399 
13 794 
40 008 
6 119 
57 659 
16 454 
16 454 
41 751 
26 078 
26 078 
15 673 
641 

15 032 


2010 年 电器 工业 企业 主要 经 济 指标 ( 一) 


工业 经 济 

企业 名 称 效益 综合 

指数 

电器 工业 (434 家 ) 257. 58 
锅炉 及 辅助 设备 制造 (128 家 ) 294. 86 
大 型 企业 (6 家 ) 332.97 
ERREP ARAR 554. 42 

EREHE E RIRE ARA RAE 404. 16 

哈 尔 演 锅炉 厂 有 限 责任 公司 360. 24 

东方 锅炉 (集团 ) 股份 有 限 公司 345. 93 

泰山 集团 股份 有 限 公 司 200. 55 

济南 锅炉 集团 有 限 公 司 124. 48 

中 型 企业 {9 家 ) 214. 96 
无 锡 光 华 锅炉 股份 有 限 公司 419. 71 

安徽 金 易 锅 炉 股 份 有 限 公 司 335. 83 

苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 301. 96 

华西 能 源 工 业 股份 有 限 公司 260. 54 

无 锡 华 光 工 业 锅 炉 有 限 公 司 136. 27 

长 小 锅炉 厂 有 限 责任 公司 80. 23 

北京 锅炉 三 15. 07 

武汉 锅炉 集团 有 限 公司 —12. 30 

南京 奥 能 锅炉 有 限 公司 - 142. 61 

小 型 企业 (13 X) 293. 95 
杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公 司 745. 31 

上 海 克 鞠 德 贝 尔格 曼 机 械 有 限 公 司 450. 85 

湘潭 锅炉 有 限 责 任 公司 333. 66 

新 疆 西 电 昌 峰 锅炉 有 限 责任 公司 300. 99 

温州 锅炉 厂 有 限 责任 公司 137. 72 

宁夏 三 新 真空 锅炉 制造 有 限 公 司 119. 78 

衢州 大 通 锅炉 有 限 责 任 公司 108. 21 

大 连 锅炉 三 98. 69 

宁夏 核 工业 二 一 七 锅炉 厂 53. 55 

新 疆 新 天 锅炉 容器 制造 有 限 公 司 9. 00 

上 海 四 方 锅 炉 厂 -41.72 

宁夏 行 健 锅炉 容器 有 限 公 司 - 113. 29 

无 锡 龙 力 机 械 有 限 公司 - 157. 64 

汽轮机 及 辅 机 制造 (8 家 ) 304. 81 
大 型 企业 (6 R) 305. 07 
上 海 电 气 电站 设备 有 限 公司 ， 431. 82 

南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 361. 64 

杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公 司 354. 14 

东方 电气 集团 东方 汽轮机 有 限 公司 310. 04 


e 


10. 
10. 





148. 29 











18. 


t pa 


统计 资料 


251 101. 94 
353 424. 72 
415 380. 52 
786 514. 63 
448 493. 94 
476 585. 25 
423 662. 02 
183 943. 43 
113 253. 49 
234 157. 05 
567 537. 62 
315 983. 33 
244 415. 68 
290 761. 65 
116 450. 11 
49 682. 76 
35 856. 54 
73 197. 28 
-5 080. 76 
295 277. 52 
954 244. 76 
529 787. 88 
101 469. 57 
303 472. 22 
108 938. 46 

57 500. 00 
43 434. 34 
-6 820. 28 

70 909. 09 
122 352. 94 


59 571.43 
- 92 500. 00 
373 041. 32 
373 864. 60 
550 883. 65 
372 962. 79 
422 407. 01 
401 063. 56 
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企业 名 称 


青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 
哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 
中 型 企业 (1 家 ) 

无 锡 透 平 叶片 有 限 公司 
小 型 企业 (1 家 ) 

上 海 益 达 机 械 厂 
水 轮机 及 辅 机 制造 (9 R) 

中 型 企业 (5 家 ) 

上 海 福 伊 特 水 电 设备 有 限 公司 
东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公司 
浙江 临海 机 械 有 限 公司 

重庆 水 轮机 厂 有 限 责任 公司 
浙江 金 轮机 电 实业 有 限 公司 
小 型 企业 (4 家) 

江西 天 元 电机 制造 有 限 责 任 公司 
邵阳 恒 远 资 江水 电 设备 有 限 公 司 
浙江 顺 通 锅炉 压力 容器 制造 有 限 公司 
浙江 便 丰 电器 集团 有 限 公司 
金属 切割 及 焊接 设备 制造 (2 家 ) 
中 型 企业 {1 R) 

南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公司 
小 型 企业 (1 家 ) 

上 海 梅 达 焊接 设备 有 限 公司 
烘 炉 ,熔炉 及 电炉 制造 (2 家 ) 

中 型 企业 (1 R) 

北京 京 仪 世 纪 电 子 股份 有 限 公司 
小 型 企业 [1 R) 

天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公司 
发 电机 及 发 电机 组 制造 (28 家 ) 
大 型 企业 (5 家 ) 

江苏 吉 意 风能 科技 股份 有 限 公司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 

北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 
中 型 企业 (10 家 ) 

新 疆 金 风 科技 股份 有 限 公司 

特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股份 有 限 公司 
浙江 富 春江 水 电 设备 股份 有 限 公司 
上 海 电气 风电 设备 有 限 公司 

天 津 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 
通用 电器 亚洲 水 电 设备 有 限 公 司 
天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公司 
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( 续 ) 























工业 经 济 
效益 综合 
(96) (96) 
168 177. 52 
209 444. 74 
420 517. 05 
420 517. 05 
137 570. 85 
137 570. 85 
145 455. 44 
166 115. 13 
388 750. 44 
265 320. 62 
137 692. 87 
58 501. 78 
78 929, 58 
27 905. 08 
77 083. 33 
63 606. 94 




























2 362. 60 
92 724. 39 
113 326. 09 
113 326. 09 
-30 350. 65 
— 30 350. 65 
128 815. 43 
137 530. 49 
137 530. 49 
47 142. 86 
47 142. 86 
391 717. 76 
239 243. 
268 859. 
320 787. 
246 682. 
110 300. 
148 826. 
821 663. 
5 264 541. 
| 463 646. 26 
367 567. 
464 758. 
320 765. 
303 168. 
161 715. 









62. 47 
62. 47 
360. 02 
257. 94 
334. 06 
326. 19 
246. 44 
180. 23 
140. 48 
630. 84 
3 346. 15 
1 045. 36 
391. 13 
382. 01 
320. 12 
273. 41 
181. 21 







































































总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 工业 成 本 | AKAR | 工业 产品 
贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 费用 利润 率 | 劳动 生产 率 | 销售 率 


(96) 
98. 14 
95. 89 
80. 72 
80. 72 | 
100. 00 
100. 00 
98. 85 
98. 90 
100. 00 
101. 52 
101. 09 
88. 36 
98. 08 
97. 85 
110. 33 
84. 02 
100. 00 
104. 54 
104. 14 
103. 76 
103. 76 
105. 69 
105. 69 
100. 04 
100. 04 
100. 04 
100. 08 
100. 08 
94. 64 
94. 41 
93. 68 
9]. 44 
100. 00 
95. 27 
78. 57 
94. 58 
93. 59 
80. 00 
99, 24 
100. 00 
100. 00 
117. 37 
100. 00 





统计 资料 














(s) 
工业 经 济 | 总 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 工业 成 本 | 从 业 人 员 | 工业 产品 
企业 名 称 效益 综合 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 费用 利润 率 | 劳动 生产 率 | 销售 率 
(96) (A) (次 ) (96 ) 

福建 南 电 股份 有 限 公司 115. 44 88. 99 0. 58 7. 80 172 475. 00 | 89.79 
湖南 零 陵 恒 远 发 电 设备 有 限 公司 101. 19 56. 47 0.72 1.18 70 365.12] 84.27 
哈尔滨 电机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 责任 公司 72. 36 82. 12 0.70 | -12.88 19 532. 47 | 110.57 
小 型 企业 (13 家 ) 287.71 48. 32 9. 70 8. 01 128 195. 99, 24 
上 海马 拉 松 ， 革 新 电气 有 限 公 司 142. 00 18. 82 1. 61 32. 50 509 302. 96. 84 
上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公司 104. 92 4.91 0. 94 7.87 437 567. 100. 43 
恩德 (银川 ) 风电 设备 制造 有 限 公司 98. 69 81. 55 1. 62 1. 55 298 842. 113. 23 
宁夏 天 净 电力 设备 有 限 公司 170.72 | 57.46| 189 | 30.01 29 302.88| 104.25 
天 津 市 天 发 柴油 发 电 设备 制造 有 限 公 司 79. 94 78. 28 5. 23 2.71 109 914. 103. 47 
湖南 汉 龙 水 电 设备 股份 有 限 公司 132. 06 62. 98 1.95 7.79 113 925. 98. 14 
浙江 省 金华 市 电机 实业 有 限 公司 128. 37 76. 19 1. 00 11.91 97 634. 93. 02 
云南 玉溪 水 力 发 电 设备 有 限 责 任 公 司 77. 69 73. 15 0. 56 0. 16 67 450. 88. 35 
天 津 天 发 永亮 水 电 设备 制造 有 限 公司 96. 76 50. 88 1. 13 -1.82 54 931. 100. 00 
邵阳 市 电机 厂 有 限 公 司 131. 63 52. 72 0. 36 1. 40 18 687. 145. 65 
天 津 天 发 美 联 水 电 设备 制造 有 限 公 司 100. 88 93. 54 0. 09 1. 43 25 462. 100. 00 
湖北 则 发 机 电 有 限 公 司 81.42 | 47.46 1.23 | -15. 19 28 622. 76. 98 
北京 京城 新 能 源 有 限 公司 0. 00 33. 99 0.01 | -30.41 |-855 444. 16. 88 
电动 机 制造 业 (39 家 ) 132. 83 67. 47 1.19 5,33 165 181. 97. 53 
大 型 企业 {4 X) 146. 20 68. 98 1. 00 8. 39 224 393. 97.42 
酒 电 集团 有 限 公司 162. 83 74. 60 0. 87 3. 60 291 006. 96. 09 
上 海 电 气 集 团 上 海 电机 厂 有 限 公司 99.71 57. 66 1. 44 7. 44 205 483. 99, 69 
佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 121. 25 50. 40 1. 47 10. 47 135 541. 99. 56 
兰州 兰 电 电机 有 限 公司 348.47 | 5461| 107 8. 83 75 039. 56 | 100.43 
中 型 企业 (23 R) 111. 36 63. 93 1. 69 5. 38 115 393. 97, 93 
大 连天 元 电机 有 限 公司 113. 83 64. 77 0. 85 16. 34 630 650. 9]. 43 
六 安江 淮 电机 有 限 公司 144. 41 42. 79 4. 80 7.51 311 465. 100. 80 
上 海 ABB 电机 有 限 公司 100. 57 54. 83 3.21 10. 73 316 549. 95. 79 
宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 115. 88 46. 20 1.12 15. 93 211 511. 86. 27 
大 连 电机 集团 有 限 公司 102. 60 39. 46 1.61 17. 74 160 258. 100. 00 
宁德 市 泰 格 动力 机 械 有 限 公 司 137. 83 27. 16 5.37 8. 54 66 880. 96. 92 
八 达 机 电 有 限 公 司 106. 50 22. 99 4.81 5. 89 147 678. 90. 20 
安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 109. 03 63. 87 3. 08 5. 00 133 663. 100. 43 
重庆 赛 力 盟 电 机 有 限 责 任 公 司 108. 85 60. 30 1. 87 7. 13 112 469. 103. 40 
衡水 电机 股份 有 限 公司 110. 31 48. 66 2. 14 5.15 105 121. 99. 79 
T ES RERE LEURS BR TETE ZY Rd 100. 47 45. 49 1. 48 1. 00 122 923. 97. 93 
上 海南 洋 电 机 有 限 公司 103. 33 51. 16 1.70 1. 49 94 611. 97. 33 
广东 省 东莞 电机 有 限 公司 109. 85 50. 00 2. 34 3. 46 53 417. 98. 08 
UE quU CE S S EE EAE 117. 71 42. 68 1. 96 8.51 85. 93 
上 海 电气 先锋 电机 有 限 公 司 97. 61 37. T] i. 10 0.71 127. 11 
山西 防爆 电机 (集团 ) 有限 公 司 94. 80 75. 49 0. 51 S. 89 101. 38 
福建 闵 东 德 丰 电机 有 限 公司 14. 88 97. 50 3. 90 0. 32 104. 87 
福建 万 达 电 机 有 限 公司 109. 26 80. 30 0. 79 4. 12 87.31 
山西 电机 制造 有 限 公司 101. 38 86. 38 0. 75 0. 01 104. 75 
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(5) 


资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 工业 成 本 | 从 业 人 员 | 工业 产品 
增值 率 | 负债 率 | 周转 率 “| 费用 利润 率 | 劳动 生产 率 | 销售 率 


















































工业 经 济 
效益 综合 





企业 名 称 


指数 (%) (%) (96) 

湖北 华 博 三 六 电机 有 限 公司 80 853. 66 | 103. 33 

长 沙 电机 厂 有 限 责任 公司 17 562. 97. 07 

沈阳 电机 股份 有 限 公司 22 449. 118. 27 

北京 毕 捷 电机 股份 有 限 公 司 -1 800.18| 104.88 

小 型 企业 (12 C) 89 795. 94. 11 
安徽 恒 大 自控 集团 377 178. 76.35 

杭州 恒 力 电机 制造 有 限 公 司 228 808. 96. 47 

天 津 市 富 兰 克 电 机 工程 有 限 公司 54 037. 97.27 

TRAMA EPLL E) C BAE] 31 168. 109. 89 

大 连 洪 成 电机 有 限 公 司 -9 122. 117. 70 

浙江 华 年 电机 有 限 公 司 100. 57 

昆明 电工 有 限 责任 公司 60 974. 101. 88 

杭州 调 速 电机 厂 14 723. 99. 56 

天 津 市 起 重 电 机 有 限 公 司 53 912. 75. 40 

南京 天 正 耐 特 机 电 集 团 有 限 公司 35 130. 145. 04 

重庆 特种 电机 广 有 限 责 任 公司 31 337. 98. 22 

昆明 云 瑞 电 机 制造 有 限 公司 9 176. 137. 65 

微 电 机 及 其 他 电机 制造 (11 K) 160 011. 98. 45 
中 型 企业 (5 家 ) 176 571. 98, 45 
杭州 富生 电器 有 限 公司 301 555. 99. 14 

无 锡 新 安泰 电器 科技 股份 有 限 公司 114 683. 96. 45 

浙江 方正 电机 股份 有 限 公 司 100 077. 109. 81 

LESE EET XS DUN BUBUS RAA 128 281. 71.03 

浙江 华 是 电机 有 限 公司 45 323. 94. 51 

小 型 企业 {6 R) 44 685. 98. 34 
云南 巨 锋 电 焊 机 有 限 公司 83 845. 84. 47 

浙江 丽水 速 诚 电机 制造 有 限 公司 49 809. 98. 69 

天 津 安全 电机 有 限 公 司 36 440. 92. 53 

北京 敬业 北 微 节 能 电机 有 限 公司 48 163. 100. 00 

北京 敬业 电气 工程 有 限 公司 18 967. 116. 65 

湖北 三 坏 微 特 电 机 有 限 公 司 24 153. 113. 00 

风 动 和 电动 工具 制造 (8 R) 72 207.94 | 100.53 
大 型 企业 (1 家 ) 85 444.33| 101.67 
博世 电动 工具 (中 国 ) 有 限 公 司 85 444.33| 101.67 

中 型 企业 (4 家 ) 44 230.29 | 99.09 
浙江 恒 友 机 电 有 限 公 司 76 306.82| 99.41 

浙江 金 一 电动 工具 有 限 公司 5 333.33] 98.12 

南京 工程 机 械 厂 有 限 公 司 38 650. 00 | 106.28 

河北 五 洲 集 团 有 限 公 司 24 703.771 95.62 

小 型 企业 (3 家 ) 125 642.11| 95.19 
杭州 潇潇 五 金工 具有 限 公 司 216 123.60| 99.69 

浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 105 301.37| 87.63 

湖南 建筑 装修 机 具 总 三 23 980. 00 | 98.42 
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企业 名 称 


电工 机 械 专 用 设备 制造 (1 家 ) 
小 型 企业 (1 C) 

汕头 机 械 ( 集 团 ) 公 司 
变压器 、 整 流 器 和 电感 器 制造 (64 R) 
大 型 企业 (3 家 ) 

特 变 电工 股份 有 限 公司 

顺 特 电 气 有 限 公司 

青岛 变压器 集团 有 限 公司 

中 型 企业 (32 R) 

特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公司 
山东 达 驰 电工 电气 股份 有 限 公司 
上 海 阿 海 玻 变压器 有 限 公 司 
扬州 华电 电气 有 限 公 司 

西门 子 电气 传动 有 限 公司 

重庆 ABB 变压器 有 限 公司 

常州 东芝 变压器 有 限 公司 

南京 立业 电力 变压器 有 限 公 司 
大 连 第 一 互感 占有 限 责任 公司 
EAE ra, CERTE REF SEU BR 7S n] 
辽阳 易 发 式 电 气 设 备 有 限 公司 
明珠 电器 有 限 公司 
云南 通 变 电器 (集团 ) 股份 有 限 公司 
山东 电力 设备 制造 有 限 公司 
广东 海 鸿 变 压 器 有 限 公 司 

天 津 市 特 变 电 工 变压器 有 限 公司 
天 威 保 变 (合肥 ) 变压器 有 限 公司 
长 城 电器 集团 有 限 公司 

杭州 钱 江 电气 集团 股份 有 限 公司 
上 海 ABB 变压器 有 限 公 司 

衡阳 巨子 变压器 集团 股份 公司 
合肥 ABB 变压器 有 限 公 司 

天 威 云南 变压器 电气 股份 有 限 公司 
丹东 欣 秦 股份 有 限 公司 

哈尔滨 变压器 有 限 责任 公司 
山东 鲁能 秦山 电力 设备 有 限 公司 
中 山 市 泰 蜂 电气 有 限 公司 

常德 国力 变压器 有 限 公司 

湖北 阳光 电气 有 限 公司 

大 连 互感 器 有 限 公司 

济南 变压器 集团 股份 有 限 公司 
E MWB 互感 器 有 限 公 司 
小 型 企业 (29 家) 
常州 华 迪 特种 变压器 有 限 公司 
















工业 经 济 | 总 资产 | 资本 保值 
效益 综合 | 贡献 率 增值 率 
指数 (%) ( 96) 


12 929. 45 

12 929. 45 

12 929. 45 
238 165. 91 
307 215. 50 
483 975. 30 
315 053. 68 
240 410. 30 
228 275. 42 
956 969. 66 
802 377. 72 
444 741. 86 
158 052. 33 
180 383. 39 
300 000. 00 
372 485. 81 
287 500. 00 
208 666. 22 
217 205. 88 
308 733. 33 
126 170. 57 
205 980. 13 
230 628. 04 
211 245. 35 
172 411. 47 
168 976. 16 
119 438. 46 
163 958. 36 
156 650. 89 

75 000. 00 
170 633. 80 

86 186. 77 


87 581. 57 
9] 914. 36 
73 897. 96 
78 176. 08 
82 554. 55 
32 896. 04 
10 567. 54 
- 90 070. 50 
137 208. 60 
314 415. 58 
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企业 名 称 


宁波 甬 嘉 变压器 有 限 公 司 

辽宁 华 治 集团 发 展 有 限 公 司 
浙江 亚 东 电器 制造 有 限 公司 
浙江 电力 变压器 有 限 公司 

浙江 科 润 电力 设备 有 限 公 司 
浙江 天 际 互感 器 有 限 公 司 
苏州 安泰 变压器 有 限 公司 

衡阳 市 新 乌 电 力 变 压 器 有 限 公 司 
衢州 杭 甬 变压器 有 限 公 司 

宁夏 银 利 电 器 制造 有 限 公司 
浙江 龙 祥 电气 有 限 公司 

新 疆 新 特 顺 电力 设备 有 限 责 任 公司 
北京 椿 整 奇 智 机 电 设 备 有 限 公司 
云南 大 理 宏 电 变压器 有 限 公司 
广州 广 高 高 压 电 器 有 限 公司 
湛江 高 压 电器 有 限 公司 

重庆 重 变 电器 有 限 责任 公司 
云南 省 楚雄 变压器 有 限 责任 公司 
昆明 变压器 厂 

新 吐 升 展 股份 有 限 公司 


浙江 省 开化 七 一 电力 器 材 有 限 责 任 公司 


新 疆 特 变 机 电 设备 制造 有 限 公司 
个 旧 市 变压器 厂 

湖南 湘 能 变压器 有 限 责任 公司 
安庆 变压器 有 限 公司 

保山 变压器 有 限 责 任 公司 
浙江 格林 电气 有 限 公 司 

广东 和 饮 龙 电力 设备 有 限 公司 
电容 器 及 其 配套 设备 制造 (8 K) 
中 型 企业 (3 家 ) 

桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 
日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公司 


新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 公司 


小 型 企业 (5 家 ) 

土 海 库 柏 电力 电容 器 有 限 公司 
温州 容器 制造 有 限 公 司 

常德 市 天 马 电气 成 套 设备 有 限 公司 
建 德 市 新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 
无 锡 康 派 特 电气 有 限 公 司 

配 电 开 关 控 制 设 备 制 造 (76 R) 

大 型 企业 (6 家 ) 

四 川 川 开 实业 发 展 有 限 公司 

中 国 西 电 集团 公司 
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( 续 ) 


资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 工业 成 本 | AR | 工业 产品 


-— 


0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
Q. 
0. 
1. 


245 111. 
329 213. 


. 209 827. 


276 245. 
187 577. 
119 326. 
165 601. 
241 750. 
178 624. 
49 872. 
198 771. 
126 629. 
59 923. 
54 680. 
150 000. 
106 887. 
127 408. 
85 767. 
57 104. 
76 240. 


20 400. 
184 490. 38 
184 081. 
194 696. 
209 367. 
118 668. 
186 686. 32 
306 596. 77 
367 692. 31 
111 869. 16 
114 791. 30 
123 192. 31 
205 259. 14 
140 949. 70 
299 969. 82 
185 213. 36 


周转 率 ”| 费用 利润 率 | 劳动 生产 率 | 销售 率 


企业 名 称 


环宇 集团 有 限 公 司 

泰 开 电 气 集团 有 限 公 司 

平 高 集团 有 限 公 司 

新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公 司 
中 型 企业 (37 X) 

厦门 ABB 开关 有 限 公 司 

北京 ABB 高 压 开关 设备 有 限 公司 
江苏 东 源 电 器 集团 股份 有 限 公 司 
厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 
上 海 施耐德 工业 控制 有 限 公 司 
常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 
北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 

上 海 西门 子 开 关 有 限 公司 

万 挖 集团 有 限 公 司 

湖南 长 高 高 压 开关 集团 股份 有 限 公司 
宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 

广州 白云 电器 设备 股份 有 限 公 司 
日 升 集团 有 限 公 司 

汕头 正 超 电 气 有 限 公司 

宁波 华 通 电器 集团 股份 有 限 公 司 
云南 开关 厂 

中 山 市 明 阳 电器 有 限 公司 

上 海 电 器 股份 有 限 公 司 上 海 人 民 电 器 厂 
库 柏 耐 吉 ( 宁波) 电气 有 限 公司 
宁波 天 安 ( 集团) 股份 有 限 公司 

浙江 电器 开关 有 限 公司 
浙江 开关 厂 有 限 公司 

新 疆 华 隆 油田 科技 股份 有 限 公司 
福州 天 宇 电 气 股 份 有 限 公 司 

天 水 长 城 开 关 有 限 公 司 

广东 省 顺德 开关 厂 有 限 公司 
北京 北 开 电气 股份 有 限 公司 

广东 珠江 开关 有 限 公司 

西安 陕西 陕 开 电器 集团 有 限 公 司 

中 国 振 华 电子 集团 字 光 电工 有 限 公 司 
瓦 房 店 高 压 开关 有 限 公 司 

锦州 锦 开 电器 集团 有 限 责任 公司 
广州 南洋 电器 有 限 公司 

阿 城 继电器 集团 有 限 公 司 

湖南 开关 厂 

午 庆 博 森 电气 (集团 ) 有 限 公司 

山西 省 电力 公司 电力 开关 厂 
小 型 企业 (33 家 ) 

上 海 施耐德 配 电 电器 有 限 公司 





工业 经 济 
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131 236. 
61 288. 
289 698. 
268 098. 
084 650. 
272 271. 
842 072. 
870 131. 
485 368. 
355 098. 
371 382. 
299 046. 
202 727. 
290 120. 
268 877. 
245 313. 
174 170. 
144 418. 
162 206. 
214 391. 
214 500. 
140 717. 
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101 213. 
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84 376. 
105 338. 
120 555. 
133 154. 
123 026. 
115 733. 
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( 续 ) 


资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 工业 成 本 | 从 业 人 员 | 工业 产品 














工业 经 济 








企业 名 称 效益 综合 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 ”| 费用 利润 率 | 劳动 生产 率 | HER 
指数 (%) (96 ) (次 ) (96) 

北京 宏 达 日 新 电机 有 限 公司 565. 42 45.47 0. 92 20. 99 652 720.81; 101.13 
厦门 ABB 电器 控制 设备 有 限 公 司 469. 74 58. 33 1.72 25. 77 403 886. 93 | 100.34 
上 海 西 门 子 线路 保护 系统 有 限 公 司 424. 55 37. 61 1. 88 31. 25 280 889. 96. 59 
湖南 路 能 森 源 电 力 设备 有 限 公司 350. 12 30. 86 1.55 17. 77 316 129. 63. 42 
天 津 市 百 利 电气 有 限 公司 329.31 44. 80 0. 92 37. 21 161 027. 81. 15 
慈溪 市 大 明 电 气 设备 成 套 有 限 公司 311. 62 80. 60 1. 65 15. 38 263 988. 86. 77 
广州 南方 电力 集团 电器 有 限 公司 305. 42 81. 89 1. 28 7. 49 334 807. 91. 84 
余姚 市 电力 设备 修造 厂 293. 25 55. 82 0. 78 21. 87 218 000. 96. 56 
上 海 电 器 陶 资 厂 有 限 公司 289. 90 51. 36 1.98 2. 20 325 435. 80. 06 
新 疆 新 华能 开关 有 限 公 司 263. 65 60. 04 1. 59 12. 64 213 000. 72.72 
温州 开元 集 困 有 限 公 司 243. 13 51. 16 2.11 21. 50 126 067. 99. 63 
湖南 天 一 电气 有 限 公司 218. 04 34. 37 1. 55 10. 02 151 780. 92. 59 
瓦 房 店 防爆 电器 有 限 公司 202. 49 11.75 0. 50 16. 55 101 781. 99, 70 
宁夏 国 飞 电气 有 限 公司 202. 13 32. 99 ]. 40 2.71 149 500. 88. 73 
金华 电力 开关 有 限 公司 185. 20 57. 47 1.25 2. 66 178 030. 89 | 100.00 
3r 8 SR RE AE OT rn, UCET B AN 170. 72 68. 26 1. 18 10. 96 75 870.97 | 121.16 
上 海 电瓷 厂 150. 80 69. 25 1.92 1.25 117 615.74 | 102.42 
北京 京 仪 敬业 电工 科技 有 限 公 司 148. 61 35. 22 1. 16 15. 81 43 288.00 | 116. 60 
新 疆 硅 开 电气 有 限 公 司 139. 94 36. 35 1. 08 6. 56 84 901. 100. 00 
新 疆 双 新 电 控 设 备 有 限 公 司 122. 50 63.37 1. 00 3, 49 88 868. 94, 51 
新 疆 华 德 利 电器 成 套 设备 有 限 公司 105. 23 75. 54 1.50 0. 40 82 035. 105. 91 
远大 中 联 控股 集团 有 限 公司 102. 50 1. 82 1. 57 2. 70 23 169. 100. 00 
长 沙市 美 宇 电器 有 限 公 司 100. 45 46. 75 0. 80 2.74 61 700. 87. 26 
银川 华 升 电器 开关 有 限 公司 98. 97 63. 78 0. 55 3. 58 61 632. 69. 02 
衢州 电力 发 展 有 限 公 司 94. 20 65. 34 1. 04 6. 94 99. 42 
天 津 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公司 84. 57 32. 18 1. 26 1. 86 37 600. 92. 17 
温州 昌泰 电气 有 限 公司 84. 54 69. 65 0. 77 -2. 56 52 294. 9]. 84 
昆明 开关 三 56. 96 47. 33 0. 68 -3.32 39 972. 99, 49 
厦门 协 成 实业 有 限 公司 28. 79 86. 95 0.71 0. 74 102. 67 
天 津 市 百 利 开关 设备 有 限 公 司 21. 75 37. 38 0. 76 —6. 80 14 376. 92.44 
新 绪 电 控 设备 有 限 责任 公司 -234. 18 48. 70 0.39 | -60.47 -20 803. 100. 00 
重庆 新 汇源 高 压 开关 有 限 公司 - 236. 66 116. 17 0.14 | -61.37 283. 83. 66 
电力 电子 元 器 件 制造 (16 R) 400. 74 64. 68 1.36 4.75 493 343. 98. 13 
中 型 企业 (7 家 ) 486. 17 67. 67 1. 38 4. 90 630 184. 98, 76 
杭州 电力 设备 制造 有 限 公 司 3 080. 42 74. 46 1, 48 2.58  |4 940 591. 100. 00 
西门 子 ( 梳 州 ) 高 压 开关 有 限 公司 360. 69 59. 64 1. 02 12. 88 393 597. 98.91 
湘潭 平安 电气 有 限 公司 360. 59 41. 77 2. 61 7. 73 333 151. 99, 07 
杭州 欣 美 成 套 电 器 制造 有 限 公 司 338. 27 53. 72 0. 18 28. 39 262 449. 85. 47 
杭 申 集团 有 限 公司 201. 82 66. 46 1. 40 5.51 186 076. 97. 97 
桂林 机 床 电 器 有 限 公 司 162. 67 69. 28 2. 01 4. 19 106 628. 100. 63 
浙 宝 电气 (杭州 ) 集 团 有 限 公 司 100. 05 56. 80 1. 12 1. 65 55 220. 97. 80 
小 型 企业 (9 家 ) 159. 79 43. 18 1.17 3. 26 136 894.81| 91.50 
zkUE GEH BEBEACE IZ el 423. 63 51.22 3. 33 5. 76 480 000.00| 91.67 
上 海 电 气 电力 电子 有 限 公司 40. 75 0. 64 11. 07 514 250. 00 | 99.24 
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统计 资料 


企业 名 称 
天 津 神 钢 电机 有 限 公 司 . 158 125. 
天 津 市 百 利 纽 泰 克 电 气 科技 有 限 公司 ， 144 073. 
天 津 机 床 电 器 有 限 公司 . . . . . 87 030. 
杭州 杭 开 电气 有 限 公 司 . . . . 126 865. 
北京 京 仪 椿 树 整 流 器 有 限 责任 公司 . . . . 4. 99 639. 
天 津 市 第 二 继电器 厂 . . . . . 0. 69 133. 
北京 京 仪 绿 能 电力 系统 工程 有 限 公 司 . . . . , - 200 274. 
其 他 输 配 电 及 控制 设备 制造 (28 家 ) . . . . 。 . 305 464. 
大 型 企业 (4 家 ) .19 . . . . . 281 492. 
正泰 集团 股份 有 限 公 司 .27 . . . . . 295 975. 
人 民 电 器 集团 有 限 公司 . 85 . . . . . 322 772. 
德 力 西 集团 有 限 公司 .37 289 660. 
天 正 集 团 有 限 公司 . 06 156 016. 
中 型 企业 (8 家 } . 25 . . . . . 458 367. 
北京 ABB 电气 传动 系统 有 限 公司 45 . . . . . 2 325 374. 
森 泰 电器 有 限 公司 .30 . . . . . 328 505. 
常安 集团 有 限 公司 . 85 . . . . . 350 804. 
华 仪 电器 集团 有 限 公司 .28 . . - . . 300 714. 
WEE B SEE BT RAR . 58 2. 145 884. 
华 通 机 电 集 团 有 限 公司 .36 56. 183 871. 
无 锡 市 明达 电器 有 限 公司 .77 . . . , , 71 823. 
上 海 继电器 有 限 公 司 96. 02 . . . . . 54 301. 
小 型 企业 (16 家 ) 204. 33 . 143 417. 
上 海 阿 海 球 电力 自动 化 有 限 公司 612. 59 . . . . . 580 115. 
ESPSLFEEREBOPXRIBA gj 271. 62 279 720. 
WILL — fne FB i Po zs n] 249. 50 201 699. 
大 连 亿 德 电瓷 金具 有 限 责 任 公司 189, 41 . 59 733. 
宏伟 电气 集团 有 限 公司 175. 94 170 462. 
温州 市 新 侨 机 械 电 器 厂 .35 . . . 1. . 127 755. 
万 家 电器 集团 有 限 公 司 .52 155 950. 
EOBHEEATRSERUCR RAEAN .96 2. 115 789. 
北京 星 原 丰 泰 电子 技术 有 限 公司 .71 . . . . . 50 045. 
浙江 申 光 电气 有 限 公 司 .29 . . . . . 64 853. 
WTLASXCAR HI BR 2: n] .35 86 214. 
南京 华 洋 电气 有 限 公司 .83 . . . . 62 549. 
浙江 和 畅 电 力 铁塔 有 限 公司 .32 
北京 斯 普 拉 格 电气 有 限 公司 . . . . 41 363. 
瑞安 市 万 松 电子 电器 有 限 责 任 公司 . . . . 69 048. 
南京 开关 厂 有 限 公 司 . . . . 71 901. 
电线 电缆 制造 (62 家 ) . . 258 971. 
大 型 企业 (3 X) . . . 286 257. 
青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 . , . 598 478. 
安徽 无 康 集团 、 . . 307 369. 
浙江 万 号 集团 有 限 公司 . 110 392. 


(5) 
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企业 名 称 


中 型 企业 {30 家 ) 

重庆 够 牌 电 线 电缆 有 限 公 司 
杭州 电缆 有 限 公 司 

安徽 江淮 电缆 集团 有 限 公 司 
绿 宝 电缆 ( 集团) 有限 公司 
福州 大 通 机 电 有 限 公 司 
TREA ARAR 

安徽 华星 电缆 集团 有 限 公 司 
宁波 东方 集团 有 限 公 司 
湖南 金杯 电缆 有 限 公 司 

露 笑 集团 有 限 公 司 

长 小 电缆 附件 有 限 公 司 

衡阳 恒 飞 电缆 有 限 责任 公司 
四 川 明 星 上 电线 股份 有 痕 公 司 
浙江 万 能 集团 

常熟 市 电缆 厂 

福建 南平 太阳 电费 股份 有 限 公 司 
安徽 华 蓉 电 缆 集 团 有 限 公 司 
上 海南 详 电 缆 有 限 公 司 
云南 前 列 电缆 厂 

辽宁 东港 电磁 线 有 限 公 司 
CERA ARAR 

重庆 泰山 电线 电缆 有 限 公 司 
杭州 早 川 电线 有 限 公 司 

江西 南 缆 集团 有 限 公司 
昆明 电缆 股份 有 限 公司 
APBA ARAR] 

湖北 航天 电线 有 限 公 司 

武汉 电缆 集团 有 限 公司 
杭州 华新 电力 线 缆 有 限 公司 
南平 南 线 电缆 有 限 公 司 
小 型 企业 (29 R) 

威 尔 座 集 团 有 限 公 司 

长 沙 金龙 电缆 有 限 公司 
广州 岭南 电缆 有 限 公 司 

新 疆 博 源 线 缆 有 限 公 司 
温州 网 牌 电线 电缆 有 限 公 司 
EJ EU GB AUR RR) 
湖南 省 冷水 滩 电线 电缆 股份 有 限 公司 
怀化 湘 稚 集团 电缆 科技 有 限 公司 
上 海南 洋 - 隘 仓 电缆 有 限 公司 
云南 红河 瑞 捷 电工 有 限 公 司 
ERE QR rn DIU ER RJ 
淮北 市 天 相 电 缆 有 限 责任 会 司 
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(S) 


资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 工业 成 本 | 从 业 人 员 | 工业 产品 


增值 率 
(96 ) 
111. 23 
162. 56 
96. 55 
120. 80 
111.49 
111. 83 
103. 64 
100. 06 
136. 73 
125. 94 
117. 07 
120. 77 





负债 率 
(96) 
60. 74 
81. 85 
59. 73 
39. 38 
53. 68 
71.94 


34. 85 
30. 52 
83. 57 
82. 32 
62. 56 
31. 48 
24. 19 
33. 26 
33.71 
60. 20 
38. 28 








周转 率 ”| 费用 利润 率 


(次 ) 


2. 
l. 
3. 
L. 
20. 


vo y 


19 
85 














(46 ) 
3. 88 
3. 46 
1. 99 
14. 34 
20 
59 
50 


Mondo? nuduicor P 
UA 
F3 


O PV PNN 
IS 
oo 








— 





劳动 生产 率 | 销售 率 
(RA) | (9) 
254 912. 16 98. 49 
740 366. 97 95. 32 
705 631. 83 99. 81 
586 781. 05 | 100. 00 
192 567. 07 | 100. 05 
414 500. 00; 100. 30 
492 867. 18 99, 77 
422 123. 29 91. 64 
417 321. 64 89. 61 
335 719. 33 95. 32 
349 987. 23 98. 93 
148 163. 31 98. 72 
320 703. 80 | 107.08 
272 109. 89 | 101.68 
270 130. 11 82. 901 
272 516. 56 94. 61 
207 147. 38 94. 94 
264 155. 41 99. 45 
143 175. 77 95. 80 
110 028.90] 100. 04 
101 989. 53 97. 08 
193 467. 89 97. 88 
187 697. 99 | 100.05 
99 806. 66 93. 86 
136 200. 72 97. 68 
122 025. 73 | 103. 46 
84 889. 36, 104.16 
61 375. 97 93. 84 
57 479. 89| 104.28 
104 612. 90 90. 23 
100. 67 
225 062. 85 98. 71 
328 973. 45 94. 05 
869 106. 38 97. 72 
723 482.271 105.76 
545 040. 00| 100. 00 
397 340. 00 98. 46 
426 532. 80! 102. 83 
245 212. 77 | 100. 00 
246 583. 33 95. 70 
166 892. 41 99. 22 
53 119.27 | 100.52 
335 726. 11 97. 14 
229 538.82, 100.00 


企业 名 称 


新 疆 百 商 电 线 电缆 有 限 公司 


辽宁 宝林 集团 大 连 金 州 电缆 有 限 公司 


天 津 金山 电线 电缆 股份 有 限 公司 
长 沙 汉 河 创业 电缆 有 限 公司 
普 窗 梧 曼 ( 天 津 ) 电 绕 有 限 公司 

上 海 胜 华 ( 集 团 ) 宁夏 电缆 有 限 公司 

建 德 新 安江 电工 器 材 有 限 责 任 公司 

KERK RE) 有 限 公司 

舟山 市 力 达 线 缆 有 限 公司 

合肥 星辰 电线 电缆 有 限 公司 

宁夏 天 净 隆 易 电 缆 电 缆 有 限 公司 

哈尔滨 电缆 厂 

新 疆 五 元 电线 电缆 厂 

重庆 市 涪陵 宇 达 工 业 有 限 责任 公 司 

北京 市 电线 电缆 总 厂 

埃 赛 克 斯 电磁 线 ( 天 津 ) 有 限 公司 

重庆 市 涪 艇 长 江 博 华电 缆 有 限 公司 
光纤 .光缆 制造 (2 家 ) 

小 型 企业 (2 ZR) 

牡丹 江北 方 高 压 电 次 有 限 责任 公司 

上 海 阿尔 卡特 光缆 有 限 公司 
特种 陶瓷 制品 制造 (4 家 ) 

大 型 企业 (1 家 ) 

江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 
中 型 企业 (3 R) 

大 连 电瓷 集团 股份 有 限 公 司 

福州 力 电 动力 有 限 公 司 

抚顺 华泰 电瓷 电气 制造 有 限 公 司 
石墨 及 碳 素 制品 制造 (5 家 ) 

大 型 企业 (1 家 ) 

方 大 碳 素 新 材料 科技 股份 有 限 公司 
中 型 企业 (2 家) 

浙江 国泰 密封 材料 股份 有 限 公 司 

哈尔滨 电 碳 厂 
小 型 企业 (2 R) 

上 海 摩根 碳 制品 有 限 公司 

上 海 摩根 耐 特 电 碳 有 限 公司 
其 他 原 动 机 制造 (1 R) 

中 型 企业 (1 家 ) 

天 津 东 汽 风 电 叶 片 工程 有 限 公 司 
其 他 未 列 明 的 金属 制品 制造 {11 3C) 
大 型 企业 {1 家 ) 

天 津 大桥 焊 材 集团 有 限 公司 









指数 


179. 26 
176. 37 
169. 54 
162. 50 
159. 20 
153. 31 
113. 41 
105. 38 
95. 82 
91.92 
62. 00 
57.01 
53. 69 
53. 05 
43. 67 
16. 26 
~ 22. 40 
— 22. 40 
79. 21 
156. 04 
181. 66 
223. 79 
223. 79 
133. 10 
208. 51 
204. 64 
61. 56 
147. 74 
106. 07 
106. 07 
116. 82 
159. 05 
36. 98 
593. 22 


670. 31 
456. 40 
373. 91 
373.91 
373. 91 
177. 50 
165. 34 
165. 34 


工业 经 济 
效益 综合 











增值 率 


《和 ) 

101. 04 
306. 07 
123. 21 


136. 41 
102. 93 


132. 35 








负债 率 


(96 ) 
79. 86 
82. 11 
60. 94 
50. 68 
88. 94 
35. 32 
98. 56 
57.52 
49. 32 
87. 51 
28. 12 
124. 88 


116. 94 








一 omo 
ta 
© 


> w 
m © 
b A 





0. 19 
10. 89 
2. 56 


4. 53 
4. 53 
4. 53 
2. 61 
2. 44 
2. 44 





ij 


| 





统计 资料 


231 414. 
S8 767. 
160 377. 
118 602. 
152 018. 
163 068. 
88 10t. 
44 000. 
81 395. 
4] 047. 


42 857. 
24 800. 
20 424. 
35 293. 
25 231. 
45 600. 


12 565. 


12 565. 
20 426. 
-7 T19, 
121 646. 
163 953. 
163 953. 
69 393. 
126 396. 


8 122. 


98 649. 


54 198. 
54 198. 
71 701. 
112 255. 
25 461. 


607 310. 


680 052. 
476 924. 


398 687. 
398 687. 


398 687. 
131 031. 


96 617. 


96 617. 





14 


(2x) 





资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 工业 成 本 | 从 业 人 员 | 工业 产品 
周转 率 ”| 费用 利润 率 | 和 劳动 生产 率 | 销售 率 


100.91 


113. 78 
113. 78 
119. 75 


98. 42 
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(5) 
资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 工业 成 本 | 从 业 人 员 | 工业 产品 




















































工业 经 济 





企业 名 称 效益 综合 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 费用 利润 率 | 劳动 生产 率 | 销售 率 
(%) (%) (96) 

中 型 企业 (3 X) 181 122. 98. 80 
浙江 恒久 机 械 集 团 有 限 公司 258 647. 101. 68 
江苏 南方 机 电 股 份 有 限 公 司 128 152. 100. 00 
浙江 天 嘉实 业 集 团 有 限 公 司 104 481. 93. 73 
小 型 企业 (7 家 ) 124 203. 99, 31 
天 津 燕 桥 焊接 材料 有 限 公 司 620 625. 98. 40 
REER H BHA B Zu] 265 409. 100. 08 
上 海 斯 米 克 焊 材 有 限 公司 138 183. 100. 18 
天 津 大 桥 银川 电焊 条 有 限 公司 156 707. 96. 18 
天 津 金桥 集团 新 疆 天 山 焊 材 有 限 公 司 55 580. 94. 44 
厦门 鉴 光 焊 材 有 限 公司 47 555. 101. 35 
杭州 电焊 条 有 限 公 司 23 838. 109. 04 
绝缘 制品 制造 (8 家 ) 84 200. 102. 65 
中 型 企业 (4 3x) 90 256. 103. 45 
桂林 电器 科学 研究 院 130 711. 111. 50 
Jj EBERT ARAA 102 502. 105. 13 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 73 545. 92. 63 
哈尔滨 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公 司 37 670. 94. 45 
小 型 企业 (4 3) 60 086. 97.57 
上 海 电机 (集团 ) 公 司 绝缘 材料 三 90 645. 84. 95 
新 疆 新 能 天 宁 电 工 绝缘 材料 有 限 公 司 36 456. 104. 15 
北京 北 益 电工 绝缘 制品 有 限 公司 7 882. 116. 37 
铜川 电器 有 限 公 司 92 963. 93. 17 
电池 制造 (10 家 ) 159 154. 87.27 
中 型 企业 (9 x) 161 869. 87. 08 
了 哈尔滨 光宇 蓄电池 有 限 公司 860 875. 61. 92 
哈尔滨 九 洲 电器 股份 有 限 公司 | M3 553. 85. 47 
天 津 汤 浅 蓄 电池 有 限 公 司 135 289. 99. 32 
安徽 迅 启 蓄电池 有 限 公司 50 750. 98. 42 
浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公 司 71 864. 98. 85 
松下 蓄电池 ( 尝 阳 ) 有限 公司 II2 042. 97. 36 
沈阳 东北 蓄电池 股份 有 限 公司 96 834. 95. 48 
淄博 火炬 能 源 有 限 责任 公司 70 630. 98. 84 
上 海 西 恩 迪 蓄电池 有 限 公司 22 512. 104. 69 
小 型 企业 (1 家) 78 402. 102. 66 
重庆 万 里 蓄电池 股份 有 限 公 司 78 402. 102. 66 
其 他 电工 器 材 制造 (3 R) 155 014. 96. 66 
中 型 企业 (1 家 ) 101 535. 100. 00 
杭州 河 合 电 器 股份 有 限 公 司 101 535. 100. 00 
小 型 企业 (2 家 ) 447 112. 92. 26 
北京 远东 瑞 特 科技 有 限 公司 837 500. 100. 00 
佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公 司 440 738. 91. 82 
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统计 资料 


2010 年 中 国电 器 工业 协会 各 分 会 


企业 数 
(X) 


行业 和 名称 


计 


大 电机 分 会 
汽轮机 分 会 
电站 锅炉 分 会 
水 电 设备 分 会 


内 燃 发电 设 备 分 会 


高 压 开关 分 会 
变压器 分 会 


绝缘 子 避雷 震 分 会 
电力 电容 右 分 会 

电 控 配 电 设 备 分 会 
通用 低压 电器 分 会 


电力 电子 分 会 
DIES dE E 


继 电 保 护 及 自动 化 


设备 分 会 


工业 日 用 电器 分 会 
电器 附件 及 家 用 控 


制 器 分 会 


牵引 电气 设备 分 会 
电炉 及 工业 炉 分 会 


电焊 机 分 会 


焊接 材料 分 会 
防爆 电机 分 会 


中 小 型 电机 分 会 
分 马力 电机 分 会 


微 电 机 分 会 
电动 工具 分 会 
电线 电缆 分 会 
绝缘 材料 分 会 


ITA P 


电工 合金 分 会 


电工 专用 设备 分 会 


电 碳 分 会 
工业 锅炉 分 会 
热 缩 材料 分 会 
变频 器 分 会 








2 623 770 
4 655 921 
4 685 749 
2 383 348 
644 536 
15 181 934 
840 005 
879 586 
516 382 

6 271 075 
4 734 094 
1 281 589 
730 366 

2 148 043 


16 197 301 
2 336 675 


] 710 348 
333 677 
805 271 

2 570 203 

3 158 567 

5 190 633 

2 718 267 

] 278 395 

2 723 483 

16 184 070 

] 485 640 

6 440 212 
496 425 
173 619 

12 027 112 

1 387 649 
492 769 
835 994 


主要 经 济 指标 


工业 主 营 业务 
增加 值 收入 
(HIG) (AIG) 


126 122 708 | 25 867 940 |123 836 268| 14 166 422 |130 990 689 1 315 442 4 448 645| 3 464 321 






748 759 
963 234 
876 826 
703 679 
140 636 
3 730 219 
181 644 
242 629 
127 925 
1 805 739 
] 191 876 
285 366 
228 502 
797 540 


3 873 255 
618 263 


474 561 
56 712 
201 923 
483 676 
843 528 

| 298 766 
442 304 
285 490 
277 904 
2 385 455 
333 583 

] 304 859 
96 276 
38 400 
53 274 
369 432 
182 923 
222 782 


2 526 351 
4 321 852 
3 718 233 
2 289 194 
656 529 
13 714 973 
843 467 
853 317 
428 511 
6 018 015 
4 506 614 
1 242 214 
677 168 
3 008 523 


16 255 704 
2 262 001 


| 782 183 
306 497 
672 851 

2 614 459 

3 113 926 

5 272 235 

2 543 330 

1 225 242 

3 991 807 

15 845 346 

| 364 744 

6 270 492 
477 T14 
170 027 

12 704 234 

| 366 424 
289 276 
502 815 


出 口 
交 货 值 
(万 元 ) 





336 216 
619 178 
595 789 
355 617 
128 017 
391 208 
70 388 
113 008 
12 757 
64 196 
270 293 
52 585 
29 107 
70 707 


4 292 575 
295 926 


32 186 
2 353 
153 277 
240 159 
210 454 
399 181 
580 524 
188 588 
3 042 669 
404 177 
247 080 
753 515 
19 855 
31 413 
4] 765 
50 775 
23 799 
47 085 


年 末 资 产 
总 额 
(万 元 ) 





4 893 925 
9 156 513 
7 008 634 
4 382 560 
59] 237 
14 653 281 
1 098 163 
1 430 198 
605 317 

5 345 237 
3 663 105 
1 720 710 
587 007 

5 191 702 


20 949 940 
1 953 108 


2 388 090 
367 889 


1 610 756 
3 736 725 
6 256 335 
2 429 230 
1 567 893 
2 051 195 
10 098 331 
] 415 837 
3 850 188 
317 481 
212 357 

7 511 494 
] 765 591 
1 251 458 
929 202 











全 年 从 业 | 科 技 活动 |  、，， | 经济 
人 员 平均 | 经 费 筹集 | PS | 效益 
人 数 | 总 额 综合 
CA) | (万 元 ) 指数 
36 174| 101 628 91 171 |2.17 
33 114| 166 738 130 532 |2.65 
24 278| 219 096 115 808 
44 180 81 862 60 806 2.01 
8 514 23 198 14 015 |6. 10 
167 965, 411 651 338 103 2.27 
9 736 37 564 29 578 
26 956 22 321 15 355 |2.15 
8 278 10 976 11 046 |12. 10 
58 689| 208 950 156 420 |3.27 
66 866, 119 708 131 242 12. 42 
15 168 54 045 43411 |2.38 
15 054 15 674 6 196 |2.87 
36 521| 121 601 92 243 |2.82 
230 813| 670 854 609 250 
42 690 71 932 55 736 12. 16 
24 460) 114 367 107 033 11.62 
7 104 14 587 12 135 |1.69 
18 816 19 602 
31 184 62 760 53 937 |1.81 
41 192| 159 387 115 391 |1.71 
74 385| 265 677 144 901 ;1.80 
42 804 65 291 59 927 |1.71 
23 665 51 737 44 418 |1.64 
44 983 60 009 14 376 |1.59 
74 332| 305 495 233 540 13.27 
16 557| 344 550 345 157 12.24 
78 704| 365 757 103 799 |2.25 
3 046 12 400 
2 909 19 565 18 818 |2.11 
5 626| 274 7T72 274 288 
26 606 49 561 35 303 |1.93 
12 819 7 604 8 009 |2.38 
13 184 32 540 51 546 13.59 
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2010 年 中 国电 器 工业 协会 
工业 总 产值 超 10 亿 元 重点 企业 


工业 总 产值 | on 工业 总 产值 
1 


序号 企业 名 9h 











1 | 东方 汽轮机 有 限 公司 1 922 155 4l | 德 力 西 电气 有 限 公 司 371 113 
2 | 远东 电缆 有 限 公 司 1433116 | 42 | 江苏 理 士 电池 技术 有 限 公司 364 539 
3 | 宝 胜 集团 1 359 538 43 | 华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公司 357 413 
4 | 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 公 司 1354 513 | 44 | 广东 生 益 科 技 股份 有 限 公司 347 537 
5 | 东方 锅炉 股份 有 限 公 司 1 155 255 45 |WULBEEHBAUB RARI 339 796 
6 | 天 能 集团 1 128 889 46 | 风帆 股份 有 限 公司 333 100 
7 | ERRET AERAR 1 051 486 47 | 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 330 610 
8 | 许 继 集团 有 限 公司 1 038 514 48 | 厦门 ABB 开关 有 限 公司 322 721 
9 | 大 全 集团 有 限 公司 1 024 654 49 | 浙江 长 城 电子 科技 集团 有 限 公 司 305 774 
10 | 湘 电 集团 有 限 公司 1 014 036 50 | 露 笑 集团 有 限 公 司 299 709 
11 | 浙江 富 春江 通信 集团 有 限 公司 852 003 51 | 南京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公 司 296 238 
12 | 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公 司 771 026 52 | 上海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 290 306 
13 | 富 通 集团 有 限 公司 756 820 53 | 西门 子 电气 传动 有 限 公司 273 453 
14 | 江苏 上 上 电缆 集团 732 038 54 | 浙江 天 正 电气 股份 有 限 公司 271 729 
15 | 西安 西 电 开关 电气 有 限 公 司 726 549 55 | 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 271 581 
16 | 平 高 集团 有 限 公 忌 723 757 56 | 重庆 镶 牌 电线 电缆 有 限 公司 270 457 
17 | 三 花 控 股 集团 有 限 公司 714 781 57 | 北京 巴 布 科 克 ， RURBESCEUB RAR 268 943 
18 | 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 710 548 58 | 西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责 任 会 司 266 862 
19 | 浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 687 355 59 | 桂林 国际 电线 电缆 有 限 南 任 公 司 266 824 
20 | 东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 662 096 60 | 哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公 司 259 667 
21 | 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 640 427 61 | 牧 田 (中 国 ) 有 限 公 司 259 000 
22 | 上海 汽轮机 有 限 公 司 610 047 62 | 上海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 252 214 
23 | 江苏 双 登 集团 有 限 公 司 562 032 63 | 杭州 电缆 股份 有 限 公司 251 283 
24 | 牧 田 (昆山 ) 有 限 公 司 561000 | 64 | 无 锡 市 沪 安 电线 电缆 有 限 公司 244 116 
25 | EBRAR BRA K] 538350 | 65 | 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 241 165 
26 | 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 530 687 66 | 上 海德 力 西 集团 有 限 公 司 240 328 
27 | 天津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公司 523 744 67 | 山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公 司 229 103 
28 | 天津 大 桥 焊 材 和 集团 有 限 公 司 507 725 68 | 广东 新 亚 光 电缆 实业 有 限 公司 228 509 
29 | 泰 开 电 气 集团 有 限 公 司 503 912 69 | 福州 大 通 机 电 有 限 公司 224 861 
30 | 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 497 080 70 | 浙江 洪波 线 缆 股 份 有 限 公司 222 090 
31 | 杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 470 471 71 | 山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 220 800 
32 | 河南 森 源 集团 有 限 公 司 467 804 72 | 福建 南平 太阳 电缆 股份 公司 220 682 
33 | 华 通 机 电 集 团 有 限 公 司 466 853 73 | 广东 南洋 电缆 集团 股份 有 限 公司 217 225 
34 | 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责 任 会 司 442 492 74 | 深圳 市 雄 友 电源 科技 有 限 公 司 213 429 
35 | 超 威 电源 有 限 公司 429 390 75 | 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 211 126 
36 | 青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 424 820 76 | 浙江 万 马 电缆 股份 有 限 公 司 211 124 
37 | 山东 阳 谷 电缆 集团 395 669 77 | 英 泰 集团 有 限 公司 206 800 
38 | 通 光 集团 有 限 公 司 378 699 78 | 杭州 富生 电器 有 限 公 司 203 919 
39 | 南京 汽轮机 (集团 ) 有 上限 责 任 公司 373 223 79 | 扬州 曙光 电缆 有 限 公 司 203 094 
40 | 骆驼 集团 股份 有 限 公 司 371 551 80 | 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 202 514 
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统计 资料 


(S) 

工业 总 产值 工业 总 产值 
INNEN CNET: 
81 | 中 山大 洋 电机 股份 有 限 公司 198 482 上 海 板 中 (集团 ) 有 限 公司 128 939 
82 | 上 海中 发 电气 ( 集 困 ) 股份 有 限 公司 198 420 济南 锅炉 集团 有 限 公司 128 425 
83 | 东方 电子 集 园 有限 公司 190 372 百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公 司 127 514 
84 | 浙江 先 登 电工 器 材 股份 有 限 公 司 190 212 RA MERAK ARAH] 126 703 
85 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 187 276 安徽 春 龙 电器 股份 有 限 公 司 125 630 
86 | 深圳 市 长 园 集团 股份 有 限 公司 184 209 成 都 华 川 电 装 有 限 责任 公司 125 000 
87 | 重庆 泰山 电缆 有 限 公司 181 601 长 城 电器 集团 有 限 公司 122 923 
88 | 厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公 司 180 371 盛 隆 电 气 集 团 有 限 公 司 122 000 
89 | 宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公司 179 105 天 津 杰 二 电池 有 限 公 司 121 595 
90 | 宁波 金田 新 材料 有 限 公司 175 443 公牛 集团 有 限 公司 121 337 
91 | 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 174 640 辽宁 万 兴 达 特种 漆包线 集团 有 限 公司 118 668 
92 | 博世 电动 工具 (中 国 ) 有 限 公司 172 371 川 开 电气 股份 有 限 公 司 118 559 
93 | 深圳 市 宝安 任 达 电 器 实业 有 限 公司 168 565 华 荣 集团 有 限 公 司 117 436 
94 | 安徽 华 莹 电缆 集团 有 限 公司 161 756 福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 116 550 
95 | 江苏 华 富 控股 集团 有 限 公司 161 617 威 尔 鹰 集 团 有 限 公司 115 786 
96 | 江苏 金牛 线 缆 集 团 公司 156 995 上 海 电 器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 厂 115 406 
97 | 江苏 中 超 电缆 股份 有 限 公司 156 852 四 川 东 风电 机 三 有 限 公 司 115 213 
98 | 中线 集团 有 限 公司 156 679 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 113 556 
99 | 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 156 629 浙江 诺 力 电源 有 限 公 司 113 451 
100 | 益 和 电气 集团 股份 有 限 公司 153 013 天 津 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公 司 113 430 
101. | 江苏 波 瑞 电气 有 限 公 司 152 000 现代 重工 ( 中国) 电气 有 限 公 司 113 000 
102 | 西安 西 电光 电缆 有 限 责任 公司 150 326 中 科 英 华 高 技术 股份 有 限 公 司 112 480 
103 | 四川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 150 015 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 111 718 
104 | 环宇 集团 有 限 公司 148 053 泰山 集团 股份 有 限 公司 110 996 
105 | 江苏 金 易 电动 工具 集团 有 限 公司 147 100 江苏 三 江 电 器 集团 有 限 公司 110 300 
106 | 唐山 开元 企业 集团 146 800 山东 和 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 109 349 
107 | 杭 申 集团 有 限 公司 146 742 宁波 东方 电缆 股份 有 限 公 司 109 296 
108 | 广东 华声 电器 实业 有 限 公 司 144 591 湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公司 109 240 
109 | 山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公 司 143 594 荣 信 电力 电子 股份 有 限 公 司 109 237 
110 | 常熟 开关 制造 有 限 公司 143 425 西安 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 107 779 
111 | 上 海江 条 目 控 国 际 蓄 电池 有 限 公司 141 766 武汉 汽 轮 发 电机 厂 107 583 
112 | 百 得 (苏州 ) 精 密 制 造 有 限 公司 141 742 上 海 杨 行 铜 材 有 限 公司 106 370 
113. | 常州 安 凯 特 电缆 有 限 公司 140 860 上 海南 大 集团 有 限 公 司 106 185 
114 | EREA ARAE 138 758 EA NEERA RAR] 106 050 
115. | 苏州 西门 子 电器 有 限 公司 138 390 武汉 电缆 集团 有 限 公司 105 587 
116 | 浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公 司 137 145 兰州 电机 有 限 责任 公司 105 096 
117 | 六 安江 准 电 机 有 限 公司 136 852 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 104 230 
118 | 四川 川 东 电 缆 有 限 责任 公司 136 099 杭州 鸿雁 电器 有 限 公司 104 169 
119 | 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 134 722 山东 聚 力 焊 接 材 料 有 限 公司 103 792 
120 | 万 控 集 轩 有 限 公 司 130 807 上 海 电 力 修 造 总 三 有 限 公 司 102 779 
121 | 山东 瑞 宇 蓄电池 有 限 公司 130 600 ERRAR EA) A RAE] 101 966 
122 | EE Ru ^CCAR BD 股份 有 限 公司 130 076 浙江 开关 三 有 限 公司 101 836 
123 | 北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 129 988 山东 索 力 得 焊 材 有 限 公司 101 179 
124 | 珠海 山 邦 电机 制造 有 限 公司 129 399 飞 雕 电器 集团 有 限 公 司 100 947 
125 | 上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公司 128 983 
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e 主 党 业务 收入 (万 元 ) 









































































































































































































































































































































1 ee -7i 8 390 628 n EE ES 347 537 
2 | 中国 东方 电机 集团 有 限 公司 4283 911 杭州 锅炉 集团 股份 有 限 公 司 331 817 
3 | 哈尔滨 电站 设备 集团 公司 3 167 735 风帆 股份 有 限 公 司 317 010 
4 | 新 疆 特 变 电 工 集团 有 限 公 司 2 053 899 厦门 ABB 开关 有 限 公司 311 275 
5 | 华 锐 风 电 科 技 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公司 2 032 486 人 民 电 器 集团 有 限 公司 309 287 
6 | 新 疆 金 风 科 技 股份 有 限 公司 1 759 552 浙江 昌盛 电气 有 限 公司 308 906 
7 | 中国 西 电 集 团 公司 1 574 044 浙江 长 城 电子 科技 集团 有 限 公 司 305 774 
8 | 远东 控股 集团 有 限 公 司 1 451 071 露 笑 集团 有 限 公司 296 512 
9 | 宝 胜 集团 1 392 940 南京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公 司 296 238 
10 | 和 白云 电气 集团 有 限 公司 1 336 083 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 294 165 
il | 远东 电缆 有 限 公 司 1 312 323 新 东北 电气 (沈阳 ) 高压 开关 有 限 公 司 282 573 
12 | 浙江 武义 工 力 电 器 有 限 公 司 1 221 112 北京 巴 布 科 克 “' 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 268 943 
13 | 正泰 集团 股份 有 限 公司 1 201 384 天 正 集团 有 限 公司 268 541 
14 | 许 继 集团 有 限 公司 1 120 446 骆驼 集团 股份 有 限 公司 260 308 
15 | 湘 电 集团 有 限 公 司 1 084 172 彼 田 (中 国 ) 有 限 公 司 259 000 
16 | 天 能 集团 1 065 609 北京 电力 设备 总 厂 254 240 
17 | 大 全 集团 有 限 公司 1 021 856 国电 南 瑞 科技 股份 有 限 公 司 247 784 
18 | 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 1 021 856 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公 司 244 822 
19 | 浙江 富 春 江 通 信和 集团 有 限 公司 877 823 无 锡 市 沪 安 电线 电缆 有 限 公 司 244 116 
20 | 天 津 塑 力 线 缆 集 团 有 限 公司 863 752 杭州 电缆 股份 有 限 公司 242 468 
21 | 德 力 西 集团 有 限 公司 860 640 国电 南京 自动 化 股份 有 限 公司 234 015 
22 | 天津 吾 利 机 电 控 股 集团 有 限 公司 803 151 浙江 洪波 线 缆 股份 有 限 公司 229 139 
23 | 富 通 集团 有 限 公司 760 393 福州 大 通 机 电 有 限 公 司 229 060 
24 | 超 威 电源 有 限 公司 740 440 广东 新 亚 光 电缆 实业 有 限 公司 227 870 
25 | 三 花 控股 集团 有 限 公 司 710 649 山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公 司 224 938 
26 | 卧龙 控股 集团 有 限 公司 706 128 山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 220 800 
27 | 江苏 上 上 电缆 集团 700 677 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 220 620 
28 | 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公司 679 621 博世 电动 工具 ( 中国) 有 限 公司 218 000 
29 | 江苏 双 登 集团 有 限 公司 600 728 福建 南平 太阳 电缆 股份 公司 215 592 
30 | 牧 田 ( 屁 山 ) 有 限 公司 561 000 重庆 铝 牌 电线 电缆 有 限 公 司 208 037 
31 | 杭州 汽 轮 动力 集团 有 限 公司 521 871 北京 电器 有 限 公 司 205 839 
32 | 汕头 正 超 电气 集团 有 限 公司 518 483 中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公 司 202 374 
33 | 天 津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公司 513 874 扬州 曙光 电缆 有 限 公 司 201 917 
34 | 天津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 506 381 英 泰 集团 有 限 公司 199 460 
35 | 中 国 北 车 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责 任 公司 506 086 桂林 国际 电线 电缆 有 限 责任 公司 195 848 
36 | 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 487 139 深圳 市 雄 胡 电 源 科 技 有 限 公 司 194 027 
37 | 上 海 精 成 电器 成 套 有 限 公 司 487 139 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 190 185 
38 | 泰 开 电气 集团 有 限 公司 472 983 浙江 先 登 电工 器 材 股 份 有 限 公司 189 390 
39 | 河南 森 源 集团 有 限 公 司 465 950 哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公司 188 706 
40 | 浙江 万 马 集团 有 限 公 司 464 510 put A BB IR 187 130 
4] | 青 可 变压器 集团 有 限 公司 461 774 上 海南 华 兰 陵 电气 有 限 公 司 187 130 
42 | 华 通 机 电 和 集团 有 限 公 司 452 158 上 海中 发 电气 (和 集团) 股份 有 限 公 司 186 515 
43 | 青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 418 878 衡阳 街 仪 电气 有 限 公司 186 515 
44 | 江苏 华 朋 集团 有 限 公 司 409 721 广东 南洋 电缆 集团 股份 有 限 公司 185 264 
45 | 南京 汽 轮 电 机 集团 有 限 责任 公司 394 806 深圳 市 长 园 集团 股份 有 限 公 司 184 209 
46 | 山东 阳 谷 电缆 集团 有 限 公司 392 197 东方 电子 集团 有 限 公司 183 844 
47 | 通 光 集团 有 限 公司 386 350 重庆 泰山 电缆 有 限 公 司 181 141 
48 | 平 高 集团 有 限 公司 374 420 厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 179 734 
49 | 江苏 理 士 电池 技术 有 限 公司 358 278 宁波 金田 新 材料 有 限 公 司 171 714 
50 | 华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公 司 354 624 杭州 富生 电器 有 限 公 司 169 351 
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2010 年 中 国电 器 工业 协会 
各 分 会 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 


2010 年 大 电机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


东方 电机 股份 有 限 公司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 
上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 

北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责 任 公司 
东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 
山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 
兰州 电机 有 限 责任 公司 

长 沙 电 机 三 有 限 责任 公司 

哈尔滨 电机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 责任 公司 
洛阳 中 重 发 电 设备 有 限 责任 公司 
杭州 杭 发 集团 公司 

广东 鸿 源 众 力 发 电 设备 有 限 公 司 
沈阳 电机 股份 有 限 公司 
南宁 发 电 设备 总 厂 


662 096 
530 687 
373 223 
290 306 
129 988 
115 213 
111 718 
107 583 
105 096 
40 832 
34 010 
32 427 
26 011 
23 925 
22 638 
18 017 


580 021 
642 696 
351 481 
282 988 
158 403 
102 135 
96 881 
131 347 
95 576 
44 212 
41 549 
22 535 
23 972 
21 175 
76 001 
20 382 










































































统计 资料 


14. 15 
-17.43 
6. 19 

2. 39 

- 17. 94 
12. 80 
15.31 
一 18. 09 
9. 96 

- 7. 64 
—18. 14 
43. 90 
8. 51 
12. 99 
- 70. 21 


2010 年 大 电机 分 会 企业 主 营业 务 收入 排序 _ 


企业 名称 
东方 电机 股份 有 限 公司 
蛤 尔 滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 
南 泵 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 
上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 
山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 
武汉 汽 轮 发 电机 广 
北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 
东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 
兰州 电机 有 限 责任 公司 
险 尔 滨 电 机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 责任 公司 
长 沙 电机 厂 有 限 责任 公司 
洛阳 中 重 发 电 设 备 有 限 责任 公司 
沈阳 电机 股份 有 限 公司 
杭州 杭 发 集团 公司 








623 127 622 283 
507 973 506 370 
370 423 345 765 
261 805 282 068 
126 830 105 070 
120 088 111 091 
108 546 202 232 
103 342 83 773 
100 059 92 046 
38 515 47 534 
36 899 37 658 
32 699 30 193 
28 703 78 285 
26 092 25 207 





同比 增长 (% ) 





同比 增长 (%) 


0. 14 

0. 32 

7. 13 
-7.18 
20.71 
8. 10 

- 46. 33 
23. 36 
8. 71 

- 18.97 
-2.02 
8. 30 
—63. 34 
3.51 
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( 续 ) 
同比 增长 (% ) 
57. 43 








广东 鸿 源 众 力 发 电 设备 有 限 公司 18 121 18 031 
2010 年 大 电机 分 会 企业 工业 增加 值 排序 
"s 2009 年 (万 元 | MRKA) 
1 

















































哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 183 202 172 220 6. 38 
2 东方 电机 股份 有 限 公 司 182 076 156 606 16. 26 
3 上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 119 116 97 666 21. 96 
4 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 92 420 98 498 -6.17 
5 北京 北 重 汽 轮 电机 有 限 责任 会 司 37 921 28 970 30. 90 
6 武汉 汽 轮 发 电机 广 30 123 36 778 -18. 10 
7 东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公 司 28 000 28 000 0. 00 
8 兰州 电机 有 限 责 任 会 司 24 658 28 562 -13.67 
9 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 23 185 23 038 0. 64 
10 广东 鸿 源 众 力 发 电 设 备 有 限 公司 7 284 4 444 63. 91 
11 杭州 杭 发 集团 公司 5 912 5 082 16. 33 
12 洛阳 中 重 发 电 设备 有 限 责任 公司 5 744 1 896 202. 95 
13 沈阳 电机 股份 有 限 公司 2 530 2 370 6. 75 
14 长 沙 电机 三 有 限 责任 公司 2 339 13 204 - 82. 29 
15 哈尔滨 电机 厂 (昆明 ) 有 限 责任 公司 2 256 8 530 一 73. 55 
16 南宁 发 电 设备 总 厂 1 994 2 539 -21.47 


2010 年 大 电机 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


全 员 劳 动 生产 率 全 员 劳 动 生 产 率 
| AE s yh 号 个 " 
序号 企业 和 名称 (元 /人 ) 企业 名 称 (元 /人 ) 
9 




























1 | 上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 1 136 603 东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 101 229 
2 | 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有限 责 任 公司 338 535 10 | 广东 鸿 源 众 力 发 电 设 备 有 限 公司 95 715 
3 | 哈尔滨 电机 三 有 限 责 任 公司 320 788 洛阳 中 重 发 电 设备 有 限 责任 公司 80 561 
4 | 东方 电机 股份 有 限 公 司 246 682 兰州 电机 有 限 责任 公司 73 409 
5 | 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 159 020 沈阳 电机 股份 有 限 公司 22 449 
6 | 杭州 杭 发 集团 公司 157 221 南宁 发 电 设备 总 厂 20 409 
7 | 北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公 司 148 825 哈尔滨 电机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 责任 公司 19 533 
8 | 武汉 汽 轮 发 电机 厂 110 300 长 沙 电 机 广 有 限 责 任 公 司 17 547 





2010 年 大 电机 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 表 


经 济 效益 
综合 指数 


上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公 司 8. 45 3 | 哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 
南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有限 责任 公司 . 4 | 东方 电机 股份 有 限 公司 





3. 39 








统计 资料 


( 续 ) 












经 济 效益 
综合 指数 


















5 | 洛阳 中 重 发 电 设备 有 限 责 任 公司 东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 

6 | 兰州 电机 有 限 责 任 会 司 广东 鸿 源 众 力 发 电 设备 有 限 公司 0. 79 
7 | 山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 南宁 发 电 设备 总 厂 0. 51 
8 | 武汉 汽 轮 发 电机 厂 长 沙 电机 厂 有 限 责任 公司 0. 05 
9 | 杭州 杭 发 集团 公司 沈阳 电机 上 股份 有 限 公司 


北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 哈尔滨 电机 厂 (昆明 ) 有 限 责 任 公司 


2010 年 汽轮机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 






DOE | R 













同比 增长 (%) 

















































1 东方 汽轮机 有 限 公司 1 922 155 1 674 709 14. 78 
2 哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 任 公司 640 427 633 465 1. 10 
3 上 海 汽 轮机 有 限 公 司 610 047 591 348 3. 16 
4 杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 470 471 371 200 26. 74 
3 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 373 223 351 481 6. 19 
6 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 241 165 188 454 27. 97 
7 北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公 司 129 988 158 403 -17.94 
8 武汉 汽 轮 发 电机 厂 107 583 131 347 —18. 09 
9 无 锡 透 平 叶片 有 限 公司 87 029 85 200 2.15 
10 洛阳 发 电 设备 厂 32 427 22 535 43. 90 
11 中 州 汽轮机 厂 22 580 12 430 81. 66 
12 广州 广 重 企 业 集团 有 限 公 司 17 261 28 195 -38.78 








青岛 汽轮机 配件 有 限 公司 1 566 1777 


2010 年 汽轮机 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 

















同比 增长 (名 ) 












































l 东方 汽轮机 有 限 公司 1 558 809 1 245 954 25. 11 
2 上 海 汽 轮机 有 限 公司 646 102 636 787 1. 46 
3 哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责 任 公 司 619 030 644 096 —3. 89 
4 杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 427 479 358 284 19. 31 
5 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 394 806 355 347 11. 10 
6 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 294 165 222 363 32. 29 
7 武汉 汽 轮 发 电机 厂 120 087 111 090 8. 10 
8 北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 114 775 204 574 ~43. 90 
9 无 锡 透 平 叶片 有 限 公司 70 221 80 750 -13. 04 
10 洛阳 发 电 设 备 厂 32 699 30 193 8. 30 
11 中 州 汽轮机 厂 22 458 10 213 119. 90 
12 广州 广 重 企业 集团 有 限 公司 20 150 27 273 -26. 12 





青岛 汽轮机 配件 有 限 公司 1 071 
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2010 年 汽轮机 分 会 企业 工业 增加 值 排序 



































































序号 同比 增长 (% ) 
l 东方 汽轮机 有 限 公司 285 838 260 013 9. 93 
2 杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 196 299 165 976 18. 27 
3 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责任 公司 119 195 106 443 11. 98 
4 土 海 汽 轮机 有 限 公 司 106 006 131 280 - 19. 25 
5 南京 汽 轮 电机 (集团 ;有限 责任 公司 92 419 98 498 -6. 17 
6 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 46 232 41 973 10. 15 
7 北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责 任 公司 37 920 28 969 30. 90 
8 无 锡 透 平 叶片 有 限 公 司 30 824 32 514 - 5.20 
9 武汉 汽 轮 发 电机 厂 30 123 36 778 - 18. 10 
10 中 州 汽轮机 厂 7 329 3 736 96. 17 
11 洛阳 发 电 设备 厂 5 744 1 896 202. 95 
12 广州 广 重 企业 集团 有 限 公司 4 602 7 858 -41. 44 








m 
Uu 


青岛 汽轮机 配件 有 限 公 司 705 962 


2010 年 汽轮机 分 会 企业 全 员 劳动 生产 率 排 序 







全 员 劳 动 生产 率 
(07A) 












































杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 558 778 北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 148 823 
2 | 无 锡 透 平 叶片 有 限 公 司 420 518 中 州 汽轮机 三 112 228 
3 东方 汽轮机 有 限 公司 401 064 武汉 汽 轮 发 电机 广 110 300 
4 ;上 海 汽轮机 有 限 公司 346 877 洛阳 发 电 设备 厂 80 561 
5 | 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 337 912 青岛 汽轮机 配件 有 限 公司 70 500 
6 | 哈尔滨 汽轮机 三 有 限 责任 公司 209 445 广州 广 重 企业 集团 有 限 公司 60 152 
7 | 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公司 168 207 









杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 







青岛 汽轮机 配件 有 限 公司 
















2 | 无 锡 透 平时 片 有 限 公司 武汉 汽 轮 发 电机 厂 1. 80 
3 | 南京 汽 轮 电机 (和 集团) 有 限 袜 任 公司 哈尔滨 汽轮机 厂 有 限 责 任 公司 1. 75 
4 | 东方 汽轮机 有 限 公司 广州 广 重 企业 集团 有 限 公司 1.67 
5 | 上 海 汽轮机 有 限 公司 北京 北 重 汽 轮 电 机 有 限 责任 公司 1. 40 
6 | 青岛 捷 能 汽轮机 股份 有 限 公 司 中 州 汽轮机 厂 1. 28 
7 | 洛阳 发 电 设 备 厂 
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统计 资料 


2010 年 电站 锅炉 分 会 企业 工业 总 产值 排序 
ERE ET 





1 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 公司 1 354 513 1 251 418 8.24 
2 东方 锅炉 股份 有 限 公司 1 155 255 1 250 890 -7.65 
3 上 海 锅炉 厂 有 限 公 司 1 051 486 1 050 668 0. 08 
4 北京 巴 布 科 克 “' 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 268 943 282 216 -4.70 
5 无 锡 华 光 锅 炉 股份 有 限 公司 202 514 191 834 5.57 
6 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 156 629 152 253 2. 87 
7 济南 锅炉 集团 有 限 公司 128 425 100 771 27. 44 
8 四 川 锅炉 三 84 180 59 313 41. 93 
9 南通 万 达 锅 炉 工程 有 限 公司 80 838 80 998 -0. 20 
10 江西 江 联 能 源 环 保 股份 公司 74 550 82 339 —9. 46 
11 太原 锅炉 集团 有 限 公 司 68 298 61 040 11. 89 
12 HURI RA PR zs RJ 60 118 50 330 19. 45 





2010 年 电站 锅炉 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 









企业 和 名称 2009 年 (万 元 ) 同比 增长 (和 ) 


2010 4E (7170) 






































































l 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 公 司 1 304 965 1 222 340 6. 76 
2 东方 锅炉 股份 有 限 公司 1 102 760 1 220 616 - 9. 66 
3 上 海 锅 炉 厂 有 限 公司 1 010 555 1 036 783 —2.53 
4 北京 巴 布 科 克 “' 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 268 943 282 216 -4.70 
5 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 241 540 191 482 26. 14 
6 杭州 锅炉 集团 有 限 公 司 214 086 229 074 —6. 54 
7 济南 锅炉 集团 有 限 公 司 150 369 143 069 5.10 
8 南通 万 达 锅 炉 工程 有 限 公司 79 693 82 458 -3.35 
9 江西 江 联 能 源 环保 股份 公司 71 987 76 526 -5.93 
10 四 川 锅炉 厂 62 846 48 145 30. 53 
H 武汉 锅炉 股份 有 限 公司 60 119 50 331 19. 45 

太原 锅炉 集团 有 限 公司 59 370 41 842 41. 89 





2010 年 电站 锅炉 分 会 企业 工业 增加 值 排 序 




















企业 名 称 u 2010 年 (万 元 ) 


2009 年 (万 元 ) 


同比 增长 (和 ) 
































1 ERRE ERAR 217 786 151 382 43. 87 
2 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 公司 195 114 115 674 68. 68 
3 东方 锅炉 股份 有 限 公司 138 631 125 089 10. 83 
4 北京 巴 布 科 克 … 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 99 879 

5 无 锡 华 光 锅炉 股份 有 限 公 司 82 974 28. 25 
6 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 43 016 7.11 
7 南通 万 达 锅 炉 工 程 有 限 公 司 27 711 
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(5X) 
同比 增长 (%) 


















企业 名 称 


2010 年 (万 元 ) 2009 年 (万 元 ) 





8 济南 锅炉 集团 有 限 公 司 0. 85 
9 江西 江 联 能 源 环 保 股 份 公司 -9.46 
10 四 川 锅 炉 厂 9. 22 


太原 锅炉 集团 有 限 公司 


2010 年 电站 锅炉 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 







全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 



































| O PERI] ARAA 786 515 南通 万 达 锅 炉 工 程 有 限 公 司 332 266 
2 | 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 567 538 江西 江 联 能 源 环保 股份 公司 153 985 
3 | 哈尔滨 锅炉 厂 有 限 公司 476 585 济南 锅炉 集团 有 限 公司 122 482 
4 | 北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 448 491 四 川 锅 炉 厂 93 822 
5 | 东方 锅炉 股份 有 限 公 司 429 862 太原 锅炉 集团 有 限 公 司 61 244 
6 | 杭州 锅炉 集团 有 限 公司 379 665 






经 济 效益 


企业 名 称 经 全 指数 



























哈尔滨 锅炉 厂 有 限 公司 
杭州 锅炉 集团 有 限 公司 


太原 锅炉 集团 有 限 公 司 


1 | EARP TARAR 东方 锅炉 股份 有 限 公司 

2 | 无 锡 华 光 锅 炉 股 份 有 限 公司 江西 江 联 能 源 环 保 股 份 公司 1.73 
3 | 北京 巴 布 科 克 “. 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 济南 锅炉 集团 有 限 公司 1. 30 
4 | 南通 万 达 锅炉 工程 有 限 公司 四 川 锅炉 厂 1.01 
5 

6 


2010 年 水 电 设备 分 会 企业 工业 总 产值 排序 





同比 增长 (%) 


TEA 
















































1 东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 662 096 580 021 14. 15 
2 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 530 687 642 696 -17. 43 
3 东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公 司 115 213 102 135 12. 80 
4 武汉 汽 轮 发 电机 厂 107 583 131 347 — 18. 09 
5 兰州 兰 电 电 机 有 限 公 司 105 096 95 576 9. 96 
6 浙江 富 春 江水 电 设备 股份 有 限 公 司 92 000 82 508 11. 50 
7 东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公司 80 769 66 528 21.41 
8 重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责 任 会 司 73 184 62 330 17. 41 
9 福建 南 电 股份 有 限 公司 50 088 50 010 0. 16 








天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公 司 40 857 46 506 


m T 


EKKRII MNA 

险 尔 演 电 机 三 (昆明 ) 有 限 责任 公司 
湖南 华 目 科 技 有 限 公司 
长 江 三 峡 能 事 达 电气 股份 有 限 公司 
杭州 杭 发 发 电 设备 有 限 公司 
杭州 力 源 发 电 设备 有 限 公 司 
浙江 金 轮 机 电 实 业 有 限 公司 

广东 鸿 源 众 力 发 电 设备 有 限 公司 
成 都 天 保重 型 装备 股份 有 限 公司 
河南 珊 发 水 电 设 备 有 限 责任 公司 








统计 资料 


(5) 
同比 增长 (9 ) 


60. 49 
- 18. 14 
48. 97 
13. 91 
8. 51 
17. 28 
0. 04 
12. 99 
8. 46 
6.22 


2010 年 水 电 设备 分 会 企业 主 营业 务 收入 排序 


"s DOEA | DOEA 


O 00 ~y Aa tn È t9 N e 







Bo [PH 


东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公 司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 
东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公 司 
兰州 兰 电 电 机 有 限 公司 
浙江 宦 春 江水 电 设 备 股 份 有 限 公司 
东芝 水 电 设备 ( 杭州) 有限 公司 
重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责任 公司 
天 津 市 天 发 重型 水 电 设 备 制造 有 限 公 司 
福建 南 电 股份 有 限 公司 
哈尔滨 电机 厂 ( 昆 明 ) 有 限 责 任 公司 
重庆 水 轮机 厂 有 限 责任 公司 
浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公司 
杭州 力 源 发 电 设备 有 限 公司 
杭州 杭 发 发 电 设备 有 限 公司 
湖南 华 月 科技 有 限 公 司 
重庆 云 河水 电 集团 有 限 公司 
成 都 天 保重 型 装备 股份 有 限 公司 
长 江 三峡 能 事 达 电气 股份 有 限 公司 
浙江 临海 机 械 有 限 公司 








2010 年 水 电 设 备 分 会 企业 工业 增加 值 排 序 


ET 


险 尔 滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 

浙江 富 春江 水 电 设备 股份 有 限 公司 
东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公司 


623 127 
507 973 
120 088 
103 342 
100 059 
91 971 
81 861 
72 2775 
50 028 
42 030 
38 498 
31 257 
27 903 
26 982 
26 092 
25 650 
25 106 
24 338 
22 865 
19 993 


183 202 
182 076 
31 280 
20 253 











622 283 
506 370 
111 090 
83 773 
92 046 
83 202 
66 318 
69 859 
45 038 
35 262 
47 293 
30 728 
26 279 
24 699 
25 207 
10 198 
22 197 
16 035 
20 087 
14 053 





172 220 
156 606 
23 927 
23 198 














同比 增长 (%) 


0. 14 
0. 32 
8. 10 
23. 36 
8. 71 
10. 54 
23. 44 
3. 46 
11. 08 
19. 19 
- 18. 60 
1. 72 
6. 18 
9. 24 
3. 51 
151. 52 
13. 11 
51. 78 
13. 83 
42. 27 


同比 增长 (和 ) 


0. 38 
16. 26 
30. 73 
26. 10 
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东方 电气 集团 东风 电机 有 限 公司 
兰州 兰 电 电 机 有 限 公司 
福建 南 电 股份 有 限 公司 

重庆 赛 力 盟 电机 有 限 责任 公司 

重庆 水 轮机 厂 有 限 责 任 公司 

天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公 司 
成 都 天 保重 型 装备 股份 有 限 公 司 
杭州 力 源 发 电 设备 有 限 公司 

广东 鸿 源 众 力 发 电 设备 有 限 公 司 

宜宾 富源 发 电 设备 有 限 公司 

杭州 杭 发 发 电 设备 有 限 公 司 

浙江 临海 机 械 有 限 公司 

重庆 云 河水 电 集 团 有 限 公司 

河南 瑞 发 水 电 设备 有 限 责 任 公司 

长 江 三 峡 能 事 达 电气 股份 有 限 公司 
江西 泰 豪 特种 电机 有 限 公 司 





2010 年 水 电 设 备 分 会 企业 全 员 劳 动 生 产 率 排序 





浙江 富 春 江水 电 设备 股份 有 限 公 司 
杭州 力 源 发 电 设备 有 限 公司 
哈尔滨 电 机 厂 有 限 责任 公司 

东芝 水 电 设 备 (杭州 ) 有 限 公 司 
广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公 司 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 
江西 省 莲花 水 轮机 厂 有 限 公司 
武汉 四 创 自动 控制 技术 有 限 责任 公司 
江西 泰 蒙 特种 电机 有 限 公司 

福建 万 新 发 电 设备 有 限 公司 








全 员 劳 动 生产 率 
(T/A) 


367 568 
348 870 
320 788 
265 695 
252 432 
246 682 
246 154 
231 250 
182 594 
182 235 









福建 南 电 股份 有 限 公司 

宜宾 富源 发 电 设备 有 限 公司 

天 津 市 天 发 重型 水 电 设备 制造 有 限 公司 
杭州 杭 发 发 电 设备 有 限 公 司 

广东 江河 电 吕 有 限 公司 

长 江 三 峡 能 事 达 电气 股份 有 限 公 司 
福州 方圆 电机 有 限 公司 

桐庐 天 元 机 电 有 限 公司 

福州 开发 区 南 电 控制 设备 厂 

浙江 临海 机 械 有 限 公司 








2010 年 水 电 设 备 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 


浙江 富 春江 水 电 设备 股份 有 限 公司 
杭州 力 源 发 电 设备 有 限 公司 
桐庐 天 元 机 电 有 限 公司 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
江西 省 莲花 水 轮机 厂 有 限 公司 
东芝 水 电 设备 (杭州 ) 有 限 公司 





武汉 四 创 自动 控制 技术 有 限 责任 公司 
东方 电气 集团 东方 电机 有 限 公司 
江西 泰 豪 特 种 电机 有 限 公司 

武汉 市 汉 诺 优 电 控 有 限 责任 公司 

乙 建 万 新 发 电 设备 有 限 公 司 
广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公司 








同比 增长 (%) 
0. 00 
-13.67 
— 19. 29 
12. 37 
61. 18 
36. 55 
120. 87 
3. 98 
63. 91 
22.33 
16. 33 
7.73 
- 31.29 
3.95 
38. 92 


(S£) 





全 员 劳 动 生 产 : 
序号 企业 名 称 RIETER 
(元 /人 ) 


172 475 
165 789 
161 717 
157 221 
154 714 
148 373 
147 385 
146 857 
137 736 
137 686 





经 济 效 益 
综合 指数 
2.55 
2. 48 
2.37 
2. 29 
2. 25 











统计 资料 


经 济 效益 
企业 加 AE a vh 
17 


( 续 ) 


经 济 效益 
综合 指数 




















名 阳 恒 远 资 江水 电 设备 有 限 公司 浙江 临海 电机 有 限 公司 
14 | 浙江 临海 机 械 有 限 公司 18 | 大 埔 具 水 力 发 电 设备 总 厂 1. 85 
15 | 宣 宾 富 源 发 电 设备 有 限 公司 福建 南 电 股份 有 限 公司 1. 84 


化 州 水 电 设备 有 限 公 司 重庆 水 轮机 三 有 限 责任 公司 


2010 年 内 燃 发 电 设 备 分 会 企业 工业 总 产值 排序 








序号 同比 增长 (%) 
l 英 秦 集团 有 限 公 司 183 960 12. 42 
2 深圳 赛 瓦 特 动力 科技 股份 有 限 公司 36 764 32. 92 
3 无 锡 圣 奏 科 技 有 限 公司 .. 39 528 17. 25 
4 上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 39 661 1. 89 
5 河北 华北 柴油 机 有 限 责任 公司 29 075 27.15 
6 中 船 重 工 电机 科技 股份 有 限 公 司 40 848 -13. 57 
7 北京 方 大 恩 劲 柴油 机 技术 服务 有 限 公司 

8 广州 糯 格 发 电机 有 限 公 司 92. 80 
9 重庆 春之 源 动力 设备 有 限 公司 69. 04 
10 西 电 ( 独 头 保税 区 ) 动 力 设 备 有 限 公 司 273. 98 
11 江西 清华 泰 豪 三 波 电机 有 限 公 司 -13. 28 
12 J| ARBÉAXRSURADEHSCR BEz n] 

13 常州 顺风 发 电 设 备 有 限 公司 

14 郑州 金 阳 电气 有 限 公司 27. 99 
15 深圳 市 金 动 科 力 实业 有 限 公司 1. 95 
16 上 海 麦 格 特集 团 有 限 公 司 

17 扬州 飞鸿 电 材 有 限 公 司 3.01 
18 TL UU iB 4E AE AE DA FLUE RAA 116. 53 
19 泰州 锋 陵 特种 电站 装备 有 限 公 司 102. 03 


20 福州 福 发 发 电 设备 有 限 公司 


2010 年 内 燃 发 电 设备 分 会 企业 主 膏 业务 收入 排序 











同比 增长 (%) 


DOFO | 0E 




















英 泰 集团 有 限 公司 199 460 178 460 11.77 
2 江苏 苏 美 达 机 电 有 限 公司 76 812 77 498 -0. 89 
3 上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 | 43 788 40 044 9. 35 
4 | 无 锡 圣 奢 科技 有 限 公司 | 35 956 22 960 56. 60 
5 河北 华北 柴油 机 有 限 责任 公司 35 116 30 310 15. 86 
6 中 船 重 工 电 机 科技 股份 有 限 公司 33 757 37 544 - 10. 09 
7 北京 方 大 恩 劲 柴油 机 技术 服务 有 限 公司 22 500 
8 江西 清华 秦 豪 三 波 电 机 有 限 公司 22 131 -4.75 
9 广州 英 格 发 电机 有 限 公司 20 421 155. 55 
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( 续 ) 
同比 增长 (名 ) 





DOE 















10 深圳 赛 瓦特 动力 科技 股份 有 限 公司 20. 00 
11 38 P 0 8 27] 21 C RAA 63. 98 
12 西 电 (汕头 保税 区 ) 动 力 设 备 有 限 公司 206. 93 
13 广东 康 逆 动力 科技 有 限 公 司 48. 40 
14 常州 顺风 发 电 设备 有 限 公 司 

15 深圳 市 金 动 科 力 实业 有 限 公 司 1. 95 
16 郑州 金 阳 电 气 有 限 公司 -12.21 
17 扬州 飞鸿 电 材 有 限 公司 2. 99 
18 上 海 麦 格 特集 团 有 限 公 司 

19 江西 清华 泰 豪 微 电 机 有 限 公司 84. 87 


泰州 锋 陵 特种 电站 装备 有 限 公司 


2010 年 内 燃 发 电 设备 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


序号 同比 增长 (%) 
1 英 泰 集团 有 限 公 司 9. 03 
2 上 海 科 泰 电 源 股份 有 限 公司 | 4. 16 
3 XA OE RERHECB ERA RJ 9. 13 
4 中 船 重工 电机 科技 股份 有 限 公司 5. 83 
5 深圳 市 金 动 科 力 实业 有 限 公 司 4. 94 
6 河北 华北 柴油 机 有 限 责任 公司 4. 85 
7 广州 英 格 发 电机 有 限 公 司 18. 26 
8 江西 清华 素 豪 三 波 电机 有 限 公 司 10. 83 
9 重庆 仁之 源 动 力 设备 有 限 公 司 65. 28 
10 郑州 金 阳 电气 有 限 公司 68. 60 


i 西 电 ( 汕头 保税 区 ) 动 力 设 备 有 限 公 司 | 51. 09 
12 上 海 麦 格 特集 团 有 限 公司 

13 北京 方 大 转 劲 柴油 机 技术 服务 有 限 公司 

14 常州 顺风 发 电 设备 有 限 公司 


15 扬州 飞鸿 电 材 有 跟 公 司 4. 06 
16 兰州 电源 车 辆 研究 所 有 限 公司 — 33. 30 
17 江西 清华 泰 豪 微 电 机 有 限 公司 165. 96 
18 上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公司 -16. 63 


19 上 海 孚 创 动力 电器 有 限 公 司 73. 45 
20 V fRBRAESZIRHBUR UR Zr] 












经 济 效益 
综合 指数 
5. 82 


经 济 效益 
企 ， 7, 企 ， y 
深圳 市 金 动 科 力 实业 有 限 公司 82. 18 3 | 深圳 赛 瓦 特 动力 科技 股份 有 限 公 司 
上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公 司 8. 70 4 | 上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公司 









统计 资料 


(5) 




























5 | 英 泰 集团 有 限 公司 江西 清华 泰 豪 三 波 电机 有 限 公司 

6 | 西 电 (汕头 保税 区 ) 动 力 设备 有 限 公 司 江西 清华 泰 豪 微 电 机 有 限 公 司 2.15 
7 | 郑州 众 智 科技 股份 有 限 公司 中 船 重工 电机 科技 股份 有 限 公司 2.04 
8 | XS Xd EDU LA 郑州 金 阳 电气 有 限 公司 2.00 
9 | 广州 英 格 发 电机 有 限 公司 扬州 飞鸿 电 材 有 限 公 司 1.73 
10 | 常州 顺风 发 电 设备 有 限 公司 河北 华北 柴油 机 有 限 责任 公司 1. 69 
11 | 上 海 麦 格 特集 团 有 限 公 司 重庆 春之 源 动力 设备 有 限 公 司 1.57 


北京 方 大 恩 劲 柴油 机 技术 服务 有 限 公司 E75 8027] 7] Fa Si BLZ a 





2010 年 高 压 开关 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


序号 同比 增长 (%) 








许 继 集团 有 限 公司 1 038 514 834 743 24. 41 
2 大 全 集团 有 限 公司 1 024 654 708 507 44. 62 
3 西安 西 电 开 关 电 气 有 限 公司 726 549 702 220 3.46 
4 平 高 集团 有 限 公 司 723 757 682 803 6. 00 
5 泰 开 电气 集团 有 限 公司 503 912 482 728 4. 39 
6 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 497 080 467 873 6. 24 
7 河南 森 源 集团 有 限 公司 467 804 325 254 43. 83 
8 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 452 000 420 000 7. 62 
9 华 鹏 集团 有 限 公 司 405 000 337 500 20. 00 
10 正泰 电气 股份 有 限 公司 357 451 325 213 9.91 
11 华 仪 电 器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公司 357 413 297 434 20. 17 
12 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开关 有 限 公司 330 610 340 596 -2.93 
13 厦门 ABB 开关 有 限 公司 322 721 295 456 9. 23 
14 西安 西 电 高 压 开关 有 限 责任 公司 266 862 284 839 -6.31 
15 浙江 天 正 电 气 股份 有 限 公 司 264 000 220 000 20. 00 
16 上 海中 发 电气 ( 集团) 股份 有 限 公司 198 420 151 389 31. 07 
17 TEREE BROA BR S i] 179 105 140 560 27.42 
18 iss A EL REDE FRAN 153 013 132 546 15. 44 
19 杭 申 集团 有 限 公司 146 742 113 497 29. 29 
20 山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公司 143 594 80 610 78. 13 
21 常熟 开关 制造 有 限 公 司 143 425 109 588 30.88 
22 万 控 集团 有 限 公 司 130 807 103 100 26. 87 
23 上 海 广电 电气 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 130 076 
24 上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公司 128 983 160 731 -19.75 
25 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 128 939 127 280 1.30 
26 安徽 读 龙 电器 股份 有 限 公 司 125 630 109 244 15. 00 
27 成 都 华 川 电 装 有 限 责任 公司 125 000 
28 盛 隆 电气 集团 有 限 公 司 122 000 106 000 15. 09 
29 川 开 电 气 股 份 有 限 公司 118 559 98 777 20. 03 
30 上 海 东 方 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 101 966 77 628 31. 35 
31 浙江 开关 厂 有 限 公司 101 836 95 166 7.01 
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( 续 ) 


3 同比 增长 (% ) 


ERSIHHON MAS 120 909 -22. 46 
33 四 川 电器 集团 有 限 公司 79 677 12. 79 
34 上 海宝 临 电气 集团 有 限 公司 73 887 20. 00 
35 常州 太平 洋 电 力 设 备 ( 和 集团) 有 限 公 司 78 800 8. 00 
36 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公 司 87 039 - 5.45 
37 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公 司 82 681 -0. 54 
38 成 都 科 星 电力 电器 有 限 公司 39 220 100. 60 
39 厦门 华电 开关 有 限 公司 73 657 4. 48 
40 北京 北 开 电气 股份 有 限 公司 65 468 9. 94 
Pm 
2010 年 高 压 开 关 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 
序号 同比 增长 (%) 
许 继 集团 有 限 公 司 1 120 445 855 694 30. 94 

2 大 全 集团 有 限 公司 1 021 856 702 413 45. 48 
3 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 487 139 458 699 6. 20 
4 泰 开 电气 集团 有 限 公 司 472 983 425 815 11. 08 
5 河南 森 源 集团 有 限 公司 465 950 322 155 44. 37 
6 西安 西 电 开 关 电 气 有 限 公司 395 735 535 092 - 26. 04 
7 PEERAA RAR 394 800 329 000 20. 00 
8 平 高 集团 有 限 公司 374 420 507 112 -26. 17 
9 华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电 气 ) 有限 公 司 354 624 296 874 19. 45 
10 正泰 电气 股份 有 限 公 司 328 925 270 456 21.62 
i 厦门 ABB 开关 有 限 公 司 311 275 304 798 2. 13 
12 ”| 人民 电 器 集团 有 限 公司 . 309 287 312 699 -1.09 
13 新 东北 电气 (沈阳 ) 高 压 开 关 有 限 公 司 282 573 326 251 - 13. 39 
14 西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责 任 公司 260 414 261 895 -0.57 
15 浙江 天 正 电气 股份 有 限 公 司 206 000 165 000 24. 85 
16 杭 申 集团 有 限 公司 187 130 114 958 62. 78 
17 上 海中 发 电气 ( 集团) 股份 有 限 公司 186 515 143 820 29. 69 
18 宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 164 832 122 580 34. 47 
19 常熟 开关 制造 有 限 公 司 142 043 108 408 31. 03 
20 益 和 电气 集团 股份 有 限 公司 137 526 125 379 9. 69 
21 上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公 司 133 311 157 882 - 15. 56 
22 万 控 集 团 有 限 公 司 130 746 103 026 26. 91 
23 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公 司 124 059 123 328 0. 59 
24 成 都 华 川 电 装 有 限 责任 公司 120 000 

25 pot AE d AE RAR 116 440 101 253 15. 00 
26 上 海 广电 电气 (集团 ) 股份 有 限 公司 112 302 

27 JF Fa ^UE BR ZR] 105 467 91 866 14. 81 
28 盛 隆 电 气 集团 有 限 公司 99 743 19 958 399. 76 
29 浙江 开关 厂 有 限 公司 96 157 84 124 14. 30 
30 出 东 泰 山 值 信 开 关 集 团 有 限 公司 94 662 74 025 27. 88 
31 库 柏 电子 科技 (上 海 } 有 限 公司 93 756 120 909 - 22. 46 
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统计 资料 


(5) 
同比 增长 (和 ) 





DOE | OORA 












32 上 海宝 临 电 气 集团 有 限 公司 23. 33 
33 常州 太平 洋 电 力 设备 (集团 ) 有 限 公 司 10. 36 
34 上 海 东 方 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公司 16. 06 
35 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公 司 82 319 0. 72 
36 ERRAK ARAE] 79 040 -9. 12 
37 四 川 电 器 集团 有 限 公司 78 524 21.81 
38 厦门 华电 开关 有 限 公 司 75 511 2.52 
39 北京 北 开 电气 股份 有 限 公 司 70 976 22. 25 





上 海 西门 子 开 关 有 限 公司 


2010 年 高 压 开 关 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


"s IE 











1 许 继 集团 有 限 公司 427 032 326 129 30. 94 
2 大 全 集团 有 限 公 司 284 995 196 254 45. 22 
3 泰 开 电 气 集 团 有 限 公司 154 628 147 093 5. 12 
4 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公 司 143 004 27 137 426. 97 
5 华 觅 集团 有 限 公 司 125 017 104 181 20. 00 
6 西安 西 电 开关 电气 有 限 公司 124 458 120 813 3.02 
7 厦门 ABB 开关 有 限 公司 92 318 88 235 4. 63 
8 华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公司 92 225 74 323 24. 09 
9 平 高 集团 有 限 公 司 90 816 164 730 - 44. 87 
10 新 东北 电气 (沈阳 ) E HOT AXUB BR 82 653 118 189 ~ 30. 07 
11 河南 森 源 集团 有 限 公司 77 945 | 67 778 15. 00 
12 常熟 开关 制造 有 限 公司 73 145 54 984 33. 03 
13 人 民 电 器 集团 有 限 公司 67 068 69 884 -4. 03 
14 益 和 电气 集团 股份 有 限 公司 55 222 54 884 0. 62 
15 正泰 电气 股份 有 限 公司 49 580 161 524 - 69. 30 
16 上 海中 发 电气 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 48 285 32 385 49. 10 
17 江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公 司 45 427 37 350 21. 63 
18 川 开 电 气 股 份 有 限 公 司 45 225 33 579 34. 68 
19 EX EHR) ARAR 44 198 38 512 14. 76 
20 宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 43 547 24 938 74. 62 
21 上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公司 43 313 49 382 - 12. 29 
22 广州 东芝 白云 电器 设备 有 限 公 司 38 007 4 220 800. 64 
23 安徽 讲 龙 电器 股份 有 限 公司 37 689 73 307 — 48. 59 
24 西安 西 电 高 讨 开关 有 限 责任 公司 34 133 39 758 -14.15 
25 索 凌 电气 有 限 公 司 31 300 26 100 19. 92 
26 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 30 887 29 814 3. 60 
27 万 控 集 团 有 限 公 司 30 290 23 430 29. 28 
28 成 都 华 川 电 装 有 限 责任 公司 30 000 

29 四 川 电器 集团 有 限 公司 29 411 26 797 9. 75 
30 常州 太平 洋 电 力 设备 (集团 ) 有 限 公司 26 280 23 369 12. 46 
31 上 海 广电 电气 (集团 ) 股份 有 限 公司 26 000 
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(E) 













同比 增长 (% ) 

库 析 电子 科技 (上 海 ) 有 限 公司 -22. 50 
33 FERIRA RA) 有 限 公 司 18. 13 
34 厦门 华电 开关 有 限 公司 - 64. 30 
35 杭 申 集团 有 限 公 司 88. 43 
36 山东 泰山 恒信 开关 集团 有 限 公司 24. 95 
37 施耐德 开关 ( 苏州) 有限 公司 31. 48 
38 北京 科 锐 配 电 自动 化 股份 有 限 公 司 -4. 94 
39 青岛 特 锐 德 电气 股份 有 限 公 司 30. 73 


上 海天 华电 器 设备 有 限 公 司 
2010 年 高 压 开 关 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排 


经 
aan 
"tH 


广州 东芝 日 云 电 器 设备 有 限 公司 四 川 电器 集团 有 限 公司 


q 





经 济 效益 
综合 指数 



































































1 

2 | 盛 隆 电 气 集团 有 限 公司 浙江 省 开化 七 一 电力 器 材 有 限 责任 公司 4.31 
3 | 江苏 东 源 电器 集团 股份 有 限 公司 江苏 森 源 电气 股份 有 限 公司 4. 29 
4 | 西安 西 电 高 压 开 关 有 限 责任 公司 湖南 雁 能 森 源 电力 设备 有 限 公司 4. 23 
5 | 玉环 东海 互感 器 有 限 公 司 上 海 广 电 电气 (集团 ) 股份 有 限 公司 4. 20 
6 | 厦门 ABB 开关 有 限 公司 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 4. 19 
7 | 施耐德 开关 ( 苏州) 有限 公司 新 疆 奎 开 电 气 有 限 公司 4. 15 
8 | 常熟 开关 制造 有 限 公司 温州 市 海 磁 电器 有 限 公 司 4.11 
9 | 上 海通 用 电气 开关 /广电 有 限 公司 上 海 西 门 子 开关 有 限 公 司 4.07 
10 | 益 和 电气 集团 股份 有 限 公司 人 民 电 器 集团 有 限 公司 4. 05 
11 | 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公司 青岛 特 锐 德 电气 股份 有 限 公司 3. 93 
12 | 华 鹏 集团 有 限 公 司 索 凌 电气 有 限 公 司 3. 89 
13 | 江苏 华 冠 电器 集团 有 限 公 司 土 海 西门 子 高 压 开 关 有 限 公司 3. 86 
14 | 上 海 电器 成 套 厂 有 限 公 司 天 津 市 汇 和 电气 控制 设备 厂 3. 85 
15 | 厦门 华电 开关 有 限 公司 上 海 一 开 电气 集团 有 限 公司 3. 85 
16 | 江苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公司 江苏 泰 事 达 电 气 有 限 公 司 3. 82 
17 | 川 开 电 气 股 份 有 限 公 司 北海 银河 科技 电气 有 限 责任 公司 3. 79 
18 | 长 园 电 力 技 术 有 限 公司 遵义 长 征 电 器 开关 设备 有 限 责任 公司 3. 78 
19 | 华 仪 电器 集团 ( 华 仪 电气 ) 有 限 公 司 平顶山 爱迪生 电力 系统 有 限 公 司 3.77 





常州 太平 洋 电 力 设备 (集团 ) 有 限 公 司 许 继 集团 有 限 公司 


2010 年 变压器 分 会 企业 工业 总 产值 排序 




















同比 增长 (%) 
1 出 东 和 鲁能 泰山 电力 设备 有 跟 公 司 152 129 -28.12 
2 三 变 科技 股份 有 限 公司 109 686 - 14. 15 
3 山东 电 力 设备 制造 有 限 公司 126 165 - 34. 33 
4 重庆 市 亚 东 亚 集团 变压器 有 限 公司 
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统计 资料 


( 续 ) 
同比 增长 (%) 











序号 2010 年 (万 元 ) | — 2009 年 (万 元 ) 





5 UC FH Cy Ha, ^C RAA 

6 云南 通 变 电器 有 限 公司 

7 山东 华 驰 变压器 股份 有 跟 公 司 

8 哈尔滨 变压器 有 限 责 任 会 司 -28. 89 
9 新 乡 逐 鹿 实 业 股 份 有 限 公 司 - 13.61 


常州 东芝 变压器 有 限 公司 


2010 年 变 压 锅 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


va HENK) 
ERIR RA 126 581 181 602 - 30. 30 

2 山东 电力 设备 制造 有 限 公司 98 938 107 440 -7.91 

3 三 变 科 技 股份 有 限 公 司 87 659 107 241 -18.26 

4 沈阳 吴 诚 电气 有 限 公司 53 810 

5 重庆 市 亚 东 亚 集团 变压器 有 限 公 司 50 922 

6 云南 通 变 电器 有 限 公 司 42 864 

7 | 山东 华 驰 变 压 融 股 份 有 限 公司 36 000 

8 哈尔滨 变压器 有 限 责 任 公司 20 026 - 31.46 

9 3r e XE SC My Ri DU RAR 14 326 -15.81 

10 常州 东芝 变压器 有 限 公司 10 442 








2010 年 变压器 分 会 企业 工业 增加 值 排 序 





























企业 和 名称 2010 年 (万 元 ) 同比 增长 (% ) 

] 三 变 科技 股份 有 限 公司 25 405 -3.76 
2 出 东 和 鲁能 泰山 电力 设备 有 限 公司 17 699 -41. 06 

3 重庆 市 亚 东 亚 集 团 变压器 有 限 公司 16 639 

4 山东 电 力 设备 制造 有 限 公司 16 121 — 53. 33 

5 云南 通 变 电器 有 限 公 司 13 118 -8. 54 

6 沈阳 吴 诚 电气 有 限 公司 11 560 

7 出 东 华 驰 变 压 器 股份 有 限 公司 5 500 

8 哈尔滨 变压器 有 限 责 任 公 司 -46.01 

9 新 乡 逐 鹿 实 业 股 份 有 限 公司 


- 22. 06 


2010 年 绝缘 子 避 雷 器 分 会 企业 工业 总 产值 排序 














FERK CE) 
I 大 连 电 次 有限 公司 -5.65 

2 自贡 塞 妃 维尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 -5.63 

3 江苏 神 马 电力 股份 有 限 公 司 14. 92 

4 南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 - 17. 68 

5 苏州 电瓷 三 有 限 公司 28. 07 

6 WEEE J AAN 
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( 续 ) 


同比 增长 (%% ) 



















TEE 





7 西安 西 电 高 压 电 瓷 有 限 责任 公司 -21. 86 
8 河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公司 24. 38 
9 东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 25. 91 
10 醴陵 市 华 瘟 电 瓷 电器 有 限 公司 46. 30 
11 西安 西 电 避 雷 器 有 限 责 任 公 司 -4.99 
12 抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 23. 61 
13 广州 市 迈 殉 林 电 力 有 限 公 司 11. 66 
14 南阳 金冠 电气 有 限 公 司 6. 15 
15 抚顺 电 次 制造 有 限 公司 -24. 00 
16 温州 益 坤 电气 有 限 公 司 36. 00 
17 浙江 金利 华电 气 股份 有 限 公 司 -22. 95 
18 唐山 高 压 电 次 有 限 公司 - 29. 20 
19 西安 西 电 高 压 套 管 有 限 公 司 5.17 


塞 迪 维 尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 


2010 年 绝缘 子 避雷 器 分 会 企业 主 营业 务 收入 排序 


序号 同比 增长 (%) 
l 大 连 电 次 有 限 公 司 3.71 
2 江苏 神 马 电力 股份 有 限 公司 9. 47 
3 自贡 塞 迪 维 尔 钢 化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 30. 84 
4 苏州 电瓷 三 有 限 公 司 31. 60 
5 VU 3z P5 rp, en Fs Ha REC RAAR 26. 26 
6 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 -14.51 
7 南阳 金冠 电气 有 限 公 司 23. 01 
8 淄博 泰 光电 力 器 材 厂 48. 33 
9 河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公 司 24. 37 
10 抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公 司 48. 93 
11 | 柄 陵 市 华 狗 电瓷 电器 有 限 公 司 9. 05 
12 广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公司 19. 93 
13 西安 西 电 避 雷 器 有 限 责任 公司 -3.20 
14 内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 24. 82 
15 东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 —25. 99 
16 塞 迪 维尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 65. 28 
17 抚顺 电瓷 制造 有 限 公司 -9. 40 
18 唐山 高 压 电 次 有 限 公司 - 22.34 
19 浙江 金利 华电 气 股 份 有 限 公司 - 19.53 





20 萍乡 百 斯 特 电 次 有 限 公司 28. 33 


2010 年 绝缘 子 避 雷 器 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


2009 年 (万 元 ) 


JM HET AMAR 
大 连 电 瓷 有 限 公 司 





同比 增长 (% ) 
36. 10 






塞 过 维尔 玻璃 绝缘 子 ( 上海 ) 有 限 公 司 


Ce 
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统计 资料 


( 续 ) 
同比 增长 (%) 


20. 35 
18. 92 
3.92 

— 30. 83 
19. 07 
35. 94 








抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公司 11 756 9 768 
南阳 金冠 电气 有 限 公 司 11 140 9 368 
江苏 神 马 电力 股份 有 限 公司 10 600 10 200 
南京 电气 (集团 ) 有 限 责 任 公司 9 480 13 705 
内 蒙古 精诚 高 压 绝 缘 子 有 限 责 任 公司 8 455 7 101 
广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公司 8 113 5 968 
东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 7 099 11 553 
渔 博 素 光电 力 器 材 广 7 068 5 149 
西安 西 电 高 压 电 交 有限 责 任 公司 6 904 13 866 
青州 市 力 王 电力 科技 有 限 公 司 6 202 4 128 
深圳 市 银 星 电 力 电 子 有 限 公 司 5 514 2 831 
浙江 金利 华电 气 股 份 有 限 公 司 5 369 6 967 
浙江 中 能 电气 有 限 公司 4 835 2 930 
唐山 高 压 电瓷 有 限 公司 4 542 10 126 
西安 西 电 避雷 器 有 限 责任 公司 4 446 4 019 
抚顺 电瓷 制造 有 限 公 司 4 251 5 950 
山东 瑞 泰 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 3 807 3 570 


2010 年 绝缘 子 避 


塞 迪 维尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 
出 东 瑞 泰 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 

嘉兴 市 瑞 嘉 电气 有 限 公司 

深圳 市 银 星 电力 电子 有 限 公司 
青州 市 力 王 电 力 科 技 有 限 公司 

南阳 金冠 电气 有 限 公司 

浙江 中 能 电气 有 限 公 司 

浙江 金利 华电 气 股 份 有 限 公司 
广州 市 迈克 林 电 力 有 限 公 司 

江西 强 联 电 瓷 制造 有 限 公司 


企业 和 名称 








PA mA s 


全 员 劳 动 生产 率 
; 4E y FA 
企业 名 称 (元 /人 ) e| ee 


1 312 479 
810 000 
429 268 
336 220 
333 441 
322 899 
293 030 
241 847 
224 116 

































































内 蒙古 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 责任 公司 
淄博 泰 光 电力 器 材 厂 

东莞 市 高 能 电气 股份 有 限 公司 

JN m EJ ARAR 

西安 西 电 避 雷 器 有 限 责 任 公司 

江苏 神 马 电力 股份 有 限 公司 

抚顺 高 科 电 次 电气 制造 有 限 公 司 
宁波 市 镇 海 国 创 高 压 电 器 有 限 公司 
KEERA BRA RJ 





185 714 





塞 迪 维 尔 玻璃 绝缘 子 ( 上 海 ) 有 限 公司 
出 东 瑞 泰 玻璃 绝缘 子 有 限 公司 
石家庄 市 电 次 有 限 责任 公司 

嘉兴 市 瑞 嘉 电气 有 限 公司 

青州 市 力 王 电 力 科 技 有 限 公司 

渐 江 金利 华电 气 股份 有 限 公司 

河北 新 华 高 压 电 器 有 限 公 司 





中 材 高 新 材料 股份 有 限 公司 


企业 名 称 


V MUS SOM Ha NA ER ni] 

浙江 中 能 电气 有 限 公司 

江苏 神 马 电力 股份 有 限 公 司 
WRITER A BAE TRE 

南阳 金冠 电气 有 限 公司 

江西 强 联 电 次 制造 有 限 公司 

内 蒙 上 右 精诚 高 压 绝缘 子 有 限 资 任 公司 





— 38. 55 
37. 27 
— 50. 21 
50. 24 
94. 77 
- 22. 94 
65. 02 
-55.15 
10. 62 
- 28. 55 
6. 64 


动 生产 率 排序 





全 员 劳 动 生产 率 
(I/A) 
181 049 
172 390 
168 223 
151 713 
150 196 
135 897 
135 594 
134 103 
126 393 
125 749 













经 济 效益 
综合 指数 
3. 43 
3. 09 
2. 99 
2. 95 
2. 90 
2. 82 
2. 69 
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(E) 


抚顺 高 科 电瓷 电气 制造 有 限 公司 武汉 博大 科技 随州 电气 有 限 公司 
湖南 太阳 电力 电 次 电器 制造 有 限 公司 ! 浙江 高 能 电力 设备 有 限 公司 
淄博 泰 光电 力 器 材 厂 . 山东 省 星 利 县 新 型 电力 器 材 厂 





2010 年 电力 电容 器 分 会 企业 工业 总 产值 排序 





同比 增长 (% ) 
1.24 

-34. 26 

- 26. 95 




















DORAD | AU 


桂林 电力 电容 器 有 限 责任 公司 

西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 

日 新 电机 ( 无锡) 有 限 公 司 

上 海 库 珀 电力 电容 器 有 限 公 司 

陕西 合 容 电气 电容 器 有 限 公司 

正泰 集团 电容 器 分 公司 

上 海 思 源 电 力 电容 右 有 限 公 司 

A SERERA RAA] 

浙江 指 月 电气 有 限 公司 

新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 责 任 公 司 
佛 出 市 顺 容 电气 有 限 公司 

上 海上 电 电 容器 有 限 公司 
温州 九 康 电 气 有 限 公司 

上 上 海 永 锅 电 力 电容 器 有 限 公司 

上 上 广电 力 电 容器 有 限 公司 


5. 76 
32. 45 
- 17.56 
6. 62 
16. 65 
-23.18 
-47.47 
12. 11 
13.17 
- 24. 86 


OO œœ ~y OC hù È WW N = 


2010 £F. FB 7] FB 3 586 23 SE -E ES Mr 55 A HEF 























同比 增长 (%) 


1 桂林 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 12. 17 
2 西安 西 电 电力 电容 器 有 限 责任 公司 - 26. 59 
3 日 新 电机 (无 锡 ) HERZ 8j -28. 46 
4 陕西 合 容 电气 电容 器 有 限 公司 8. 11 
5 上 海 库 珀 电力 电容 器 有 限 公 司 

6 土 海 思源 电力 电容 器 有 限 公司 3. 14 
7 青岛 恒 顺 电器 有 限 公司 6. 62 
8 佛山 市 顺 容 电气 有 限 公司 -47. 47 
9 新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电 容器 有 限 责 任 公司 -28.71 
10 浙江 指 月 电气 有 限 公司 9. 00 
11 温州 九 康 电气 有 限 公司 15. 76 
12 淄博 莱 宝 电力 电容 器 有 限 公 司 49. 27 
13 苏州 电力 电容 器 有 限 公司 -22.05 . 
14 上 海 永 锦 电 力 电 容器 有 和 限 公司 -10. 40 


河南 中 原 电力 电容 器 有 限 公司 


统计 资料 


2010 年 电力 电容 希 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


2010 年 (万 元 ) | 2009 年 (万 元 ) 


同比 增长 (% ) 


























1 桂林 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 34. 92 
2 日 新 电机 ( 无锡) 有限 公司 —18. 50 
3 陕西 合 容 电气 电容 器 有 限 公 司 16. 90 
4 西安 西 电 电 力 电容 器 有 限 责 任 公司 - 53. 86 
5 陕西 合 容 电气 电容 器 有 限 公司 16. 90 
6 上 海 库 珀 电力 电容 器 有 限 公司 

7 青岛 恒 顺 电器 有 限 公司 28. 65 
8 浙江 指 月 电气 有 限 公司 12. 98 
9 上 海 思 源 电 力 电容 器 有 限 公司 -66. 43 
10 新 东北 电气 (锦州 ) 电 力 电容 器 有 限 责 任 公 司 - 22.34 
11 正泰 集团 电容 器 分 公司 71.70 
12 温州 九 康 电气 有 限 公司 183. 50 
13 上 海上 电 电 容器 有 限 公司 7.21 
14 河南 中 原 电 力 电 容器 有 限 公 司 63. 52 


上 海水 勿 电力 电容 器 有 限 公司 
2010 年 电力 电容 器 分 会 企业 经 济 效 益 综 合 指数 排序 


经 
seem |" und 
Zi ri TH 






经 济 效益 
综合 指数 




























1 | 青岛 饭 顺 电器 有 限 公司 | 3.98 9 | 温州 九 康 电 气 有 限 公 司 

2 | 上 海 思源 电力 电容 器 有 限 公司 10 | 陕西 合 容 电气 电容 器 有 限 公 司 2.47 
3 | 浙江 指 月 电气 有 限 公司 1] | 桂林 电力 电容 右 有 限 责任 公司 2.42 
4 | 佛山 市 顺德 区 胜 业 电器 有 限 公 司 12 | 河南 中 原 电 力 电容 器 有 限 公司 2.11 
5 | 正泰 集团 电容 部 分 公司 13 | 日 新 电机 (无 锡 ) 有 限 公司 1. 95 
6 | 席 博 莱 宝 电力 电容 右 有 限 公司 无 锡 华能 电力 电容 器 有 限 公司 1. 93 
7 | 宁波 高 去 电器 有 限 公司 西安 西 电 电 力 电容 器 有 限 责 任 公司 1. 81 
8 | 上 海上 电 电 容器 有 限 公司 


2010 年 电 控 配 电 设备 分 会 企业 工业 总 产值 排序 












2009 年 (万 元 ) 








闻 比 增长 (% ) 







































1 大 全 集团 有 限 公司 1 024 654 708 507 44. 62 
2 华 鹏 集团 有 限 公 司 * 538 350 493 899 9. 00 
3 江苏 东 源 电器 集团 * 497 080 467 873 6. 24 
4 上 海德 力 西 集团 有 限 公司 240 328 238 160 0. 91 
5 上 海中 发 电气 ( 集团) 有 限 公司 * 198 420 151 389 31. 07 
6 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 * 174 639 150 782 15. 82 
7 深圳 市 宝安 任 达 电 器 实业 有 限 公司 168 565 89 850 87. 61 
8 宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公司 * 167 678 140 560 19. 29 
9 江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 152 000 125 000 21. 60 





— 
ce 





环宇 集团 有 限 公司 * 148 053 143 990 
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序号 
LI 












杭 申 集团 有 限 公 司 “ 


13 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 
14 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公司 * 

15 ES E Auk vang ASI 

16 川 开 电 气 股份 有 限 公 司 

17 四 川 电器 集团 有 限 公 司 * 

18 上 海宝 临 电 气 集团 有 限 公司 * 
19 上 海天 灵 开 关 厂 有 限 公司 * 


上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公 司 ” 
mS 含 其 他 产品 。 





常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常熟 开关 厂 )* 











146 742 
143 425 
134 722 
128 939 
125 630 
118 559 
89 866 
88 366 
82 292 
82 237 





TT [ 29» £05) 


113 497 
109 588 
119 013 
127 280 
109 244 
98 777 























79 677 
73 887 








82 681 







87 039 





(5) 
MEHKA ) 
29. 29 
30. 88 
13. 20 
1. 30 
15. 00 
20. 03 
12. 79 
19. 60 

-5.45 





2010 年 电 控 配 电 设备 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


序号 企业 名 称 
1 大 全 集团 有 限 公司 

2 4:96 55 HL RAR 

3 江苏 东 源 电器 集团 

4 上 海德 力 西 集团 有 限 公司 

5 杭 申 集团 有 限 公司 

6 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 

7 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 
8 T CK dc (SR BL) 股份 有 限 公司 

9 江苏 波 瑞 电气 有 限 公 司 


10 | 环宇 集团 有 限 公司 

Hi 深圳 市 宝安 任 达 电 器 实业 有 限 公 司 
12 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常 熟 开 关 厂 ) 
13 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 
14 上 海 构 中 (集团) 有 限 公 司 

15 安徽 意 龙 电器 股份 有 限 公 司 

16 川 开 电 气 股份 有 限 公司 

17 上 海宝 临 电 气 集团 有 限 公司 

18 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 

19 LERRA ARA” 

20 四 川 电器 集团 有 限 公司 


注 : 含 其 他 产品 。 





518 483 
487 139 
205 839 
187 130 
186 515 
168 754 
166 616 
150 997 
146 910 
144 171 
142 043 
127 011 
124 059 
116 440 
105 467 

88 655 

82 319 
79 040 
78 524 


2010 年 (万 元 ) 2009 年 (万 元 ) 


1 021 856 


706 507 
475 672 
458 699 
187 961 
114 958 
143 820 
146 259 
122 580 
123 379 
142 851 

78 855 
108 408 
110 683 
123 328 
101 253 

9] 866 
71 787 

81 729 

86 974 

64 463 





同比 增长 (% ) 

44. 03 

9. 00 

6. 20 

9. 5] 
62. 78 
29. 69 
15. 38 
35. 92 
22. 38 

2. 84 
82. 83 
31. 03 
14. 75 

0. 59 
15. 00 
14. 8] 
23. 50 

0. 72 
-9. 12 
21. 81 





2010 年 电 控 配 电 设备 分 会 企业 工业 增加 值 排序 
序号 同比 增长 (%) 


大 全 集团 有 限 公司 284 995 196 254 45. 22 
华 鹏 集团 有 限 公 司 * 152 297 139 722 9. 00 
江苏 东 源 电器 集团 143 004 27 137 426. 97 


江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公司 87 695 77 359 13. 36 
常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常 熟 开 关 厂 ) 73 145 54 984 33. 03 
江苏 天 源 华 威 电 气 集团 有 限 公司 * 64 741 55 889 15. 84 





OM wu d LC N 


404 


统计 资料 


( 续 ) 
同比 增长 (%% ) 





2010 年 (万 元 ) 





















天 津 久 安 集团 有 限 公司 63 112 48 380 30. 45 
8 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公司 * 49. 10 
9 川 开 电 气 股 份 有 限 公 司 34. 68 
10 上 海 本 中 (集团 ) 有 限 公 司 “ 14. 76 
1 江苏 波 瑞 电 气 有 限 公 司 20. 80 
12 深圳 市 宝安 任 达 电 器 实业 有 限 公司 87. 18 
13 宁波 天 安 (集团 ) 上 股份 有 限 公 司 * 60. 10 
14 安徽 仕 龙 电器 股份 有 限 公司 - 48. 59 
15 上 海德 力 西 集团 有 限 公 司 4. 86 
16 江苏 海 纬 集团 有 限 公司 8. 68 
17 环宇 集团 有 限 公 司 “ 14. 37 
18 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 * 3. 60 
19 四 川 电器 集团 有 限 公 司 * 9. 75 


杭 申 集团 有 限 公司 ” 
注 :* 含 其 他 产品 。 


2010 年 电 控 配 电 设备 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 















全 员 劳 动 生产 率 
(T/A) 


全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 




































































|| 江苏 波 瑞 电 气 有 限 公司 1 320 031 许 继 智 能 中 压 开 关公 司 595 310 
2 | ILI I d SSH " 1 267 766 四 川 电器 集团 有 限 公 司 * 546 673 
3 | 天 津 久 安 集团 有 限 公 司 1 034 623 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公 司 * 535 936 
4 | 上 海中 发 电气 (集团 ) 有 限 公 司 * 952 367 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公 司 * 530 057 
5 | 江苏 海 续 集团 有 限 公司 838 573 常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常 熟 开关 厂 )* 485 368 
6 | 浙江 群 力 电 气 有 限 公司 790 769 唐山 创 元 方 大 电 气 有 限 责 任 公司 * 462 500 
7 | 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 691 601 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公司 436 347 
8 | 上 海 电器 成 套 厂 有 限 公 司 668 571 上 海 朽 中 (集团 ) 有限 公司 * 433 314 
9 | 永康 市 电力 设备 厂 646 882 苏州 电器 科学 研究 院 股 份 有 限 公司 388 727 











[i 
c 





川 开 电 气 股份 有 限 公司 
注 :* 含 其 他 产品 。 


641 488 上 海南 华 兰 陵 电 气 有 限 公 司 * 386 494 





2010 年 电 控 配 电 设 备 分 会 企业 经 济 效 益 综 合 指数 排序 


£i Zi 
pH 














1 | 浙江 万 电 电 气 有 限 公司 . 11 | 江苏 天 源 华威 电气 集团 有 限 公司 * 5.71 
2. | 江苏 波 瑞 电气 有 限 公司 永康 市 电力 设备 三 5.55 
3 | 江苏 东 源 电器 集团 * 江苏 华威 线路 设备 集团 有 限 公 司 5. 35 
4 | 天 津 入 安 集团 有 限 公司 上 海 大 华电 器 设备 有 限 公 司 ” 5. 25 
5 | 江苏 海 纬 集团 有 限 公司 上 海 电器 成 套 厂 有 限 公司 4. 94 
6 | 上 海中 发 电气 (集团 ) 有限 公司 ” 川 开 电气 股份 有 限 公司 4. 88 
7 | 浙江 群 力 电气 有 限 公 司 四 川 电器 集团 有 限 公司 * 4. 51 
8 | 苏州 电器 科学 研究 院 股份 有 限 公司 唐山 创 元 方 大 电气 有 限 责任 公司 4. 39 
9 | 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常 熟 开 关 厂 ) 宁波 天 元 电气 集团 有 限 公 司 4. 37 
10 | 许 继 智能 中 压 开 关公 司 上 海 术 中 (集团 ) 有 限 公 司 * 4. 28 
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序号 


O 2 uyy A a A WW N me 


mms 


© 00 uy Q t d Uu N e 


2010 年 通用 低压 电器 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


浙江 正泰 电器 股份 有 限 公 司 

华 通 机 电 集 团 有 限 公司 

德 力 西 电气 有 限 公司 

浙江 天 正 电气 股份 有 限 公司 

厦门 ABB 低压 电 髓 设备 有 限 公 司 
环宇 集团 有 限 公司 

杭 申 集团 有 限 公司 

常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 三) 
苏州 西门 子 电 器 有 限 公 司 

长 城 电器 集团 有 限 公司 

上 海 电 孝 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 厂 
天 津 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公司 
现代 重工 (中 国 ) 电 气 有 限 公司 

耀 华 电器 集团 有 限 公 司 

北京 明日 电器 设备 有 限 责 任 公司 
土 海 一 开 电 气 集 团 有 限 公司 
常安 集团 有 限 公 司 
LE E lu 

虎 牌 控股 集团 有 限 公司 

北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 


687 355 
466 853 
371 113 
271 729 
180 37] 
148 053 
146 742 
143 425 
138 390 
122 923 
115 406 
113 430 
113 000 
08 656 
94 771 
82 237 
71 496 
68 752 
66 943 
64 548 


496 172 
407 932 
263 057 
244 241 
154 651 
143 990 
113 497 
109 588 
115 481 
107 714 
86 409 
108 336 
73 301 
114 024 
84 286 
82 681 
63 508 
71 337 
40 118 
48 897 





in] 3H C96) 


38. 53 
14. 44 
41. 08 
11. 25 
16. 63 
2.82 
29. 29 
30. 88 
19. 84 
14. 12 
33. 56 
4. 70 
54. 16 
- 13. 48 
12. 44 
-0. 54 
12. 58 
- 11. 10 
66. 87 
32. 01 


2010 年 通用 低压 电器 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


2010 年 (万 元 ) | 2009 年 (万 元 ) 


浙江 正泰 电器 股份 有 限 公 司 

华 通 机 电 集 团 有 限 公司 

德 力 西 电 气 有 限 公 司 

浙江 天 正 电气 股份 有 限 公司 

杭 申 集团 有 限 公司 

厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 
环宇 集团 有 限 公司 

常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常 熟 开关 上 三 ) 
苏州 西门 子 电 器 有 限 公司 

长 城 电 铝 集团 有 限 公司 

天 津 百 利 特 精 电 气 股份 有 限 公 司 
上 海 电器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 厂 
WEE rb dg 85 BU Fo 8] 

虎 牌 控股 集团 有 限 公司 

现代 重工 (中 国 ) 电 气 有 限 公司 
上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 
常安 集团 有 限 公司 

北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 
浙江 森 泰 电器 厂 

北京 北 开 电 气 股份 有 限 公司 


020 004 
452 158 
375 096 
268 541 
187 130 
179 734 
146 910 
142 043 
132 807 
122 531 
106 810 
103 953 
101 389 
94 640 
84 857 
82 319 
7] 058 
65 467 
65 197 
62 087 


467 538 
395 125 
263 057 
239 333 
114 958 
155 841 
143 524 
108 408 
107 764 
109 406 
101 520 
85 700 
110 350 
54 856 
71 029 
81 729 
63 055 
55 162 
75 701 
48 059 





同比 增长 (和 ) 


32. 61 
14. 43 
42. 59 
12. 20 
62. 78 
15. 33 
2. 36 
31. 03 
23. 24 
12. 00 
5. 21 
21. 30 
- 8. 12 
72. 52 
19. 47 
0. 72 
12. 69 
18. 68 
- 13. 88 
29. 19 


统计 资料 


2010 年 通用 低压 电器 分 会 企业 工业 增加 值 排 序 
F5 同比 增长 (%) 


1 浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 206 207 154 901 33. 12 
2 华 通 机 电 集 团 有 限 公司 127 588 111 311 14. 62 
3 德 力 西 电 气 有 限 公 司 75 481 59 889 26. 03 
4 厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公 司 74 355 65 043 14. 32 
5 常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 73 145 54 984 33. 03 
6 浙江 天 正 电气 股份 有 限 公司 63 123 57 275 10. 21 
7 环宇 集团 有 限 公司 31 518 27 557 14. 37 
8 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 30 887 29 814 3. 60 
9 苏州 西门 子 电器 有 限 公司 27 479 40 273 -31.77 
10 施耐德 万 高 (天 津 ) 电 气 设备 有 限 公 司 27 014 21 520 25. 53 
i1 杭 申 集团 有 限 公司 22 906 12 156 88. 43 
12 现代 重工 (中 国 ) 电 气 有 限 公 司 22 482 21 625 3. 96 
13 上 海 电 器 股份 有 限 公 司 人 民 电 珍 广 22 158 6 824 224. 71 
14 耀 华 电器 集团 有 限 公 司 21 289 24 606 — 13. 48 
15 ALR RESE 20 532 24 385 - 15. 80 
16 天 津 百 利 特 精 电 气 股 份 有 限 公 司 19 495 29 508 —33.93 
17 北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 19 175 17 633 8.74 
18 长 城 电 器 集团 有 限 公 司 16 794 18 467 -9.06 
19 常安 集团 有 限 公司 15 490 13 751 12. 65 
20 天 水 二 一 三 电台 有 限 公司 11 778 7 999 47. 24 





2010 年 通用 低压 电器 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排 序 





序号 全 员 劳动 生产 率 

(元 /人 ) 
1 | 上 海 三 开 电 气 有 限 公 司 904 918 巨 邦 电气 有 限 公 司 320 000 
2 | 施耐德 万 高 (天 津 ) 电 气 设备 有 限 公 司 894 503 上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公 司 302 137 
3 | 厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公 司 842 072 上 海 传 诺 电 子 科 技 有 限 公司 295 294 
4 | 虎 牌 控股 集团 有 限 公 司 596 500 杭州 鸿雁 盖 伊 尔 电器 有 限 公 司 282 258 
5 | 常熟 开关 制造 有 限 公 司 ( 原 常 熟 开 关 厂 ) 485 368 上 海天 健 电 气 有 限 公 司 280 167 
6 华 通 机 电 集 团 有 限 公 司 439 959 现代 重工 (中 国 ) 电 气 有 限 公司 270 867 
7 | 北京 ABB 低压 电器 有 限 公 司 355 093 ^T RCM Js FB, d Se BLEU ER S n] 253 172 
8 | 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公司 342 428 苏州 西门 子 电 器 有 限 公司 242 106 
9 | 上 海 电 器 陶瓷 厂 有 限 公司 338 247 常安 集团 有 限 公司 226 462 
10 | 浙江 森 泰 电器 厂 325 905 上 海 电 器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 三 214 501 


2010 年 通用 低压 电 絮 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 


经 济 效益 | 
企业 名 和 月 
NECNNME RUNE 
施耐德 万 高 (天 津 ) 电 气 设备 有 限 公司 9. 60 上 海 三 开 电 气 有 限 公司 
厦门 ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 8. 45 常熟 开关 制造 有 限 公司 ( 原 常熟 开关 厂 ) 
















经 济 效益 
综合 指数 
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( 续 ) 






经 济 效益 
综合 指数 




































5 | 北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 杭州 彼 爱 琪 电器 有 限 公司 3.61 
6 | 华 通 机 电 集团 有 限 公 司 浙江 麦克 力 电气 有 限 公司 3.51 
7 | 虎 牌 控股 集团 有 限 公司 苏州 西门 子 电器 有 限 公司 3. 37 
8 | 上 海 西门 子 线路 保护 系统 有 限 公司 钦州 未 来 电 筑 有 限 公司 3. 16 
9 | 杭州 鸿雁 盖 伊 尔 电器 有 限 公 司 上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公 司 3, 15 
10 | 上 海 一 开 电 气 集团 有 限 公 司 厦门 联 容 电 控 有 限 公 司 3. 13 
] | 浙江 森 泰 电器 厂 浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 3. 12 





上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公司 上 海天 逸 电器 有 限 公司 


2010 年 电力 电子 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


序号 2009 年 (万 元 ) 同比 增长 (%) 




































































































1 河南 森 源 集团 有 限 公 司 467 804 325 254 43. 83 
2 荣 信 电力 电子 股份 有 限 公 司 109 237 75 558 44. 57 
3 西安 西 电 电 力 系 统 有 限 公司 94 445 140 187 ~ 32. 63 
4 西安 永 电 电气 有 限 责 任 公司 72 520 8 361 767. 36 
5 AB BAUR BEER RAR 68 753 53 250 29. l1 
6 厦门 科 华 恒 盛 股 份 有 限 公 司 65 897 45 835 43. 77 
7 DR TE 3c Ra BS Fa, RED Booz n] 52 300 30 479 71. 59 
8 北京 金 自 天 正 智 能 控制 股份 有 限 公司 49 431 54 932 - 10. 01 
9 北京 华 瑞 赛 晶 电子 科技 有 限 公 司 42 800 26 170 63. 55 
10 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 35 475 26 818 32. 28 
11 西安 电力 电子 技术 研究 所 33 854 27 989 20. 95 
12 天 津 中 环 半导体 股份 有 限 公 司 30 140 16 686 80. 63 
13 湖北 台 基 半导体 股份 有 限 公 司 29 792 21 793 36. 70 
14 山东 遍 进 科技 股份 有 限 公司 25 328 30 998 - 18. 29 
15 大 连 宏光 电气 有 限 公 司 20 061 14 888 34. 75 
16 北京 京 仪 棱 树 整流 器 有 限 责任 公司 11 948 7 803 53. 12 
17 九江 九 整整 流 器 有 限 公司 9 446 8 347 13. 17 
18 江苏 宏 微 科技 有 限 公 司 8 000 3 000 166. 67 
19 江阴 市 赛 英 电子 有 限 公司 6 980 5 553 25.70 
20 福建 华 清 电子 材料 科技 有 限 公司 6 500 6 350 2. 36 





2010 年 电力 电子 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


FERK% ) 


一 TO TCD 































1 河南 森 源 集团 有 限 公 司 465 950 322 755 44. 37 
2 荣 信 电力 电子 股份 有 限 公 司 109 237 78 630 38. 93 
3 西安 西 电 电 力 系 统 有 限 公 司 104 347 125 515 -16. 86 
4 西安 永 电 电气 有 限 责任 公司 66 806 8 345 700. 55 
5 厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公司 65 612 45 782 43.31 
6 AB BAUBEHBUBUGUR PR 2 8] 60 162 43 031 39. 81 
7 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 50 382 32 121 
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统计 资料 


(5) 


















同比 增长 (% ) 
8 北京 华 瑞 赛 唱 电子 科技 有 限 公 司 63. 55 
9 北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 — 14. 54 
10 西安 电力 电子 技术 研究 所 21. 13 
11 大津 中 环 半 导体 股份 有 限 公 司 80. 63 
12 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 11. 57 
13 湖北 台 基 半导体 股份 有 限 公司 26. 54 
14 山东 朗 进 科技 股份 有 限 公司 -17. 13 
15 大 连 宏光 电气 有 限 公司 5. 79 
16 北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责任 公司 23. 25 
17 九江 九 整整 流 器 有 限 公司 42. 03 
18 江阴 市 赛 英 电子 有 限 公 司 15. 35 
19 | 河北 华 整 实业 有 限 公司 21. 16 


江苏 宏 微 科 技 有 限 公 司 


2010 年 电力 电子 分 会 企业 工业 增加 值 排序 








Imm 2010 年 (万 元 ) 同比 增长 (% ) 
1 河南 森 源 集团 有 限 公 司 15. 00 
2 荣 信 电力 电子 股份 有 限 公 司 89. 69 
3 大 各 电气 科技 股份 有 限 公司 29. 11 
4 西安 西 电 电 力 系 统 有 限 公 司 104. 24 
5 厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公司 

6 北京 华 瑞 赛 品 电子 科技 有 限 公司 42. 35 
7 株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公 司 电力 电子 事业 部 1 068. 88 
8 西安 电力 电子 技术 研究 所 91. 24 
9 湖北 台 基 半导体 股份 有 限 公 司 105. 07 
10 山东 朗 进 科技 股份 有 限 公司 | -36. 14 
11 大 连 宏 光电 气 有 限 公 司 95. 20 
12 天 津 中 环 半 导体 股份 有 限 公司 637. 61 
13 河北 华 整 实业 有 限 公司 25. 54 
14 北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公 司 -23. 69 
15 北京 京 仪 椿 树 整流 器 有 限 责任 公司 57. 36 
16 西安 永 电 电气 有 限 责 任 公 司 - 12. 78 
17 福建 华 清 电子 材料 科技 有 限 公司 4. 80 
18 | 扬州 四 蓉 电 子 有 限 公司 33. 22 
19 江苏 宏 微 科技 有 限 公司 81. 82 
20 江阴 市 赛 英 电子 有 限 公 司 16. 82 





2010 年 电力 电子 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


全 员 劳 动 生产 率 
企业 vh 企 7 
西安 西 电 电力 系统 有 限 公司 682 513 3 | 荣 信 电 力 电子 股份 有 限 公 司 
大 连 宏 光电 气 有 限 公 司 655 269 4 


北京 华 瑞 赛 唱 电子 科技 有 限 公司 
















538 646 
387 229 
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( 续 ) 












































5 | 福建 华 清 电 子 材料 科技 有 限 公 司 262 000 湖北 台 基 半导体 股份 有 限 公司 145 317 
6 “| 株洲 南车 时 代 电 气 股份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 | 258 640 江苏 宏 微 科技 有 限 公司 142 857 
7 | 闸北 华 整 实业 有 限 公司 257 778 丹阳 市 科 字 整流 器 有 限 公 司 115 700 
8 | 西安 电力 电子 技术 研究 所 237 895 江阴 市 赛 英 电子 有 限 公司 114 599 
9 | 河南 森 源 集团 有 限 公司 204 419 北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 108 451 
10 | 大 国电 气 科 技 股份 有 限 公司 152 778 北京 京 仪 棒 树 整流 器 有 限 责任 公司 99 639 
11 | 出 东 央 进 科 技 股 份 有 限 公 司 152 617 宜兴 市 东 吴 合金 材料 有 限 公司 94 737 





厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 148 617 常州 市 武进 可 控 硅 附件 有 限 公司 93 591 





2010 年 电力 电子 分 会 企业 经 济 效 荔 综 合 指数 排序 


经 济 效 益 NAM 
H 4E. M 号 
i 综合 





1 | 荣 信 和 电力 电子 股份 有 限 公司 厦门 科 华 恒 盛 股份 有 限 公 司 2.78 
2 | 西安 西 电 电力 系统 有 限 公 司 . 河南 森 源 集团 有 限 公 司 2.61 
3 | 大 连 宏光 电气 有 限 公司 、 株洲 南车 时 代 电 气 股 份 有 限 公司 电力 电子 事业 部 2.59 
4 | 潮 北 台 基 半导体 股份 有 限 公司 . 江苏 宏 微 科技 有 限 公司 2.47 
5 | 北京 华 珊 赛 唱 电 子 科技 有 限 公司 . 西安 华西 电气 有 限 公司 2. 29 
6 | 河北 华 整 实业 有 限 公 司 . 常州 市 武进 可 控 硅 附件 有 限 公司 2. 22 
7 | 江阴 市 赛 英 电子 有 限 公 司 . 扬州 四 菱 电子 有 限 公 司 2. 16 
8 | 福建 华 清 电子 材料 科技 有 限 公司 . 宜兴 市 东 昊 合金 材料 有 限 公 司 2.15 
9 | 出 东 朗 进 科 技 股份 有 限 公司 . 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公司 2. 06 
10 | 西安 电力 电子 技术 研究 所 . 大 贺电 气 科技 股份 有 限 公司 2. 03 
2010 年 防爆 电 瑚 分 会 企业 工业 总 产值 排序 

序号 同比 增长 (%) 

l 华 荣 集团 有 限 公司 117 436 19. 94 

2 电光 科技 有 限 公 司 92 690 27. 76 

3 八 达 电 气 有 限 公司 38 400 20. 00 

4 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 31 092 20. 00 

5 飞 策 防 爆 电器 有 限 公 司 28 323 2. 45 

6 温州 江南 矿业 有 限 公司 23 890 52. 83 

7 合 隆 防爆 电气 有 限 公司 22 570 51.99 

8 | 新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 22 466 26. 83 

9 华夏 防爆 电器 有 限 公 司 22 145 34. 31 

10 济源 市 矿 用 电器 有 很 责任 公司 21 586 32. 10 

11 上 上 海 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 19 462 26. 31 

12 创 正 防爆 电器 有 限 公司 16 500 65. 00 

13 沈阳 北方 防爆 电气 有 限 公司 16 342 8. 20 

14 济源 市 华宇 矿业 有 限 公 司 16 147 30. 00 

15 浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 15 895 3. 06 

16 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公 司 15 745 13. 50 

17 徐州 煤矿 机 械 厂 15 727 -25.91 










序号 


序号 


有 






济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公 司 
上 海 电 器 厂 实 业 有 限 公司 
通化 变压器 制造 有 限 公司 


2010 年 防爆 电器 分 会 企业 主 膏 业务 收入 排序 








华 荣 集团 有 限 公 司 115 087 
电光 科技 有 限 公 司 86 110 
八 达 电 气 有 限 公 司 32 925 
江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 31 092 
飞 策 防爆 电器 有 限 公司 | 27 150 
合 隆 防爆 电气 有 限 公司 22 545 
新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 22 017 
温州 江南 矿业 有 限 公 司 21 632 
济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 20 142 
华夏 防爆 电器 有 限 公司 20 124 
天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公 司 15 624 
上 海 佳 洲 防 爆 电 器 有 限 公 司 15 176 
沈阳 北方 防爆 电气 有 限 公 司 14 674 
创 正 防 爆 电 器 有 限 公 司 14 210 
通化 变 压 各 制造 有 限 公司 14 100 
浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公 司 13 963 
上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公 司 12 823 
徐州 煤矿 机 械 厂 12 736 
济源 市 华宇 矿业 有 限 公司 12 699 





济源 煤炭 高 压 开 关 有 限 公司 12 015 


2010 年 防爆 电器 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


华 荣 集团 有 限 公 司 30 500 
电光 科技 有 限 公司 22 374 
江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 7 890 
八 达 电 气 有 限 公 司 9 205 
上 海 佳 洲 防 爆 电 器 有 限 公 司 6 425 
新 黎明 防爆 电器 有 限 公司 6 023 
合 隆 防爆 电气 有 限 公 司 4 730 
沈阳 北方 防爆 电气 有 限 公司 5 737 
温州 江南 矿业 有 限 公 司 4 473 
济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 4 588 
飞 策 防 爆 电 器 有 限 公 司 6 388 
华夏 防爆 电器 有 限 公 司 3 252 
创 正 防爆 电器 有 限 公 司 3 450 
上 海 电 器 厂 实 业 有 限 公司 5 179 
济源 煤炭 高 压 开关 有 限 公 司 5 439 


统计 资料 


( 续 ) 


同比 增长 (和 ) 
-5,60 
10. 24 


同比 增长 (% ) 

19. 94 
21.74 
20. 00 
20. 00 
2.17 
52. 00 
26. 83 
54. 38 
88. 84 
40. 29 
14. 11 
19. 99 
10. 86 
38. 69 
1.22 
4. 65 
18. 78 
- 29. 49 
20. 50 
- 11. 13 






间 比 增长 (%) 


18. 07 
30. 67 
42. 84 
20. 00 
52. 12 
26. 83 
54. 23 
19. 68 
47. 35 
38. 27 
- |. 68 
87.82 
62. 90 

Q. 46 
- 6.3] 
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(5) 










同比 增长 (% ) 
16 济源 市 华宇 矿业 有 限 公司 30. 02 
17 徐州 煤矿 机 械 厂 - 26. 32 
18 天 津 市 天 矿 电 器 设备 有 限 公司 14. 02 
19 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公 司 27. 44 


浙江 振 达 防爆 电气 有 限 公司 







全 员 劳 动 生产 率 


企业 名 称 — 
(A) 










































1 | 上 海 电 器 厂 实 业 有 限 公司 433 583 煤 原 防爆 电器 有 限 公 司 198 050 
2 | 上 海 佳 洲 防 爆 电器 有 限 公司 405 560 济源 市 科 灵 电器 有 限 责 任 公司 197 845 
3 | 八 达 电 气 有 限 公 司 322 982 济源 市 矿 用 电器 有 限 责任 公司 194 601 
4 | 温州 江南 矿业 有 限 公司 299 591 淄博 市 捕 山 防爆 电器 厂 有 限 公司 188 925 
5 | 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公 司 242 366 新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 188 617 
6 | 创 正 防爆 电器 有 限 公司 242 241 德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公司 175 956 
7 | 华夏 防爆 电器 有 限 公 司 230 491 华 荣 集团 有 限 公司 170 511 
8 | 电光 科技 有 和 限 公司 | 224 375 沈阳 市 环宇 防爆 电器 总 厂 166 842 
9 | 合肥 开关 三 有 限 公司 222 185 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 158 203 











— 
e 


浙江 欧阳 机 串 有 限 公 司 209 750 济源 市 华宇 矿业 有 限 公 司 147 281 


2010 年 防爆 电 兹 分 会 企业 经 济 效 益 综 合 指 数 排 序 


经 济 效益 E 经 济 效益 
li 




















1 | 八 达 电 气 有 限 公司 5. 46 华夏 防爆 电器 有 限 公司 3. 52 
2 | 上 海 佳 洲 防爆 电器 有 限 公司 4. 55 12 | 济源 市 华宇 矿业 有 限 公 司 3. 48 
3 | 江苏 恒通 电气 仪表 有 限 公司 4. 49 13 | 济源 市 科 灵 电器 有 限 责 任 公司 3.34 
4 | 新 黎明 防爆 电器 有 限 公 司 3. 99 14 | 飞 策 防 爆 电 器 有 限 公司 3.28 
5 | 德 力 西 集团 防爆 电器 有 限 公 司 3. 85 15 | 创 正 防 爆 电 器 有 限 公司 3. 17 
6 | 华 荣 集团 有 限 公 司 3. 74 16 | 不 房 店 防爆 电器 有 限 公 司 3. 17 
7 | 温州 江南 矿业 有 限 公司 3. 67 17 | 焦作 华 飞 电 子 电器 股份 有 限 公 司 3. 09 
8 | ERBE KWARA 3. 64 18 | 上 海宝 临 防爆 电器 有 限 公司 3. 08 
9 | 沈阳 北方 防爆 电气 有 限 公 司 3. 64 19 | 合肥 开关 厂 有 限 公司 3. 08 
10 | 沈阳 华兴 防爆 器 材 有 限 公司 3. 58 20 | 四 平市 同 创 电器 设备 制造 有 限 公 司 2. 98 


2010 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


2010 年 (万 元 ) — | 2009 年 (万 元 ) 


同比 增长 (% ) 


























l 许 继 集团 有 限 公 司 1 038 514 834 743 24.41 
2 南京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公司 296 238 259 505 14. 16 
3 东方 电子 集团 有 限 公 司 190 372 178 902 6. 41 
4 江苏 金 智 科技 股份 有 限 公 司 65 965 61 437 


统计 资料 


(5) 
同比 增长 (%) 





DEOD | Ae RC) 























5 重庆 新 世纪 电气 有 限 公司 31. 70 
6 宁波 福特 继电器 有 限 公 司 50. 00 
7 南京 因素 菜 电 器 股份 有 限 公 司 56. 11 
8 江苏 斯 菲 尔 电气 股份 有 限 公司 21.35 
9 北京 紫光 测控 有 限 公 局 5. 61 
10 Bj XC Bra ZTREBE RECO RAK 7.04 
11 西门 子 电力 自动 化 有 限 公 司 16. 99 
12 山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公 司 30. 01 
13 上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公司 79. 40 
14 珠海 万 力 达 电气 股份 有 限 公 司 45. 13 
15 阿 城 继电器 股份 有 限 公 司 35. 09 
16 山东 鲁能 智能 技术 有 限 公司 3.21 
17 苏州 万 龙 电气 集团 股份 有 限 公司 -2.52 
18 广州 金 升 阳 科 技 有 限 公司 78. 13 
19 保定 浪 拜 迪 电 气 股 份 有 限 公 司 4. 45 


上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公司 


2010 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 企业 主 营业 务 收 入 排序 


"s DREO | MRR 


1 许 继 集团 有 限 公司 1 120 445 855 694 30. 94 
2 南京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公司 296 238 259 505 14. 16 
3 国电 南 瑞 科 技 股 份 有 限 公司 247 784 177 869 39. 31 
4 国电 南京 自动 化 股份 有 限 公 司 234 015 185 013 26. 49 
5 东方 电子 集团 有 限 公司 183 844 180 013 2. 13 
6 北京 四 方 继 保 自动 化 股份 有 限 公司 132 129 122 913 7. 30 
7 北海 银河 高 科技 产业 股份 有 限 公 司 93 294 100 168 - 6. 86 
8 河南 思 达 高 科技 股份 有 限 公 司 78 405 77 807 0. 77 
9 江苏 金 智 科技 股份 有 限 公 司 61 030 57 008 7. 06 
10 积 成 电子 股份 有 限 公司 38 705 30 023 28. 92 
11 宁波 福特 继电器 有 限 公 司 35 822 24 279 47. 54 
12 “| 重庆 新 世纪 电气 有 限 公司 35 451 29 298 21. 00 
13 北京 紫光 测控 有 限 公司 27 335 25 882 5. 61 
14 江苏 斯 菲 尔 电气 股份 有 限 公 司 26 841 22 422 19.71 
15 南京 因 泰 菜 电器 股份 有 限 公 司 26 706 19 077 39. 99 
16 西门 子 电 力 上 自动 化 有 限 公 司 21 174 17 134 23. 58 
i7 山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公司 20 210 15 546 30. 00 
18 上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公 司 17 022 9 488 79. 41 
19 南京 竞 能 电力 科技 股份 有 限 公司 15 874 13 543 17.21 
20 苏州 万 龙 电 气 集 团 股份 有 限 公司 15 836 14 056 12. 66 





s Nw AO) | xe UD | BRE 


1 许 继 集 团 有 限 公 司 427 032 326 129 30. 94 
124 420 108 992 14. 16 


2 南京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公司 
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(S) 
同比 增长 (%) 
东方 电子 集团 有 限 公司 18.91 
珠海 万 力 达 电气 股份 有 限 公 司 105. 27 
广州 金 升 阳 科 技 有 限 公司 144. 46 
南京 因素 菜 电器 股份 有 限 公司 67. 38 
江苏 金 智 科技 股份 有 限 公 司 -34. 12 
江苏 斯 菲 尔 电气 股份 有 限 公司 18. 43 
山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公司 29. 97 
宁波 福特 继电器 有 限 公司 61. 50 
重庆 新 世纪 电气 有 限 公 司 | 10. 06 
上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公司 79. 82 
北京 德 威 特 电 力 系统 自动 化 有 限 公 司 213. 83 
昆明 电器 科学 研究 所 78.50 
南京 区 能 电力 科技 股份 有 限 公司 | 7.72 
南京 馆 能 电气 有 限 公司 101. 82 
上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公司 59.31 
保定 浪 拜 迪 电 气 股份 有 限 公司 -1.33 
山东 和 鲁能 智能 技术 有 限 公 司 - 1.29 
广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公司 62. 93 










































































| | 上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公司 1 888 462 南京 因 泰 莱 电 器 股份 有 限 公 司 312 433 
2 | 南京 南 瑞 继 保 电气 有 限 公司 829 467 珠海 万 力 达 电气 股份 有 限 公司 270 243 
3 | 苏州 苏 龙 电气 有 限 公 司 578 667 山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公 司 267 547 
4 | 南京 詹 能 电气 有 限 公司 525 158 广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公司 252 432 
5 | 许 继 集团 有 限 公 司 459 916 南京 换 能 电力 科技 股份 有 限 公司 243 716 
6 | 深圳 市 英 可 瑞 科技 开发 有 限 公司 420 641 北京 思 瑞 科技 有 限 公 司 240 769 
7 | 北京 德 威 特 电 力 系统 自动 化 有 限 公司 383 392 天 津 市 双 源 津 瑞 科 技 有 限 公 巨 216 000 
8 | 东方 电子 集团 有 限 公 司 369 555 重庆 新 世纪 电气 有 限 公司 215 296 
9 | 昆明 电器 科学 研究 所 358 242 上 海 华 通 自 动 化 设备 有 限 公司 190 824 
10 | 广州 市 宁 志 电力 科技 有 限 公司 345 455 浙江 华 源 电 气 有 限 公司 186 512 





2010 年 继 电 保 护 及 自动 化 设备 分 会 企业 
经 济 效益 综合 指数 排序 







经 > 经 
上 海中 发 电力 自动 化 有 限 公司 13. 81 4 | 广州 市 宁 志 电力 科技 有 限 公司 
南京 南 瑞 继 保 电 气 有 限 公 司 7.55 5 苏州 苏 龙 电气 有 限 公司 
成 都 瑞 科 电气 有 限 公司 5.77 广州 金 升 阳 科技 有 限 公司 













4. 74 





统计 资料 


(5) 











经 济 效益 
综合 指数 





Bas EK Be CB IA n] 












北京 德 威 特 电力 系统 自动 化 有 限 公司 













南京 因 泰 菜 电 器 股份 有 限 公司 广东 南 丰 电气 自动 化 有 限 公司 3. 26 
9 | 上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公司 江苏 斯 菲 尔 电 气 股份 有 限 公 司 3. 21 
10 | 南京 着 能 电力 科技 股份 有 限 公司 北京 思 瑞 科技 有 限 公司 3. 20 
11 | 许 继 集团 有 限 公司 东方 电子 集团 有 限 公司 3. 18 
12 | 山东 科 汇 电力 自动 化 有 限 公 司 珠海 万 力 达 电气 股份 有 限 公司 3. 15 





深圳 市 英 可 瑞 科技 开发 有 限 公 司 上 海 华 通 自动 化 设备 有 限 公 司 






同比 增长 (和 ) 














































美的 集团 有 跟 公司 11 500 000 8 958 536 28.37 
2 | 广东 格兰仕 集团 有 限 公司 3 818 761 2 279 396 67. 53 
3 TCL 空调 器 ( 中山) 有 限 公司 323 225 153 124 111. 09 
4 江苏 日 雪 电 器 股份 有 限 公司 210 385 214 382 - 1. 86 
5 广东 华声 电器 股份 有 限 公 司 144 591 84 948 70. 21 
6 —AEHEOD EY AS WEAR PR ZH] 102 363 130 866 -21.78 
7 佛山 通宝 股份 有 限 公 司 26 064 23 406 11. 36 
8 中 山 市 邦 太 电 器 有 限 公 司 23 361 21 980 6. 28 
9 18 LL FECE DX SE EH RARE BY A] 18 500 18 000 2. 78 
10 山东 多 星 电 器 有 限 公 司 12 009 10 992 9. 25 
HI 西安 东方 碌 普 斯 制冷 工程 有 限 公司 8 092 5 929 36. 48 
12 浙江 中 雁 温 控 器 有 限 公司 5 350 5 200 2. 88 
13 上 海 华 丰 电扇 厂 2 694 1 757 53. 33 





宁波 思 关 智能 科技 发 展 有 限 公司 





] 906 1 503 


2010 年 工业 日 用 电器 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 

















2010 年 (万 元 ) 2009 年 (万 元 ) 


同比 增长 (名 ) 























美的 集团 有限 公司 10 384 795 8 690 488 19. 50 
2 广东 格兰仕 集团 有 限 公 司 3 629 240 2 106 032 72. 33 
3 广东 华南 家 电 研 究 院 1 421 458 1 305 907 8. 85 
4 TCL 空调 器 ( 中山) 有 限 公 司 301 675 136 910 120. 35 
5 江苏 白雪 电器 股份 有 限 公 司 216 241 213 128 1. 46 
6 广东 华声 电器 股份 有 限 公 司 133 881 78 561 70. 42 
7 三 姜 重 工 金 冷 空调 器 有 限 公司 67 609 71 588 -5.56 
8 佛山 通宝 股份 有 限 公司 30 201 23 847 26. 64 
9 中 山 市 邦 太 电器 有 限 公 司 23 484 22 048 6. 51 
10 佛山 市 顺德 区 村 田 电器 有 限 公司 17 898 17 038 5. 05 
11 山东 多 星 电 器 有 限 公司 | 11 163 9 378 19. 03 





西安 东方 康 普 斯 制冷 工程 有 限 公 司 8 122 8 782 
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(5) 
同比 增长 (%) 
6. 40 
30. 80 









2010 年 (万 元 ) 2009 年 (万 元 ) 
5 000 


5 320 
2 701 2 065 
1 916 ] 509 







浙江 中 脸 温 控 器 有 限 公 司 
上 海 华 丰 电扇 三 
宁波 思 朗 智能 科技 发 展 有 限 公司 










2010 年 工业 日 用 电 冀 分 会 企业 工业 增加 值 排序 





企业 名 称 2010 年 (万 元 ) 2009 年 (万 元 ) 


同比 增长 (和 ) 




















































| 美的 集团 有 限 公司 3 540 000 21.23 
2 广东 格兰仕 集团 有 限 公司 239 589 35. 63 
3 ZRELE E WEE 25 570 -66.01 
4 广东 华声 电器 股份 有 限 公 司 25 385 98. 09 
5 江苏 白雪 电器 股份 有 限 公司 21 183 -31.12 
6 宁波 思 朗 智能 科技 发 展 有 限 公 司 4 839 42. 79 
7 中 出 市 邦 太 电器 有 限 公司 4 618 13. 41 
8 佛山 通宝 股份 有 限 公 司 4 011 - 43. 64 
9 山东 多 星 电器 有 限 公 司 3 362 15. 61 
10 浙江 中 雁 温 控 器 有 限 公司 1 975 3. 13 
11 西安 东方 康 普 斯 制冷 工程 有 限 公司 991 35. 38 
12 上 海 华 丰 电 局 厂 894 79. 88 
佛山 市 顺德 区 村 田 电 器 有 限 公 司 838 


2010 年 率 引 电气 设备 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


序号 2010 年 (万 元 ) | 2009 年 (万 元 ) 同比 增长 (%，) 


湘 电 集团 有 限 公 司 1 014 036 674 016 50. 45 
永 济 新 时 速 电 机 电器 有 限 公司 440 713 266 713 65. 24 
酒 电 重 型 装备 有 限 公 司 67 733 62 020 9.21 
河南 金马 重型 机 械 制造 有 限 责任 公司 34 800 33 500 3. 88 
大 连日 率 电 机 有 限 公司 17 231 14 828 16. 21 
济宁 山 矿 电 机 车 有 限 公司 16 025 16 463 - 2. 66 
湖南 三 磷 电 源 科 技 有 限 责任 公司 15 628 6 954 124. 73 
江苏 常 牵 电 机 有 限 公 司 13 195 15 575 - 15. 28 
湘潭 牵引 机 车 广 有 限 公 司 11 092 7 369 50. 52 
汝 博 牵 引 电 机 集团 股份 有 限 公 司 11 015 9 423 16. 89 
四 川 省 乐山 宇 强 电机 车 制造 有 限 公司 10 452 7 080 47. 63 
常州 基 腾 电气 有 限 公 司 9 188 11 453 - 19. 78 
平遥 同 妙 机 车 有 限 公 司 8 020 7 276 10. 23 
盘 江 六 盘 水 装备 制造 有 限 公司 7 397 8 106 - 8.75 
湘潭 如 意 电 气 电 机 有 限 公司 4 500 2 850 57. 89 
南方 机 电 制 造 有 限 公司 4 000 3 000 33. 33 
常州 华 盛 电机 厂 3 692 1 982 86. 28 
常州 洲 源 机 电 制 造 有 限 公 司 3 228 1 720 87. 67 
湘潭 赛 虎 电 池 有 限 责任 公司 3 000 1 410 112. 77 
上 海 立 新 电器 控制 设备 有 限 公司 2 828 1 799 57. 20 
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统计 资料 


2010 年 率 引 电气 设备 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


企业 名 称 2010 年 (万 元 ) 2009 年 (万 元 ) 


湘 电 集团 有 限 公司 

永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 公 司 

湘 电 重型 装备 有 限 公司 

河南 金马 重型 机 械 制 造 有 限 责任 公司 
大 连日 牵 电 机 有 限 公司 

湖南 三 多 电源 科技 有 限 责任 公司 
VLA E UBL IRA 

淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 
济宁 山 矿 电机 车 有 限 公司 

常州 基 腾 电气 有 限 公司 

湘潭 牵引 机 车 厂 有 限 公司 

四 川 省 乐山 宇 强 电 机 车 制造 有 限 公司 
平遥 同 妙 机 车 有 限 公司 

盘 江 六 盘 水 装备 制造 有 限 公司 
南方 机 电 制 造 有 限 公司 

湘潭 如 意 电气 电机 有 限 公司 

常州 洲 源 机 电 制造 有 限 公 忌 

上 海 立 新 电器 控制 设备 有 限 公司 
常州 华 盛 电 机 厂 

沈阳 广角 成 套 电器 股份 有 限 公司 





1 084 172 
453 280 
70 066 
38 105 
17 142 
12 731 
12 451 
11 475 
10 302 
10 093 
9 479 

8 970 

6 854 

5 728 

3 753 

3 520 

3 466 

3 161 

2 968 

2 239 





770 756 
282 631 
62 030 
37 003 
13 522 
5 835 
15 583 
8 005 
12 587 
]] 453 
6 208 

6 990 

6 219 

5 113 

2 710 

2 816 

3 133 

] 825 

] 724 

1 365 





同比 增长 (% ) 


40. 66 
60. 38 
12. 96 
2. 98 
26. 77 
118. 18 
~ 20. 10 
43. 35 
-18.15 
-11.87 
50. 51 
28. 33 
10. 21 
12. 03 
38. 49 
25. 00 
10. 63 
73.21 
72. 16 
64. 03 


2010 年 雁 引 电气 设备 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


湘 电 集团 有 限 公 司 

永 洲 新 时 速 电机 电器 有 限 公司 
KE H 3E re gU RAR 

盘 江 六 盘 水 装备 制造 有 限 公司 
湖南 三 骞 电源 科技 有 限 责任 公 司 
江苏 常 华电 机 有 限 公司 

庙 博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 
FERIE RAT 

常州 基 腾 电气 有 限 公 司 
湘潭 市 牵引 电机 广 

湘潭 如 意 电气 电机 有 限 公司 

上 海 立 新 电器 控制 设备 有 限 公司 
湘潭 新 昕 通用 电气 有 限 公 司 
湘潭 赛 虎 电池 有 限 责任 公司 
北京 西 电 华 清 科 技 有 限 公司 

天 水 长 城 控制 一 分 厂 

常州 洲 源 机 电 制 造 有 限 公 司 
常州 新 区 云 遍 电器 设备 有 限 公司 
黑龙 江 省 华 鸿 科 技 有 限 责任 公司 
广东 梅州 粤 新 煤矿 专用 设备 制造 三 

























358 780 
81 518 
6 241 
4 982 
4 560 
3 591 
3 019 
2 480 
] 823 
1 713 
1 650 
] 408 
789 
466 
461 
424 
313 
206 
70 
32 





























































161 765 
56 270 
6 097 
4 186 
2 080 
4 610 
2 130 
2 182 
1 708 
1 846 
496 
672 
774. 
415 
306 
306 

1 276 
195 

45 

46 





同比 增长 (多 ) 


121. 79 
44. 87 
2. 36 
19. 02 
119. 23 
- 22. 10 
41. 74 
13. 66 
6. 73 

- 7. 20 
232. 66 
109. 52 
]. 94 
12. 29 
50. 65 
38. 56 
-75.47 
5. 64 
55. 56 
13. 04 
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2010 年 牵引 电气 设备 分 会 企业 全 员 劳 


全 员 劳 动 生产 率 
企业 名 和 序号 
EET 
l1 


湖南 三 侈 电源 科技 有 限 责任 公司 
永 济 新 时 速 电 机 电器 有 限 公司 
湘潭 市 牵引 电机 厂 

湘 电 集团 有 限 公司 

常州 基 腾 电气 有 限 公司 

湘潭 如 意 电气 电机 有 限 公司 

大 连日 牵 电 机 有 限 公司 

上 海 立新 电器 控制 设备 有 限 公司 
平遥 同 妙 机 车 有 限 公司 
湘潭 新 昕 通用 电气 有 限 公司 


2010 年 牵引 电气 设备 分 会 企业 经 济 效 益 绽 


经 济 效益 
序号 企业 名 称 
7 NEZ 17 
. 89 


湘潭 新 昕 通用 电气 有 限 公司 
湘潭 县 星 沙 橡胶 厂 

湖南 三 饱 电源 科技 有 限 责任 公司 
KE HAB BUR RAR 

永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 公司 

广东 梅州 粤 新 煤矿 专用 设备 制造 厂 
湘潭 赛 虎 电池 有 限 责任 公司 
常州 华 盛 电 机 厂 

江苏 常 率 电机 有 限 公司 

四 州 省 乐山 宇 强 电机 车 制造 有 限 公司 











企业 名称 
哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责任 公司 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公司 

无锡 电炉 有 限 责任 公司 

天 龙 科技 炉 业 (无 锡 ) 有 限 公司 

西安 电炉 研究 所 有 限 公司 

天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 

长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 
株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 


企业 名 称 


292 308 江苏 常 牵 电 机 有 限 公 司 



































163 395 湘潭 赛 虎 电池 有 限 责任 公司 
155 727 ALAARE E BEC ERA n] 
138 249 北京 西 电 华 清 科 技 有 限 公 司 
130 214 淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 
128 906 常州 新 区 云 凯 电器 设备 有 限 公司 
124 820 天 水 长 城 控制 一 分 厂 

116 364 常州 济源 机 电 制 造 有 限 公司 

99 200 黑龙 江 省 华 鸿 科技 有 限 责任 公司 
98 625 湘潭 县 星 沙 橡胶 厂 





企业 名 称 


湘潭 电机 集团 有 限 公司 

常州 基 腾 电气 有 限 公司 

上 海 立新 电器 控制 设备 有 限 公司 
平稳 同 妙 机 车 有 限 公司 

常州 新 区 云 弛 电器 设备 有 限 公司 
湘 电 重 型 狐 备 有 限 公司 

常州 洲 源 机 电 制 造 有 限 公司 
黑龙 江 省 华 鸿 科 技 有 限 责 任 公 司 
天 水 长 城 控制 一 分 三 

沈阳 广角 成 套 电器 股份 有 限 公 司 













TE 


动 生产 率 排序 






全 员 劳 动 生产 率 
GU A) 

















77 667 
62 042 
50 612 
45 195 
36 786 
36 552 
20 194 
17 073 

6 250 





合 指数 排序 


经 济 效益 
综合 指数 
1. 68 
1. 66 
1.61 
1. 53 
1. 42 








同比 增长 (和 ) 
118. 20 
10. 05 
208. 43 
22. 92 
12. 44 
32. 96 
19. 12 


统计 资料 

















(2) 
"s Bi C) 
9 南京 摄 炉 ( 集团) ER Y ni] 8 120 7 980 1. 75 
10 LU RARE FR EA RAR] 8 068 2 587 211. 87 
11 保定 红星 高 频 设备 有 限 公 司 6 642 3 727 78. 21 
12 陕西 安 中 机 械 有 限 责任 公司 6 609 6 679 -1.05 
13 陕西 三 秦 工 业 炉 有 限 公 司 6 235 6 825 -8. 64 
14 宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公 司 6211 3 574 73. 78 
15 重庆 工业 炉 股份 有 限 公司 5 106 3 581 42. 59 
16 上 海 晨 华电 炉 有 限 公 司 4 500 5 200 — 13. 46 
17 锦州 电炉 有 限 责任 公司 4 056 5 691 -28. 73 
18 苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公司 3 723 2 106 76. 78 
19 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公 司 3 476 2 860 21. 54 
20 上 海中 加 电炉 有 限 公 司 2 805 2 200 27. 50 
2010 年 电炉 及 工业 炉 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 
同比 增长 (% ) 































1 哈尔滨 松江 电炉 广 有 限 责 任 公司 27 932 18 266 52.92 
2 苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 20. 75 
3 无 锡 电 炉 有 限 责 任 公司 191. 31 
4 天 龙 科 技 炉 业 ( 无 锡 ) 有限 公 司 14 053 10 903 28. 89 
5 天 津 市 天 骄 工 业 有 限 公司 9 479 7 197 31. 71 
6 西安 电炉 人 研究 所 有 限 公 司 9 112 6 501 40. 16 
7 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 8 415 8 375 0. 48 
8 保定 红 是 高 频 设备 有 限 公 司 7 808 4 544 71. 83 
9 山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公司 7 584 3 187 137. 97 
10 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 7 544 6 620 13. 96 
11 宁波 东方 加 热 设备 有 限 公司 6 296 3 577 76. 01 
12 陕西 三 秦 工 业 炉 有 限 公 司 6 235 6 825 - 8. 64 
13 株洲 火炬 工业 炉 有 限 责 任 公司 6 069 3 097 95. 96 
14 陕西 安 中 机 械 有 限 责任 公司 5 450 5 553 -1. 85 
15 重庆 工业 炉 股 份 有 限 公 司 4 603 3 862 19. 19 
16 锦州 电炉 有 限 责任 公司 3 904 4 501 —13. 26 
17 苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公 司 76. 78 
18 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 23. 65 
19 苏州 金 楷 科 枝 有 限 公司 7. 19 


上 海 晨 华 电炉 有 限 公 司 


2010 年 电炉 及 工业 炉 分 会 企业 工业 增加 值 排序 



















2010 年 (万 元 ) 
6 720 
6 155 
2 968 


2009 年 (万 元 ) 


2 351 
4 607 
] 360 


同比 增长 (% ) 
185. 84 
33. 60 












无 锡 电 炉 有 限 责 任 公司 
苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 
哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责任 公司 
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(È) 
序号 同比 增长 (% ) 
4 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公司 1. 75 
5 西安 电炉 研究 所 有 限 公 司 214. 00 
6 株洲 火炬 工业 炉 有 限 责 任 公司 95. 39 
7 宁波 东方 加 热 设备 有 限 公司 59. 18 
8 锦州 电炉 有 限 责任 公司 
9 陕西 安 中 机 械 有 限 责任 公司 -0. 36 
10 山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公 司 178. 65 
11 重庆 工业 炉 股 份 有 限 公司 70. 63 
i2 苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公司 76. 76 
13 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 43. 25 
14 苏州 金 楷 科技 有 限 公 司 7.52 
15 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公 司 -10. 10 
16 上 海中 加 电炉 有 限 公司 | 0. 00 
17 沈阳 市 工业 电炉 厂 - 6. 86 
18 天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公司 - 26. 23 
19 北京 燕 北 建 兴 炉 业 有 限 公司 — 30. 85 
20 包头 市 宝 直 电炉 有 限 责 任 公 司 22. 22 





] 


2010 年 电炉 及 工业 炉 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排 序 






全 员 劳 动 生产 率 
OU A) 






































































| | 无 锡 电 炉 有 限 责 任 公司 227 027 重庆 工业 炉 股 份 有 限 公司 81 401 
2 | 苏州 工业 园区 华 福 科技 有 限 公司 216 275 西安 电炉 研究 所 有 限 公 司 75 874 
3 | 苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 191 149 锦州 电炉 有 限 责任 公司 63 867 
4 | 南京 摄 炉 ( 集 团 ) 有 限 公 司 164 000 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 54 490 
5 | 苏州 金 楷 科 技 有 限 公司 143 000 包头 市 宝 寺 电炉 有 限 责 任 公 局 47 826 
6 | 株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 141 163 上 海中 加 电炉 有 限 公司 46 667 
7 | 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公司 136 364 天 津 天 高 感应 加 热 有 限 公 司 37 500 
8 | 宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公司 101 065 沈阳 市 工业 电炉 厂 31 667 
9 | 山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公 司 93 475 汉中 安 中 机 械 有 限 贵 任 公司 31 609 








— 
© 


哈尔滨 松江 电炉 厂 有 限 责 任 公司 93 041 





北京 燕 北 建 兴 炉 业 有 限 公司 





2010 年 电炉 及 工业 炉 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 






经 济 效益 
综合 指数 


























1 | 合肥 高 歌 热处理 应 用 技术 有 限 公 司 苏州 振 吴 电炉 有 限 公 司 2. 17 
2 | 无 锡 电炉 有 限 责 任 公司 哈尔滨 松江 电炉 三 有 限 责任 公司 2. 12 
3 | 株洲 火炬 工业 炉 有 限 责任 公司 陕西 三 秦 工 业 炉 有 限 公司 2. 12 
4 | 苏州 工业 园区 华 福 科 技 有 限 公司 山东 荣 泰 电炉 制造 有 限 公司 2.02 
5 | 南京 摄 炉 (集团 ) 有 限 公 司 天 龙 科技 炉 业 (无 锡 ) 有 限 公 司 1. 98 
6 | 奉化 市 光亮 热处理 电炉 有 限 公 司 长 兴 县 浩大 工业 炉 有 限 公司 1. 88 
7 | 包头 市 宝 丰 电炉 有 限 责 任 公司 苏州 金 楷 科技 有 限 公 司 
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统计 资料 


(5) 















经 济 效益 
综合 指数 






天 津 市 天 骄 工业 有 限 公司 
重庆 工业 炉 股 份 有 限 公司 
锦州 电炉 有 限 责任 公司 


宁波 东方 加 热 设 备 有 限 公 司 
北京 燕 北 建 兴 炉 业 有 限 公司 
西安 电炉 研究 所 有 限 公司 





2010 年 电焊 机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


序号 2009 年 (万 元 ) 同比 增长 (% 














l 唐山 开元 企业 集团 108 426 35. 39 
2 上 海 林肯 电气 有 限 公 司 77 544 24. 84 
3 凯 尔 达 集 团 有 限 公司 52 403 25.76 
4 无 锡 华 联 科技 集团 有 限 公司 50 933 15. 06 
5 上 海 东 升 焊接 集团 有 限 公 司 30 177 34. 36 
6 下 海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公 司 26 569 44. 86 
7 山东 奥 太 电气 有 限 公司 26 768 A1. 58 
8 昆山 华 恒 焊 接 股份 有 限 公 司 29 096 20. 29 
9 浙江 肯 得 机 时 股份 有 限 公司 32 000 -4. 69 
10 无 锡 汉 神 电 气 有 有限 公司 24 365 13. 00 
11 上 诲 沪 通 焊接 电器 制造 有 限 公司 ( 含 辅 机 有 具 类 ) 21 768 20. 15 
12 深圳 华 意 隆 电气 股份 有 限 公 司 12 626 99. 25 
13 唐山 长 城 电焊 机 总 三 有 限 公 司 . 12 382 75.97 
14 WASAL LA EA RAE] 14 422 39. 02 
15 成 都 华 远 电器 设备 有 限 公 司 15 200 30. 03 
16 RRIRIK ULE A RAR ARNE) 14 435 13. 14 
17 武汉 凯 奇 特种 焊接 设备 有 限 责任 公司 |. 6237 161. 20 
18 成 都 焊 研 科技 有 限 责任 公司 7 059 129. 14 
19 天 津 七 所 高 科技 有 限 公 司 ( 含 辅 机 具 类 ) 10 313 50. 30 
20 成 都 熊谷 电器 工业 有 限 公司 8 239 1. 09 


2010 年 电焊 机 分 会 企业 主 营业 务 收 入 排序 
F3 同比 增长 (%) 





1 唐山 开元 企业 集团 140 750 102 602 37. 18 
2 凯 尔 达 集 团 有 限 公 司 65 838 52 008 26. 59 
3 无 锡 华 联 科技 集团 有 限 公司 58 601 | 50 933 15. 06 
4 山东 奥 太 电气 有 限 公 司 31 350 22 408 39. 91 
5 上 海 东 升 焊接 集团 有 限 公 司 30 951 23 213 33. 33 
6 浙江 肯 得 机 电 股 份 有 限 公 司 30 786 29 000 6. 16 
7 无 锡 汉 神 电气 有 限 公 司 29 851 24 365 22.52 
8 昆山 华 恒 焊接 股份 有 限 公司 26 289 17 241 52. 48 
9 上 海 沪 通 焊接 电器 制造 有 限 公 司 ( 含 辅 机 具 类 ) 25 016 21 442 16. 67 
10 上 海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公司 24 728 26 256 -5.82 
11 小 原 ( 南 京 ) 机 电 有 限 公 司 ( 含 辅 机 具 类 ) 23 829 18 398 29. 52 
12 深圳 华 意 隆 电气 股份 有 限 公 司 23 128 10 628 117. 61 
13 南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公 司 20 461 18 777 8.97. 
14 唐山 长 城 电焊 机 总 三 有 限 公 司 19 020 12 037 58. 01 
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( 续 ) 
同比 增长 (和 ) 













15 成 都 华 远 电器 设备 有 限 公司 15. 13 
16 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公 司 ( 含 辅 机 具 类 ) 37. 64 
17 天 津 七 所 高 科技 有 限 公 司 ( 含 辅 机 具 类 ) 27. 52 
18 武汉 凯 奇 特种 焊接 设备 有 限 责 任 会 司 68. 56 
19 上 海 林 肯 电 气 有 限 公 司 0. 77 


成 都 焊 研 科技 有 限 责 任 会 可 


2010 年 电焊 机 分 会 企业 工业 增加 值 排 序 


序号 同比 增长 (% ) 























j 唐山 开元 企业 集团 22. 48 
2 上 海 东 升 焊 接 集 园 有 限 公司 33. 49 
3 凯 尔 达 集 团 有 限 公司 29. 33 
4 山东 奥 太 电气 有 限 公司 37. 06 
5 武汉 凯 奇 特种 焊接 设备 有 限 责 任 会 司 15. 75 
6 上 海 沪 通 焊接 电器 制造 有 限 公 司 ( 含 辅 机 具 类 ) 10. 04 
7 无 锡 汉 神 电气 有 限 公 司 13. 00 
8 上 海 沪 工 电 焊 机 制造 有 限 公 司 15. 55 
9 深圳 华 意 族 电气 股份 有 限 公司 118. 53 
10 成 都 华 远 电器 设备 有 限 公司 | 30. 38 
11 唐山 长 城 电 焊 机 总 三 有 限 公 司 200. 93 
12 南通 三 九 焊 接 机 器 制造 有 限 公 司 38. 99 
13 浙江 肯 得 机 电 股份 有 限 公司 6. 16 
14 天 津 七 所 高 科技 有 限 公 司 ( 含 辅 机 具 类 ) 42. 32 
15 南通 振 康 焊 接 机 电 有 限 公 司 ( 含 辅 机 具 类 ) 22. 09 
16 成 都 熊谷 电器 工业 有 限 公司 2.11 
17 小 原 ( 南京 ) 机 电 有 限 公 司 ( 含 辅 机 具 类 ) ~ 58. 52 
18 河北 省 电焊 机 股份 有 限 公 司 68. 77 
19 浙江 星火 机 电厂 0.91 
20 扬州 市 天 力 机 电 有 限 公司 30. 61 


2010 年 电焊 机 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 

























































| | 上海 东升 焊接 集团 有 限 公 司 634 675 成 都 华 远 电器 设备 有 限 公 司 152 634 
2 | 唐山 开元 企业 集团 552 076 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 ( 辅 机 具 类 ) 139 573 
3 | 唐山 长 城 电 焊 机 总 三 有 限 公司 276 077 扬州 市 天 力 机 电 有 限 公司 120 755 
4 DULL FERES EVE EUR RAEE] 272 374 南通 三 九 焊 接 机 器 制造 有 限 公 司 111 373 
5 | 无 锡 汉 神 电气 有 限 公司 264 403 河北 省 电焊 机 股份 有 限 公司 97 396 
6 | 上海 沪 通 焊接 电器 制造 有 限 公 司 ( 含 辅 机 具 类 ) 195 000 深圳 华 意 隆 电气 股份 有 限 公 司 85 334 
7. | 凯 尔 达 集 团 有 限 公司 185 988 小 原 ( 南京 ) 机 电 有 限 公 司 ( 含 辅 机 具 类 ) 79 464 
8 | 成 都 熊谷 电器 工业 有 限 公司 181 513 上 海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公司 79 177 
9 | 山东 奥 太 电气 有 限 公司 179 200 浙江 肯 得 机 电 股 份 有 限 公司 67 528 





天津 七 所 高 科技 有 限 公司 ( 含 辅 机 具 类 ) 





163 822 浙江 星火 机 电厂 67 004 





统计 资料 


2010 年 电焊 机 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 


























5 "T eam |. "- 
1 | 唐山 开元 企业 集团 | 5.76 | 浙江 星火 机 电厂 

2 | 武汉 凯 奇 特种 焊接 设备 有 限 责 任 公司 4.62 上 海 沪 工 电焊 机 制造 有 限 公司 
3 “| 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公 司 3. 50 无 锡 华 联 科技 集团 有 限 公司 
4 | 成 都 华 远 电器 设备 有 限 公司 3. 42 天 津 七 所 高 科技 有 限 公司 
5 ， 凯 尔 达 集 团 有 限 公 司 2. 95 扬州 市 天 力 机 电 有 限 公司 
6 | 山东 奥 太 电气 有 限 公司 2. 69 丹阳 市 天 威 电焊 机 有 限 公司 
7 | 无 锡 汉 神 电气 有 限 公司 2. 62 河北 省 电焊 机 股份 有 限 公司 
8 | 成 都 能 谷 电器 工业 有 限 公 司 2. 57 成 都 焊 研 科 技 有 限 责 任 公司 
9 | 小 原 ( 南 京 ) 机 电 有 限 公司 2. 35 广州 松 兴 电 器 有 限 公 司 

10 | 南通 三 九 焊接 机 器 制造 有 限 公司 2. 10 上 海 梅 达 焊接 设备 有 限 公司 


2010 年 焊接 材料 分 会 企业 工业 总 产值 排序 




































企业 名 称 2010 年 (万 元 ) 2009 年 (万 元 ) 同比 增长 (%) 
1 天 津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公 司 [- 523 744 444 601 17. 80 
2 天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公 司 507 725 305 099 66. 41 
3 山东 聚 力 焊接 材料 有 限 公司 103 792 79 840 30. 00 
4 上 海 电 力 修 造 总 厂 有 限 公 司 102 779 110 910 -7.33 
5 山东 索 力 得 焊 材 有 限 公 司 101 179 65 856 53. 64 
6 四 川 大 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公司 89 887 78 549 14. 43 
7 株洲 湘江 电焊 条 有 限 公司 76 813 .. 69 830 10. 00 
8 昆山 京 群 焊 材 科技 有 限 公 司 69 881 45 778 52. 65 
9 锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公 司 64 134 52 244 22. 76 
10 武汉 铁 锚 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 56 498 50 899 11. 00 
11 常州 华 通 焊丝 有 限 公 司 54 338 45 000 20. 75 
12 上 海 大 西洋 焊接 材料 有 限 责 任 公 司 S2 500 43 780 19. 92 
13 张家港 市 享 昌 焊 材 有 限 公 司 39 800 33 200 19. 88 
14 常州 运河 焊 材 有 限 公司 38 355 26 039 47. 30 
15 上 海 司 太 立 有 限 公司 36 233 28 567 26. 84 
16 宁波 隆 兴 焊 割 科技 股份 有 限 公 司 33 197 25 186 31. 81 
17 天 津 永久 焊接 材料 有 限 公 司 31 264 38 750 - 19.32 
18 E RARER a] So A ER ZR] 31 130 28 125 10. 68 
19 江苏 中 江 焊 条 有 限 公司 30 112 25 747 16. 95 
泰州 宇宙 精工 焊接 材料 有 限 公 司 29 190 16 346 





2010 年 焊接 材料 分 会 企业 主 营业 务 收 入 排序 

























企业 名 称 2010 年 (万 元 ) 2009 年 (万 元 ) 同比 增长 (%) 
1 天 津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公 司 513 874 448 798 14. 50 
2 天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公 司 506 381 354 076 43. 01 












锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公 司 123 642 101 458 
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( 续 ) 
同比 增长 (% ) 







































































































4 上 海 电力 修造 总 三 有 限 公司 106 413 119 129 -10. 67 
5 LL ZI TR ARAA 100 750 71 500 30. 00 
6 山东 索 力 得 焊 材 有 限 公 司 100 451 69 645 44. 23 
7 四 川 大 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公 司 96 934 86 390 12. 21 
8 E LURRERA RRA RAR] 69 912 45 537 53. 53 
9 株洲 湘江 电焊 条 有 限 公司 62 344 56 676 10. 00 
10 土 海 大 西洋 焊接 材料 有 限 责任 公司 57 030 49 101 16. 15 
11 常州 华 通 焊 丝 有 限 公司 53 171 39 449 34. 78 
12 武汉 铁 锚 焊接 材料 股份 有 限 公 司 46 451 37 691 23. 24 
13 张家港 市 享 昌 焊 材 有 限 公司 38 660 32 186 20. 11 
14 常州 运河 焊 材 有 限 公司 37 756 25 572 47. 65 
15 自贡 大 西洋 焊丝 制品 有 限 公司 32 527 23 128 40. 64 
16 上 海 司 太 立 有 限 公司 31 693 24 477 29. 48 
17 宁波 隆 兴 焊 割 科技 股份 有 限 公司 29 592 22 791 29. 84 
18 泰州 宇宙 精工 焊接 材料 有 限 公司 29 563 15 431 91. 58 
19 天 津 永久 焊接 材料 有 限 公 司 29 550 31 034 -4.78 





江苏 中 江 焊 条 有 限 公司 28 810 24 775 


2010 年 焊接 材料 分 会 企业 工业 增加 值 排序 
TERG 


1 天 津 市 金桥 焊 材 集团 有 限 公 司 - 6. 86 
2 天 津 大 桥 焊 材 集团 有 限 公司 13. 18 
3 山东 聚 力 焊接 材料 有 限 公 司 30. 00 
4 URREJTJE ARAT 55.21 
5 | 上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公 司 6.62 
6 四 川 大 西洋 焊接 材料 股份 有 限 公 司 — 8. 89 
7 常州 华 通 焊丝 有 限 公司 20. 71 
8 宁波 隆 兴 焊 割 科技 股份 有 限 公司 7. 85 
9 昆山 京 群 焊 材 科技 有 限 公 司 78. 09 
10 上 海 司 太 立 有 限 公司 15. 92 
11 宜昌 猴 王 焊丝 有 限 公司 0. 12 
12 浙江 永 翔 电缆 集团 有 限 公司 36. 76 
13 常州 运河 焊 材 有 限 公 司 47. 32 
14 浙江 新 元 焊 材 有 限 公 司 146. 75 
15 株洲 湘江 电焊 条 有 限 公 司 9. 99 
16 湖北 次 王 焊 材 有 限 公 司 3.57 
17 山东 飞 乐 焊 业 有 限 公司 10. 75 
18 上 海 大 西洋 焊接 材料 有 限 责 任 公 司 7.11 
19 锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 -40. 20 
20 泰州 宇宙 精工 焊接 材料 有 限 公 司 37. 64 





2010 年 焊接 材料 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


全 员 劳 动 生产 率 
企 、， j 4i d 
宁波 昊 邦 焊 业 有 限 公司 492 182 3 “| 浙江 永 翔 电缆 集团 有 限 公司 
河北 宇 光 焊 业 有 限 公 司 466 154 4 ”| 宜昌 猴 王 焊丝 有 限 公司 














全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
402 063 

391 281 






统计 资料 


(5) 
全 员 劳 动 生产 率 
(元 / 人) 



















































5 | 常熟 市 华 银 焊料 有 限 公 司 375 055 常州 华 通 焊 丝 有 限 公司 223 723 
6 | 上 海 电 力 修造 总 三 有 限 公司 347 804 山东 索 力 得 焊 材 有 限 公司 222 348 
7 | 山东 聚 力 焊 接 材 料 有 限 公 司 341 393 武汉 铁 锚 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 大 连 分 公司 214 205 
8 | 台州 海 翔 焊接 材料 有 限 公司 320 000 常州 运河 焊 材 有 限 公司 169 356 
9 | 湖北 猴 王 焊 材 有 限 公 司 298 502 江苏 中 江 焊 条 有 限 公 司 166 350 
l0 | 自贡 大 西洋 焊丝 制品 有 限 公 司 263 270 成 都 新 大 洋 焊接 材料 有 限 责任 公司 164 093 
11 | 宁波 隆 兴 焊 割 科技 股份 有 限 公司 251 081 浙江 新 元 焊 材 有 限 公司 149 672 

昆山 京 群 焊 材 科技 有 限 公司 241 923 张家港 市 享 昌 焊 材 有 限 公 司 144 937 


2010 年 焊接 材料 分 会 企业 经 济 效 益 综合 指数 排序 





经 济 效益 
综合 指数 











































1 | 南通 市 东港 焊接 材料 有 限 公 司 山东 索 力 得 焊 材 有 限 公司 

2 | 台州 海 翔 焊接 材料 有 限 公 司 张家港 市 亭 昌 焊 材 有 限 公 司 2.91 
3 | 河北 字 光 焊 业 有 限 公司 上 海 电力 修造 总 广 有 限 公司 2. 83 
4 | 山东 聚 力 焊接 材料 有 限 公 司 成 都 新 大 洋 焊 接 材 料 有 限 责 任 公 司 2.64 
5 | 常熟 市 华 银 焊料 有 限 公 司 自贡 大 西洋 焊丝 制品 有 限 公 司 2.51 
6 | 宜昌 猴 王 焊丝 有 限 公司 山东 德 运 焊 业 有 限 公司 2. 48 
7 | 湖北 猴 王 焊 材 有 限 公司 常州 华 通 焊丝 有 限 公 司 2. 44 
8 | 宁波 隆 兴 焊 割 科技 股份 有 限 公司 昆山 京 群 焊 材 科技 有 限 公 司 2.43 
9 | 宁波 丘 邦 焊 业 有 限 公 司 北京 天 一 焊 业 有 限 公司 2. 40 





mil. 
心 


浙江 水 翔 电缆 集团 有 限 公司 常州 运河 焊 材 有 限 公司 


2010 年 防爆 电机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


同比 增长 (% ) 
1 湘 电 集团 有 限 公司 * 1 014 036 674 016 50. 45 
2 浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公司 * 710 548 535 269 32. 15 
3 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 229 103 172 958 32. 46 
4 佳 本 斯 电机 股份 有 限 公司 211 126 175 687 20. 17 
5 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 187 276 156 474 19. 69 
6 六 安江 淮 电 机 有 限 公司 136 851 100 128 36. 68 
7 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 113 556 80 878 40. 40 
8 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 * 104 230 103 028 1.17 
9 衡水 电机 股份 有 限 公司 71 177 61 821 15. 13 
10 宁夏 西北 验 马 电机 制造 股份 有 限 公 司 65 350 46 581 40. 29 
11 江苏 清江 电机 制造 有 限 公 司 51 514 25 421 102. 64 
12 广东 东莞 电机 有 限 公 司 * 28 399 21 026 35. 07 
13 江苏 锡 安 达 防 爆 股份 有 限 公 司 27 400 35 130 - 22. 00 
14 上 海 品 星 防 爆 电 机 有 限 公 司 25 499 16 584 53. 76 
15 德州 恒 力 电机 有 限 责 任 公 司 20 052 15 308 30. 99 
16 山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公司 19 394 17 818 8. 84 
17 无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 18 331 13 846 32. 39 

浙江 浦东 电机 有 限 公 司 14 445 12 270 17. 73 
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(S) 


同比 增长 (% ) 
6. 67 





2010 年 (万 元 ) 
中 泉 集 团 有 限 公 司 13 430 12 590 
江苏 环球 特种 电机 有 限 公司 11 956 9 832 


注 :* 含 其 他 产品 。 









19 





2010 年 防爆 电机 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


序号 企业 名 称 2009 年 (万 元 ) 同比 增长 (%) 
















































































































1 湘 电 集 团 有 限 公 司 * 1 075 461 758 484 41. 79 
2 浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公司 * 700 186 522 304 34. 06 
3 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 224 938 173 048 29. 99 
4 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 206 800 177 204 16. 70 
5 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 190 185 170 196 11. 74 
6 六 安江 淮 电机 有 限 公司 137 946 100 300 37. 53 
7 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 * 102 762 101 695 1. 05 
8 衡水 电机 股份 有 限 公 司 71 024 61 658 15. 19 
9 江苏 清江 电机 制造 有 限 公司 62 914 22 373 181.21 
10 “| 宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 53 996 40 573 33. 08 
11 江苏 锡 安 达 和 防爆 股份 有 限 公司 36 917 33 822 9. 15 
12 上 海 品 星 防 爆 电 机 有 限 公 司 28 106 18 269 53. 85 
13 广东 东莞 电机 有 限 公 司 * 27 853 20 901 33. 26 
14 德州 恒 力 电 机 有 限 责 任 公司 27 703 23 405 18. 36 
15 山西 防爆 电机 (集团 ) 有 限 公 司 20 068 20 209 -Q. 70 
16 无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 19 118 14 554 31. 36 
17 浙江 浦东 电机 有 限 公 司 14 445 12 270 17. 73 
18 中 泉 集 团 有 限 公司 13 430 12 590 6. 67 
19 江苏 环球 特种 电机 有 限 公 司 11 903 9 499 25. 31 
20 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 10 087 80 375 -87. 45 


it: * 含 其 他 产品 。 


2010 年 防爆 电机 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


















2010 年 (万 元 ) | — 2009 年 (万 元 ) 


同比 增长 (%) 

































































1 湘 电 集团 有 限 公 司 * 358 781 161 765 121. 79 
2 浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公司 * 137 812 103 517 33. 13 
3 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 60 741 58 836 3. 24 
4 六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 43 792 38 605 13. 44 
5 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 42 170 28 119 49. 97 
6 佳木斯 电机 股份 有 限 公 司 36 420 49 150 - 25.90 
7 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 29 514 23 015 28. 24 
8 | 宁夏 西北 验 马 电机 制造 股份 有 限 公 司 29 146 21 190 37. 55 
9 江苏 清江 电机 制造 有 限 公 司 22 376 12 541 78. 42 
10 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 * 15 880 15 200 4. 47 
11 衡水 电机 股份 有 限 公司 15 600 14 010 11. 35 
12 江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公 司 11 919 10 364 15. 00 
13 I XUREEHEUÉ ERAS BI * 4 209 3 384 24. 38 








山西 防爆 电机 ( 集 园 ) 有 限 公 司 4 064 4 958 


统计 资料 


( 续 ) 


同比 增长 (% ) 
11. 31 
16. 07 
53. 34 
67. 76 
8. 85 


|. fix ES | 2010 年 (万 元 ) | 2099/0) | 
浙江 浦东 电机 有 限 公司 
沈阳 黎明 电机 制造 有 限 公司 
上 海 品 星 防爆 电机 有 限 公司 
无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 
山东 山 防 防爆 电机 有 限 公司 
分 宜 煤矿 电机 厂 


注 : * 含 其 他 产品 。 


2010 年 防爆 电机 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排 序 


(元 /人 ) 











序号 
15 






16 
17 
18 
19 
20 



















































1 | 六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 362 517 江苏 清江 电机 制造 有 限 公司 165 258 
2 | 沈阳 黎明 电机 制造 有 限 公司 347 143 佳木斯 电机 上 股份 有 限 公司 135 542 
3 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 310 674 无 锡 瑞 佳 电 机 有 限 公司 131 384 
4 | 湘 电 集团 有 限 公 司 * 307 070 汪 苏 环球 特种 电机 有 限 公司 117 596 
5 | 江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公 司 277 186 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 * 111 049 
6 | 浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公司 * 235 415 无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公 司 107 951 
7 | 浙江 浦东 电机 有 限 公司 212 412 衡水 电机 股份 有 限 公司 105 121 
8 | 宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 211 509 无 锡 锡山 安达 防爆 电气 设备 有 限 公司 100 870 
9 | 上 海 品 星 防爆 电机 有 限 公司 180 765 无 锡 市 锡 安 防爆 电机 有 限 公 司 93 750 








— 
c 


南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 165 416 苏州 特种 电机 三 68 400 





E: " 含 其 他 产品 。 


2010 年 防爆 电机 分 会 企业 经 谤 效益 综合 指数 排序 








综合 指数 


















六 安江 淮 电机 有 限 公司 无 锡 市 南方 防爆 电机 有 限 公司 





















1 

2 | 沈阳 黎明 电机 制造 有 限 公司 江苏 环球 特种 电机 有 限 公司 2.07 
3 | 江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公 司 浙江 浦东 电机 有 限 公 司 2. 05 
4 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 2. 04 
5 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 无 锡 瑞 佳 电机 有 限 公 司 2.02 
6 | 上 海 品 量 防 爆 电 机 有 限 公司 温州 南洋 防爆 电视 有 限 公司 1. 98 
7 | 宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公 司 ee 司 ” 1. 87 
8 | 湘 电 集团 有 限 公司 * 衡水 电机 股份 有 限 公 1.74 
9 | 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 DECR RUM ERA NEL 1. 65 


— 
© 


浙江 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 ” 无 锡 市 锡 安 防爆 电机 有 限 公司 


注 :* 含 其 他 产品 。 


2010 年 中 小 型 电机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 
ma 


湘 电 集团 有 限 公 司 1 014 036 674 016 
Ehèi RS BUR BR AS n] 710 548 535 269 





同比 增长 (% ) 
50. 45 
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( 续 ) 
同比 增长 (%) 


























































3 永 济 新 时 速 电 机 电器 有 限 责任 公司 442 492 276 132 60. 25 
4 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 271 581 251 563 7.96 
S FX p pran ABAN 252 214 242 347 4. 07 
6 山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公 229 103 172 958 32. 46 
7 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 211 126 175 687 20. 17 
8 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 187 276 156 474 19. 69 
9 六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 136 852 100 128 36. 68 
10 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 113 556 80 878 40. 40 
11 西安 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 107 779 102 386 5. 27 
12 兰州 电机 股份 有 限 公 司 105 096 95 576 9. 96 
13 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公司 104 230 103 028 1. 17 
14 大 连天 元 电机 股份 有 限 公 司 90 010 60 748 48. 17 





无 锡 华 达 电 机 有 限 公 司 89 473 66 887 


2010 年 中 小 型 电机 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


TIE 






同比 增长 (名 ) 









































































1 湘 电 集团 有 限 公司 1 084 171 770 756 40. 66 
2 卧龙 控股 集团 有 限 公司 706 128 522 304 35. 19 
3 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责任 公司 506 086 323 841 56. 28 
4 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 270 629 250 202 8. 16 
5 上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公 司 251 195 241 157 4. 16 
6 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公 司 224 938 173 048 29. 99 
7 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 220 620 185 007 19. 25 
8 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 190 185 170 196 11. 74 
9 六 安江 淮 电机 有 限 公 司 137 946 100 300 37. 53 
10 西安 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 112 899 114 186 - 1.13 
11 兰州 电机 股份 有 限 公 司 103 410 92 046 12. 35 
12 江苏 大 中 电机 股份 有 限 公 司 102 762 101 695 1. 05 
13 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 100 817 80 375 25. 43 
14 无 锡 华 达 电 机 有 限 公司 80 283 60 786 32. 07 





上 海 日 用 -- 友 捷 汽 车 电气 有 限 公 司 75 276 62 002 


2010 年 中 小 型 电机 分 会 企业 工业 增加 值 排 序 


同比 增长 (%) 













































1 湘 电 集团 有 限 公 司 358 780 161 765 121. 79 
2 卧龙 控股 集团 有 限 公司 137 812 103 517 33. 13 
3 南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 79 180 86 035 -7.97 
4 永 济 新 时 速 电机 电器 有 限 责任 公司 72 140 53 177 35. 66 
5 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 60 741 58 836 3. 24 
6 Lim ^A BI ESEREL ARAE 52 994 56 953 -6.95 
7 六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 43 792 38 605 13. 44 
8 出 东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公 司 42 170 28 119 49. 97 
9 佳木斯 电机 股份 有 限 公司 36 420 49 150 -25. 90 
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( 续 ) 

[0 ARR ” | 2010 年 (及 元) | 2009 年 (有 元》 | MIRO 
10 大 连天 元 电机 股份 有 限 公司 46. 65 
11 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公司 28. 24 
12 宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 37. 55 
13 西安 泰富 西 玛 电 机 有 限 公 司 -21. 53 
14 兰州 电机 股份 有 限 公司 -13.67 


江苏 清江 电机 制造 有 限 公 司 


2010 年 中 小 型 电机 分 会 企业 全 员 劳 动 生 产 率 排序 


















































1 | 大 连天 元 电机 股份 有 限 公司 630 645 上 海 电 气 集 团 上 海 电 机 三 有 限 公 司 205 484 
2 | 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 372 963 江西 特种 电机 股份 有 限 公司 205 145 
3 | 上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 370 409 山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公司 203 131 
4 | 六 安江 淮 电 机 有 限 公司 362 517 中 国 长 江 航 运 集团 电机 三 199 908 
5 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 310 674 大 连日 率 电 机 有 限 公司 168 194 
6 | 湘 电 集团 有 限 公 司 307 069 苏州 德 丰 电 机 有 限 公司 166 575 
7 | 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 235 415 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 165 417 
8 | 宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公 司 211 509 


2010 年 中 小 型 电机 分 会 企业 经 鹿 效益 综合 指数 排序 








经 济 效益 经 济 效 益 
1 | 大 连天 元 电机 股份 有 限 公司 卧龙 控股 集团 有 限 公司 2. 74 
2 | 六 安江 淮 电 机 有 限 公 司 湘 电 集团 有 限 公 司 2. 69 
3 | 上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 2. 59 
4 | 南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有限 责 任 公司 大 连日 牵 电机 有 限 公司 2. 39 
5 | 安徽 皖南 电机 股份 有 限 公 司 上 海 电 气 集团 上 海 电 机 厂 有 限 公司 2. 25 
6 | 浙江 大 速 ( 上 海 力 超 ) 电 机 股份 有 限 公 司 江西 特种 电机 股份 有 限 公 司 2. 23 
7 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 大 连 电 机 集团 有 限 公 司 2. 13 
8 | 宁夏 西北 骏马 电机 制造 股份 有 限 公司 | 
2010 年 分 马力 电机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 
同比 增长 (%) 




























1 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公司 771 026 440 490 75. 04 
2 卧龙 控股 集团 有 限 公 司 710 548 535 269 32. 75 
3 杭州 富生 电器 有 限 公司 203 919 115 310 76. 84 
4 中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公 司 198 482 127 874 55. 22 
5 珠海 凯 邦 电机 制造 有 限 公 司 129 399 87 101 48. 56 
6 江苏 三 江 电 器 集团 有 限 公 司 110 300 105 000 
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( 续 ) 
问 比 增长 (% ) 


2010 年 (万 元 ) | 2009 年 (万 元 ) 






















上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 21. 33 
8 浙江 京 马 电机 有 限 公 司 8. 99 
9 枇 兴 集团 有 限 公司 59. 15 
10 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 20. 90 
11 威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 2.12 
12 福建 安 波 电机 集团 有 限 公司 19. 81 
13 “| 常州 永安 电机 厂 有 限 公司 30. 94 
14 浙江 特种 电机 有 限 公 司 15. 00 
15 E84 TR OLBHEHULR RAR 45. 44 
16 广东 宝 力 电器 有 限 公 司 37. 86 
17 宝应 电器 厂 10. 72 
18 广东 嘉和 微 特 电 机 有 限 公 司 35. 35 
19 河北 五 洲 集团 有 限 公司 56. 61 


中 山 市 华 格 电器 有 限 公 司 


2010 年 分 马力 电机 分 会 企业 主 膏 业务 收入 排序 



























































序号 同比 增长 (%) 
1 Eh Jp d FEE BHL G7 8] 700 186 522 304 34. 06 
2 广东 威志 电机 制造 有 限 公司 679 621 426 288 59. 43 
3 中 出 大 洋 电 机 上 股份 有 限 公司 202 374 131 683 53. 68 
4 杭州 富生 电器 有 限 公司 169 351 108 080 56. 69 
5 珠海 凯 邦 电机 制造 有 限 公司 127 947 81 597 56. 80 
6 江苏 三 江 电 器 集团 有 限 公司 109 749 104 370 5. 15 
7 上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 75 276 62 002 21.41 
8 浙江 束 马 电机 有 限 公司 70 679 64 851 8.99 
9 £k AE WU FR 2S n] 56 670 35 793 58. 33 
10 横店 集团 联 宜 电机 有 限 公 司 51 091 42, 501 20.21 
11 福建 安 波 电 机 集团 有 限 公司 45 118 37 224 21.21 
12 常州 永安 电机 厂 有 限 公 司 35 865 21 426 30. 77 
13 威海 泰富 西 玛 电机 有 限 公司 33 211 35 441 — 6.29 
14 浙江 特种 电机 有 限 公司 30 332 21 371 41.93 
15 广东 宝 力 电器 有 限 公司 16 746 11 426 46. 56 
16 Lie mE XBRHRELS RAR 14 580 12 068 20. 82 
17 广东 嘉和 微 特 电 机 有 限 公司 14 284 9 715 47.03 
18 土 海 三 相 电 机 有 限 公 司 13 672 8 297 64. 78 
19 河北 五 洲 集团 有 限 公司 13 317 8 673 53. 55 
20 宝应 电器 厂 12 006 10 263 16. 98 


2010 年 分 马力 电机 分 会 企业 工业 增加 值 排序 
D wz | 2010 年 (及 元 | 399 ROPA) 





同比 增长 (和 ) 






















1 天龙 控股 集团 有 限 公司 137 812 103 517 33. 13 
2 广东 威 灵 电 机 制造 有 限 公 司 68 390 32 701 109. 14 
3 中 出 大洋 电 机 股份 有 限 公 司 39 715 35 776 11. 01 
4 杭州 富生 电器 有 限 公司 37 315 28 181 





430 


统计 资料 


( 续 ) 

























ms 同比 增长 (% ) 
5 珠海 凯 邦 电机 制造 有 限 公司 59. 18 
6 E H Fi - 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 10. 38 
7 SEXE BUE RAE] 53. 50 
8 江苏 三 江 电 器 集 图 有 限 公 司 11. 61 
9 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 21. 39 
10 浙江 京 马 电机 有 限 公司 11. 16 
11 常州 永安 电机 厂 有 限 公 司 18. 02 
12 上 海 金 陵 雷 龙 伊 特 电 机 有 限 公司 44. 88 
13 浙江 特种 电机 有 限 公司 41.93 
14 威海 泰富 西 玛 电 机 有 限 公司 — 30. 30 
15 无 锡 凯 旋 电 机 有 限 公司 7. 92 
16 广东 嘉和 微 特 电 机 有 限 公司 -65. 89 
17 中 山 市 华 格 电器 有 限 公 司 155. 13 
18 开平 市 三 威 微 电机 有 限 公司 60. 61 


2010 年 分 马力 电机 分 会 企业 全 员 劳动 生产 率 排序 


全 员 劳 动 生产 率 | 
企业 名 于 RSSVEPS | 序号 企业 名 称 
(元 /人 ) 


杭州 富生 电 右 有 限 公司 379 217 11 | 常州 永安 电机 三 有 限 公 司 













全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 
98 026 








































l 

2 | 上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 370 409 浙江 特种 电机 有 限 公司 83 968 
3 | 卧龙 控股 集团 有 限 公司 235 415 中 山 市 华 格 电 器 有 限 公 司 65 615 
4 | 中 出 大 洋 电机 股份 有 限 公 司 194 966 後 庆 市 力 佳 电机 有 限 公 司 63 776 
5 | 江苏 三 江 电 器 集团 有 限 公司 170 464 开平 市 三 威 微 电 机 有 限 公司 57 500 
6 | 浙江 和 未 马 电 机 有 限 公司 143 268 威海 泰富 西 玛 电 机 有 限 公 司 46 802 
7 | 上 海 金 陵 雷 戈 伊 特 电 机 有 限 公司 128 030 江门 东 申 大 电机 有 限 公 司 46 143 
8 | 珠海 凯 邦 电机 制造 有 限 公司 117 668 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公司 43 840 
9 | 横店 集团 联 宜 电机 有 限 公司 108 998 天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 42 372 





pk 
e 





RO RBS BR S ul 





98 566 广东 嘉和 微 特 电机 有 限 公 司 













经 济 效益 
综合 指数 
























江苏 三 江 电 器 集团 有 限 公 司 广东 威 灵 电机 制造 有 限 公 司 














1 1. 
2 | 上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司 沈阳 大 明 电 机 有 限 公 巨 1. 60 
3 | 杭州 富生 电器 有 限 公 司 慈 兴 集团 有 限 公司 1. 48 
4 | 卧龙 控股 集团 有 限 公司 江门 东 申 大 电机 有 限 公司 1. 44 
5 中 山大 洋 电 机 股份 有 限 公司 浙江 特种 电机 有 限 公司 1. 38 
6 | 浙江 京 马 电机 有 限 公司 上 海 金陵 雷 苹 恨 特 电机 有 限 公司 1. 36 
7 | 广东 嘉和 微 特 电 机 有 限 公 司 中 山 市 华 格 电器 有 限 公 到 1. 30 
8 | 後 庆 市 力 佳 电 机 有 限 公司 宝应 电器 厂 1. 27 
9 | 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 中 山 市 至 威 电机 电器 制造 有 限 公 司 1. 15 
1. 


e 





珠海 凯 邦 电机 制造 有 限 公 司 广东 省 後 庆 电 机 有 限 公 司 
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2010 年 微 电 机 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


mu 2009 年 (万 元 ) 同比 增长 (%) 








1 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 710 548 535 269 32. 75 
2 深圳 拓 邦 股份 有 限 公 司 83 433 46 977 77. 60 
3 河北 电机 股份 有 限 公司 72 916 44 551 63. 67 
4 浙江 迪 贝 机 电 集 团 有 限 公 司 55 060 33 314 65. 28 
5 横店 集团 联 宜 电机 有 限 公 司 52 810 46 381 13. 86 
6 江苏 超 力 电 器 有 限 公司 38 854 25 060 55. 04 
7 温州 安 固 集 团 有 限 公司 32 103 26 715 20. 17 
8 钱 江 集团 浙江 亿 江 机 电 有 限 公 司 28 000 15 600 79. 49 
9 贵州 华 烽 电器 有 限 公司 22 049 18 009 22. 43 
10 — | 上海 金 陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电 机 有 限 公司 18 560 12761 — 45. 44 
11 横店 集团 东 磁 有 限 公 司 17 402 14 000 24. 30 
12 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 16 332 11 435 42. 82 
13 大 连 大 显 精密 轴承 有 限 公司 15 327 9 916 54. 57 
14 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公 司 14 687 7 065 107. 88 
15 国营 北京 时 光电 机 三 14 299 13 701 4. 36 
16 广东 嘉和 微 特 电机 股份 有 限 公司 13 936 10 296 35.35 
17 浙江 尤 奈 特 电机 有 限 公 司 i 13 251 13 198 0. 40 
18 浙江 瑞星 电子 有 限 公司 11 318 2 299 392. 30 
19 天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公 司 6 578 6 578 0. 00 
20 3 BJ CRE ASPLERAEE ER ZR 6 061 2 302 163. 29 


2010 年 微 电 机 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 
F5 同比 增长 ( 

































































1 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 700 186 34. 06 
2 深圳 拓 邦 股份 有 限 公司 83 015 84. 31 
3 河北 电机 股份 有 限 公司 67 111 55.92 
4 浙江 迪 贝 机 电 集 团 有 限 公司 53 735 50. 73 
5 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公 司 51 091 20. 21 
6 江苏 超 力 电 器 有 限 公 司 31 228 47. 62 
7 温州 安 固 集团 有 限 公司 30 821 59. 39 
8 国营 北京 明光 电机 厂 23 216 38. 86 
9 贵州 华 烽 电器 有 限 公 司 20 805 16. 57 
10 钱 江 集团 浙江 亿 江 机 电 有 限 公 司 19 500 32. 76 
H 横店 集团 东 磁 有 限 公司 17 307 44. 23 
12 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 16 332 42. 82 
13 上 海 金陵 雷 戈 勃 劳 伊 特 电机 有 限 公司 14 580 20. 82 
14 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公司 14 452 104. 88 
15 广东 嘉和 微 特 电 机 股份 有 限 公 司 14 284 47. 03 
16 浙江 尤 奈 特 电 机 有 限 公 司 13 297 0. 20 
17 浙江 瑞星 电子 有 限 公司 10 389 416. 61 
18 天 津 市 中 环 天 虹 微 电机 有 限 公司 6 500 0. 00 
19 金 坛 市 微 特 电 机 有 限 公 司 5 720 93. 11 
20 重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公司 5 318 103. 68 
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2010 年 微 电 机 分 会 企业 工业 增加 值 排序 
企业 名 称 | 2010 年 (万 元 ) | 2009 年 (万 元 ) 






同比 增长 (% ) 

























































l 耻 龙 电气 集团 股份 有 限 公司 137 812 103 517 33. 13 
2 深圳 拓 邦 股份 有 限 公司 21 370 10 720 99, 35 
3 河北 电机 股 答 有限 公司 18 229 11 137 63. 68 
4 浙江 迪 贝 机 电 集 团 有 限 公司 14 601 6 132 138. 11 
5 E184 BE TH 095 PREIA RAF] 6 043 4171 44. 88 
6 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公司 4 983 2 286 117. 98 
7 浙江 瑞星 电子 有 限 公 司 3 339 579 476. 68 
8 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公 司 3 266 2 287 42.81 
9 重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公司 2 379 1 088 118. 66 
10 金 坛 市 微 特 电 机 有 限 公 司 | 337 593 125. 46 
11 山东 巨 源 机 械 有 限 公 司 825 598 37. 96 
12 东阳 市 东 政 电机 有 限 公 司 701 542 29. 34 
13 桂林 华晨 特种 电机 发 展 公 司 364 220 65. 45 
14 成 都 精密 电机 广 321 240 33. 75 






天 津 万 特 机 械 有 限 公司 300 214 


2010 年 微 电 机 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 











| (I/A) (元 /人 ) 
1 | 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 235 415 浙江 尤 奈 特 电机 有 限 公司 92 351 
2 | 浙江 迪 贝 机 电 集 团 有 限 公司 176 341 金 坛 市 微 特 电 机 有 限 公 司 91 575 
3 | 南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公司 139 573 浙江 瑞星 电子 有 限 公司 87 180 
4 | 河北 电机 股份 有 限 公司 131 333 桂林 华晨 特种 电机 发 展 公司 75 833 
5 | ERREALA PREPA RAA] 128 030 重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公 司 73 653 
6 | 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 108 998 东阳 市 东 政 电机 有 限 公 司 70 100 
7 | 深圳 拓 邦 股份 有 限 公 司 101 762 温州 安 固 集团 有 限 公司 54 243 
8 | 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公 司 95 827 









经 济 效 益 
综合 指数 


















南通 振 康 焊接 机 电 有 限 公 司 

















1 横店 集团 联 宜 电 机 有 限 公司 

2 | 卧龙 电气 集团 股份 有 限 公司 广东 嘉和 微 特 电 机 股份 有 限 公司 2.11 
3 | 成 都 精密 电机 厂 浙江 尤 奈 特 电机 有 限 公司 1.91 
4 | 河北 电机 股份 有 限 公司 西安 徽 电 机 研究 所 1. 87 
5 | 浙江 迪 贝 机 电 集团 有 限 公司 宁波 中 大 力 德 传动 设备 有 限 公司 1.72 
6 | 深圳 拓 邦 股份 有 限 公司 桂林 华晨 特种 电机 发 展 公司 1.71 
7 | 金 坛 市 微 特 电机 有 限 公司 浙江 瑞星 电子 有 限 公司 1. 66 
8 重庆 川 仪 速达 机 电 有 限 公司 
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2010 年 电动 工具 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


序号 


T oo Ny âY A ha à b N m 


牧 田 (昆山 ) 有 限 公司 
牧 田 (中 国 ) 有 限 公司 
博世 电动 工具 (中 国 ) 有 限 公司 
江苏 金 电 电 动工 具 集团 有 限 公司 
百 得 (苏州 ) 精 密 制造 有 限 公司 
百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 

宝 时 得 机 械 ( 中国) 有限 公 司 
浙江 亚 特 电器 有 限 公司 

常州 格力 博 工 具有 限 公司 

车 王 电子 (宁波 ) 有 限 公司 
嘉禾 工具 有 限 公司 

浙江 三 锋 工具 制造 有 限 公司 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 
福建 日 立 工 机 有 限 公司 

永康 市 正大 实业 有 限 公司 

铁 卿 电动 工具 有 限 公司 

浙江 博大 电器 有 限 公司 

弘 大 集团 有 限 公司 

浙江 恒 友 机 电 有 限 公司 
江苏 国 强 工具 有 限 公司 




















2010 年 电动 工具 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 






561 000 
259 000 
172 371 
147 100 
141 742 
127 514 
90 543 
89 501 
86 369 
80 000 
58 836 
56 920 
54 405 
52 190 
50 049 
45 126 
44 316 
42 173 
39 640 
38 000 


315 000 
207 000 
150 000 
125 075 
90 418 
55 137 
61 152 
80 151 



































































序号 2010 年 (万 元 ) 


O © 对 tn A U 一 
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HeH (EL) ERR Za] 

牧 田 (中国 ) 有 限 公司 

博世 电动 工具 (中 国 ) 有 限 公司 
百 得 (苏州 ) 精 密 制 造 有 限 公 司 
百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 
江苏 金 易 电动 工具 集团 有 限 公司 
常州 格力 博 工 具有 限 公 司 

军 时 得 机 械 ( 中 国 ) 有 限 公司 
浙江 亚 特 电 右 有 限 公司 
车 王 电 子 ( 宁 波 ) 有 限 公司 
嘉禾 工具 有 限 公 司 

浙江 三 锋 工具 制造 有 限 公司 
浙江 华 丰 电动 工具 有 限 公司 
福建 日 立 工 机 有 限 公司 

永康 市 正大 实业 有 限 公司 
浙江 博大 电器 有 限 公司 

铁 卿 电动 工具 有 限 公司 
ARAA RAR 

浙江 便 友 机 电 有 限 公司 





561 000 315 000 
259 000 207 000 
218 000 184 000 
158 750 111 278 
153 016 55 137 
145 868 124 176 
98 532 
89 141 61 152 
88 534 80 151 
80 000 
58 836 
56 920 52 704 
54 405 50 340 
52 190 52 400 
50 573 38 254 
44 316 
43 697 45 177 
39 011 32 327 
38 669 31 354 








同比 增长 ( 锡 ) 
78. 10 
25. 12 
14. 91 
17.61 
56. 76 
131. 27 
48. 06 
11. 67 


8. 00 
4. 60 
0. 06 
50. 82 
-3.11 
10. 01 
18. 73 
29. 29 
8. 57 


同比 增长 4% ) 


78. 10 
25. 12 
18. 48 
42. 66 
177. 52 
17. 47 


45. 77 
10. 46 


8. 00 

8. 08 
- 0. 40 
32. 20 


- 3. 28 
20. 68 
23. 33 


统计 资料 


2010 年 电动 工具 分 会 企业 工业 增加 值 排序 





序号 同比 增长 (% ) 
l 浙江 亚 特 电器 有 限 公 司 115. 48 
2 博世 电动 工具 ( 中国) 有 限 公司 62. 75 
3 车 王 电子 (宁波 ) 有 限 公 司 

4 宝 时 得 机 械 ( 中国) 有 限 公司 - 68. 30 
5 江苏 金鼎 电动 工具 集团 有 限 公 司 -4.91 
6 嘉禾 工具 有 限 公 司 

7 永康 市 正大 实业 有 限 公 司 53. 93 
8 浙江 华 丰 电 动工 具有 限 公司 4. 54 
9 浙江 博大 电器 有 限 公 司 7. 56 
10 浙江 永康 东 立 电机 有 限 公司 88. 03 
11 常州 格力 搏 工具 有 限 公 司 

12 弘 大 集团 有 限 公 司 12. 83 
13 铁 铬 电动 工具 有 限 公 司 2. 44 
14 宁波 天 邦 实 达 工具 有 限 公司 8. 69 
15 浙江 立 邦 电器 有 限 公司 33. 00 
16 浙江 恒 友 机 电 有 限 公 司 45. 72 
17 慈溪 市 贝 士 达 电动 工具 有 限 公司 - 1.08 


18 AMLE ER PRZ E] 
19 福建 日 立 工 机 有 限 公司 





2010 年 电动 工具 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


i dE ad 
企业 名 称 BASSES. 企业 名 称 
(元 /人 ) 
11 












全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 



























1 | 车 王 电子 ( 宁波) 有限 公 司 300 000 浙江 立 邦 电器 有 限 公 司 110 204 
2 | 浙江 亚 特 电器 有 限 公 司 233 989 12 | 宁波 国 图 电机 有 限 公司 100 571 
3 | 上 海 锋利 电动 工具 厂 有 限 公司 210 606 浙江 意 达 电器 有 限 公 司 95 433 
4 | 浙江 永康 东 立 电机 有 限 公司 168 804 永康 市 皇冠 电动 工具 制造 有 限 公司 90 906 
5 | 宁波 天 邦 实 达 工 具有 限 公司 155 517 常州 格力 博 工具 有 限 公 司 90 096 
6 | 浙江 博大 电器 有 限 公司 141 733 慈溪 市 贝 士 达 电动 工具 有 限 公司 80 835 
7 | 铁 狠 电动 工具 有 限 公司 129 120 深圳 市 良 明 电动 工具 有 限 公司 80 769 
8 | 嘉禾 工具 有 限 公司 128 231 常州 赛 迪 电气 制造 有 限 公 司 79 944 
9 | 弘 大 集团 有 限 公 司 126 423 宝 时 得 机 械 ( 中国) 有 限 公 司 78 662 





prà 
c 





武义 武 阳 工具 制造 有 限 公司 114 000 浙江 信 源 电器 制造 有 限 公 司 















经 济 效益 
综合 指数 


经 济 效益 
企 业 名 称 4E M y 
加 
浙江 博大 电器 有 限 公司 7.95 3 | 车 王 电 子 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 
浙江 立 邦 电器 有 限 公 司 6. 17 4 | 宝 时 得 机 械 ( 中国 ) 有 限 公 司 
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( 续 ) 




















5 | 百 得 (苏州 ) 科 技 有 限 公司 浙江 海德 电器 有 限 公 司 

6 | 浙江 永康 东 立 电机 有 限 公司 宁波 天 邦 实 达 工具 有 限 公司 

7 | 百 得 (苏州 ) 精 密 制 造 有 限 公 司 嘉 不 工具 有 限 公 司 1. 98 
8 | 浙江 亚 特 电器 有 限 公 司 浙江 特 畅 恒 实 业 有 限 公 司 1.94 
9 | 上 海 锋利 电动 工具 三 有 限 公司 中 出 市 远东 电动 工具 有 限 公司 1. 94 


浙江 三 锋 工 具 制 造 有 限 公 司 


2010 年 电线 电线 分 会 企业 工业 总 产值 排序 





序号 企业 名 称 同比 增长 (%) 
1 远东 电缆 有 限 公司 1 433 116 1 134 981 26.27 
2 宝 胜 集团 1 359 538 1157 929 17. 41 
3 浙江 富 春 江 通 信和 集团 有 限 公司 852 003 798 584 6. 69 
4 富 通 集团 有 限 公司 756 820 665 730 13. 68 
5 江苏 上 上 电缆 集团 732 038 718 659 1. 86 
6 青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公 司 424 820 466 527 -8. 94 
7 山东 阳 谷 电缆 集团 395 669 354 902 11. 49 
8 通 光 集 团 有 限 公司 378 699 367 815 2. 96 
9 浙江 长 城 电子 科技 集团 有 限 公 司 305 774 271 356 12. 68 
10 露 笑 集团 有 限 公司 299 709 187 634 59. 73 
11 1E PERS hf FB, 2 |a AU PR n] 270 457 210 429 28. 53 
12 桂林 国际 电线 电缆 有 限 责 任 公司 266 824 200 252 33. 24 
13 杭州 电线 股份 有 限 公 司 251 283 373 118 - 32.65 
14 无 锡 市 沪 安 电线 电缆 有 限 公 司 244 116 127 145 92. 00 
15 广东 新 亚 光 电缆 实业 有 限 公 司 228 509 223 490 2.25 
16 福州 大 通 机 电 有 限 公 司 224 861 136 467 64. 77 
17 WrTLSCUE 228 RECTA ER 2 n] 222 090 162 832 36. 39 
18 福建 南平 太阳 电费 股份 公司 220 682 151 648 45. 52 
19 广东 南洋 电缆 集团 股份 有 限 公 司 217 225 129 092 68. 27 
20 浙江 万 马 电 缆 股份 有 限 公司 211 124 172 556 22. 35 





— 0C A d ù N e 
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2010 年 电线 电缆 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


宝 胜 集团 
远东 电缆 有 限 公 司 
浙江 定 春 江 通 信和 集团 有 限 公司 
富 通 集团 有 限 公司 
江苏 上 上 电线 集团 
青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 
山东 阳 谷 电线 集团 








877 823 
760 393 
700 677 
418 878 
392 197 


] 226 994 
1 101 640 











] 392 940 
1 312 323 








807 059 
645 917 
686 672 
463 581 
352 311 












同比 增长 (%) 





13. 52 
19. 12 
8. 77 
17. 72 
2. 04 
— 9. 64 





FS 


T — 00 uy CON Uu A ww M — 



















通 光 集 团 有 限 公司 

浙江 长 城 电子 科技 集团 有 限 公司 
露 笑 集团 有 限 公司 

无 锡 市 沪 安 电线 电缆 有 限 公 司 
杭州 电缆 股份 有 限 公 司 

浙江 洪波 线 缆 股份 有 限 公司 
福州 大 通 机 电 有 限 公司 

广东 新 亚 光 电缆 实业 有 限 公 司 
福建 南平 太阳 电缆 股份 公司 
浙江 万 马 电 缆 股份 有 限 公 司 
重庆 铝 牌 电线 电缆 有 限 公司 
扬州 电光 电线 有 限 公司 

桂林 国际 电线 电缆 有 限 责 任 公司 


2010 年 电线 电缆 分 会 企业 工业 增加 值 排 序 


远东 电缆 有 限 公司 

浙江 富 春 江 通 信和 集团 有 限 公 司 
青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公司 
山东 阳 谷 电缆 集团 

富 通 集团 有 限 公司 
江苏 上 上 电缆 集团 

宝 胜 集 团 

浙江 长 城 电子 科技 集团 有 限 公司 
威 尔 凡 集团 有 限 公司 

桂林 国际 电线 电缆 有 限 责任 公司 
露 笑 集团 有 限 公 司 

杭州 电缆 股份 有 限 公 司 

南宁 银 杉 电线 电缆 有 限 责 任 公司 
通 光 集团 有 限 公 司 

浙江 先 登 电工 融 材 股份 有 限 公 司 
浙江 洪波 线 缆 股 份 有 限 公司 

上 海 杨 行 铜 材 有 限 公 司 

福建 南平 太阳 电缆 股份 公司 
广东 南洋 电缆 集团 股份 有 限 公 司 





386 330 








296 512 
244 116 
242 468 








215 592 
214 051 
208 037 
201 917 
195 848 









214 967 
176 093 
126 123 
117 178 
98 454 
94 476 
88 133 
77 487 
7] 323 
71 133 
52 078 
45 231 
4] 065 
41 020 
39 602 
35 990 
34 833 
32 750 
32 500 


305 774 


229 139 
229 060 
227 870 





367 249 
261 137 
185 062 
125 736 
354 428 
159 740 
136 574 
228 624 
153 165 
148 101 
168 281 
199 509 
122 654 














170 247 
166 169 
122 030 
105 950 
98 032 
69 835 


66 103 
18 012 
90 818 
10 779 
74 624 


39 061 
37 745 
30 265 
20 338 
32 501 
18 380 















统计 资料 


( 续 ) 


5.20 
17. 09 
60. 22 
94. 15 
31. 59 
43. 44 
67. 72 
—- 0. 33 
40. 76 
44. 53 
23. 62 

1.21 


同比 增长 (多 ) 
26. 27 
5. 97 
3.35 
10. 60 
0. 43 
35. 28 


17. 22 
295. 97 
一 21. 68 
383. 14 
— 39. 39 


5.02 
4. 92 
18. 92 
71. 27 
0. 77 
76. 82 


2010 年 电线 电缆 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


威 尔 鹰 集团 有 跟 公 司 
浙江 长 城 电子 科技 集团 有 限 公司 


1 854 174 
i 721 933 


3 | 浙江 先 登 电工 器 材 股 份 有 限 公司 
4 | 南宁 银 杉 电线 电缆 有 限 责任 公司 





(I/A 






同比 增长 (%) 














全 员 劳 动 生产 率 


) 


] 285 779 
1 271 362 
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(2) 









































5 | 安徽 电缆 股份 有 限 公 司 1 171 895 上 海 熊猫 线 缆 股 份 有 限 公司 613 775 
6 | 浙江 洪波 线 缆 股份 有 限 公 司 932 383 上 海 杨 行 铜 材 有 限 公 司 590 574 
7 | 常州 安 凯 特 电 线 有 限 公 司 796 584 浙江 富 春江 通信 集团 有 限 公司 584 138 
8 | 青岛 华 光 电缆 有 限 公司 740 791 由 东阳 谷 电 缆 集 团 567 414 
9 | 青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公 司 705 632 露 笑 集团 有 限 公 司 528 367 
10 | 常熟 市 电缆 厂 696 660 贵阳 电线 三 有 限 公司 527 055 
11 | 杭州 电缆 股份 有 限 公司 642 441 沈阳 古河 电缆 有 限 公 司 489 447 








浙江 百 古 电缆 有 限 公司 618 553 宁波 东方 集团 有 限 公 司 486 244 





2010 年 电线 电缆 分 会 企业 经 济 效 益 综 合 指数 排序 


经 济 效益 
综合 指数 





经 济 效益 
综合 指数 




















































1 | 威 尔 座 集团 有 限 公司 杭州 电缆 股份 有 限 公司 

2 | 浙江 长 城 电子 科技 集团 有 限 公 司 11. 83 浙江 吾 古 电缆 有 限 公司 5. 18 
3 | 浙江 先 登 电工 器 材 股 份 有 限 公 司 | 9. 35 上 海 能 猫 线 缆 股份 有 限 公司 5.10 
4 | 南宁 银 杉 电线 电缆 有 限 责任 公司 上 海 杨 行 钢材 有 限 公司 5. 06 
5 | 安徽 电缆 股份 有 限 公司 浙江 富 春江 通信 和 集团 有 限 公司 4. 96 
6 | 浙江 洪波 线 缆 股 份 有 限 公司 山东 阳 谷 电缆 集团 4. 96 
7 | 常州 安 遍 特 电缆 有 限 公 司 露 笑 集团 有 限 公司 4. 46 
8 | 青岛 华 光 电缆 有 限 公 司 ERER ARAR 4.46 
9 | 青岛 汉 河 集团 股份 有 限 公 司 沈阳 十 河 电费 有限 公司 4. 37 





{Á= 
i- 


HATERS 宁波 东方 集团 有 限 公司 


2010 年 绝缘 材料 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


序号 同比 增长 (% ) 





















1 广东 生 益 科技 股份 有 限 公 司 347 537 228 621 52.01 
2 山东 金宝 电子 股份 有 限 公 司 220 800 137 344 60. 76 
3 深圳 市 长 园 集团 股份 有 限 公司 184 209 113 444 62. 38 
4 四 川 东 材 科 技 集 团 股 份 有 限 公司 150 015 133 053 12. 75 
5 山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公司 | 71 058 62 296 14. 07 
6 株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 63 289 34 332 84. 34 
7 宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 公司 48 799 42 885 13. 79 
8 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 34 807 29 498 18. 00 
9 吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公 司 33 737 26 500 27. 31 
10 苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公 司 31 239 37 042 -15. 67 
11 湖南 广 信 电工 科技 股份 有 限 公司 25 166 37 042 - 32. 06 
12 泰州 魏 德 曼 高 压 绝缘 有 限 公 司 23 909 39 804 - 39. 93 
13 江苏 冰 城 电 材 股 份 有 限 公司 22 560 12 550 79. 76 
14 江苏 亚 宝 绝缘 材料 股份 有 限 公司 21 459 19 306 11. 15 
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( 续 ) 
同比 增长 (% ) 











DOER) 





15 TLBH B IP  ZRCOBDEUR BS Hl] 14 178 44. 89 
16 西安 西 电 电工 材料 有 限 责任 会 司 20. 40 
17 山东 省 旺 祥 电工 电气 有 限 公司 50. 39 
18 FE 3L HP RA A EHA ER B] 12. 13 
19 衡阳 重 缘 电工 材料 有 限 公 司 55. 49 


龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公 司 


2010 年 绝缘 材料 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 


LT IE 











































































































1 广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 344 962 230 303 49.79 
2 山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 215 400 138 670 55. 33 
3 深圳 市 长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 157 444 96 961 62. 38 
4 四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 101 849 84 346 20. 75 
5 山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公 司 71 929 63 126 13. 95 
6 株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 53 313 35 012 52. 27 
7 宁波 华 缘 玻璃 钢 电 器 制造 有 限 公司 47 608 39 451 20. 68 
8 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 35 152 28 780 22. 14 
9 苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公 司 31 239 37 042 -15.67 
10 吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公司 30 669 24 079 27. 37 
11 江苏 冰 城 电 材 股份 有 限 公 司 21 950 12 056 82. 07 
12 江苏 亚 宝 绝缘 材料 股份 有 限 公 司 21 376 19 205 11. 30 
13 “| 江阴 市 沪 澄 绝缘 材料 有 限 公司 20 543 14 010 46. 63 
14 西安 西 电 电工 材料 有 限 责 任 公司 20 048 16 154 24. 11 
15 泰州 魏 德 曼 高 压 绝缘 有 限 公司 19 915 33 538 - 40. 62 
16 北京 新 福 润 达 绝 缘 材 料 有 限 责任 公司 17 825 14 325 24. 43 
7 山东 省 呈 祥 电工 电气 有 限 公司 15 462 7 685 101. 20 
18 衡阳 恒 缘 电工 材料 有 限 公 司 15 389 10 473 46. 94 
19 Bi rp 3 d REPRE DR ZS RI 14 648 12 868 13. 83 
20 浙江 省 乐清 树脂 厂 12 108 10 036 20. 65 





2010 年 绝缘 材料 分 会 企业 工业 增加 值 排 序 





DOEA | 00E 


同比 增长 (%) 












l 深圳 市 长 园 集 团 股份 有 限 公司 64. 27 
2 广东 生 益 科技 股份 有 限 公 司 14. 75 
3 四 川 东 材 科 技 集 团 股 份 有 限 公司 12. 75 
4 山东 金宝 电子 股份 有 限 公司 

5 江苏 冰 城 电 材 股份 有 限 公 司 196. 55 
6 泰州 魏 德 曼 高 讨 绝缘 有 限 公司 -43. 56 
7 宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 公司 15. 42 
8 南通 中 菱 绝缘 材料 有 限 公司 
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( 续 ) 
同比 增长 (%) 





DEO | EOT 
















9 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公 司 16. 93 
10 湖南 广 信和 电工 科技 股份 有 限 公司 

11 山东 四 达 工 贸 股份 有 限 公司 7.52 
12 株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 64. 84 
13 苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公司 - 28. 84 
14 吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公司 -11. 09 
15 西安 西 电 电 工 材料 有 限 责任 公司 -6.27 
16 江阴 市 沪 澄 绝缘 材料 有 限 公 司 40. 29 
17 广州 贝 特 新 材料 有 限 公司 39. 98 
18 龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公 司 14. 29 
19 SESETE TERRAS RA EH 2.31 


河南 许 绝 电 工 绝缘 材料 有 限 公司 


2010 年 绝缘 材料 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


MER 3 Eit ; 
号 ERIBE 序号 企业 名 称 全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) (元 /人 ) 


南通 中 葵 绝 缘 材 料 有 限 公司 659 523 上 海 元 龙 玻璃 钢 有 限 公司 191 250 
江苏 冰 城 电 材 股份 有 限 公 司 554 375 江阴 市 沪 淤 绝 缘 材 料 有 限 公 司 . 190 619 
广州 员 特 新 材料 有 限 公司 309 746 苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公司 187 216 
浙江 荣 泰 科技 企业 有 跟 公 司 285 479 龙口 澳 兴 绝缘 材料 有 限 公司 172 973 
FAS A EAZA RAR 278 094 宝应 县 精工 绝缘 材料 有 限 公司 159 444 
四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 247 644 莲 莱 市 特种 绝缘 材料 厂 152 715 
广东 生 益 科技 股份 有 限 公司 241 131 吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公 司 147 388 
深圳 市 长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 225 613 广州 市 宝 力 达 电气 材料 有 限 公 司 140 000 
宁波 华 缘 玻璃 钢 电 器 制造 有 限 公司 201 049 株洲 时 代 电 气 绝缘 有 限 责任 公司 136 088 
江阴 市 登 峰 电工 材料 有 限 公 司 193 862 浙江 省 乐清 树脂 厂 126 409 


DD o -J OC a A U N 一 E 


— 
5 





2010 年 绝缘 材料 分 会 企业 经 济 效 益 综合 指数 排序 
















































| | 南通 中 葵 绝 缘 材 料 有 限 公 司 江阴 市 登 峰 电 工 材料 有 限 公司 

2 | 江苏 冰 城 电 材 股份 有 限 公 司 广州 员 特 新 材料 有 限 公 司 2. 76 
3 | 上 海 元 龙 玻璃 钢 有 限 公司 衡阳 恒 缘 电工 材料 有 限 公 司 2. 57 
4 | 泰州 魏 德 曼 高 压 绝缘 有 限 公 司 江苏 亚 宝 绝缘 材料 股份 有 限 公司 2. 53 
5 | 四 川 东 材 科技 集团 股份 有 限 公司 宝应 县 精工 绝缘 材料 有 限 公司 2. 48 
6 | 宁波 华 缘 玻 璃 钢 电 器 制造 有 限 公 司 吴江 市 太湖 绝缘 材料 有 限 公 司 2.31 
7 | 浙江 荣 泰 科技 企业 有 限 公司 浙江 省 乐清 树脂 三 2. 28 
8 | 苏州 巨峰 电气 绝缘 系统 股份 有 限 公司 河南 许 绝 电工 绝缘 材料 有 限 公司 2. 28 
9 | 深圳 市 长 园 集团 股份 有 限 公 司 江阴 市 沪 澄 绝缘 材料 有 限 公 局 2. 17 


| 一 
pe 


广东 生 益 科技 股份 有 限 公 司 2.11 


湖南 广 信 电 工科 技 股份 有 限 公司 
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统计 资料 


2010 年 铝 酸 蓄电池 分 会 企业 工业 总 产值 排序 





























同比 增长 (%) 
1 天 能 电池 集团 有 限 公 司 * 1 128 889 779 264 44. 87 
2 江苏 双 登 集团 有 限 公司 * 562 032 342 075 64. 30 
3 超 威 电 源 有 限 公司 * 429 390 368 048 16. 67 
4 骆驼 集团 股份 有 限 公司 * 371 551 234 951 58. 14 
5 深圳 理 士 奥 电 池 技 术 有 限 公司 364 539 272 089 33. 98 
6 浙江 昌盛 电气 有 限 公 司 339 796 266 696 27. 41 
7 风帆 股份 有 限 公司 * 333 100 281 800 18. 20 
8 哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公司 * 259 667 278 449 -6.75 
9 深圳 市 雄 揪 电 源 科 技 有 限 公 司 * 213 429 182 477 16. 96 
10 江苏 华 富 控股 集团 有 限 公 司 * 161 617 195 000 -17. 12 
11 上 海江 森 自控 国际 蓄电池 有 限 公司 * 141 766 102 629 38. 13 
12 浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公 司 * 137 145 131 410 4. 36 
13 LOWE €. BE RAS 130 600 124 310 5. 06 
14 天 津 杰 土 电 池 有 限 公司 * 121 595 107 143 13. 49 
15 浙江 诺 力 电源 有 限 公 司 113 451 101 246 12. 05 
16 湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公 司 * 109 240 157 720 -30. 74 
17 T 8 28 PRU A rb. FG PRU T 106 050 135 000 - 21. 44 
18 山东 龙口 著 电 池 总 三 * 89 549 70 792 26. 50 
19 松下 蓄电池 (沈阳 ) 有 限 公 司 85 092 77 877 9. 26 






A8 E MV F 7 J HC HU RAR] 








81 831 








25 353 


2010 年 铅 酸 蓄 包 池 分 会 企业 主 营业 务 收入 排序 

















到 ZEREZ 
| 天 能 电池 集团 有 限 公司 * 1 065 609 765 192 39. 26 
2 超 威 电源 有 限 公司 * 740 440 581 402 27. 35 
3 江苏 双 登 集团 有 限 公司 * 600 728 501 200 19. 86 
4 深圳 理 士 奥 电 池 技 术 有 限 公司 358 278 261 042 37. 25 
5 风帆 股份 有 限 公司 * 317 010 262 308 20. 85 
6 浙江 昌 辟 电气 有 限 公 司 308 906 251 608 22. 77 
7 骆驼 集团 股份 有 限 公 司 * 260 308 193 606 34. 45 
8 深圳 市 雄 档 电源 科技 有 限 公 司 * 194 027 177 023 9. 61 
9 哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公司 * 188 706 248 843 -24.17 
10 江苏 华 富 控股 集团 有 限 公司 * 161 617 195 000 -17. 12 
11 山东 康 洋 电源 有 限 公 司 * 150 000 54 000 177. 78 
12 浙江 南都 电源 动力 股份 有 限 公 司 * 145 312 130 426 11. 41 
13 山东 瑞 宇 蓄电池 有 限 公 司 * 130 486 124 273 5. 00 
14 浙江 诺 力 电源 有 限 公司 * 124 233 103 840 19. 64 
15 天 津 杰 土 电池 有 限 公司 * 119 239 108 112 10. 29 
16 湖南 丰 日 电源 电气 股份 有 限 公司 * 100 500 154 566 — 34. 98 
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(S) 
同比 增长 (% ) 





MUERE [ mA 








17 18 E 83 D] 4E HR REP RAR 33. 86 
18 山东 龙口 蓄电池 总 厂 * 25. 57 
19 福建 亚 享 动力 科技 集团 有 限 公 司 ” 221. 86 


淄博 火炬 能 源 有 限 责任 公司 
注 :* 含 其 他 产品 。 


2010 年 铅 酸 蕾 电池 分 会 企业 工业 增加 值 排序 
85 同比 增长 (% ) 
































































































天 能 电池 集团 有 限 公 司 * 285 583 181 950 56. 96 
2 江苏 双 登 集团 有 限 公 司 * 162 792 81 238 100. 39 
3 超 威 电源 有 限 公司 * 120 019 122 708 -2. 19 
4 骆驼 集团 股份 有 限 公 司 * 100 318 63 437 58. 14 
5 哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公司 * 90 883 91 683 - 0. 87 
6 浙江 昌盛 电气 有 限 公 司 75 064 61 392 22. 27 
7 风帆 股份 有 限 公司 * 70 500 60 000 17.5 
8 深圳 理 士 奥 电 池 技 术 有 限 公司 44 854 33 479 33. 98 
9 江苏 华 富 控股 集团 有 限 公 司 * 32 248 39 174 - 17. 68 
10 上 海 海 宝 特种 电源 有 限 公 司 29 800 24 000 24. 17 
11 XH HK ZA * 24 954 19 298 29.31 
12 宁波 东海 蓄电池 有 限 公 司 * 21 686 16 563 30. 93 
13 山东 龙口 蓄电池 总 厂 * 21 387 19 680 8. 67 
14 浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公司 * 17 344 32 987 -47.42 
15 淄博 火炬 能 源 有 限 责 任 公司 * 16 138 10 108 59. 66 
16 “1! 山东 圣 阳 电源 股份 有 限 公 司 * 15 806 2 A15 554. 49 
17 dà EE NE. 5 5 Z EH SEBUR ERA RI" 14 513 
18 TI TREE HR UE HSUR PR Z RIT 13 473 15 043 - 10. 44 
19 石家庄 华北 车 电池 有 限 公司 * 12 880 12 850 0. 23 
20 上 虞 奥 龙 电源 有 限 公司 * 12 636 5 324 137. 34 


注 :“ 含 其 他 产品 。 


2010 年 铅 酸 蓄电池 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 










































































全 员 劳 动 生产 率 全 员 劳 动 生产 率 
1 | 江苏 双 登 集团 有 限 公 司 * 539 940 11 | 骆驼 集团 股份 有 限 公司 * 228 047 
2 | 宁波 东海 曹 电池 有 限 公司 ” 469 394 12 | 天 津 杰 士 电池 有 限 公司 * 217 180 
3 | 哈尔滨 光宇 集团 股份 有 限 公司 * 416 131 13 | 天 津 汤 浅 蓄电池 有 限 公 司 * 168 982 
4 | 山东 龙口 著 电 池上 总 厂 ” 381 911 14 | 浙江 古越 蓄电池 有 限 公 司 * 161 452 
5 | 浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公 司 * 371 392 15 | PRA B REHE R A BR ZR] * 146 711 
6 | 上 海 海 宝 特种 电源 有 限 公司 344 907 16 | 石家庄 华北 蓄电池 有 限 公 司 * 141 538 
7 | 天 能 电池 集团 有 限 公 司 * 341 198 U | 超 威 电源 有 限 公 司 ” 131 441 
8 | 上 钼 奥 龙 电源 有 限 公司 332 520 18 | iir RU ERAI" 125 000 
9 | 江苏 华 富 控 股 集团 有 限 公 司 * 312 481 19 | 福建 亚 训 动力 科技 集团 有 限 公 司 * 113 560 











pi 
心 


WT BUE AUS ER zy n] 274 256 


注 ;* 含 其 他 产品 。 


武汉 银泰 科技 电源 股份 有 限 公 司 * 112 406 
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2010 年 铅 酸 革 电池 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 


经 济 效益 
OOO eree | aam (OOO ee 


宁波 东海 蕾 电池 有 限 公 司 “ . 险 尔 演 光 宇 集 团 股 份 有 限 公 司 “ 
















经 济 效益 
综合 指数 






















l 

2 | 江苏 华 富 控股 集团 有 限 公 司 ” 骆驼 集团 股份 有 限 公 司 * 3. 18 
3 | 江苏 双 登 集团 有 限 公 司 ” 济宁 远征 电源 有 限 公司 2. 95 
4 | 上 虞 奥 龙 电源 有 限 公 司 “ 超 威 电源 有 限 公司 2. 86 
5 | 山东 龙口 蓄电池 总 厂 ” 山东 瑞 宇 蓄电池 有 限 公 司 * 2. 85 
6 | 天 能 电池 集团 有 限 公司 ” 浙江 杰 斯 特 电源 有 限 公司 ” 2. 50 
7 | 浙江 卧龙 灯塔 电源 有 限 公司 ” 天 津 杰 士 电池 有 限 公 司 * 2.49 
8 | 浙江 昌盛 电气 有 限 公司 安徽 迅 启 蓄电池 有 限 公 司 * 2. 44 
9 | 上 海 海宝 特种 电源 有 限 公司 石家庄 华北 蕾 电池 有 限 公 司 * 2. 39 


pà 
© 


T ARETE REHA RAR] * 





山东 康 洋 电源 有 限 公司 





注 :“ 含 其 他 产品 。 


2010 年 电工 合金 分 会 企业 工业 总 产值 排序 
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EE | RA 






































1 福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 116 550 60. 00 
2 | 中 希 集团 有 限 公司 75 019 64. 20 
3 桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 54 004 63. 65 
4 温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公司 47 824 93. 55 
5 佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公 司 44 549 60. 19 
6 上 海中 希 合 金 有 限 公 司 41 784 107. 33 
7 安平 县 飞 畅 电工 合金 有 限 公 司 29 693 55. 56 
8 上 海 人 民 电 器 厂 电器 触 头 分 厂 27 900 12. 50 
9 重庆 川 仪 自 动 化 股份 有 限 公 司 金 属 功能 材料 分 公司 24 556 84. 37 
10 浙江 乐 银 合金 有 限 公司 19 279 70. 34 
11 北京 机 床 电 器 有 限 责 任 公司 7 388 20. 01 
12 浙江 天 银 合 金 技术 有 限 公司 7 363 50. 97 
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宁波 神 乐 电 工 合金 有 限 公 司 


2010 年 电工 合金 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 





同比 增长 (%) 


人 





















1 福 达 合金 材料 股份 有 限 公司 105 855 45. 60 
2 中 希 集团 有 限 公 司 73 988 64. 21 
3 桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 59 411 116. 60 
4 温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公 司 45 219 102. 07 
5 上 海中 希 合 金 有 限 公司 40 796 104. 96 
6 佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公 司 40 417 61. 44 
7 安平 县 飞 畅 电 工 合金 有 限 公司 30 930 
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(s) 
同比 增长 (% ) 





DOR | 20 EOT 











重庆 川 仪 生动 化 股份 有 限 公 司 金 属 功 能 材料 分 公司 13 481 81.51 
9 上 海 人 民 电 器 三 电器 触 头 分 三 46. 25 
10 浙江 乐 银 合金 有 限 公司 65. 37 
11 浙江 天 银 合金 技术 有 限 公司 70. 03 
12 北京 机 床 电 器 有 限 责任 公司 20. 00 
13 宁波 神 乐 电工 合金 有 限 公司 44. 30 


浙江 省 冶金 研究 院 有 限 公司 


2010 年 电工 合金 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


ID ECO 


























l 福 达 合金 材料 股份 有 限 公 司 22 568 11 284 100. 00 
2 HERAA RAR] 17 254 10 508 64. 20 
3 佛山 通宝 精密 合金 股份 有 限 公 司 10 798 5 508 96. 04 
4 TEE KA Te e REI 9 501 6 108 55. 55 
5 温州 宏 丰 电工 合金 有 限 公 司 9 425 4 758 98. 09 
6 上 海中 和希 合金 有 限 公司 8 885 4 726 88. 00 
7 桂林 金 格 电工 电子 材料 科技 有 限 公司 7 499 3 285 128. 28 
8 重庆 有 川 仪 自动 化 股份 有 限 公 司 金 属 功 能 材料 分 公司 5 222 2 580 102. 40 
9 北京 机 床 电 器 有 限 责 任 会 司 2 820 2 350 20. 00 
10 浙江 乐 银 合金 有 限 公司 1 652 1 021 61. 80 
11 宁波 神 乐 电工 合金 有 限 公司 652 534 22. 10 


2010 年 电工 专用 设备 分 会 企业 工业 总 产值 排序 











同比 增长 (% ) 

1 无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公司 36 500 64. 93 
2 合肥 神 马 科 技 股 份 有 限 公司 33 463 | 5.10 
3 | 西安 启 源 机 电 装 备 股份 有 限 公司 27 920 10. 89 
4 南京 艺 工 电 工 设备 有 限 公司 14 765 11. 84 
5 安徽 长 江 精工 电工 机 械 制 造 有 限 公司 7 525 65.51 
6 中 山 遍 旋 真 空 技术 工程 有 限 公司 10 684 11. 85 
7 德阳 市 德 东 电工 机 械 制 造 有 限 公司 





2010 年 电工 专用 设备 分 会 企业 主 膏 业务 收入 排序 





同比 增长 ( 免 








| 
无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公司 36 248 66. 03 

2 合肥 神 马 科技 股份 有 限 公 司 55. 22 

3 西安 局 源 机 电 装 备 股 份 有 限 公司 14. 42 

4 南京 艺 工 电工 设备 有 限 公司 
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统计 资料 
(2E) 


同比 增长 (多 ) 












DOET 


5 中 山 凯 旋 真 空 技 术 工 程 有 限 公司 12. 99 
6 安徽 长 江 精工 电工 机 械 制 造 有 限 公 司 56. 12 
7 德阳 市 德 东 电工 机 械 制 造 有 限 公司 214. 42 
8 日 城 天 奇 机 电 装 备 股份 有 限 公司 


2010 年 电工 专用 设备 分 会 企业 工业 增加 值 排序 











DE HENKE) 
l 西安 店 源 机 电 装 备 股份 有 限 公司 11 489 11 069 3. 79 
2 无 锡 市 梅 达 电 工 机 械 有 限 公 司 10 887 6 761 61. 03 
3 合肥 神 马 科技 股份 有 限 公 司 6 230 5 601 11. 23 
4 中 出 凯旋 真空 技术 工程 有 限 公司 3 585 2 971 20. 67 
5 南京 艺 工 电工 设备 有 限 公 司 2 339 2 754 -15.07 
6 德阳 市 德 东 电工 机 械 制造 有 限 公司 1 960 610 221.31 
7 安徽 长 江 精 工 电 工 机 械 制 造 有 限 公 司 1 910 1 520 25. 66 


2010 年 电工 专用 设备 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


5 


西安 局 源 机 电 装 备 股 份 有 限 公 司 202 986 合肥 神 马 科技 股份 有 限 公司 
中 出 凯旋 真空 技术 工程 有 限 公 司 南京 艺 工 电工 设备 有 限 公 司 


无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公司 安徽 长 江 精 工 电工 机 械 制造 有 限 公司 
德阳 市 德 东 电工 机 械 制造 有 限 公司 












全 员 劳 动 生产 率 
(元 /人 ) 










181 061 
167 492 
108 889 





4 ou rm 





2010 年 电工 专用 设备 分 会 企业 经 济 效 益 综 合 指数 扫 


F 







经 济 效益 
综合 指数 









西安 局 源 机 电 装 备 股 份 有 限 公 司 
德阳 市 德 东 电 工 机 械 制 造 有 限 公 司 
中 山 饥 旋 真 空 技术 工程 有 限 公司 


无 锡 市 梅 达 电工 机 械 有 限 公司 
安徽 长 江 精 工 电 工 机 械 制 造 有 限 公 司 
合肥 神 马 科技 股份 有 限 公司 











2010 年 电 碳 分 会 企业 工业 总 产值 排序 






上 海 东洋 炭素 有 限 公司 
四 川 广汉 士 达 炭 素 股份 有 限 公司 


同比 增长 (9 ) 
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序号 企业 名 称 2010 年 (万 元 ) 2009 年 (万 元 ) 


3 上 海 摩根 碳 制品 有 限 公司 

4 神奇 电 碳 集团 有 限 公司 

5 苏州 东南 碳 制 品 有 限 公司 

6 兴 和 县 木子 炭素 有 限 责任 会 司 
, 
8 
9 





宝 丰 县 洁 石 碳 素材 料 有 限 公 司 
浙江 长 征 电影 碳 棒 有 限 公 司 
重庆 市 河 海 碳 素 制 品 有 限 公 司 
10 哈尔滨 电 碳 厂 
11 任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 
12 重庆 力 源 碳 素 制品 有 限 公 司 
13 青鸟 西 特 碳 素 有 限 公 司 
14 南通 电 碳 厂 
15 Jc FH GC eg. Ra t 388 3 B zs n] 
16 任 丘 市 华润 汽车 电器 厂 
17 安徽 徽 光 碳 制品 有 限 公 司 
18 成 都 市 龙泉 曙光 电 碳 制品 三 
19 东台 市 双 萎 电 碳 制品 有 限 公 司 
20 自 页 凯迪 碳 素 有 限 公司 


2010 年 电 碳 分 会 企业 主 育 业务 收入 排序 


TEUA 


上 海 东 洋 炭 素 有 限 公司 

四 川 广汉 士 达 炭素 股份 有 限 公司 
上 海 摩根 碳 制品 有 限 公 司 
神奇 电 碳 集团 有 限 公司 
苏州 东南 碳 制品 有 限 公司 

兴 和 县 木子 误 素 有 限 责 任 公司 
浙江 长 征 电影 碳 棒 有 限 公 司 
宝 丰 县 洁 石 碳 素 材料 有 限 公司 
重庆 市 河 海 碳 素 制品 有 限 公司 
哈尔滨 电 碳 厂 

11 任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 
12 重庆 力 源 碳 素 制品 有 限 公司 
13 (AABB 

14 UC EH AE SC E MANEA RAT 

15 青岛 西 特 碳 素 有 限 公司 

16 安徽 徽 光 碳 制 品 有 限 公 司 

17 成 都 市 龙泉 曙光 电 碳 制品 厂 
18 辉 县 市 四 海 商 贸 有 跟 公 司 

19 东台 市 双 萎 电 碳 制品 有 限 公司 
20 自贡 凯迪 碳 素 有 限 公司 


Dn 


€ 
o 
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( 续 ) 


同比 增长 (各 ) 
51. 55 
25. 50 
34. 35 
61. 77 


63. 22 


12. 07 
37. 64 


2. 63 
12. 50 
35. 10 
15. 38 
27. 12 
69. 70 
41. 03 
19. 25 


同比 增长 (% ) 


15. 12 
42. 99 
25. 60 
35. 08 
6). 99 
60. 49 


20. 14 
37. 64 


12. 38 
71. 14 

3. 13 
31. 43 
150. 00 
28. 35 
38. 12 
44. 50 


统计 资料 


2010 年 电 硫 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


ET TRR 


© O0 «uQ A tn AA t9 N — 


H 
Ju 


© 00 -) C th d tu N — 











ESIRPTEXORCH ERAS 8d 

神奇 电 碳 集团 有 限 公 司 25. 62 
兴 和 县 木子 炭素 有 限 责 任 公司 61. 77 
Vu il IA EAR K BEDEPR LR Zu] 9. 46 
宝 丰 县 洁 石 碳 素 材料 有 限 公司 

重庆 市 河 海 碳 素 制 品 有 限 公 司 

浙江 长 征 电影 矶 棒 有 限 公 司 61. 37 
哈尔滨 电 碳 厂 6. 15 
南通 电 碳 厂 12. 46 
重庆 力 源 碳 素 制品 有 限 公司 | 
A Er ODORE RUBRI A RA E] 41. 03 
AK OG SC RAR] 21.58 
成 都 中 超 碳 素 科技 有 限 公司 25. 91 
自贡 凯迪 碳 素 有 限 公 司 19. 25 
兴 和 县 宏 远 电 碳 有 限 责 任 公 司 38. 89 
任 丘 市 双 楼 电 碳 制品 有 限 公司 -11.54 
哈尔滨 电厂 研究 所 -2. 69 
成 都 市 龙泉 曙光 电 碳 制品 厂 55. 56 
乐清 市 繁 采 电 碳 制品 有 限 公司 33. 33 
沈阳 北 碳 电 刷 制造 有 限 公 司 23. 21 


2010 年 工业 锅炉 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


企业 名 称 2009 年 (万 元 ) 同比 增长 (% ) 








泰山 集团 股份 有 限 公司 110 996 96 515 15. 00 
苏州 海陆 重工 股份 有 限 公司 97 607 118 185 - 17.41 
杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公 司 88 787 89 913 - 1.25 
哈尔滨 红 光 锅炉 集团 有 限 公 司 71 500 57 535 24. 27 
太原 锅炉 集团 有 限 公司 68 298 61 040 11. 89 
天 津 宝 成 机 械 制造 股份 有 限 公司 67 793 58 708 15. 47 
江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 59 580 49 835 19. 55 
汕头 华兴 冶金 设备 股份 有 限 公司 57 045 52 396 8. 87 
无 锡 太湖 锅炉 有 限 公司 52 390 47 040 11. 37 
江苏 双 良 锅炉 有 限 公司 48 230 38 283 25. 98 
安徽 金昌 锅炉 股份 有 限 公司 45 139 39 313 14. 82 
无 锡 锡 能 锅炉 有 限 公 司 36 994 32 900 12. 44 
了 哈尔滨 锅炉 厂 工业 锅炉 公司 32 236 27 010 19. 35 
安徽 博 瑞 特 热能 设备 股份 有 限 公 司 32 200 13 300 142. 11 
常州 能 源 设备 总 厂 有 限 公 司 31 381 22 041 42. 38 
无 锡 华 光 工 业 锅炉 有 限 公司 29 525 24 351 21.25 





山东 泰安 山 锅 集团 有 限 公司 27 290 26 000 4. 96 
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(5) 







2010 年 (万 元 ) 





同比 增长 {(%) 
郑州 锅炉 股份 有 限 公司 25 905 34. 15 
19 杭州 胜利 锅炉 有 限 公司 14. 18 


江苏 四 方 锅炉 有 限 公 司 


2010 年 工业 锅炉 分 会 企业 主 营业 务 收 入 排序 


序号 2010 年 (万 元 ) 同比 增长 (% ) 











1 泰山 集团 股份 有 限 公司 111 120 15. 64 
2 苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 110 775 4. 24 
3 杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公司 77 227 -9.61 
4 太原 锅炉 集团 有 限 公 司 58 796 42. 64 
5 江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公司 58 520 19. 51 
6 汕头 华兴 冶金 设备 股份 有 限 公 司 53 583 - 18. 63 
7 无 锡 太 湖 锅炉 有 限 公 司 $1 966 10. 47 
8 哈尔滨 红 光 锅炉 集团 有 限 公 司 48 701 - 6.07 
9 江苏 双 良 锅炉 有 限 公司 48 230 25. 98 
10 天 津 宝 成 机 械 制 造 股 份 有 限 公 司 45 421 - 4. 48 
H1 安徽 金鼎 锅炉 股份 有 限 公司 44 260 11. 72 
12 无 锡 锡 能 锅炉 有 限 公 司 35 619 16. 44 
13 郑州 锅炉 股份 有 限 公 司 34 824 IL. 16 
l4 安徽 博 瑞 特 热能 设备 股份 有 限 公 司 30 319 145. 58 
15 常州 能 源 设备 总 广 有 限 公 司 29 941 7. 17 
16 无 锡 华 光 工 业 锅 炉 有 限 公司 28 016 17. 33 
17 大 连 锅炉 三 26 265 87. 81 
18 | 江苏 四 方 锅炉 有 限 公司 | 22 400 38. 27 
19 山东 泰安 山 锅 集团 有 限 公 司 21 970 2. 99 
20 杭州 胜利 锅炉 有 限 公司 21 948 10. 98 








2010 年 工业 锅炉 分 会 企业 工业 增加 值 排序 

















DOED | WE 


同比 增长 (多 ) 





1 天 津 宝 成 机 械 制 造 股 份 有 限 公司 33 430 36 021 -7.19 
2 苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 -0. 14 
3 泰山 集团 股份 有 限 公司 13. 64 
4 | 杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公 司 16. 80 
5 安徽 金 易 锅炉 股份 有 限 公司 133. 57 
6 山东 多 乐 采暖 设备 有 限 责任 公司 19. 64 
7 汕头 华兴 冶金 设备 股份 有 限 公司 26. 32 
8 哈尔滨 锅炉 厂 工 业 锅 炉 公 司 86. 89 
9 哈尔滨 红 光 锅炉 集团 有 限 公 司 18. 05 
10 江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公 司 19. 09 
11 江苏 双 良 锅炉 有 限 公 司 40. 60 
12 太原 锅炉 集团 有 限 公 司 17. 92 


浙江 特 富 锅炉 有 限 公司 


统计 资料 






| (S) 
序号 2009 年 (万 元 ) 同比 增长 (% ) 
i4 杭州 胜利 锅炉 有 限 公司 10 254 42. 67 
15 无 锡 太湖 锅炉 有 限 公 司 11.71 
16 安徽 博 碧 特 热 能 设备 股份 有 限 公 司 154. 42 
17 武汉 天 元 锅炉 有 限 责任 公司 14. 92 
18 本 溪 锅 炉 ( 集团) 有限 公 司 -31.73 
19 无 锡 华 光 工 业 锅 炉 有 限 公 司 8. 64 
20 无 锡 锡 能 锅炉 有 限 公司 — 28. 99 





2010 年 工业 锅炉 分 会 企业 全 员 劳 动 生产 率 排序 


全 员 劳 动 生产 率 
AE o. 小 
MEER (元 /人 ) dd 
11 



































































1 | 杭州 胜利 锅炉 有 限 公 司 1 934 717 广州 天 鹿 锅 炉 有 限 公司 199 407 
2 | 杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公 司 941 069 12 | 江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公 司 198 600 
3 | 汕头 华兴 冶金 设备 股份 有 限 公 司 635 106 哈尔滨 锅炉 厂 工 业 锅 炉 公 司 192 259 
4 | 山东 多 乐 采暖 设备 有 限 责 任 公司 495 109 泰山 集团 股份 有 限 公 司 164 662 
5 | 浙江 特 富 锅 炉 有 限 公司 382 772 本 溪 锅 炉 ( 集团 ) 有 跟 公 司 161 831 
6 | 天 津 宝 成 机 械 制 造 股 份 有 限 公司 374 776 无 锡 太湖 锅炉 有 限 公 司 157 338 
7 | 安徽 金 虹 锅炉 股份 有 限 公司 266 333 常州 能 源 设 备 总 三 有限 公 司 150 029 
8 | 苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 249 773 哈尔滨 红 光 锅炉 集团 有 限 公司 142 018 
9 | 江苏 双 良 锅炉 有 限 公 司 235 639 武汉 天 元 锅炉 有 限 责任 公司 140 100 





— 
ec 





安徽 博 瑞 特 热能 设备 股份 有 限 公 司 215 187 无 锡 锡 能 锅炉 有 限 公司 125 333 













经 济 效益 
综合 指数 


ZAX EF Ita 
企业 名 称 经 济 效益 

A 

综合 指数 







11 




















1 | 杭州 胜利 锅炉 有 限 公司 无 锡 太 湖 锅 炉 有 限 公司 

2 | 杭州 杭 锅 工业 锅炉 有 限 公司 12 | 无 锡 锡 能 锅炉 有 限 公司 2. 33 
3 | 安徽 博 瑞 特 热能 设备 股份 有 限 公司 江苏 太湖 锅炉 股份 有 限 公 司 2.27 
4 | 汕头 华兴 冶金 设备 股份 有 限 公司 常州 能 源 设备 总 三 有 限 公 司 2. 23 
5 | 天 津 宝 成 机 械 制 造 股 份 有 限 公司 泰山 集团 股份 有 限 公司 2. 23 
6 | 苏州 海陆 重工 股份 有 限 公 司 武汉 天 元 锅炉 有 限 责任 公司 2. 20 
7 | 江苏 双 良 锡 炉 有 限 公 司 上 海 新 业 锅 高 科技 有 限 公司 2. 05 
8 | 南京 仁 泰 法 恩 电 气 有 限 公司 本 溪 锅 炉 ( 集 团 ) 有 限 公司 2. 03 
9 | 广州 天 鹿 锅 炉 有 限 公 司 大 连 锅炉 厂 1. 98 





心 





了 哈 尔 演 红 光 锅 炉 集团 有 限 公 司 山东 华 源 锅 炉 有 限 公 司 









同比 增长 (多 ) 
62. 38 


NIU) | AORE 


长 园 集团 股份 有 限 公 司 184 209 113 444 
中 科 英 华 高 技术 股份 有 限 公司 112 480 71 710 
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( 续 ) 
同比 增长 (% ) 





DOED | ETE 















3 永 固 集团 股份 有 限 公 司 5.42 
4 深圳 市 沃 尔 核 材 股 份 有 限 公司 28. 66 
5 成 都 普天 电线 股份 有 限 公司 -9.73 
6 上 海 至 正道 化 高 分 子 材料 有 限 公司 43. 86 
7 广州 凯 恒 科 塑 有 限 公司 58. 76 
8 绵阳 振 华 科技 有 限 公司 18. 85 
9 成 都 长 江 热 编 材料 有 限 公司 135. 30 
10 吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责任 公司 25. 44 
11 扬州 辐 照 中 心 13. 83 
12 浙江 瑞 凯 电气 有 限 公司 13. 94 


E? ACER a RR UR PR n] 


2010 年 执 缩 材料 分 会 企业 主 营业 务 收 入 排序 
















同比 增长 (% ) 








































1 长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 157 444 62. 38 
2 中 科 英 华 高 技术 股份 有 了 有限 公司 111 822 57. 21 
3 深圳 市 沃 尔 核 材 股份 有 限 公司 52 095 28. 66 
4 成 都 普天 电缆 股份 有 限 公司 51 576 -9.73 
5 3k F1 ie BLEU BS 7-8 50 270 3. 69 
6 广州 凯 恒 科 塑 有 限 公司 8 257 41. 87 
7 上 海 至 正道 化 高 分 子 材料 有 限 公司 7 825 30. 09 
8 绵阳 振 华科 技 有 限 公司 6 380 22. 01 
9 吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责任 公司 2 304 45. 09 
10 成 都 长 江 热 缩 材料 有 限 公 司 2 085 - 8.35 
11 浙江 瑞 凯 电气 有 限 公 司 2 061 15. 08 
12 扬州 辐 照 中 心 756 26. 33 





上 海 先 锋 辐 照 制品 广 有 限 公司 786 


2010 年 热 缩 材 料 分 会 企业 工业 增加 值 排序 


序号 2010 年 (万 元 ) 同比 增长 (%，) 


1 长 园 集 团 股 份 有 限 公 司 40 492 67. 15 
2 永 固 集团 股份 有 限 公司 45 826 0. 55 
3 成 都 普天 电缆 股份 有 限 公 司 11 825 140. 69 
4 中 科 英 华 高 技术 股份 有 限 公 司 26 789 -41.76 
5 深圳 市 沃 尔 核 材 股份 有 限 公司 38610 ` - 61. 50 
6 成 都 长 江 热 缩 材料 有 限 公司 | 797 336. 14 
7 吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责 任 公 司 1 100 45. 45 
8 上 海 先 锋 辆 照 制 品 三 有 限 公司 1 339 15. 91 
9 绵阳 振 华 科技 有 限 公 司 ] 054 42.31 
10 上 海 至 正道 化 高 分 子 材料 有 限 公司 1 191 -22. 50 





m 
ks 


扬州 辐 照 中 心 500 10. 00 
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PAIERA RAA 
浙江 瑞 凯 电气 有 限 公司 


540 


235 





2010 年 热 缩 材料 分 会 企业 经 济 效 益 综 合 


永 周 集团 股份 有 限 公司 
中 科 英 华 高 技术 股份 有 限 公司 
成 都 普天 电缆 股份 有 限 公司 


绵阳 振 华科 技 有 限 公司 

成 都 长 江 热 缩 材料 有 限 公 巨 
深圳 市 沃 尔 核 材 股 份 有 限 公 司 
长 网 集团 股份 有 限 公 司 


经 济 效益 
综 H 合 指 数 








统计 资料 


( 续 ) 
同比 增长 (%) 
17. 65 
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指数 排序 





2010 年 变频 器 分 会 企业 工业 总 产值 排序 


Ws [ | | 



















l 西门 子 电气 传动 有 限 公 司 

2 北京 利 德 华 福 电气 技术 有 限 公 司 
3 险 尔 演 九 浏 电气 股份 有 限 公司 

4 深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 
5 广州 智光 电气 股份 有 限 公司 

6 北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 
7 唐山 开 诚 电 控 设备 集团 有 限 公司 
8 北京 合 康 亿 盛 科技 股份 有 限 公司 
9 上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公司 
10 台州 富 凌 电气 有 限 公 司 

Hi 希望 森 兰 科技 股份 有 限 公司 

12 深圳 市 正弦 电气 有 限 公司 

13 大 连 普 传 科技 股份 有 限 公司 

14 山东 泰 开 自动 化 有 限 公 司 

15 天 津 华 云 自控 股份 有 限 公司 

16 深圳 微 能 科技 有 限 公 司 

17 艾默生 网 络 能 源 有 限 公司 
























































































































2010 年 变频 颖 分 会 企业 主 营 业务 收入 排序 





北京 利 德 华 福 电气 技术 有 限 公司 
深圳 市 英 威 腾 电 气 股份 有 限 公司 


经 济 效益 
8 | 广州 凯 恒 科 塑 有 限 公 司 1. 93 
9 | 上 海 至 正道 化 高 分 子 材 料 有 限 公 司 1. 59 
10 | 上 海 先锋 辐 照 制品 三 有 限 公司 1. 55 
11 | 浙江 瑞 饥 电 气 有 限 公 司 1. 33 
12 | 吉林 市 吉 辐 新 材料 有 限 责任 公司 1. 22 
13 | 扬州 辐 照 中 心 1.21 
同比 增长 (和 ) 

273 453 214 514 27. 48 

73 615 69 975 5. 20 

58 438 46 313 26. 18 

52 300 30 479 71.59 

50 714 43 909 15. 50 

49 431 54 932 - 10. 01 

49 421 41 575 18. 87 

48 697 33 737 44. 34 

29 456 9 102 223. 62 

23 064 12 860 79. 35 

22 756 20 410 11. 49 

13 814 6 383 116. 42 

12 105 9 660 25.31 

8 906 6 945 28. 24 

8 650 8 500 1. 76 

8 470 5 036 68. 19 

1 403 1 341 4. 62 

同比 增长 (% ) 


73 517 
50 382 


2009 年 (万 元 ) 


58 881 
32 121 









24. 86 
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I DOET | Xe Uno 


O oo ~u CQ un d» ù N = 





广州 智光 电气 股份 有 限 公司 
哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公 司 
唐山 开 诚 电 控 设 备 集团 有 限 公司 
北京 金 自 天 正 智 能 控制 股份 有 限 公司 
北京 合 康 亿 盛 科技 股份 有 限 公司 
台州 富 凌 电气 有 限 公 司 

希望 森 兰 科技 股份 有 限 公 司 

上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公 司 

深圳 市 正弦 电气 有 限 公 司 

大 连 普 传 科技 股份 有 限 公 司 

天 津 华 云 自控 股份 有 限 公司 

深圳 微 能 科技 有 限 公司 

山东 索 开 自动 化 有 限 公 司 

| 艾默生 网 络 能 源 有 限 公 司 





43 907 
37 686 
35 534 
47 701 
29 533 
12 735 
20 265 
8 318 
6 120 
8 598 
8 942 
5 036 
5 735 
1 307 








2010 FEMEN £z 1E Mr T. Mb 38 Jn f& HE FF 


企业 名 称 
西门 子 电气 传动 有 限 公 证 

北京 合 康 亿 盛 科技 股份 有 限 公司 
北京 利 德 华 福 电 气 技术 有 限 公 司 
唐山 开 诚 电 控 设 备 集团 有 限 公司 
哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公司 
天 津 华 云 自控 股份 有 限 公司 

上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公 司 
希望 森 兰 科技 股份 有 限 公 司 
深圳 市 正弦 电气 有 限 公司 

北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 
台州 富 凌 电 气 有 限 公司 

大 连 普 传 科技 股份 有 限 公司 

山东 泰 开 自动 化 有 限 公司 












2010 年 变频 器 分 会 企业 全 员 劳 动 生 产 率 排序 


企业 名 称 


天 津 华 云 自控 股份 有 限 公司 
西门 子 电 气 传动 有 限 公司 

唐山 开 诚 电 控 设 备 集团 有 限 公司 
北京 合 康 亿 盛 科 技 股 份 有 限 公 司 
北京 利 德 华 福 电 气 技术 有 限 公 司 
台州 富 次 电气 有 限 公司 

希望 森 兰 科技 股份 有 限 公 司 














2010 年 (万 元 ) 


2009 年 (万 元 ) 



















101 022 
24 986 
24 982 
16 163 
10 602 
8 650 
7 767 
7 123 
4 99] 
4 620 
3 816 
3 125 
769 






































(5) 
同比 增长 (%) 
5. 04 
13. 67 
18. 87 
-14. 54 
30. 91 
78. 12 
11. 88 
151. 88 
121.75 
32. 94 
-2.09 
68. 19 
31. 54 
4. 67 


同比 增长 (和 ) 

12. 72 
86. 96 
18. 79 
16. 01 
4. 58 

1. 76 
214. 84 
26. 52 
206. 57 
-23. 69 
100. 42 
57.35 





全 员 劳动 生产 率 全 员 劳动 生产 率 
A (Um tremo (元 /人 ) 


856 436 
TT] 092 
516 390 
406 932 
349 399 
272 571 
208 275 


WRIT 1E SA FUERZAS n] 
上 海军 诺尔 科技 股份 有 限 公 司 
大 连 普 传 科技 股份 有 限 公司 


北京 金 自 天 正 智能 控制 股份 有 限 公司 
哈尔滨 九 洲 电气 股份 有 限 公 司 
深圳 微 能 科技 有 限 公司 

山东 泰 开 上 自动 化 有 限 公 司 





160 482 
148 516 
110 816 
108 451 
107 854 

78 000 

40 052 











统计 资料 


2010 年 变频 器 分 会 企业 经 济 效益 综合 指数 排序 






经 济 效益 
综合 指数 
















1 | 天 津 华 云 自控 股份 有 限 公 司 上 海 雷 诺尔 科技 股份 有 限 公司 3.15 
2 | 台州 富 凌 电气 有 限 公司 希望 森 兰 科技 股份 有 限 公 司 2. 97 
3 | 出 东 泰 开 自 动 化 有 限 公司 北京 金 自 天 正 智 能 控制 股份 有 限 公 司 2. 80 
4 | 广州 智光 电气 股份 有 限 公 司 险 尔 洲 九 洲 电 气 股份 有 限 公 司 2. 41 
5 | 深圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公司 大 连 普 传 科技 股份 有 限 公司 2. 38 
6 | 北京 利 德 华 福 电 气 技术 有 限 公 司 西门 子 电气 传动 有 限 公司 


【供稿 单位 :中 国电 器 工业 协会 行业 发 展 与 咨询 部 ] 
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记录 2010 年 发 生 的 ， 对 电器 工业 产生 重要 影响 的 
政策 法 规 、 新 技术 、 新 产品 及 重大 事件 等 


Records of policies and legislations, new 

technologies, new products and major events 
A occurring in 2010 that had important influence on 
the electrical equipment industry 








RAS ere 


xe. 








(2010 年 ) 


P. 
E 
长 





大 事 记 


1 H 


SE 哈尔滨 大 电机 研究 所 历时 
半年 进行 的 百 万 千瓦 空冷 水 轮 发 电机 
通风 模拟 获得 成 功 ,标志 着 该 所 已 经 
率先 掌握 了 这 一 全 球 最 大 的 全 空冷 水 
轮 发 电机 关键 技术 ,具备 了 生产 这 一 
等 级 水 电机 组 的 能 力 。 

11 日 “中共 中 央 、 国 务 院 在 北京 
隆重 举行 国家 科学 技术 奖励 大 会 ,党 
和 国家 领导 人 胡锦涛 、 温 家 宝 、 李 长 
春 、 习 近 平 .李克强 出 席 大 会 并 为 获奖 
代表 颁奖 。 中 国 西 电 集 团 公司 作为 项 
目 第 一 承担 单位 的 “ 超 高 压 直 流 输电 
重大 成 套 技术 装备 开发 及 产业 化 ” 获 
得 国家 科学 技术 进步 奖 一 等 奖 ,中 国 
西 电 集团 公司 副 总 工程 师 . 西 安西 电 
变压器 有 限 责 任 公司 总 工程 师 密 传 龙 
作为 项 目 第 一 完成 人 代表 研制 单位 领 
奖 。 超 高 压 直 流 输电 关键 成 套 设 备 主 
要 包括 换 流 变压器 . 平 波 电抗 器 、 换 流 
阀 和 二 次 控制 保护 系统 等 ,其 内 容 涉 
及 高 压 电 器 .电气 绝缘 .电力 电子 、 自 
动 控制 和 继 电 保护 等 多 个 专业 技术 领 
域 。 项 目 实施 后 , 超 高 讨 直 流 输电 成 
套 设备 已 替代 进口 全 部 实现 了 产业 
化 ,打破 了 国外 垄断 ,实现 了 技术 跨 
越 ,促进 了 行业 的 技术 发 展 和 科技 进 
步 。 该 项 目 共 申报 专利 35 项 ,制定 并 
颁布 国家 标准 24 项 , 近 三 年 设备 制造 
新 增 利润 10.6 亿 元 ,新 增 税收 3.5 亿 
元 ,为 国家 节 支 32.2 亿 元 。 

* ”总 投资 3.04 亿 元 的 秦皇岛 
艾 尔 姆 风电 叶片 生产 基地 一 期 项 目 正 
式 投产 ,年 产量 可 达 800 套 大 型 风电 
时 片 ,生产 的 首 批 40m 长 风电 叶片 已 
成 功 发 往 甘 肃 瓜 州 风 电场 。 该 基地 三 
期 投产 后 ,将 成 为 国内 最 大 的 风电 时 
片 生产 基地 。 

13H 国家 能 源 局 新 能 源 和 可 再 
生 能 源 司 副词 长 史 立 山 在 中 国之 声 





《新 闻 纵 模 》 中 确认 ,国家 发 展 和 改革 
委员 会 正式 取消 了 “风电 设备 国产 化 
率 要 达到 7096 以 上 ”的 规定 。 史 立山 
表示 ,上 述 规定 设立 之 初 是 为 推动 国 
内 风电 企业 的 发 展 ,而 今 通过 多 年 发 
展 ,国内 相关 企业 的 能 力 已 经 增强 ,是 
时 机 和 国际 企业 一 同 参 与 市 场 竞争 。 
同时 ,欧美 的 企业 和 政府 认为 上 述 规 
定 限制 了 国外 企业 在 中 国 的 公平 竞 
争 ,取消 这 一 规定 也 旨 在 推进 国内 企 
业 加 强 技 术 进 步 ,提高 市 场 的 竞争 能 
力 ,推动 风机 设备 的 技术 进步 。 

15 日 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 
公司 自主 研制 的 OSFPS—JT—750 
MV， A/500kV 现场 组 装 式 变 压 髓 ,在 
云南 永 丰 变电站 成 功 投 运 。 该 产品 是 
当前 国内 容量 最 大 .电压 等 级 最 高 .组 
装 难度 最 大 的 现场 组 装 式 变压器 。 

20 日 ”江苏 常州 天 合 光 能 有 限 公 
司 建设 光伏 技术 国家 重点 实验 室 的 相 
关 事 宜 获 批 ,这 是 国家 科技 部 通过 的 
第 一 个 光伏 技术 方面 的 国家 重点 实验 
室 。 江 苏 常 州 天 合 光 能 有 限 公 司 围绕 
高 和 性价比 电池 材料 、 高 性 价 比 电池 、 高 
效 高 可 靠 组件 、 智 能 和 建筑 一 体 化 组 
件 和 系统 四 个 研究 方向 建设 。 

21H EZ H Ak (601877) 上 市 
交易 。 其 发 行 价格 区 间 为 21.00 ~ 
23. 98 元 / 股 , 本 次 发 行 总 量 为 1.05 亿 
股 , 占 发 行 后 总 股本 的 10.45% 。 此 次 
募 资 拟 全 部 用 于 年 产 6 000 万 套 智能 
电器 建设 项 目 和 诺 雅 克 节 能 型 控制 及 
配 电 电 器 产 蝇 生产 基地 建设 项 目 。 智 
能 电器 建设 项 目 完全 达 产 后 ,将 实现 
新 增 年 产 6 000 万 台 ( 套 ) 智 能 低压 电 
器 产品 生产 能 力 。 

25 日 ”中 共 中 央 总 书记 、 国 家 主 
席 、. 中 央 军 委 主 席 胡 锦 涛 视察 了 中 国 
西 电 集 团 公司 。 视 察 期 间 , 胡 锦 涛 听 
取 并 了 解 了 该 公司 关于 历史 沿革 、 近 
年 来 发 展 情况 以 及 未 来 企业 的 发 展 规 





划 的 汇报 ,又 来 到 西安 西 电 开关 电气 
有 限 公 司 总 装 二 车 间 进 行 实际 调研 ， 
并 作 重 要 讲话 。 他 要 求 中 国 西 电 集团 
公司 一 方面 要 在 引进 消化 吸收 的 基础 
上 坚持 自主 创新 , 另 一 方面 要 随 着 输 
变 电 装 备 的 提升 ,与 发 电 设备 一 起 进 
入 国际 市 场 , 加 快走 出 去 "步伐 。 

友 ” 河 南平 高 电气 股份 有 限 公 司 
研制 的 LW55B—550/Y6300—63 型 单 
斯 口 缸 式 六 氟 化 硫 断 路 器 通过 T100s 
和 了 100a F5) 8 «E d PR JT EST E AN 63kA 
的 开 断 试验 ,同时 ,该 产品 也 顺利 通过 
了 额定 电流 为 6 300A 的 温 升 试验 、 
10 000 次 机 械 寿 命 试验 ,绝缘 试验 和 
T10,T30 开 断 试验 。 这 标志 着 该 产品 
已 取得 了 重大 的 技术 突破 和 研制 进 
展 ,成 为 国内 首 个 研制 .国际 技术 水 平 
领先 的 高 端 产品 。 

27H ”上海 高 桥 电 缆 集 团 目 主 研 
发 的 CZAYN, WDZAN 超 阻 燃 耐 火电 
缆 以 及 BTTL 新 型 矿物 绝缘 电缆 等 系 
列 新 产品 亮相 。 上 海 高 桥 电 缆 集 团 自 
EIA BRE BELA I KE LC T fr ME 
空白 ,技术 性 能 达到 国际 领先 水 平 。 
BTTL 系列 矿物 绝缘 电缆 具有 了 耐 压 、 耐 
腐蚀 防水、 防爆 、 防 辐射 让 能 环保 、 
使 用 寿命 长 等 特点 ,该 产品 的 成 功 开 
发 结束 了 世界 范围 内 100 多 年 BIT p 
物 绝缘 电缆 无 替代 产品 的 历史 。 

28 日 ”中 国 西 电 (601179 ) 正式 上 
市 ,发 行规 模 不 超过 130 700 万 股 。 募 
集资 金 的 投资 项 目 ,主要 围绕 其 现 有 核 
心 业 务 高 压 、 超 高 压 和 特 高 压 输 配 电 产 
品 生产 扩 能 改造 和 技术 研发 进行 。 

31 日 中央 一 号 文件 4 中共 中 
央 、 国 务 院 关于 加 大 统筹 城乡 发 展 力 
度 进 一 步 夯 实 农业 农村 发 展 基础 的 知 
干 意见 》 正 式 发 布 。 文 件 中 提出 要 “加 
强 农村 水 电路 气 房 建设 ,抓紧 实施 新 
一 轮 农 村 电网 改造 升级 工程 ,提升 农 
网 供电 可 靠 性 和 供电 能 力 ”。 
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2 月 


2 日 中 国电 器 工业 协会 在 北京 
召开 关于 电器 工业 “十 二 五 ”规划 指导 
意见 的 编制 启动 会 。 会 议 重点 讨论 了 
电器 工业 “十 二 五 ”规划 编制 大 纲 ( 讨 
论 稿 ) ,明确 规划 编制 总 体 思 路 和 指导 
思想 ,确定 了 规划 最 终 编写 框架 。 同 
时 ,对 各 分 支 机 构 "十 二 五 "规划 编制 
工作 提出 了 总 体 工 作 要 求 。 

17 日 ”保定 天 威 保 变 电 气 股份 有 
限 公司 中 标 印度 国家 电网 公司 输 变 电 
工程 项 目 多 台 750kV 级 变压器 ,合同 
金额 折合 人 民 币 约 3.5 亿 元 ,使 得 我 
国 自主 研制 的 750kV 级 超 高 压 变 压 器 
产品 首次 跨 出 国门 ,创造 了 国内 变 压 
右 行 业 出 口 变 压 带 产品 电压 等 级 最 
高 ,一 次 签单 总 容量 最 大 的 新 纪录 。 
根据 合同 要 求 ,保定 天 威 保 变 电 气 股 
份 有 限 公 司 将 在 20 ~ 27 个 月 内 完成 
中 标 产 品 的 制造 .运输 、 现 场 基础 建设 
和 设备 安装 工作 。 本 次 产品 中 标 是 该 
公司 继 获得 印度 尼 西 亚 SFP—730/500 
变压器 、 沙 特 阿 拉 伯 拉 比 格 电厂 SF- 
PZ—850/400 变压器 .加拿大 BCTC 公 
司 TX—650/230 移 相 变压器 产品 制造 
合同 之 后 ,我 国 变压器 制造 厂商 在 国 
际 市 场 上 取得 的 又 一 次 重大 突破 。 

23 日 ”世界 上 上 电 不 等 级 最 高 的 
ZZDFPZ—250000/500—800 特 高 压 换 
流 变 压 器 在 中 国 西 电 集团 公司 通过 全 
部 试验 ,各 项 指标 完全 满足 国家 标准 
和 技术 协议 要 求 ,产品 性 能 达到 国际 
领先 水 平 。 该 产品 是 中 国 西 电 集团 公 
司 为 云南 一 广东 x 800kV 特 高 压 直 流 
输电 工程 研制 的 , 它 的 研制 成 功 标志 
着 中 国 西 电 集团 公司 进一步 掌握 了 特 
高 压 输 电 重 大 装备 制造 核心 技术 , 促 
进 了 换 流 变压器 技术 升级 和 路 越 式 发 
展 ,巩固 了 中 国 西 电 集 团 公 司 在 直流 
输电 设备 领域 的 领先 地 位 。 

26 日 特 变 电 工 山东 鲁能 泰山 电 
AA RAA 220kV 高 压 电 缆 批 量 出 口 
印度 发 运 仪式 举行 。 该 项 目 用 户 为 印 
度 国 家 电网 公司 ,涵盖 电缆 制造 .敷设 
安装 检测 .通电 运行 等 工程 ,合同 额 
近 2 000 万 美元 ,是 国内 第 一 次 承接 国 
外 从 供 货 到 竣工 实验 的 分 包 项 目 。 该 
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公司 借 此 实现 了 从 单一 电缆 供 货 商 癌 
服务 商 的 初步 转变 ,同时 也 为 以 后 承 
接 印 度 输 变 电线 路 成 套 项 目 以 及 其 他 
国家 市 场 的 成 套 项 目 葛 定 了 基础 。 

27 日 ”大 全 电气 有 限 公司 .中 国 
人 民 解 放 军 海军 工程 大 学 、 湘 电 股份 
有 限 公 司 共 同 研发 生产 的 MODAO— 
W1 直 驱 式 风 力 发 电 变 流 器 成 功 通 过 
鉴定 。 该 变 流 器 运行 性 能 高 .功率 密 
度 大 .适应 恶劣 运行 环境 ,可 以 与 相应 
的 永 磁 直 驱 式 风力 发 电机 组 直接 配套 
并 提供 符合 标准 的 高 品质 工 频 电源 ， 
可 完全 替代 进口 永 磁 同 步 直 驱 式 风力 
发 电机 配套 变 流 器 系统 。 该 产品 的 系 
统 效 率 及 电压 谐 波 等 指标 优 于 国外 同 
类 产品 ,不 仅 可 以 满足 未 来 直 驱 式 风 
力 发 电 应 用 的 需求 ,还 可 以 拓展 到 船 
AB. X BLA EE fib p FI SUL, Tr BE 
源 、 分 布 式 发 电 技术 的 国产 化 具有 重 
要 的 推动 作用 。 当 前 ,我 国 虽 能 日 主 
生产 2MW 级 永 磁 直 驱 发 电机 组 ,但 与 
机 组 配套 的 并 网 变 流 器 却 全 部 依赖 进 
口 ,严重 制约 了 国内 风电 产业 的 发 展 。 
这 一 成 果 为 我 国 大 功率 直 驱 风力 发 电 
变 流 器 技术 的 国产 化 与 产业 化 提供 了 
技术 支撑 ,填补 了 国内 空白 ,达到 了 国 
际 先 进 水 平 。 


3 月 


12H 宁 东 一 山东 世界 首 个 
+660kV 直流 输电 工程 招标 中 , 特 变 电 
工 中 标 并 与 国家 电网 公司 签订 了 价值 
6. 042 亿 元 的 换 流 变压器 产品 订单 。 
这 是 特 变 电 工 成 功 实现 1 000kV 特 高 
压 变压器 .电抗 器 等 世界 首 台 . 首 套 产 
品 成 功 投 运 后 ,再 次 承接 的 世界 级 创 
新 技术 产品 研制 任务 。 宁 东 一 山东 
+660kV 直 流 输电 工程 将 在 换 流 变 压 
器 单 台 容量 等 6 个 方面 创造 直流 输电 
领域 的 世界 纪录 ,直接 促进 我 国 直 流 
装备 制造 技术 升级 。 依 托 这 一 工程 ， 
特 变 电工 将 形成 + 220 ~ + 800kV 全 
系列 直流 产品 的 自主 创新 技术 ,成 为 
世界 上 少数 可 以 全 面 承担 各 电压 等 级 
全 系列 直流 输 变 电 产 品 研 制 任务 的 企 
业 集 团 。 

x ”欧盟 一 中 国 节能 变压器 促进 
项 目 在 北京 启动 。 该 项 目 由 国际 铜 业 


协会 (中 国 ) 携 手中 国标 准 化 研究 院 、 
中 国电 咽 工 业 协 会 .中 国电 力 企业 联 
合 会 以 及 法 国 可 持续 发 展 协会 联合 启 
动 。 该 项 目 以 提升 变压器 在 生产 与 使 
用 中 的 能 源 与 资源 使 用 效率 为 主旨 ， 
在 未 来 三 年 中 , 进一步 宣传 推进 我 国 
配 电 变 压 需 能 效 标准 及 全 寿命 周期 评 
价 方法 的 修订 与 实施 。 寿 实现 项 目 内 
的 变 压 需 节能 ,每 年 可 节省 电能 88 700 
JJ kW * h, 达 到 减 排 84 73 t 二氧化碳 
的 目标 。 

29 日 ”国家 能 源 局 在 北京 组 织 召 
开 能 源 行业 风电 标准 化 工作 会 议 , 提 
出 加 快 推进 风电 行业 标准 建设 ,建立 
和 完善 风电 装备 标准 、 产 品 检 测 和 认 
证 体系 。 此 次 启动 建设 的 风电 标准 体 
系 包括 风电 场 规划 设计 、 风 电场 施工 
与 安装 、 风 电场 运行 维护 管理 .风电 场 
并 网 管理 技术 、 风 电机 械 设备 、 风 电 电 
髓 设备 等 6 大 类 ,每 大 类 包括 寿 干 条 
具体 标准 。 这 些 标准 被 集中 收入 《 风 
电 标 准 体系 框架 (讨论 稿 )》 中 。 


4 H 


1 日 《可 再 生 能 源 法 》( 修正 案 ) 
正式 实施 。 修 订 后 的 《可 再 生 能 源 法 》 
有 两 大 亮点 ,一 是 确立 了 可 再 生 能 源 
的 全 额 保 障 性 收购 制度 ,二 是 建立 可 
再 生 能 源 发 展 基金 。 

2 日 国家 能 源 局 组 织 中 国电 器 
工业 协会 等 5 家 单位 ,在 综合 研究 现 
行 风 电 国 家 标准 、 行 业 标准 的 基础 上 ， 
结合 风电 工程 建设 和 产业 发 展 ,制定 
了 《风电 标准 体系 框架 (讨论 稿 )》。 

4 日 特 变 电工 山东 鲁能 泰山 电 
缆 有 限 公司 与 新 疆 线 缆 厂 各 自 开发 的 
JLK/G2A—630(720)/45 型 特 高 压 扩 
径 导 线 新 产品 ,在 北京 同时 通过 中 国 
电力 企业 联合 会 专家 组 的 技术 鉴定 ， 
达到 世界 先进 水 平 。 该 产品 是 特 变 电 
工 紧 跟 国 家 特 高 压 电网 建设 的 战略 发 
展 方向 ,根据 国家 电网 公司 淮北 一 上 
海 1 000kV 特 高 压 东 线 示 范 线路 建设 
需要 开发 的 一 类 新 产品 ,是 继 2009 年 
大 截面 钢 芯 铝 绞 线 通过 鉴定 后 的 又 一 
高 端 导线 产品 。 鉴 定 评审 组 专家 领导 
对 特 变 电 工 的 研发 组 织 . 生 产 环境 给 
子 了 高 度 的 评价 ,并 建议 进一步 扩大 





产品 种 类 。 至 此 , 特 变 电 工 成 为 国内 
同时 拥有 特 高 压 示 范 工 程 用 扩 径 母 
R PRIR ACER BGB ZEE 
和 供 货 资质 的 生产 企业 ,系列 产品 已 
应 用 于 国内 各 重大 超 高 压 、 特 高 压 交 
直流 输电 示范 工程 。 

11 日 特 变 电工 衡阳 变压器 有 限 
公司 12 项 新 产品 通过 由 中 国 机 械 工 
业 联 合 会 组 织 的 新 产品 鉴定 ,与 会 专 
家 分 别 来 自 中 国电 力 科学 研究 院 、 国 
网 电力 科学 研究 院 、 沈 阳 变 压 器 研究 
所 等 20 多 家 科研 院 所 。12 项 新 产品 
中 的 320Mvar/1 000kV 并 联 电 抗 器 是 
世界 电压 等 级 最 高 .容量 最 大 的 电抗 
器 ,820MV - A/220kV 电力 变压器 是 
世界 容量 最 大 的 变压器 ,这 两 种 产品 
均 达 到 国际 领先 水 平 ; 国产 首 台 
750MV，A/500kY AH £H 0€ xS HE 
等 9 种 产品 达到 国际 先进 水 平 ;! 种 产 
品 达到 国内 先进 水 平 。 鉴 定 委员 一 致 
以 为 特 变 电 工 衡阳 变压器 有 限 公 司 在 
新 产品 设计 、 工 艺 控制 .质量 管理 等 方 
面 处 于 同行 业 领先 水 平 。 | 


SH 


29 日 广东 明 阳 风电 产业 集团 承 
担 的 我 国 国家 重点 产业 振兴 与 改造 项 
目 一 一 2. 5/3. 0MW 超 紧凑 型 (SCD ) 风 
电机 组 下 线 , 这 标志 着 我 国 在 世界 风 
力 发 电 领 域 占领 了 新 的 制高点 ,对 加 
速 我 国 大 功率 风机 装备 制造 业 的 国产 
化 及 自主 化 ,带动 海上 风电 产业 发 展 
具有 重要 意义 。 该 风机 的 传动 链 由 主 
轴承 两 级 行星 齿轮 和 中 永 磁 同步 发 
电机 组 成 ,重量 比 传统 的 1. 5MW 双 馈 
机 型 更 轻 ,结构 更 紧凑 ,体积 更 小 , 效 
率 更 高 。 

31 日 财政 部 .国家 发 展 和 改革 
委员 会 下 发 了 《节能 产品 惠 民 工程 高 
效 电 机 推广 实施 细则 》, 规定 ,对 能 效 
等 级 为 一 级 和 二 级 .额定 功率 为 
0. 55kW( 含 ) 至 315kW( 含 ) 的 低压 三 
相 寞 步 电 动机 给 予 15 ~ 40 元 /kW 补 
贴 ;对 损耗 比 现行 准 入 标准 低 20% 、 额 
定 功率 为 355kW( 含 ) 至 25 000kW 
( 含 ) 的 高 压 三 相 异 步 电 动机 给 予 12 
元 /kW 补贴 ;对 额定 功率 为 0. 55kW 
( 含 ) 至 315kW( 令 ) 的 稀土 永 磁 电 动 


机 给 予 40 ~ 60 元 /kW 补贴 。 
6 月 


4-50 上 海 华 明 电力 设备 集团 
有 限 公 司 S00kV 系列 变压器 有 载 分 接 
开关 通过 了 国家 级 鉴定 ,可 以 批量 生 
产 。 此 举 标 志 着 我 国 变压器 有 载 开关 
技术 已 达到 国际 先进 水 平 并 具备 产业 
化 生产 能 力 ,打破 了 我 国有 载 开 关 受 
制 于 人 长 达 50 年 之 久 的 局 面 。 此 次 
通过 鉴定 的 3 个 系列 有 载 开 关 产 品 分 
别 为 国产 CMD 、 笼 型 无 励磁 . 鼓 型 无 励 
磁 有 载 开 关 ,2008 年 .2009 年 以 来 分 
别 在 河北 省 .塔吉克 斯 坦 等 国内 外 重 
点 工程 上 挂 网 运行 ,运行 情况 良好 。 

12H 全球 首 台 AP1000 国产 化 
主 设备 一 一 三 门 核电 1 号 机 组 安 注 
箱 , 在 上 海 电气 电站 设备 有 限 公 司 电 
站 辅 机 厂 顺 利 发 运 ,标志 着 我 国 第 三 
代 核 电 技术 设备 国产 化 实现 了 零 的 突 
破 。 这 是 我 国 第 三 代 商 业 核电 站 国产 
化 和 自主 设计 取得 的 又 一 重大 成 果 。 

* ”上海 电机 厂 有 限 公 司 首 台 
3. 6MW 双 馈 异步 风力 发 电机 成 功 通 
过 与 变频 器 联 调试 验 , 性 能 优良 。 这 
是 国内 迄今 为 止 开发 成 功 的 容量 最 大 
的 双 馈 异步 风力 发 电机 ,在 满足 规范 
要 求 的 中 心 高 .重量 .转子 转动 惯量 的 
前 提 下 ,具有 效率 高 . 定 转子 温 升 低 、 
轴承 温度 低 的 优势 。 试 验 数据 表明 ， 
综合 性 能 指标 完全 达到 国外 同类 电机 
的 水 平 。 

6 月 30 日 至 7 月 2 日 2010 年 第 
六 届 FAEMA 论坛 及 会 议 在 韩国 济州 
岛 举行 。 中 国电 器 工业 协会 副 秘 书 长 
白文 波 出 席 了 此 次 会 议 。 针 对 未 来 的 
发 展 ,与 会 代表 都 提出 了 发 展 绿色 能 
源 的 概念 以 及 打造 节能 性 输电 、 变 电 
和 配 电 设备 ,减少 能 耗 的 愿望 。 本 次 
论坛 及 会 议 为 我 国电 器 工业 的 发 展 提 
供 了 很 好 的 参考 价值 。 

月 内 ” 首 台 集成 智能 配 电 站 产品 
在 特 变 电 工 天 津 变压器 有 限 公 司 成 功 
研制 ,通过 了 国家 电 控 配 电 设备 质量 
监督 检验 中 心 检 测 , 性 能 达到 国际 先 
进 水 平 。 该 产品 具有 环保 节能 、 性 能 
可 靠 以 及 高 度 集成 化 .智能 化 等 突出 
特点 ,在 我 国 属 于 首创 。 该 产品 采用 


大 事 记 


人 工 神经 网 络 等 智能 方法 ,设置 48 个 
智能 数据 监测 点 ,可 以 评估 变压器 运 
行 状况 , 目 动 比 对 分 析 , 并 在 异常 情况 
下 自动 报警 ;能 够 根据 电网 的 用 电 负 
载 分 布 和 工作 状况 ,智能 化 计算 变 压 
器 设备 的 最 佳 运行 状况 ,并 自行 制定 
相应 的 运行 策略 。 此 举 可 以 提高 配 电 
网 供电 可 靠 性 ,改善 供电 质量 ,节约 电 
网 运行 成 本 ,提供 配 电 网 安全 预警 和 
信息 运转 功能 。 该 产品 已 申报 2 项 目 
主 知识 产权 ,制定 了 1 项 企业 标准 。 


7 H 


1H 国家 强制 性 标准 《电力 变 
压 器 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》 开 始 实 
施 。 该 标准 分 三 个 等 级 ,一 级 产品 能 
ERIR, 三 级 产品 能 耗 最 高 。 按 照 标 
准 , 达 到 三 级 以 上 的 产品 才能 生产 和 
销售 ,而 二 级 以 上 的 产品 才 算 高 效 。 

* ”我 国 自 主 研发 的 技术 先进 、 
当前 容量 最 大 的 风力 发 电机 组 一 一 
3. 6MW 大 型 海上 风机 在 上 海 电气 临 
港 重 装备 基地 成 功 下 线 。 该 风机 风 轮 
直径 116m ,上 海 电气 集团 拥有 全 部 知 
识 产权 和 专利 。 它 的 研发 成 功 ,标志 
着 我 国 掌握 了 大 容量 风电 机 组 设计 核 


” 心 技术 ,填补 了 国内 海上 风机 独立 研 


制 的 空白 。 

7 日 由 特 变 电工 新 能 源 股份 有 
限 公 司 承 建 的 我 国 最 大 的 离 网 电 
站 一 一 新 疆 若 羌 县 500kW 独立 光伏 电 
站 顺利 竣工 并 成 功 试 运行 。 该 电站 项 
BF 2010 年 3 H 1 日 正式 开工 建设 ， 
年 发 电量 近 80 万 kW - kh, 建成 后 将 解 
z 800 户 无 电 居 民 的 日 常用 电 问题 ， 
大 大 缓解 新 疆 若 羌 县 大 部 地 区 电力 供 
应 紧张 的 问题 。 此 外 ,该 电站 预计 每 
年 能 够 减 排 二 氧化 硫 5. 04t、 二 氧化 碳 
1 250t 烟尘 6. 08t, 

8 日 ”中 共 中 央 政 治 局 委员 全国 
人 大 常委 会 副 委 员 长 .中 华 全 国 总 工 
会 主席 王兆国 ,在 辽宁 省 委 书 记 王 环 ， 
省 总 工会 主席 王 俊 莲 ,省 委 常 委 、 沈 阳 
市 委 书记 曾 维 ,市 长 陈 海 波 等 省 市 领 
导 的 陪同 下 ,前 往 特 变 电工 沈阳 变 压 
器 集团 有 限 公 司 视察 指导 工作 。 

19 日 ”中 国电 器 工业 协会 第 四 尾 
会 员 大 会 在 西安 召开 。 陕 西 省 吴 登 昌 
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副 省 长 .中 国 机 械 联合 会 王 瑞祥 会 长 、 
工信部 装备 工业 司 李 独 副 司 长 出 席 开 
幕 式 并 致辞 。 大 会 采用 无 记名 投票 方 
式 选 出 了 中 国电 器 工业 协会 第 四 届 理 
事 会 。 第 四 届 理 事 会 会 长 张 雅 林 代表 
新 一 届 理 事 会 作 了 ”加快 发 展 方式 转 
AE 提升 自主 创新 能 力 ,为 推进 电器 工 
业 由 大 到 强 的 转变 而 努力 奋斗 ”的 工 
作 报 告 。 

30 日 ”济南 济 变 志 享 电 力 设备 公 
A E OH KÆ (Infineon)? 台 SCZLB— 
10000/33 有 载 调 压 干 式 变压器 。 该 产 
品 为 当前 出 口 的 单 台 最 大 容量 有 载 调 
压 干 式 变压器 ,应 用 了 公司 “分 体 浇 注 
线圈 "等 多 项 专利 技术 。 考 虑 到 海运 
环境 的 复杂 多 变性 ,对 产品 整体 结构 
采取 了 多 项 加 强 措施 ,同时 对 运输 、 包 
装 采 用 了 密封 干燥 等 特殊 处 理工 艺 ， 
提高 了 产品 运输 中 的 抗 风 浪 、 防 腐蚀 
能 力 。 

月 内 ”财政 部 .国家 发 展 和 改革 
委员 会 联合 出 台 通 知 ,将 高 效 电 机 纳 
人 节能 产品 惠 民 工程 实施 范围 ,采取 
财政 补贴 方式 进行 推广 。 

* 国产 容量 最 大 的 ZZDF- 
PZ403000/330—660 换 流 变压器 在 中 
国 西 电 集团 公司 一 次 性 通过 全 部 出 广 
试验 ,各 项 性 能 指标 满足 国家 标准 和 
技术 协议 的 要 求 ,其 技术 性 能 达到 了 
国际 领先 水 平 。 中 国 西 电 集团 公司 共 
承接 了 宁 东 一 山东 +660kV 直流 输电 
示范 工程 中 的 7 AMEER, A 
品 是 制造 出 的 首 台 产品 。 该 产品 不 仅 
是 国内 制造 的 首 台 阀 侧 直流 电压 为 
660kV 产品 ,也 是 国际 上 上 600kV 电压 
等 级 直流 输电 工程 中 换 流 变压器 阀 侧 
电压 最 高 的 产品 。 


8 H 


! 12 日 ”国家 电网 公司 首 度 公 布 ， 

到 2015 年 建成 华北 、 华 东 、 华 中 (“三 
4e" ) 特 高 压 电 网 ,形成 “三 纵 三 横 一 
环 网 ”。 

24 日 ”中 共 中 央 政 治 局 常委 、 全 
国政 协 主席 要 庆 林 视察 特 变 电 工 新 能 
源 产 业 园 。 贾 庆 林 主席 详细 了 解 了 特 
变 电 工 三 大 国家 战略 性 新 兴 产 业 的 发 
展 情况 ,询问 了 公司 特 高 压 产品 的 人 研 
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发 水 平 ,新 材料 和 新 能 源 产业 的 制造 
能 力 和 产品 应 用 ,了 解 了 光伏 产品 制 
造 工艺 流程 。 贾 庆 林 主席 要 求 特 变 电 
工 继续 加 大 自主 创新 能 力 建设 ,始终 
保持 在 输 变 电 产 业 领 域 的 领先 性 ; f 
国家 加 大 新 疆 太 阳 能 光伏 发 电 建设 的 
契机 ,探索 这 一 绿色 清洁 能 源 的 利用 
方式 ,成 为 新 疆 特 色 高 新 技术 产业 发 
展 的 支柱 型 企业 。 

25 日 我 国 “ 新 一 代 智 能 低压 电 
器 "通过 了 中 国 机 械 工 业 联 合 会 在 上 
海 组 织 的 项 目 鉴 定 。 鉴 定 会 主任 委 
A PEL LAS DEBES AERA B 
区, 上 海 电 器 科学 研究 所 (集团 ) 有 限 
公司 总 裁 陈 平 ,总 裁 助理 .电器 分 院 院 
长 尹 天 文 , 顾 问 何 瑞 华 和 项 目 组 成 员 
参加 了 会 议 “ 新 一 代 知 能 低压 电器 ” 
包含 了 新 一 代 高 性 能 智能 化 塑 壳 断路 
器 (VM60 系列 ) .新 一 代 智 能 化 万 能 
式 断 路 器 (VW60 系列 ) .新 一 代 控 制 


-与 保护 开关 电器 (VK60 系列 ) KAHK 


类 似 场 所 用 带 选 择 性 保护 的 主 断 路 从 
(VB60 系列 ) 四 大 项 目 。 

26 日 国家 能 源 局 召开 “中 国 水 
E 100 年 纪念 大 会 ” 。 国 家 发 展 和 改 
革 委 员 会 副 主 任 \ 国 家 能 源 局 局 长 张 
国宝 表示 ,我 国 水 电 已 到 入 大 电站 、 大 
机 组 、 高 电压 、 自 动 化 ,信息 化 的 新 时 
代 , 我 国 已 逐步 发 展 成 为 世界 公认 的 
水 电大 国 和 水 电 强 国 。 

28H 国内 首 台 自主 设计 和 制造 
ZARINA E AA T LRR HE AE 
在 上 海 电 气 临 港 核电 产业 制造 基地 制 
造成 功 。 这 是 上 海 电 气 集团 为 辽宁 红 
沿 河 核电 一 期 工程 承 制 的 核电 站 顶级 
核 岛 设备 ,也 是 上 海 电气 集团 在 临 港 
核电 产业 基地 完整 制造 完工 的 第 一 台 
HATLARA ARRANA 
生 需 总 长 度 为 21. 7m, 总 重量 达 345t， 
最 大 一 端 直径 为 5. Sm, 内 部 装 有 1 形 
管 等 上 万 个 各 类 精细 零件 。 

* OPERA BI TPP URB BERE Fa A 
在 湖南 金龙 国际 铜 业 有 限 公司 2 万 m 
的 新 厂房 中 顺利 产 出 。 该 产品 具有 完 
全 自主 知识 产权 ,已 获 国家 发 明 专 利 1 
项 ,实用 新 型 专利 2 项 。 经 国家 防火 
建筑 材料 质量 监督 检验 中 心 检测 , 阻 
燃 性 能 达到 1A 级 ,能 满足 核电 站 、 地 


铁 、. 船 舶 .铁路 等 对 环保 和 消防 级 别 要 
求 较 高 的 场所 需要 ,填补 了 国内 空白 。 

31A 上海 东海 大 桥 10 万 kW 
海 土 风电 示范 项 目 全 部 34 台 SL3000 
风电 机 组 ,顺利 完成 240h 预 验收 考 
核 。 上 海 东海 大 桥 10 万 kW 海上 风电 
项 目 是 全 球 欧洲 之 外 第 一 个 海上 风电 
并 网 项 目 ,也 是 我 国 第 一 个 国家 海上 
风电 示范 项 目 。 该 项 目 位 于 东海 大 桥 
东 侧 的 上 海 市 海域 ,距离 岸 线 8 ~ 
13km, 平均 水 深 10m, 总 装机 容量 
102MW ,全 部 采用 华 锐 风电 科技 ( 集 
团 ) 股 份 有 限 公司 自主 研发 的 3MW 海 
上 风电 机 组 。 


9 H 


4H 由 中 国 西 电 集团 公司 自主 
设计 ,自主 制造 的 国际 首 台 1 000kV、 
1 000MV .A 双 柱 结构 、 单 柱 容量 
500MV - A 特 高 压 自 看 变压器 通过 全 
部 例 行 试验 和 型 式 试验 ,打破 了 国际 上 
特 高 压 变 压 句 单 柱 最 大 容量 334MV .A 
的 世界 纪录 ,标志 着 我 国 特 高 压 交 流 
工程 建设 技术 创新 取得 新 的 重大 
进展 。 

该 产品 采用 两 柱 并 联结 构 , 主 变 
和 调 变 分 箱 布 置 ,在 局 放量 控制 、 降 低 
振动 . 减 小 噪声 和 消除 局 部 过 热 等 方 
面 采用 了 多 项 先进 技术 。 试 验 结果 表 
BB ,该 产品 各 项 性 能 指标 满足 和 优 于 
国家 标准 与 技术 规范 要 求 ,绝缘 耐 受 
能 力 和 局 部 放电 \ 温 升 及 噪声 等 关键 
指标 均 达 到 国际 领先 水 平 , 较 同 容 量 
三 柱 式 特 高 压 变压器 有 了 新 的 进步 ， 
实现 了 通过 特 高 压 工程 建设 提升 国 
内 输 变 电 制 造 技术 达到 国际 领先 水 
平 的 目标 ,为 进一步 研制 1 000kV、 
1 500MV - A 三 柱 式 巨 型 特 高 压 变 压 
器 打下 了 良好 的 基础 。 

7 日 国家 发 展 和 改革 委员 会 办 
公 厅 发 布 了 《关于 开展 农村 电网 改造 
升级 工程 规划 有 关 要 求 的 通知 》。 通 
知 中 指出 ,根据 新 一 轮 农 网 改造 升级 
的 工作 思路 和 总 体 要 求 ,按照 “统筹 协 
调 、 因 地 制 宜 、 突 出 重点 、 经 济 合理 ”的 
原则 ,结合 各 地 实际 ,明确 三 年 (2010 ~ 
1012 年 ) 农 网 改造 升级 工作 目标 ( 包 
括 农 网 改造 与 升级 、 农 电 管理 体制 和 


同 网 同 价 具体 目标 ) TEES EH 
重点 、 建 设 方案 以 及 投资 需求 ,制定 农 
网 改造 升级 工程 3 年 规划 和 分 年 度 建 
设 方案 。 

8 日 西安 西 电 变 压 器 有 限 责任 
公司 收 到 中 国 发 明 协 会 颁发 的 获奖 证 
书 , 该 公司 的 交流 有 级 可 控 并 联 电抗 
器 装置 和 中 部 出 线 的 多 根 插花 纠结 式 
绕组 两 个 专利 项 目 在 第 十 九 届 全 国 发 
明 展览 会 上 荣获 金奖 。 交 流 有 级 可 控 
并 联 电抗 器 装置 的 发 明 人 为 密 传 龙 、 
汪 德 华 、 陈 荣 。 该 装置 克服 了 普通 电 
抗 器 不 能 根据 电网 需求 调节 电抗 值 的 
缺点 ,在 相同 的 电压 下 可 提高 30% 的 
输电 能 力 ,满足 节能 降 耗 .绿色 环保 的 
要 求 ,为 电网 提供 了 一 种 动态 补偿 的 
优质 运行 方式 。 

中 部 出 线 的 多 根 插花 纠 结 式 绕组 
发 明 人 为 聂 三 元 、 王 长 征 、 汪 德 华 。 它 
解决 了 原 有 技术 存在 的 安 臣 平衡 差 、 
电场 强度 高 .耗费 铜 材 多 的 缺点 ,应 用 
该 技术 研制 的 750kV 自 耦 变压器 , 单 
台 成 本 比 进口 产品 降低 20% ~ 25% ， 
已 销售 50 余 台 ,产值 逾 11 亿 元 。 产 
品 已 运行 于 陕西 乾 县 变电站 、 陕 西 渭 
南 东 变电站 等 多 项 750kV 变电站 
工程 。 

16 日 ”新疆 金 风 科技 股份 有 限 公 
司 宣布 ,其 位 于 山东 荣成 的 3 台 直 驱 
永 磁 低 风速 1. SMW 风力 发 电机 组 成 
功 并 网 运行 。 这 是 国内 最 早 并 网 运行 
的 低 风 速 风力 发 电机 组 。 

t ”福建 省 电机 电器 行业 协会 在 
福州 成 立 。 

2A 日 ”中 国电 器 工业 协会 风力 发 
电 电器 设备 分 会 成 立 大 会 暨 专题 研讨 
会 在 湖南 湘潭 召开 。 风 电 分 会 第 一 届 
理事 会 选举 湘潭 电机 集团 董事 长 周 建 
雄 为 理事 长 ,机械 工业 北京 电工 技术 
经 济 研究 所 、 华 锐 风电 科技 (集团 ) FE 
份 有 限 公司 、 新 疆 金 风 科 技 股份 有 限 
公司 、 东 方 电气 集团 有 限 公司 等 单位 
当选 副 理事 长 单位 ,北京 北 重 汽 轮 电 
机 有 限 责 任 公司 .兰州 电机 股份 有 限 
公司 等 20 家 单位 当选 为 理事 单位 。 
决定 设立 专家 组 ,推举 陆 燕 其、 邢 玉 
久 、 唐 任远 等 10 位 专家 为 专家 组 
专家 。 


2s 日 ” 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 
有 限 公 司 生产 的 多 项 产品 通过 国家 级 
新 产品 鉴定 , 其 中 向 家 坝 一 上 海 
+800kV 特 高 压 直 流 输电 工程 换 流 变 
压 器 、PFP 一 420000/500TH 单 相 发 电 
机 变压器 等 5 种 新 产品 达到 国际 领先 
水 平 , SSZ—ZN—240000/220 智能 变 
Hees^ S 种 新 产品 达到 国际 先进 水 
平 。 至 此 , 特 变 电工 沈阳 变压器 集团 
有 限 公 司 已 连续 推出 具有 国际 领先 或 
先进 水 平 的 世界 级 产品 52 种 。 

28-29 H 西安 西 电 开关 电气 有 
限 公 司 研 制 的 ZF17A—1100 ( L)/ 
Y6300 一 63 型 气体 绝缘 金属 封闭 开关 
设备 通过 了 中 国 机 械 工 业 联合 会 在 西 
安 组 织 的 产品 技术 鉴定 。 鉴 定 意 见 
为 :该 产品 具有 完全 自主 知识 产权 , 达 
到 国际 领先 水 平 ,同意 通过 技术 鉴定 ， 
可 以 投入 生产 。 

该 产品 采用 四 断口 断路 器 ,具有 
在 了 十 流 分 量 衰 减 时间 和 常数 120ms 的 条 
fF FAT HUS PER DL 63kA 的 能 力 ; ER 
补 条 件 下 ,具有 开 断 电流 9 KA .恢复 电 
压 峰 值 2 450kV 的 能 力 ,在 恢复 电压 
2 610kV 的 条 件 下 通过 了 验证 试验 。 
隔离 开关 有 不 带 投 切 电阻 和 带 投 切 电 
阻 两 种 结构 ,分 别 配 用 电动 机 操 动 机 
构 和 电动 弹 短 操 动机 构 。 接 地 开关 有 
慢 速 接地 开关 和 快速 线路 接地 开关 两 
种 结构 ,分 别 配 用 电动 机 操 动机 构 和 
电动 弹 赏 操 动 机 构 。 母 线 接头 采用 球 
形 转换 结构 ,布置 灵活 ,适应 于 不 同 的 
连接 要 求 。 电 流 互感 器 采用 外 置式 整 
体 浇 注 结 构 。 出 线 套 管 采用 了 气体 绝 
缘 复合 套 管 。 产 品 额定 电流 6 300A， 
母线 通 流 能 力 8 000A ,额定 短 时 耐 受 
电流 63kA , 峰值 耐 受 电流 171kA。 全 
部 充 体 采用 铝 合金 材料 ,产品 重量 轻 ， 
采用 低位 布置 ,整体 抗震 性 能 好 ,维护 
检修 方便 。 


10 月 


1 日 中 国明 阳 风 电 集 团 有 限 公 
司 在 海外 上 市 成 功 ,这 是 我 国 第 一 家 
风电 整 机 制造 企业 在 美国 上 市 。 

7 日 江苏 大 全 新 能 源 有 限 公 司 
在 纽约 证 券 交 易 所 成 功 上 市 。 江 苏 大 
全 新 能 源 有 限 公 司 主要 从 事 电 子 级 、 


大 事 记 


太阳 能 级 高 纯 多 晶 硅 研发 .生产 .制造 
与 销售 。 此 次 上 市 ,该 公司 将 募集 资 
金 加 快 多 晶 硅 扩 能 技 改 步伐 ,延伸 太 
阳 能 产业 链 ,投资 建设 硅 片 .电池 组 件 
等 项 目 。 

8 日 滨海 、. 射 阳 、 东 台 和 大 丰 14 
个 海上 风电 特许 权 项 目 招标 ,总 装机 
容量 为 1 000MW。 华 锐 风 电 科 技 ( 集 
团 ) 股 份 有 限 公 司 拿 下 滨海 300MW、 
射 阳 300MW 两 个 项 目 ,新 疆 金 风 科 技 
股份 有 限 公 司 获得 大 丰 200MW mA, 
上 海 电 气 集团 则 获得 东台 200MW 项 
目 。 本 次 海上 风电 项 目 , 滨 海 、 射 阳 、 
东台 、 大 丰 四 个 项 目的 中 标 电 价 分 别 
为 0.737 0 元 A/(kW * h)、0.704 7 元 / 
(kW - h),0.623 5 元 /(kW > h), 
0.639 6 3E/( kW - h) ,和 陆 上 最 高 风 
电 标 杆 电 价 0.61 265/ (kW - h) 相 近 。 

12H 华 锐 风电 科技 (集团 ) 上 股 
份 有 限 公 司 正式 宣布 ,由 其 自主 研发 、 
并 拥有 全 球 自 主 知识 产权 的 5MW 风 
电机 组 正式 出 产 ,这 是 我 国 首 台 SMW 
风电 机 组 。 该 SMW 系列 风电 机 组 包 
括 陆 地 、 海 上 、 潮 间 带 系列 机 型 ,具有 
单机 功率 大 、 单 位 面积 装机 容量 大 、 风 
能 利用 效率 高 .经 济 效 益 好 等 优点 。 
单 台 SMW 风机 ,每 年 发 电 可 达 1 000 


万 kW .hs。 


18 日 中 国政 府 网 全 文 发 布 4 国 
务 院 关 于 加 快 培育 和 发 展 战略 性 新 兴 
产业 的 决定 》( 以 下 简称 《决定 》)。 
《决定 》 指 出 “十 二 五 ”期 间 我 国 将 重 
点 培育 和 发 展 节能 环保 、 新 能 源 、 新 能 
源 汽车 等 七 大 产业 ,到 2015 年 ,战略 
性 新 兴 产 业 增加 值 占 国内 生产 总 值 的 
比重 力争 达到 896 AA ; lj 2020 年 ,这 
一 比重 将 力争 达到 1596 左右 ;再 经 过 
10 年 左右 的 努力 ,战略 性 新 兴 产 业 的 
整体 创新 能 力 和 产业 发 展 水 平 达 到 世 
界 先进 水 平 。《 决 定 》 提 出 ,将 加 快 建 
立 有 利于 战略 性 新 兴 产 业 发 展 的 行业 
标准 和 重要 产品 技术 标准 体系 ,优化 
市 场 准 入 的 审批 管理 程序 ;此 外 ,将 健 
全 财税 金融 政策 支持 体系 ,引导 和 总 
励 社 会 资金 投入 ,鼓励 金融 机 构 加 大 
信贷 支持 ,发挥 多 层次 资本 市 场 的 融 
资 功能 ;《 决 定 》 还 强调 要 深化 能 源 领 
域 改革 。 这 包括 建立 健全 新 能 源 、 资 
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源 性 产品 的 价格 机 制 和 税制 ,实施 新 
能 源 配额 制 并 落实 新 能 源 发 电 全 人 额 保 
障 性 收购 制度 ,主要 污染 物 和 矶 排放 
交易 制度 和 电力 体制 改革 等 。 

* ”国内 首 台 750kV 三 相 一 体 发 
电机 变压器 一 一 SFP 一 720000/750 = 
相 发 电机 升 压 变 压 器 ,在 中 国 西 电 集 
团 公司 一 次 性 通过 全 部 出 厂 试 验 ,各 
项 指标 达到 或 优 于 国家 标准 和 技术 协 
议 的 要 求 ,其 技术 性 能 达到 国际 领先 
水 平 。 标 志 着 中 国 西 电 集团 公司 在 
750kV 级 变压器 的 设计 制造 方面 已 处 
于 国际 领先 地 位 ,为 开发 设计 更 高 电 
于 等 级 的 变压器 打下 了 坚实 的 基础 。 

21H 我 国 首 台 SMW KAHR 
海上 二 风力 发 电机 在 湘 电 股份 成 功 下 
线 。5MW 永 磁 直 驱 海 上 风力 发 电机 
攻克 了 海上 风力 发 电机 组 整 机 集成 技 
术 、 专 有 单 主 轴承 同步 永 磁 发 电机 设 
计 技 术 .海上 风力 发 电机 组 冷却 系统 
及 防腐 防潮 设计 技术 、 大 功率 高 叶 人 尖 
线 速度 的 复合 材料 叶片 等 难关 。 与 欧 
洲 已 在 试 运行 的 几 种 同 功率 等 级 的 风 
电 比 较 , 具 有 结构 简单 .运行 可 靠 . 单 
位 功率 对 应 质量 最 轻 、 便 于 维护 等 显 
着 特点 。 妆 日 ,国家 科技 部 向 湘 电 股 
份 授予 "海上 风力 发 电 技 术 与 检测 国 
家 重点 实验 室 " 牌 厦 。 

24 日 国内 首 台 800kV 无 机 粘 
接 空心 次 绝缘 子 由 中 国 西 电 集团 公司 
自主 研制 成 功 并 通过 专家 鉴定 。 该 产 
品 的 研制 成 功 填补 了 国内 空白 ,彻底 
打破 了 国外 企业 的 垄断 制约 。 

26 8 在 张家口 坝 上 百 万 千瓦 级 
风电 基地 二 期 与 新 疆 哈 密 千 万 千瓦 级 
风电 基地 东南 部 风 区 风电 机 组 招标 会 
上 ,新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司 以 
3 850 元 人 kW , 华 锐 风电 科技 (集团 ) Rt 
份 有 限 公 司 以 3 983 元 /kW 的 报价 ， 
宣告 1. 5MW 风电 机 组 单位 千瓦 造价 
跌 破 4 000 元 。 此 外 ,上 海 电 气 集 团 
2.0MW 机 组 3 899 jC/kW , H ES] ZR 7j 
电气 集团 有 限 公 司 2. 5MW 机 组 4 036 
元 /kW 和 中 国明 阳 风 电 集 团 有 限 公 司 
3.0MW 风电 机 组 4 100 元 /kW 的 报 
价 ,也 创造 了 各 自 不 同 级 别 的 最 新 
纪录 。 

27A 中国 电力 科学 研究 院 自 主 
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研制 的 具有 完全 自主 知识 产权 的 
20MW/ + 30kV 柔性 直流 输电 换 流 阀 
顺利 完成 端 间 直 流 耐 压 试验 、 最 大 持 
续 运 行 负 荷 试 验 及 立 基 控制 器 ( VBC) 
HJ 49 电 平 无 源 逆 变 试验 等 最 后 数 项 
关键 试验 项 目 , 至 此 ,该 阀 已 顺利 完成 
了 IEC 62501 等 标准 所 规定 的 全 部 20 
ARUM eI ED, Rr, gp dd h 
Aa ( VBC) 作为 柔性 直流 输电 控制 系统 
的 中 间 环 节 和 核心 装备 ,也 顺利 通过 
EN 50082-2, IEC 50082-2 和 GB/T 
17478 标准 规定 的 全 部 19 项 型 式 试 验 
项 目 。 这 标志 着 中 国电 力 科学 研究 院 
已 成 为 继 瑞 士 ABB 公司 之 后 ,世界 上 
第 二 家 完全 掌握 新 一 代 和 柔性 直流 输电 
核心 技术 的 企业 。 

28 日 ”中 共 中 央 政 治 局 常委 、 国 
务 院 副 总 理 李克强 一 行 在 陕西 省 委 书 
记 赵 乐 际 、 代 省 长 赵 正 永 等 领导 的 陪 
同 下 来 到 中 国 西 电 集团 公司 视察 。 李 
克 强 鼓励 企业 要 面 问 直 界 市 场 , 敢 于 
同 强 者 竞争 ,不 断 取得 新 罕 破 。 


11 月 


3 日 由 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 
公司 生产 制造 的 世界 首 人 台新 型 百 万 千 
瓦 整 体 定 子 汽 轮 发 电机 成 功 实现 铁路 
发 运 ,前 往 位 于 河南 省 焦作 市 的 沁 北 
电厂 。 该 产品 开辟 了 我 国 重 大 电站 设 
A" 整体 运输 ”的 先河 。 

SH 厦门 ABB 开关 有 限 公司 顺 
利通 过 全 套 核 级 开关 设备 鉴定 试验 ， 
成 为 当前 国内 唯一 一 家 通过 上 述 鉴定 
试验 的 中 压 开关 设备 企业 。 此 次 核 级 
设备 鉴定 试验 过 程 采 用 法 国 《 核 岛 电 
力 设备 设计 与 建造 规则 》( RCC 一 E) 和 
法 国电 力 集团 (EDF) 核 级 开关 鉴定 标 
E, 代表 全 球 同类 鉴定 的 最 高 水 平 。 
除 常 规 测试 外 ,测试 项 目 还 包括 抗震 
试验 , 切 小 电感 试验 、 电 寿命 试验 、 超 
载 试验 、 燃 弧 试 验 等 ,测试 的 技术 参数 
要 求 高 ,测试 流程 极为 严格 , 其 中 ， 
SOkA/1s 内 部 燃 弧 试验 是 当前 国内 等 
级 最 高 ,难度 最 大 的 试验 项 目 。 

5~6 日 桂林 电力 电容 器 有 限 责 
任 公司 用 于 1 .000kV 晋 东南 一 南阳 一 
托 门 特 高 压 交流 试验 示范 工程 的 
TBB110—216500/501—AQW 并 联 电 





容器 装置 TYD1000AW3 一 0. 005H 型 电 
容 式 电压 互感 器 及 BAM6. 08 一 464 一 
1W .BAM6. 56—501—1W 型 并 联 电容 
器 通过 了 中 国 机 械 工 业 联合 会 组 织 的 
鉴定 ,所 测 项 目 全 部 合格 ,产品 各 项 技 
术 性 能 指标 达到 国际 先进 水 平 或 国际 
领先 水 平 。 其 中 , TBBI10—216500/ 
501—AQW 并 联 电 容器 装置 和 
TYD1000//3—0. 005H. 型 电容 式 电压 
互感 怖 是 我 国 唯一 获得 国际 先进 水 平 
评价 的 电容 器 装置 和 国际 领先 水 平 评 
价 的 电容 式 电 压 互 感 器 。 

8-15H 6 家 电气 板块 企业 通 
过 主板 IPO 申请 。 杭 锅 集团 募集 资金 
4. 22 亿 元 ,将 投资 其 子 公 司 杭 州 杭 锅 
重型 装备 制造 有 限 公司 大 型 重型 装备 
生产 基地 项 目 和 浙江 西子 联合 工程 有 
限 公司 ;天 顺风 能 苏州 股份 有 限 公 司 
募集 资金 8.03 亿 元 , 投 于 3MW 以 上 
海上 风电 塔 架 建 设 项 目 .2.SMW 以 上 
风电 塔 架 技 改 项 目 和 研发 中 心 项 目 ; 
深圳 科 士 达 科 技 股份 有 限 公司 募集 资 
金 将 投向 在 线 式 UPS 扩 产 项 目 、 技 术 
中 心 建设 项 目 、 技 术 服 务 及 国内 营销 
网 络 项 目 , 总 投资 2.27 亿 元 ,其 余 将 
用 于 其 他 与 主 营业 务 相 关 的 营运 ; 深 
圳 雷 曼 光电 科技 股份 有 限 公司 募集 资 
4 1.43 亿 元 ,投向 高 亮度 LED 封装 器 
件 扩建 项 目 9 672 万 元 ,高 端 LED 显 
示 屏 及 LED 照明 节能 产品 扩建 项 目 4 
642 万 元 ;上 海 科 泰 电源 股份 有 限 公 司 
募集 资金 将 投入 智能 环保 电站 产业 化 
项 目 ,投资 资金 18 296 万 元 ,研发 中 心 
项 目 投资 1 990 万 元 ;大 连 电瓷 集团 股 
份 有 限 公 司 预 计 募 集资 金 5 亿 元 , 主 
要 用 于 扩大 生产 能 力 和 创建 国家 级 技 
术 中 心 , 如 创建 国家 级 技术 中 心 项 目 、 
次 绝缘 子 扩大 生产 能 力 项 目 、 复 合 绝 
缘 子 建设 等 项 目 。 

9 日 国家 能 源 局 新 能 源 和 可 再 
生 能 源 司 副 司 长 史 立 山 指出 :中 国 风 
Fa, P^ My ERAR 5S USE AE EKWA B LA 
而 风电 发 展 要 速度 ,更 要 质量 。 国 家 
能 源 局 组 织 力量 对 风电 质量 问题 展开 
专题 调查 。2010 年 以 来 出 现 的 多 起 风 
机 质量 问题 ,是 引发 此 次 国家 能 源 局 
专题 调研 的 重要 原因 。 


12 H 


3 日 中 国电 器 工业 协会 组 织 行 
业 产 ,学研 .用 相 结合 共同 完成 的 《高 
压 直 流 输 电 用 油 浸 式 换 流 变 压 锅 技术 
参数 和 要 求 》( 简称 《高 未 直 流 和 输电 》， 
包括 12 项 国家 标准 ) ,以 及 IEC 60703: 
2008《 具 有 电子 枪 的 电热 装置 试验 方 
法 》、IEC 60519-7: 2008《 电 热 装 置 安全 
第 7 部 分 :对 具有 电子 枪 装 置 特殊 
ZOR) 简称 4 电子枪 的 电热 装置 》, 包 
括 2 项 国际 标准 ) ,双双 琳 获 国家 质量 
监督 检验 检疫 总 局 和 国家 标准 化 管理 
委员 会 联合 颁发 的 2010 年 中 国标 准 
创新 贡献 一 等 奖 。 | 
《高 压 直 流 输电 》 系 列国 家 标准 研 
制 ,是 “十 五 ”期间 由 国家 科技 基础 工 
作 重 点 专项 支持 ,由 电器 工业 制造 企 
业 \ 研 究 院 所 、 用 户 和 相关 标准 化 技术 
委员 会 近 百 人 组 成 的 研究 团队 ,历时 3 
年 完成 的 项 目 。 其 中 包括 + 500kV 高 
压 直流 输电 设备 用 换 流 变 压 带 、 平 波 电 
抗 器 .直流 滤波 电容 需 、 避 雷 需 、 光 控 品 
阅 管 等 设备 在 内 的 20 余 项 国家 标准 研 
究 制 定 。 该 项 目 系 统 构建 了 我 国 高 压 
直流 输电 设备 的 技术 标准 体系 , 累计 实 
现 新 增产 值 94 亿 元 、 新 增 利税 14 亿 
元 ,不 仪 满足 了 我 国 三 峡 重大 工程 建设 
对 换 流 站 设备 标准 的 需要 ,同时 推动 了 
我 国 输 变 电 装 备 产业 的 技术 进步 。 





《电子 枪 的 电热 装置 > 标准 是 以 我 国 自 
主创 新 技术 为 基础 ,在 技术 和 概念 上 
创新 突破 ,高 质量 、 高 水 平 .高 效率 完 
成 的 ,我 国 两 名 专家 也 因此 获得 TEC 
1906 贡献 奖 。 我 国 积极 争取 承担 这 两 
项 国际 标准 的 研制 立项 ,成 功 地 掌握 
了 国际 标准 的 话语 权 , 国 际 标准 研制 
的 同期 开展 了 国家 标准 研制 ,促进 提 
升 了 我 国 工 业 电 热 设 备 制造 产业 技术 
水 平 ,推动 了 工业 电热 设备 自主 产业 
发 展 。 

10H 国家 能 源 局 分 别 以 国 能 科 
技 [2010]407 &-.(2010]408 = (2010) 
409 号 [2010]410 号 文 做 出 批复 ,成 
立 能 源 行业 无 功 补 代 和 和 谐 波 治理 装 
置 . 短 路 试验 技术 、 生 物质 能 发 电 设 
备 余热 利 用 设备 等 4 个 标准 化 技术 
委员 会 。 

16 日 ” 特 变 电 工 沈阳 变压器 集团 
有 限 公 司 会 同 国家 电网 公司 及 五 大 发 
Fife Hi zx RP EK UT BU Ib HG 
400MV - A/1 O00kV 特 高 压 交 流 升 压 
变 上 讨 器 通过 全 部 试验 项 目 ,一 次 试验 
合格 ,指标 优异 .性 能 稳定 ,代表 了 国 
际 同 类 设备 研制 的 最 高 水 平 ,填补 了 
世界 空白 。 该 产品 能 够 将 百 万 千瓦 级 
发 电机 组 的 输出 电压 直接 由 27kV 升 
至 1 100kV ,大 大 减少 发 电厂 接 入 电网 
的 中 间 环 节 , 大幅 提 高 电源 送出 通道 
的 输送 能 力 ,降低 损耗 ,对 促进 大 型 能 


大 事 记 


源 基 地 的 集约 开发 具有 重大 意义 。 

23 日 国家 发 展 和 改革 委员 会 下 
发 《关于 印发 促进 风电 装备 产业 健康 
有 序 发 展 若干 意见 的 通知 》, 加 强 对 风 
电 技 术 装 备 制造 业 发 展 的 引导 和 规 
范 ,推进 风电 装备 制造 业 健 康 发 展 。 
《通知 》 提 出 了 促进 风电 装备 制造 业 与 
风电 产业 同步 发 展 ,坚定 不 移 地 走 创 
新 道路 ,推进 风电 装备 产业 国际 化 和 
市 场 化 ,严格 控制 产能 盲目 扩张 ,妥善 
处 理 好 陆地 风电 和 海上 风电 的 关系 ， 
继续 支持 风电 装备 技术 进步 ,着 力 加 
强 质量 控制 .提高 产品 质量 ,加强 风电 
发 展 技术 路 线 研 究 , 加 快 风电 标准 体 
系 建设 ,研究 建立 风电 设备 检测 认证 
制度 ,支持 风电 设备 公共 技术 平台 建 
设 ,依托 国家 能 源 风电 并 网 系统 研发 
(实验 ) 中 心 、 风 电 运 行 技术 研发 中 心 
建设 风电 试验 基地 开展 电压 变化 、 频 
率 变化 .电网 扰动 \、 低 电压 穿越 以 及 储 
能 等 技术 研究 等 18 条 意见 。 

28 日 ” 随 者 华电 灵 武 电厂 3 号 机 
组 顺利 通过 168h 满 负 荷 试 运行 ,由 东 
方 汽轮机 有 限 公 司 制造 的 百 万 千瓦 空 
冷 机 组 正式 投产 发 电 , 送 往 山 东 电 网 。 
这 台 具 有 我 国 自主 知识 产权 的 世界 首 
台 百 万 千瓦 超 超 临 界 空冷 机 组 ,不 仅 


是 国家 百 万 千瓦 机 组 空冷 技术 装备 目 


主 国产 化 示范 项 目 ,也 是 末 东 煤 电化 
基地 开工 建设 的 “一 号 工程 ”。 
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Kk- 百 利 电气 BENEFO. 


股票 简称 ; 百 利 电气 
股票 代码 : 600468 


天 津 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公司 


B 企业 概况 

天 津 百 利 特 精 电 气 股份 有 限 公 司 ( 股 票 简称 : 百 利 电气 ， 股 票 代 码 : 
600468) 成 立 于 1999 年 ， 注 册 资 本 45 619.2 万 元 。 

公司 产品 有 输 配 电 及 控制 设备 、 超 导 限 流 器 、 智 能 配 电 网 电气 设备 、 
高 低压 电器 元 件 、 电 器 设备 元 件 、 变 压 器 和 互感 器 等 ， 并 提供 智能 电网 相 
关 的 设计 、 技 术 咨询 和 系统 总 集成 等 服务 ， 是 天 津 装 备 制 造 业主 体 天 津 百 
利 机 电 控 股 集团 有 限 公 司 旗 下 控股 上 市 企业 。 

公司 拥有 国家 专利 400 余 项 ， 其 中 发 明 专 利 70 余 项 ,计算 机 软件 车 
作 权 10 余 项 。 自 主 研 发 了 大 量 代表 国家 、 世 界 级 先进 技术 水 平 的 输 配 电 产 
品 ， 广泛 应 用 于 国家 重大 项 目 ， 为 卫星 发 射 、 电 力 、 化 工 、 汽 车 、 冶 金 和 
建筑 等 各 行业 提供 专业 优质 的 服务 。 产 品行 销 全 国 并 远 销 欧美 、 东 南亚 等 
国家 和 地 区 。 





天 津 百 利 特 精 电 所 股份 有 限 公 司 


地 址 : 天 津 市 西 青 经 济 开 发 区 民 和 道 12 号 
电话 : 022-23976390 022-23976181 
传真 022-23976181 ”邮编 :300385 
http ://www.benefo.tj.cn 

E-mail: benefo Q9 benefo.com 
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yA 天 津 百 利 四 方 智能 电网 科技 有 限 公 司 


天 津 百 利 四 方 智 能 电网 科技 有 限 公司 (以 下 简称 ， 百 利 四 
方 》 是 上 市 公司 天 津 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公 司 《 股 票 简 
Wk: 百 利 电 气 ， 股 票 代码 : 600468) 和 四 方 华能 电网 控制 系统 
有 限 公 司 〈 以 下 简称 : 四 方 华能 ) 共同 合资 成 立 的 控股 公司 ， 
百 利 四 方 致力 为 电网 智能 化 提供 相关 设备 、 系 统 和 设计 咨询 
服务 。 


2010 年 12 月 ， 适 着 国家 “十 二 五 ”规划 大 力 推 进 智 能 电网 
建设 的 历史 机 遇 ， 百 利 电 气 与 四 方 华能 共同 出 资 1 亿 元 设立 了 
天 津 百 利 四 方 智能 电网 科技 有 限 公 司 。 百 利 四 方 依托 上 市 公司 
的 资本 、 品 牌 和 资源 优势 ， 整 合 四 方 华能 的 电网 智能 化 的 技术 
底蕴 ， 着 力 于 打造 一 个 资本 雄厚 、 技 术 领 先 、 可 持续 发 展 的 高 
科技 企业 。 








在 产品 上 ， 公 司 根据 国家 电网 设备 智能 化 规划 和 自身 优势 ， 
专注 于 智能 化 变电站 设备 及 系统 、 智 能 配 电网 设备 、 智 能 调度 
设备 和 系统 的 制造 与 研究 ， 并 且 对 外 提供 智能 电网 相关 的 设计 、 
技术 咨询 和 系统 总 集成 服务 ， 具 有 广阔 的 发 展 空间 。 
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公司 简介 


天 津 市 百 利 纽 泰克 电气 科技 有 限 公司 坐落 于 天 津 市 : atop 公司 占 地 
面积 32 000m? , 建筑 面积 20 000m?。 公 司 控 股 股东 为 上 市 公 Eb 
精 电气 股份 有 限 公司 ( 股票 简称 : 百 利 电气 ， 股 票 代 码 : 600468) 。 公 司 有 专 
业 生产 电流 、 电 压 、 精 密 型 互感 器 的 您 久 历 史 ， 是 国家 指定 生产 互感 器 的 重点 企 
业 。 公司 产品 是 天 津 市 名 牌 产品 , 注册 商标 被 认定 为 天 津 市 着 名 商标 。 公 司 拥有 天 
津 市 市 级 技术 中 心 ， 拥 有 40 多 人 的 研发 和 技术 队伍 ， 占 员工 思 数 的 15%， 多 年 以 
来 被 认定 为 高 新 技术 企业 。 

公司 引进 德国 MWB 公 司 6 ~ 35kV 己 内 树脂 浇注 绝缘 电压 、 电 流 互感 器 技术 及 
生产 试验 设备 ， 高 压 试验 引进 瑞士 具有 世界 先进 水 平 的 检测 设备 ， 生 产 0.5 ~ 
€— 浇注 和 油 淄 尸 内 户外 互感 器 。 产 品 精度 等 级 高 ， 性 能 

> EE S03 4s — 
A aN , 企业 通过 了 ISO9001:2008 质 量 管理 体系 认证 和 ISO14001: 2004 
环境 管理 体系 认证 。 

公司 将 以 “高 速 、 高 效 、 创 新 、 求 实 ” 的 企业 精神 ， 以 晶 越 的 产品 性 能 
靠 的 品质 保证 ， 完 美的 全 程 服 务 ， 不 断 创新 的 产品 ， 回 报社 会 、 回 报 股东 及 广大 
客户 的 厚爱 。 
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万 种 规格 。 EDEN SRI] au amas 
发 区 。 

企业 高 层 管理 者 由 博士 、 硕 士 等 一 批 高 级 专业 人 员 组 成 ， 并 且 拥 有 一 
支 经 验 丰 富 、 素 质 精 良 的 员工 队伍 。 由 电气 行业 专家 和 具有 大 学 本 科 以 上 
学 历 的 电气 专业 技术 人 员 组 成 的 技术 中 心 被 授予 天 津 市 “市 级 企业 技术 中 
心 ” 称 号 。 

公司 以 高 科技 为 先导 ， 引 进 国内 外 先进 的 计算 机 软件 及 加 工 设 备 ， 广 
泛 采 用 CAD、CAM 进 行 设计 、 生 产 并 实行 ERP 管 理 。 领 先 国内 同行 业 研 
制 的 TM30 系 列 塑 壳 式 断 路 器 ， 具 有 体积 小 、 零 飞 弧 、 智 能 化 、 分 断 能 
力 高 等 特点 。 近 年 ， 研 发 并 投放 市 场 的 TM40 系 列 产品 ， 除 具有 TM30 产 
品 特点 外 ， 还 具有 隔离 功能 、 模 块 化 及 所 有 附件 均 为 插 接 式 等 特点 ， 更 
便于 用 户 使 用 及 安装 ; TW30 系 列 智能 型 万 能 式 断 路 器 最 大 壳 架 电流 达 
到 6 300A， 壳 架 电流 等 级 居 目 前 国内 乃至 世界 尖端 水 平 ; TO30V (D) 
系列 自动 转换 开关 是 我 公司 TQ30P 系 列 自动 转换 开关 的 换代 产品 ,额定 电 
流 1~6 300A, 是 目前 国内 先进 的 自动 转换 开关 系列 ; TQ40P 系 列 自 动 转 
换 开 关 、TJ40 系 列 交流 接触 器 和 TM31 系 列 微型 断路 器 等 性 能 指标 已 达 
到 国际 领先 水 平 ; TW40 系 列 万 能 式 断 路 器 的 极限 分 断 能 力 达 到 国际 领先 水 平 。 上 述 新 产品 分 别 荣获 国家 新 产品 奖 、 
天 津 市 技术 创新 和 科技 进步 项 目 奖 ， 已 拥有 多 项 国家 专利 。 | 

公司 质量 管理 体系 取得 ISO9001 认 证 。 产 品 均 已 取得 “3C” 认 证 ， 塑 壳 式 断路 器 、 智 能 型 万 能 式 断 路 器 被 认定 
为 天 津 名 牌 产 品 ， 产 品 商标 被 认定 为 天 津 著名 商标 ， 天 津 市 优秀 企业 ， 国 家 高 新 技术 企业 。 | 

产品 销售 全 国 31 个 省 、 市 、 自 治 区 并 销 往 伊 朗 、 伊 拉克 、 越 南 、 泰 国 、 孟 加 拉 、 parm 公司 为 北京 奥 
运 和 举世 瞩目 的 载 人 航天 及 国家 抗 “ 非 典 ” 等 工程 都 做 出 了 巨大 的 贡献 。 | 

天 津 市 百 利 电气 有 限 公司 将 以 整合 优势 为 客户 提供 技术 先进 、 质 量 可 靠 的 产品 ， 并 提供 全 方位 、 全 过 程 E 
候 的 技术 支持 与 服务 。 RS 





国内 领先 的 万 能 式 断 路 器 自动 生产 检测 线 
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TW60 系 列 智能 型 万 能 式 断 路 费 TQ50 系 列 自动 转换 开关 


O 外 形 美观 ， 体 积 小 O 分 断 能 力 高 ， 零 飞 弧 

O 触 头 采用 双 断 点 结构 ，lcu 二 lcs 二 lcw O 具有 可 靠 的 机 械 联 锁 和 电气 联 锁 

@ 额定 电流 达到 7 100A @ 切换 可 靠 平稳 、 无 噪声 、 冲 击 力 小 

O 智能 控制 器 功能 齐全 ， 人 外观 新 颖 ， 显 示 界 面 为 彩屏 显示 O 转换 速度 快 、 结 构 紧 凑 、 体 积 小 

O 模块 化 结构 ， 便 于 安装 及 维修 O 采用 国际 先进 的 逻辑 控制 技术 ， 抗 干扰 能 力 强 
附件 功能 齐全 ， 方 便 用 户 选择 
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天 津 市 百 利 开关 设备 有 限 公司 是 由 上 市 公司 一 天 津 百 利 特 精 电气 股份 有 限 公司 〈 股 票 简称 ， 百 利 电气 ， 
股票 代码 : 600468) 投资 控股 ， 天 津 泰康 实业 有 限 公 司 参 股 ， 以 原 天 津 市 开关 厂 优良 资产 为 纽带 、 优 质 产 品 
为 龙头 、 优 秀 人 才 为 骨干 ， 按 照 现代 企业 制度 组 建 的 有 限 责 任 公司 。2009 年 ， 公 司 兼 并 了 天 津 市 百 利 电气 传动 
设备 有 限 公司 ， 使 企业 汇聚 并 形成 了 人 才 优 势 和 产品 优势 。 

公司 坐落 于 天 津 市 西 青 经 济 开发 区 ， 占 地 面积 4. 8 万 Wm， 建筑 面积 3 万 mm。 公 司 拥有 梭 厚 的 技术 力量 ， 有 一 
支 技能 全 面 、 敬 业 爱 岗 的 优秀 员工 队伍 ， 现 有 员工 183 人 ， 大 中 专 学 历 占 90% 。 其 中 ， 大 学 本 科 90 人 ， 高 级 技术 
职称 25 人 ， 中 级 技术 职称 48 人 ， 高 级 技师 20 人 。 公 司 拥有 世界 先进 的 加 工 设备 和 检测 设备 ， 完 善 的 质量 保证 体 
系 和 质量 检验 机 构 ， 并 通过 1S09001: 2008 质 量 体 系 认 证 ， 各 种 型 号 的 低压 开关 柜 均 取得 国家 “30” 产 品 认证 。 

公司 主要 生产 输 配 电 、 电 气 控制 和 电气 传动 等 各 类 产品 。 生 产 0. 4 一 40. 5kV 高 、 低 压 成 套 开关 设备 ， 
12 一 40. 5kV 各 类 真空 、SFe 断 路 器 ， 其 中 JYNI 一 40. 5 和 VU1 型 成 套 开关 设备 荣获 天 津 市 优秀 产品 奖 。 为 适应 电能 
质量 治理 市 场 需求 ， 公 司 与 国内 知名 院 校 合作 ， 研 发 了 新 一 代 智 能 型 有 源 电力 滤波 装置 BLAPF 产 品 。 

我 们 的 产品 广泛 应 用 于 电力 、 冶 金 、 交 通 、 国 防 、 建 筑 和 石油 化 工 等 各 行 各 业 。 产 品 在 多 项 重点 工程 项 目 
中 发 挥 着 重要 作用 ， 如 酒泉 卫星 发 射 中 心 、 神 舟 飞 船 、2009 年 国庆 游行 彩 车 配 电 系统 、 宝 山 钢铁 公司 、 天 津 市 
引 漆 工 程 、 大 庆 油 田 、 大 秦 铁 路 、 天 津 电 视 塔 和 天 津 滨 海 国 际 机 场 等 重点 工程 。 同 时 ， 产 品 先后 出 口 巴 基 斯 坦 、 
人 伊朗、 菲律宾、 越南、 美国 、 阿 塞 拜 疆 、 俄 罗斯 及 欧盟 等 。 

“制造 最 好 的 、 追 求 更 好 的 ”， 是 百 利 开关 在 产品 质量 上 始终 追求 的 目标 。 百 利 开 关 愿 以 高 品质 的 产品 ， 
优质 的 服务 理念 和 先进 的 技术 水 平 ， 与 广大 新 老 客户 携手 共 进 ， 为 我 国电 力 事业 的 发 展 做 出 贡献 。 


mi: tratarii j a . a c I " 1i T | ab 
HIH i: NRI = uen | HDH u a i 4 7 WR 








Ghin Equipment industry Yearbook 





出、 人 让 和 d 


KYN61 一 40.5(Z) 型 铠 装 移 开 式 交 流 金属 封闭 开关 柜 
KYN28 — 12 型 户 内 金属 铠 装 移 开 式 开 关 设 备 
GCK2000 一 Z 智能 型 低压 成 套 开关 设备 
MNS 型 低压 抽出 式 开关 柜 








BLAPF 
源 电 力 滤波 装置 


中 压 元 件 


LN2 — 40.5 型 户 内 高 压 六 气 化 硫 断 路 器 
VEBL 系列 固 封 式 户 内 高 压 真 空 断路 器 
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BENEFO. 百 利 高 压 


天 津 市 百 利 高 压 电 气 有 限 公 司 是 上 市 公司 一 天 津 百 利 特 
精 电 气 股 份 有 限 公 司 (股票 简称 ; 百 利 电气 ， 股 票 代 码 : 
600468) HEKTAR, 生产 126kV 及 以 上 电压 等 级 气体 绝 
ZA Wd HIJOS: GIS 等 输 变 电 设 备 的 专业 厂家 。 公 
司 华 沙 在 天 津 市 西 宵 经 济 开 发 区 ， 占 地 面积 25000m， 具 有 
专业 生产 高 压 、 超 高 压 产 品 的 净化 厂房 ， 配 备 有 先进 的 装配 
和 检测 设备 。 公 司 技术 力量 雄厚 ， 拥 有 一 文 共 有 高 超 的 专业 
技能 和 敬业 精神 的 员工 队伍 ， 并 拥有 同行 业 技术 领先 的 高 级 
研发 人 员 ， 其 中 终身 享受 政府 津贴 的 专家 2 人 ，, 高、 中 级 工程 技 
术 人 员 50 人 余人。 

公司 具有 完善 的 管理 体系 ， 强 大 的 新 产品 开发 能 力 及 有 
力 的 人 力 资 源 保 障 。 通 过 培训 与 高 素质 人 才 的 引进 ， 保 证 了 
企业 的 勃勃 生机 ， 确 保 了 企业 的 竞争 力 和 持续 发 展 的 能 力 。 
公司 的 发 展 思路 是 : 以 创新 驱动 发 展 , 以 诚信 和 赢得 用 户 满 意 。 
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GIS—126(L) /2500—40 


P^ Wi B EL HD : 


GIS—126 (L) /2500—40?8 ^ 4k 2& £& 4 JE d DH JT 2X 
设备 是 采用 自 能 式 灭 弧 原 理 的 分 箱 式 (母线 简 为 共 箱 
IN) 126kV 三 相交 流 50Hz 输 变 电 设 备 。 该 61S 主 要 由 以 
下 元 件 组 成 : HEN GR. BATAR, SFR., HU 
感 器 、 和 母线 简 、 汇 控 柜 、 电 压 互 感 器 、 氧 化 锌 避雷 器 、 
出 线 套 管 或 电 统 连接 装置 等 。 与 同类 产品 相 比 ， 该 产 
i Hyd SEE AX 
。 ”优越 的 开 断 性 能 
:- RJA. LAM., APERE I rE 
。 “体积 小 ， 重量 轻 
. 安装 、 检修 方便 ， 故障 率 低 
损耗 少 ， 噪 声 低 
* E EHI SR Adi cu 获 国 家 实用 新 型 专利 





实用 新 型 专利 证 书 
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YDD 


中 国 驰名 商标 
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冶金 电弧 炉 专 用 型 

耐 恶劣 环境 ， 频 繁 关 合 操作 
12 万 次 机 械 寿 命 

是 传统 型 寿命 的 6 倍 
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发 电机 出 口 专用 型 
6 万 次 机 械 寿 命 
是 传统 型 6 倍 使 用 寿命 


固 封 极 柱 型 
适用 于 潮湿 、 污 秽 严 重 、 
频繁 探 作 的 场所 

机 械 寿 命 10 万 次 

是 传统 型 寿命 5 倍 


KAA -熔断 器 组 合 电器 
高 可 靠 、 长 寿命 、 免 维护 

机 械 寿 命 及 人 额定 电流 开 断 次 数 
均 达 30 万 次 

比 常 规 产 品 提高 了 一 倍 


永 磁 式 低压 接触 器 
国际 领先 、 开 创 国内 先河 
永 碰 保持 、 节 电 97% 
专利 号 : 21200420065379 


ee 







水 磁 低 压 万 能 式 真空 断路 器 
1600A/2500A/4000A/6300A Uu fi F 2 $ 7g 
省 级 科技 进步 奖 产 品 
真正 零 飞 弧 

额定 短路 开 断 达 30 次 
是 空气 断路 器 的 10 信 
机 械 寿命 10 万 次 ， 电 气 寿命 
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吉林 永 大 集团 股份 有 限 公司 ， 为 国内 率先 研发 并 产业 化 推出 高 低压 永 磁 式 
真空 断路 器 、 接 触 器 的 高 新 技术 企业 之 一 ， 是 国内 重要 的 永 磁 开 关 研 发 与 生产 
基地 ， 定 型 生产 40.5kV 及 以 下 全 系列 高 低压 永 磁 开关 ， 高 低压 成 套 设备 及 自动 
化 控制 与 系统 集成 ， 检 测 及 保护 产品 ， 电 能 计量 产品 等 五 大 类 百 余 种 产品 。 
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YDD 系 列 水 磁 式 高 压 真 空 断路 器 简介 


主要 性 能 特点 


yt ZN 系列 升级 换代 产品 

* 寿命 长 ， 额 定 电流 下 电机 械 寿 命 3 万 次 ， 操 动机 构 
机 械 寿 命 可 达 12 万 次 , 额定 短路 开 断 电流 次 数 可 达 
100 次 ， 是 传统 断路 器 寿命 3 一 10 倍 。 

x 可 靠 性 高 、 开 断 能 力 强 。 永 大 专利 电源 控制 器 ,控制 
电源 交 直 流 两 用 ， 系 统 停电 2h 以 内 断路 器 可 进行 
分 一 分 一 分 操作 一 次 。 





6 产品 规格 表 


水 磁 式 高 压 真 
12kV 永 磁 户 内 | 12kV 固 封 极 柱 12kV 矿 用 永 24kV 系列 永 磁 | 31.5kV 永 磁 式 | 40.5kV KRE | 空 接触 器 / 永 磁 
高 压 真 空 断路 | 永 磁 户 内 高 压 | 磁 式 户 内 高 压 | 式 户 内 高 压 真 | 户 内 (铁道 ) 高 | 内 (电弧 炉 专 用 ) 式 高 于 真空 接 
器 真空 断路 器 真空 断路 器 空 断路 器 压 真 空 断路 器 | 高 压 真 空 断 路 器 触 器 一 熔断 器 


组 合 电器 
额定 电压 12kV 12(7.2) kV 27. 5kV 40. 5kV 1. 2/12kV 
额定 电流 630~6300A 630—4000A 125—630A 630—3150A 630--2000A 630—3150A 160—630A 


WIF 20—80kA 20—40kA 12. 5—20kA 20—40kA 20—31. 5kA 31. 5/40. 5kA 50kA 
断 电 流 
t. 
额定 短路 开 
20-400 
ware | room ioo 


控制 电源 


220V AC/DC; 110V AC/DC 
工作 电压 





标准 控制 回路 电压 为 AC/DC220V，AC/DC110V 供 电 时 订货 需 注 阴 。 
产品 的 安装 方式 分 为 : 国定 式 、 移 开 式 ， 移 开 式 有 中 置式 手 车 和 沙 地 式 手 车 。 
使 用 环境 分 为 : 标准 型 、 高 原型 。 
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主要 性 能 特点 


* 国家 重点 新 产品 、 国 家 火炬 计划 项 目 产 品 。 

A 高 可 靠 、 全 规格 、 长 寿命 、 免 维护 。 

A 新 型 永 磁 操 动机 构 ， 与 传统 的 操 动机 构 相 比较 永 磁 操 动 机 构 无 机 械 脱 、 锁 扣 装 置 ， 结 构 紧 次 可 动 部 件 少 ， 比 传统 
的 弹簧 机 构 减少 了 70%， 工 作 时 运动 部 件 只 有 一 个 ， 故 障 率 低 ， 免 维护 ， 

É 机 械 寿 命 最 高 可 达 12 X. 

A 永 磁 操 动机 构 的 运动 特性 与 真空 灭 弧 室 的 熄 狐 特性 的 高 度 吻合 ， 使 其 断路 器 电气 寿命 有 大 幅度 增加 ， 可 达 6 万 次 ， 

X 额定 短路 开 断 电流 开 断 可 达 100 次 。 

yx 具有 机 械 手 动 分 阅 装置 ， 其 分 阅 速 度 与 电动 分 阅 相 同 ， 可 在 控制 电源 故障 的 情况 下 带 负荷 分 闸 。 

A 控制 电路 : 220V/DC 直流 屏 供电 。 





全 ”产品 规格 表 


产品 型 号 ZN73A-12 ZN73F-12 ZN124-12 | YDZN24 | ZN114-31.5 ZN107-40.5 


12kV 永 磁 户 内 | 12kV 固 封 极 柱 | 12kV(7.2)kV 8^ | 24kV 永 磁 式 户 | 31.5kV 永 磁 式 | 40.5kV 永 磁 式 
高 压 真 空 断 路 | 永 磁 户 内 高 压 | 用 永 磁 式 户 内 | 内 高 压 真 空 断 | 户 内 高 压 真 空 | 户 内 高 压 真 空 
器 真空 断路 器 高 压 真 空 断 路 | 路 器 断路 器 汤 路 器 


器 
额定 电流 630—6300A 630~4000A 125~630A 630-3150A 630~2000A 630~3150A 


电流 
电流 
电流 次 数 


电气 机 械 寿 全 
机 构 机 械 寿命 100000/60000 






















产品 名 称 












CD 






控制 电路 类 型 直流 屏 供 电 


控制 电源 220V/DC (110V/DC) 
工作 电压 


标准 控制 回路 电压 为 D0220V，DC110V 供 电 时 订货 需 注 明 。 
产品 的 安装 方式 分 为 : 固定 式 、 移 开 式 ， 移 开 式 有 中 置式 手 车 和 落地 式 手 车 。 
使 用 环境 分 为 : 标准 型 、 高 原型 。 

如 需 断 路 器 内 部 自 带 防 跳 装 置 ， 外 部 电路 无 须 设计 防 跳 回路 。 
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YDDLB 系 列 智 能 型 永 磁 式 低 压 真 空 断路 器 





适用 于 交流 50Hz, 额定 电压 400V/690V， 额 定 电流 630~6300A 的 配 电 线路 中 用 来 分 配 电能 和 保护 线 
路 及 电源 设备 免 受过 载 、 过 电压 、 欠 电压 、 短 路 和 接地 等 故障 的 危害 。 断 路 器 采用 智能 控制 器 ， 可 
实现 精确 的 选择 性 保护 ， 可 监测 各 母线 排 温度 ， 避 免 不 必 要 的 停电 ， 提 高 供电 系统 的 可 靠 性 。 斯 路 
器 采用 真空 灭 弧 室 炸 灭 电弧 ， 可 应 用 在 高 分 断 、 零 飞 弧 、 带 负荷 频繁 操作 的 场所 


额定 极限 短路 分 断 能 力 、 额 定 运行 短路 分 断 能 力 、 额 定 短 时 耐 受 电流 短 延 时 分 断 能 力 全 相等 , 10 万 
次 操 动机 构 寿命 及 2 万 次 电气 寿命 ， 可 达 传 统 断 路 器 寿命 4 倍 ; 额定 短路 开 断 达到 30 次 ， 是 空气 
断路 器 10 倍 以 上 。 采 用 真空 灭 弧 室 作 为 灭 弧 介质 ， 真 正 实现 零 飞 弧 ， 安 全 、 环 保 


JIK Z Arf 








YDC1-25, YDC1-32, YDC1-40, YDCl-50, YDC1-65, YDC1-80, YDC1-95, YDCI-115, 
YDC1-150, YDCl-185, YUCl-225, YDCl-265, YDCI-330, YDCI-400, YDCI-500, YDCl-630 







型 号 规格 








适用 于 交流 50Hz, 额定 电压 400V/690V, AC-3 使 用 类 别 下 额定 电压 380V 时 , 额定 工作 电流 为 25 一 630A 
的 配 电 系 统 中 ， 供 远 距 离 接 通 和 分 其 电路， 控制 功率 : 220V/5.5—200kW, 380V/11—335kW, 660V/ 
15 一 450kW 并 可 与 适当 的 热 过 载 继电器 或 电子 式 保护 装置 组 合成 电磁 起 动 器 ， 以 保护 操作 和 运行 中 
可 能 发 生 的 过 载 电 路 。 也 可 由 两 台 接触 器 联 锁 ， 控 制 电动 机 正 、 反 转 及 联 锁 控 制 












采用 封闭 永 磁 机 构 , 是 世界 低压 电力 开关 设备 的 创新 。 通过 永 磁体 的 物理 吸 合 进行 保持 , 闭合 时 不 用 
电 ， 耗 电量 只 有 传统 电磁 式 接 触 器 的 0. 5%， 节 能 98% 以 上 ， 是 目前 国内 外 低压 接触 器 的 更 新 换代 产品 


25--65A: 100 万 次 ;， 80~630A: 607j iX 机 械 寿 命 | 25—65A: 1000 万 次 ;80 一 630A: 600 万 次 
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电气 寿命 
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主要 性 能 特点 


A 高 可 靠 、 长 寿命 、 免 维护 、 全 规格 ， 符 合 全 球 标准 。 

A 操作 机 构 机 械 寿 命 高 达 12 万 次 ， 电 气 寿 命 6 万 次 。 

A 采用 国际 知名 公司 新 一 代 大 殷 距 真空 灭 弧 室 ， 截 流 值 低 ， 电 气 寿 命 长 ， 开 断 能 力 强 。 

* 采用 高 可 靠 永 磁 操 动机 构 控制 模块 ， 工 作 电 流 小 于 2A， 交 、 直 流 两 用 ， 工 作 电 压 110V、220V 可 选择 ， 通 过 四 
级 严酷 等 级 EMC 试验 。 

A 具有 防 跳 、 防 烧 线 圈 、 控 制 电源 低 电 压 拒 合 报警 功能 ， 控 制 系统 停电 后 两 小 时 内 可 进行 分 - 合 - 分 操作 一 次 。 

* 采用 高 兼容 和 多 方案 设计 ， 完 全 兼顾 国内 外 各 种 主流 柜 型 。 
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产品 名 称 


额定 电流 630~6300A 630~4000A 630~6300A 


额定 短路 开 断 电流 20~80kA 20—40kA 20~40kA 20~31. 5kA | 3h54 | 50m | 65/100kA 













12kv 永 磁 户 内 
高 压 真空 断路 


31. 5kV 永 磁 
式 户 内 高 压 


永 磁 式 低 压 
真空 断路 器 






143/220/264kA 


| 30-09 | 50 Mi 39 | Mew 
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100000/50000 


T ciis mm 


合 阅 时 间 50-100ms 50-100ms 50-100ms 40-90ms <70ms 
控制 电路 类 型 电子 控制 器 


ide ncc xci 
220V AC/DC; 110V AC/DC 


标准 控制 回路 电压 为 220V AC/DC, 110V AC/DC 供 电 时 订货 需 注 明 。 
产品 的 安装 方式 分 为 : 国定 式 、 移 开 式 ， 移 开 式 有 中 置式 手 车 和 落地 式 手 车 。 
使 用 环境 分 为 : 标准 型 、 高 原型 。 

如 需 断 路 器 内 部 自 带 防 跳 装置 ， 外 部 电路 无 须 设 计 防 跳 回路 。 
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XI) XIAN XD SWITCHGEAR ELECTRIC CO., LTD: 





西 开 电 气 是 我 国 特 高 压 、 超 高 压 及 高 压 开关 设备 的 研发 和 生产 基地 ， 
产品 电压 等 级 覆盖 72.5 ~ 1100kV。 截 至 2010 年 ， 已 累计 生产 
GIS13 857 间隔 ， 其 中 363kV 电压 等 级 以 上 GIS 973 间隔 。 西 开 电 气 制造 
的 550kV GIS 成 功 应 用 于 举世 瞩目 的 三 峡 工 程 并 持续 安全 运行 ， 800 kV 
轻 式 断路 器 、 800kV GIS 和 1 100kV HGIS 在 我 国 特 高 压 线路 中 运行 。 产 
品 不 仅 遍 布 全 国 各 地 ， 而 且 率 先 整 机 出 口 马来西亚 、 新 加 坡 、 泰 国 、 菲 律 
宾 、 哥 伦比 亚 、 安 提 瓜 和 巴基斯坦 等 国家 和 中 国 香港 地 区 。 

十 一 五 ”期 间 ， 西 开 电气 总 投资 逾 13 亿 元 进行 技术 改造 ， 形成 
三 个 适合 不 同 电压 等 级 产品 装配 的 洁净 车 间 ， 装配 总 面积 达 4.67 万 m?， 
其 中 1100kV 屏蔽 试验 大 厅 具 备 全 天 候 局 放 试 验 的 能 力 ， 是 行业 中 规模 及 
性 能 均 领 先 的 设施 。 新 绝缘 厂房 率先 在 行业 引进 清洁 度 要 求 。 机 械 加 工 实 董事 长 王佐 林 
现 了 和 柔性、 数字 化 制造 。 铸 造 、 壳 体 焊 接 、 表 面 涂 装 、 液 压 机 构 等 核心 制 
造 技术 ， 均 达到 国际 一 流水 平 。 
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西安 西 电 变压器 有 限 责 任 公 司 隶 属于 中 国 西 电 电气 股份 有 限 公司 ， 专 业 从 事 交 、 直 流 输 变 电 工 程 用 变压器 、 电 抗 器 和 冶炼 、 
化 工 、 铁 道 、 科 研 及 军工 用 特种 变压器 的 研发 与 制造 ， 是 我 国 研制 高 讨 、 超 高 讨 、 特 高 压 交 直流 变 讨 器 及 电抗 器 《〈 王 式 、 油 浸 
式 ) 的 国家 重点 骨干 企业 ， 是 中 国 大 型 的 变压器 制造 企业 之 一 , “产品 年 生产 能 力 达 到 80 000WV- A. 

西安 西 电 变压器 有 限 责任 公司 紧 跟 世 宽 输 变 电 技术 发 展 潮流 ， 大 力 开发 新 能 源 、 特 高 讨 、 智 能 化 等 新 型 产品 ， 为 我 国 特 高 讨 l 
电网 研制 了 国际 领先 水 平 的 变压器 和 电抗 器 产品 ， 自 主 研制 出 一 批 适用 于 风电 和 核电 工程 的 输 变 电 关 键 设备 ， 创 造 了 良好 的 运行 
业绩 。 同 时 ， 西 电 西 变 依托 中 国 西 电 集团 的 成 套 优势 ， 率 先 在 国内 开展 智能 电网 设备 开发 和 研制 ， 在 智能 设备 成 套 化 方面 取得 重 
大 突破 ， 站 在 了 国内 输 变 电 技 术 发 展 的 前 列 ， 为 企业 的 持续 性 发 展 提供 了 广阔 的 空间 。 


s.. 
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XIAN XD TRANSFORMER CO.,LTD. 
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浙江 恒 泰 科技 有 限 公司 成 立 于 1996 年 ,是 专业 从 事 研发 ,制造 ,销售 煤矿 矿 用 产品 为 主 的 国家 高 新 技术 企业 , 也 是 全 国 煤 
炭 行业 机 电 设备 和 机 电 配 件 定点 生产 单位 ,公司 位 于 浙江 省 浦江 县 经 济 开 发 区 , 内 邻 浙 议 铁路 和 杭 金 自 高 速 公路 , 西 临 国家 风 
景区 千岛 湖 , 南 连 国际 小 商品 城 义乌 市 , 北 靠 浙江 省 会 杭州 , 交通 极其 便利 。 

公司 现 有 员工 300 名 , 企业 总 资产 达到 2 亿 元 , 具有 年 产 5 亿 元 的 生产 能 力 ,下 设 十 多 个 机 械 精 加 工 车 间 及 成 品 组 装 车 间 。 
引进 各 种 国内 外 知名 品牌 的 车 床 、 钻床 、 铣 床 、 波 峰 焊 接 机 、 水 压 设备 , 高 低温 老化 箱 、 大 功率 大 电流 测试 台 、 美国 进口 的 电磁 
兼容 仿真 仪 和 高 频 耐 压 测试 台 等 设备 仪器 960 多 台 。 特 别 是 公司 投资 千 万 元 ， 由 中 机 国际 工程 设计 研究 院 负责 设计 与 施工 ， 
达到 国内 先进 水 平 的 国内 大 型 的 500kW 电气 传动 加 载 试验 系统 目前 已 投入 使 用 。 

公司 秉承 “ 恒久 品质 , 泰山 信誉 ”的 经 营 理念 , 在 行业 内 树立 了 良好 的 企业 形象 .凭借 多 年 在 防爆 电器 领域 内 丰富 的 实践 
经 验 , 踊 密 有 臻 .脉络 清晰 的 营销 和 服务 网 络 辐射 全 国 。 常 年 有 200 多 家 合作 客户 ,2010 年 销售 额 达到 2 亿 多 元 ,2011 年 能 
到 2. 5 亿 元 ,年 增长 率 为 25%。 


话 : 0579-84178113 f£ E: 0579-84178112 联系 地 址 : 浙江 省 金华 市 浦江 县 经 济 开 发 区 一 点 红 大 道 288 
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公司 设立 了 博士 生 科 研 基 地 , 每 年 有 多 名 来 自 清华 大 学 、 浙 江 大 学 、 中 国 矿业 大 学 的 博士 生 在 公司 从 事实 习 , 科研 等 工作 。 
2007 年 公司 所 属 的 自动 化 研究 所 被 命名 为 “ 浙江 省 高 新 技术 研发 中 心 ”, 现 本 科 以 上 技术 人 员 58 人 ,点 职工 人 数 的 25% 以上， 
2009 年 ， 企 业 技术 中 心 被 认定 为 浙江 省 企业 技术 中 心 。 为 了 保持 产品 在 同行 业 中 的 领先 地 位 ， 公 司 每 年 投入 的 科研 费 占 销售 
收入 的 10% 以 上 .在 浙江 省 浦江 与 北京 各 设 一 个 产品 研发 中 心 ,引进 博士 、 高 级 工程 师 , 从 事 产 品 研发 。 同 时 ,公司 与 浙江 大 学 
oru urs 河北 工业 大 学 等 科研 院 所 建立 了 长 久 良 好 的 合作 关系 , 已 取得 国家 专利 50 多 项 , 研发 完成 国家 和 和 省 级 重点 科 
研 项 目 10 余 个 ,先后 开发 完成 变频 调 速 装置 、 真 空 组 合 开 关 、 组 合 软 / 直 起 动 器 、 高 压 真 空 : 配 电 装置 、 真空 电磁 起 动 器 、 真 空 
WADE AAEM 台 七 大 类 产品 。 公 司 先后 荣获 省 、 市 科技 先进 企业 ,省 科技 创新 优秀 单位 , 省 AAAA 级 信用 等 级 企业 , 省 
重合 同 守 信用 AAAA 级 企业 ,AAA 中 国 质量 信用 企业 等 等 荣誉 称号 。 

公司 业绩 不 断 上 升 , 正 处 于 战略 转型 期 和 快速 发 展期 , 已 确立 了 在 未 来 三 到 五 年 内 , 计划 在 国内 A 股 上 市 , 成 为 中 国防 爆 
电器 行业 龙头 企业 的 目标 , 现在 已 进入 前 期 准备 工作 阶段 ,我 们 将 一 如 既往 地 贯彻 “以 质量 开拓 市 场 , 以 服务 赢得 客户 ,以 创 
新 增进 效益 ”的 经 营 方针 ， 用 我 们 的 优质 产品 和 创新 服务 来 报答 社会 各 界 及 用 户 对 我 公司 的 关爱 与 支持 。 恒 泰 人 将 牢 牢 抓 住 
时 代 赋 予 我 们 的 新 机 遇 , 励精图治 , 创新 求实 , 乘势 而 上 .让 我 们 为 谱写 出 合作 共 赢 、 协 调 发 展 这 一 美丽 动听 的 交响 曲 , 为 中 国 
矿业 的 健康 安全 发 展 而 共同 努力 吧 ! 
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高 讨 电 气 系列 


PWNSHERZ SUMI ” 户 内 高 压 真 空 断 路 器 
| 户外 高 压 真 空 断路 器 ” 户外 高 压 自动 重合 器 ” 户外 高 压 双 电 源 开关 
| [已 在 青海 ,甘肃 、 宁夏、 黑龙 江 , 河北、 浙江 湖北、 四川 ,贵州 等 省 电力 公司 中 标 使 用 ] 



























ZN63A(VS1)-12C 


PRESA ARA 户 内 高 压 侧 装 式 真空 断路 器 














ZW8-12 GTWTQD-12 
户外 高压 真空 断路 上 户外 高 压 真空 断路 器 户外 高 压 双 电源 开关 
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"DDEI-E34]EB—-£30/RNZ Gl 地址: 浙江 省 乐清 经 济 开 发 区 纬 二 十 路 巨 邦 科技 园 (325600) 
JUBANG ELECTRICAL CO.LTD.CHINA $}; 0577-62177777 fÑ.: 0577-62799789 http: //Www.mocb.cn 
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西安 西 电 变 压 堆 有 限 责 任 公司 是 中 国 变压器 制造 企业 中 产品 种 类 
齐全 .自主 创新 能 力行 业 领先 的 企业 之 一 ,产品 屡次 开创 行业 先河 .“ 十 
一 五 ”期间 , pavtuyg EA fep. 部委 . 省 市 科学 技术 奖 20 多 项 , 累计 
获得 授权 专利 66 件 ,已 稳步 跨 人 国际 先进 企业 行列 ， 

未 来 几 年 , 特 高 压 、 短 能 化 将 成 为 国内 外 电力 设备 行业 发 展 的 关键 
词 , 西 电 西 变 将 积极 与 国内 外 科研 机 构 协 作 ， 开 展 新 一 轮 技术 创新 . 当 
前 ，1 000kV 1 500MV*A 和 1 000kV 4 500MV*A 特 高 压 变 压 器 、 
+4 100kV 换 流 变 压 关 和平 波 电抗 器 以 及 知 能 变压器 产品 研制 已 取得 
可 如 成 绩 , 为 国家 电力 事业 的 发 展 提供 了 有 力 支持 ， 





西安 西 电 变压器 有 限 责 任 公司 
董事 长 .总 经 理 管 叙 弘 





宁夏 力 成 电气 集团 有 限 公司 是 高 、 中 、 和 低压 输 配 电 设备 定点 生产 企业 ,在 
“二 二 五 ”这 个 发 展 的 重要 战略 机 过 期 公司 将 按照 “ 走 新 型 工业 化 道路 、 做 大 
做 强 企 业 ” 的 总 体 思 想 , 以 转变 发 展 方式 .调整 结构 、 加 大 技术 改造 力度 为 主线 ， 
以 提升 产品 竞争 能 力 和 自主 创新 能 力 为 目标 ， 以 发 探 已 有 优势 、 扩 展 优势 产业 、 
发 展 战 略 性 新 兴 产 业 为 重点 ， 不 断 提 升 企业 的 核心 竞争 力 . 要 着 力 推进 公司 体制 
改革 ， 加 快 子 公司 发 展 ; 着 力 推进 高 压 电 气 项 目 建设 , 延伸 产业 链 , 实现 企业 规 
模 经 营 ; 着 力 构 建 长 期 人 力 资源 保障 体系 , 做 好 人 力战 略 储 备 ; 着 力 加 强 新 产品 
自主 研发 能 力 , 提高 企业 市 场 竞争 力 ; 着 力 推动 公司 品牌 建设 , 提升 企业 形象 和 
品牌 影响 力 ; 着 力 提 升 在 装备 制造 业 中 的 地 位 ,实现 年 销售 收入 10 亿 元 以 上 . 

全 夏 力 成 电气 集团 有 限 公 司 将 在 第 十 二 个 五 年 规划 期 间 追 求 卓 越 ， 开 创 跨 
宁 复 力 成 电气 集团 有 限 公司 越 式 发 展 新 局 面 , 为 我 国电 器 工业 发 展 和 字 夏 回族 自治 区 经 济 、 社 会 发 展 做 出 更 

总 经 理 MARO 大 的 页 献 
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中 国 机 电 产 品 网 上 展览 馆 


网 站 简介 


Introduction 

易 览 网 是 面向 装备 制造 业 , 为 机 电 行 业 产 品 采 购 . 设计 选 型 .使 用 维护 等 专业 用 户 提 供 
高 质量 机 电 产 品 信 息 和 数据 服务 的 专业 数据 资源 平台 。 

作为 机 工 传媒 旗下 的 专业 产品 数据 网 站 , 易 览 网 专注 于 机 械 制 造 行业 新 产品 与 新 技 
术 的 发 展 , 着 力 打 造 机 电 产 品 信息 服务 闭合 .为 机 电 行 业 企 业 及 用 户 了 解 产品 . 选 购 产 品 
提供 全 面 的 展览 展示 和 数据 支持 ， 提 供 多 种 信息 服务 产品 ， 提 供 线 上 、 线 下 的 全 方位 服 
57 Fini 品牌 推广 提供 综合 性 服务 , 满足 广大 机 电 行 业 用 户 的 产 、 销 、 购 .用 

J 多 种 需求 。 


网 站 定位 


Localization 

以 机 电 产 品 数据 服务 为 中 心 ， 以 全 方位 p-— 
机 电 产 品 信息 发 布展 示 为 核心 ， 提 供 产 品 使 | x ca T 
用 交流 、 应 用 案例 推广 . 产品 评 荐 、 生 产 企 an 
业 品 牌 宣 传 、 行 业 资讯 快递 、 数据 深 度 服务 ci 


等 综合 功能 ， 为 用 户 提供 产品 展示 、 选 型 指 
导 、 产 品 推介 、 使 用 维护 、 应 用 案例 等 专业 
指导 和 知识 服务 。 


网 站 专业 展 馆 

Professional Exhibition Hall 

易 览 网 精心 打造 的 各 专业 展 馆 ， 汇 集 了 特定 
行业 的 市 场 资讯 、 企 业 产 品 信息 、 专题 报道 . 


热点 活动 、 技 术 动 态 和 知识 库 等 各 类 信息 ,为 
上 下 游行 业 用 户 提供 全 方位 资讯 和 服务 ， 是 专 
业 人 士 的 网 上 乐园 。 


工程 机 械 馆 Construction Machinery Hall 
内 燃 机 人 馆 Internal Combustion Engine Hall 
现代 传动 馆 Modern Transmission Hall 
模具 馆 Mould Hall 





联系 方式 


Contact Information 


通信 地 址 : 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 (100037) 
电话 ，010 一 88379834 (编辑 部 ) 
传真 : 010—68998970 

E—mail. service(Qmepfair . com 
http. // www .mepfair . com 


68997970 (市 场 部 ) 







网 站 特色 频道 
Features Channel 
行业 资讯 News 

产品 展厅 Product Showroom 


企业 展厅 Company Showroom 
产品 报价 Product Price 
行业 数据 Industrial data 


网 站 特色 


Characteristics 
专注 于 机 械 制 造 行 业 新 产品 与 新 技术 的 发 展 
以 全 方位 机 电 产 品 信息 发 布展 示 为 核心 

女 全 面 的 领域 覆盖 

X AES B8 f RR AR B 

友 深 度 的 专题 报道 

友 产 品 的 实时 推荐 

友 网 站 信息 被 各 大 搜索 引擎 丰富 收录 

妈 在 制造 行业 专业 网 站 中 排名 领先 

友 网 站 浏览 者 的 行业 、 和 领域 分 布 广泛 
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TENGEN bMES3 


—i5) Uti RS rin b 


以 高 效 的 管理 流程 、 强 大 的 研发 力量 ， 独特 
的 价值 理念 和 营销 模式 ， 为 客户 带 来 高 端 产 
品 的 精 音 上 典范。 


TG 产品 系列 一 高 性 价 比 完美 诠释 


以 卓越 的 外 观 设计 和 可 靠 的 产品 质量 ,为 
树立 国货 精品 标准 ， 更 好 地 满足 客户 对 高 
比 产品 的 需求 。 





常规 产品 系列 一 大 众 化 普遍 需求 


= 
的 产品 结构 体系 ， 满 足 大 众 对 电器 产品 的 普 





iERIESRBSFBERIT nn SR D RISE , 
3355 ta A SEE THEE TS. 
随 着 电气 时 代 的 蓬勃 发 展 ， 从 民用 到 工业 ， 社 会 对 电器 产品 的 多 元 化 需求 与 日 俱 增 。 


天 正 电气 以 杰出 的 研发 和 制造 实力 ， 为 客户 提供 超过 上 千 种 规格 的 电器 产品 。 从 常规 产品 系列 到 TG 精品 和 


TH 高 端 系列 ， 天 正 拥有 覆盖 各 个 层面 的 产品 体系 ， 能 够 满足 客户 的 不 同 需求 。 如 同 基石 坚固 的 金字 塔 KRE 
电器 产品 为 各 行 各 业 带 来 了 按 需 应 对 的 解决 方案 。 


天 正 的 目标 ， 是 以 一 流 的 生产 工艺 和 可 靠 的 产品 品质 ， 全 方位 支持 工业 技术 发 展 ， 推 动 科 技 文明 ， 为 人 类 总 来 
更 加 美好 的 生活 。 





ROFBFB ER 2&1 工 探 电器 系列 
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TENGEN Ed RERS 客户 热线 : 8008577780 www.tengen.com.cn 


常熟 开关 制造 有 限 公司 〈 原 常熟 开关 厂 ) 为 国有 资产 参股 的 电器 制造 企业 ， 为 国家 重点 高 新 技术 企业 ， 占 地 面积 
约 20 万 mz， 员 工 1 500 人 ， 主 要 生产 中 低压 电器 元 件 、 工 控 产 品 、 太 阳 能 光伏 逆 变 器 、 成 套装 置 等 ， 可 以 为 您 提供 
“ 智能 配 电 系统 三 位 一 体 完整 的 解决 方案 ”。 

公司 建 有 博士 后 科研 工作 站 、 省 级 企业 技术 中 心 和 江苏 省 电器 控制 工程 中 心 ， 具 有 一 支 以 博士 、 硕 士 、 本 科 生 为 
主 的 多 层次 研发 队伍 ， 工程 技术 人 员 占 企业 员工 总 数 的 4596 左右 。 公 司 拥有 先进 的 模具 制造 、 零 部 件 自动 化 生产 、 
断路 器 装配 自动 检测 流水 线 等 一 大 批 先进 的 制造 和 试验 检测 设备 ， 实施 以 ERP 管理 为 重点 的 信息 化 、 网 络 化 管理 ; 
完善 质量 / 环境 / 职业 健康 安全 体系 ， 确保 为 用 户 提供 优质 、 安 全 、 可 靠 的 产品 。 公 司 ” ”商标 被 国家 相关 部 门 
认定 为 中 国 驰名 商标 ， CM 系列 塑料 外 壳 式 断路 器 、CW 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 双双 被 评 为 “ 中 国名 牌 产品 ”。 
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.成套 销售 电话 :0512-52840073- -= 传真 :0512-52841606 52841465 52841042 -. . E-mail: cskg0001Qcs-kg.com 







阴阳 防爆 集 团 股 份 有 了 眼 公 司 


NANYANG EXPLOSION PROTECTION GROUP CO.,LTD, 
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Hb Hb. 河南 省 南阳 市 仲 景 北 路 22 号 

电话 : 0377 一 63259210 0377 一 63258311 
传真 : 0377 一 63258318 0377—63224273 
E—mail. nfinfo(Qcn—nf . com 

http. //www.cn-nf.com 
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